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ZUGLEICH   ALS    DRITTE    VÖLLIG    UMGEARBEITETE    AUFLAGE    DER 
LEHRE   VOM   GALV ANISMUS   UND   ELEKTROMAGNETISMUS. 


ERSTER   BAND. 


MIT    ZAHLREICHEN    HOLZSTICHEN    UND    ZWEI    TAFELN. 


BRAUNSCHWEIG, 

DRÜCK  UND   VERLAG   VON   FRIEDRICH   VIEWEG   UND   SOHN. 

18  82. 


ANKÜNDIGUNG. 


Das  vorliegende  Werk  ist  aus  der  Lehre  vom  Oalvanismus  und 
Elektromagnetismus  des  Verfassers  hervorgegangen,  von  welcher  die 
erste  Auflage  in  dem  Jahre  1861,  die  zweite  in  dem  Jahre  1874  er- 
schienen ist. 

Die  Trennung,  welche  man  noch  bis  in  die  Mitte  dieses  Jahr- 
hunderts bei  der  Behandlung  der  statischen  und  galvanischen  Elek- 
tricität  und  ihrer  Wirkungen  beibehielt,  hat  sich  mehr  und  mehr 
als  unhaltbar  herausgestellt.  So  erwuchs  auch  für  den  Verfasser  die 
Noth wendigkeit ,  bei  der  Bearbeitung  einer  neuen  Auflage  das  ge- 
sammte  Gebiet  der  Elektricitätslehre  zusammenzufassen. 

In  der  Lehre  von  der  Elektricität  ist  im  Wesentlichen  die  gleiche 
Tendenz  befolgt  worden,  wie  in  dem  früheren  Werke,  die  bisherigen 
Beobachtungen  auf  dem  vorliegenden  Gebiete  kritisch  zu  sichten,  nach 
dem  gegenwärtigen  Standpunkte  als  geordnetes  Ganzes  darzustellen 
und  clie  daraus  zu  ziehenden  allgemeinen  Gonsequenzen  abzuleiten. 

Die  Literatur  ist  möglichst  vollständig  berücksichtigt,  so  weit  die 
darin  enthaltenen  Leistungen  zur  Förderung  unseres  Wissens  beige- 
tragen haben,  und  etwa  bis  zum  Ende  des  Jahres  1881  fortgeführt. 
Am  Schluss  des  Werkes  soll  sie  durch  Nachträge  ergänzt  werden. 

Das  Werk  soll  in  vier  Bänden  erscheinen,  für  welche  das  Manu- 
script  zum  grössten  Theil  bereits  vollendet  ist. 
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BSTEB    BAND. 


VI  Vorwort. 

einem  gemeinsamen  Gesichtspunkte  betrachtet  werden,  wodurch 
manche  scheinbar  vereinzelte  Beobachtungen  auf  beiden  Gebieten 
sich  gegenseitig  ergänzten. 

Die  behufs  selbständiger  Verarbeitung  des  vorhandenen  Ma- 
terials zu  einem  einheitlichen  Ganzen  von  mir  selbst  angestellten 
Untersuchungen  und  theoretischen  Betrachtungen  habe  ich  indess, 
wie  bereits  in  dem  früheren  Werke,  nicht  stets  besonders  hervorge- 
hoben, um  dadurch  nicht  die  Einheitlichkeit  der  Darstellung  zu 
schädigen. 

Auf  die  mathematische  Behandlung  des  Gegenstandes  bin  ich 
so  weit  eingegangen,  als  ihr  Schwerpunkt  in  der  Physik  liegt,  so 
weit  sie  also  zur  Feststellung  der  allgemeinen  Principien  oder 
Theorien  und  zur  Discussion  der  Methoden  und  Begründung  ihrer 
Resultate  dient  Dagegen  habe  ich  diejenigen  Rechnungen  nicht 
oder  nur  in  Citaten  erwähnt,  in  denen  die  bereits  wohl  begründeten 
Sätze  der  Elektricitätslehre  nur  zur  Stellung  neuer,  vielleicht  mathe- 
matisch interessanter  Uebungsaufgaben  verwendet  werden,  nicht 
aber  die  Erkenntniss  unserer  physikalischen  Principien  gefördert 
wird,  so  z.  B.  bei  der  Berechnung  der  Vertheilung  der  Elektricität 
auf  sich  schneidenden  Kugeln,  der  Strömungscurven  in  allen  mög- 
lichen, verschieden  gestalteten  Körpern  u.  s.  f.  Diese  Probleme 
gehören  in  das  Gebiet  der  Mathematik. 

In  der  Sammlung  des  so  überreichen  Materials  habe  ich  mich 
bemüht,  so  weit  dasselbe  wirklich  zur  Förderung  unseres  Wissens 
beigetragen  hat,  möglichste  Vollständigkeit  zu  erzielen.  Nachweis- 
lich unrichtige  oder  bereits  erledigte  Fragen  behandelnde  Beob- 
achtungen oder  theoretische  Betrachtungen  sind  nur  dann  kurz 
berührt  worden,  wenn  sie  einen  bedeutenderen  historischen  Werth 
besitzen. 

Der  in  der  Einleitung  von  meinem  geehrten  CoUegen  Hankel 
gegebene  kurze  historische  Ueberblick  dürfte  wohl  geeignet  sein,  eine 
Einsicht  in  den  so  interessanten  Gang  der  Entwickelung  der  Elek- 
tricitätslehre bis  zu  den  Zeiten  von  Coulomb  und  Volta  zu  ge- 
währen. Für  ein  eingehenderes  Studium  desselben  besitzen  wir 
ohnehin  ältere  vortreffliche  Werke. 

Die  Gebiete  des  Erdmagnetismus  und  der  Technik  wurden 
nur  in  so  weit  berücksichtigt,  als  es  der  Tendenz  des  Werkes  ent- 
spricht. 
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Vorwort.  vii 

So  weit  wie  irgend  möglich,  bin  ich  stets  auf  die  Originalab- 
handlangen  zurückgegangen  und  habe  auch  durch  Zufügung  der 
Jahreszahlen  zu  den  Citaten  die  historische  Aufeinanderfolge  und 
somit  die  Priorität  der  Forschungen  festzustellen  gesucht  Ich  habe 
hierdurch  zugleich  den  Physikern  die  Möglichkeit  geben  wollen, 
dch  über  den  vollen  Umfang  unserer  Kenntnisse  an  den  Quellen  zu 
onterrichten  und  dadurch  zu  vermeiden,  dass  eine  Fülle  kostbarer 
Zeit  und  Arbeitskraft  auf  die  Wiederholung  schon  früher  angestell- 
ter Untersuchungen  verwendet  werde,  was  auch  jetzt  noch  leider 
nur  zu  häufig  geschieht 

Die  von  mir  benutzten  und  verglichenen  Citate  sind  mit  einem 
Asterisk  versehen.  Der  Sicherheit  halber  sind  sie  bei  der  Correctur 
noch  einmal  nachgeschlagen  worden.  Die  Literatur  ist  in  dem 
vorliegenden  ersten  Bande  bis  gegen  das  Ende  des  Jahres  1881  fort- 
geführt und  soll  am  Schluss  des  Werkes  durch  Nachträge  ergänzt 
werden. 

Für  die  gütige  Unterstützung,  welche  mir  durch  Mittheilung 
Yon  Originalbeiträgen  und  Abhandlungen  auch  bei  der  Abfassung 
dieses  Werkes  zu  Theil  wurde,  sage  ich  meinen  wissenschaftlichen 
Freunden  den  verbindlichsten  Dank. 


Leipzig,  im  Juni  1882. 


Gustav  Wiedemann. 
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Historische  Einleitung. 

üebersicht  über  die  ältesten  Beobachtungen  auf  dem 

Gebiete  der  Elektricitätslehre  ^). 


Die  anziehende  Kraft  des  geriehenen  Bernsteins  war  hereits  imAlter- 
thome  hekannt,  jedoch  ohne  dass  derselhen  weiter  nachgeforscht  wurde. 
Sie  wurde  gewöhnlich  in  Gemeinschaft  mit  der  Anziehung  des  Magnet- 
steines  genannt,  und  von  dieser  nicht  unterschieden.  Die  gleiche  Eigen- 
schaft wie  heim  Bernstein  war  später  noch  an  einer  bituminösen  Stein- 
kohle (Gagat)  wahrgenommen  worden. 

Der  £rste,  welcher  die  Anziehung  des  geriehenen  Bernsteins  von  der 
des  Magnetsteins  mit  Bestimmtheit  unterschied,  und  sie  mit  dem  von  der 
griechischen  Benennung  des  Bernsteins  [r^XexxQOV^y]  entlehnten  Namen 
bezeichnete,  war  W.  Gilbert')  (um  1600),  der  auch  gleichzeitig  das 
Yerzeichniss  der  durch  Reibung  elektrisch  werdenden  Körper  sehr  an- 
sehnlich vermehrte.  Er  fand,  dass  Edelsteine,  Glas,  Harz,  Schwefel  u.  s.  w. 
nach  dem  Reiben  eine  auf  einer  Spitze  nach  Art  der  Magnetnadel  schwe- 
bende leichte  Metallnadel  anzogen.  Ebenso  wie  feste  Körper  wurde  auch 
das  Wasser  angezogen;  dagegen  glaubte  er,  dass  die  Luft  einer  solchen 
Anziehung  nicht  unterliege,  weil  eine  Flamme  durch  die  Annäherung 


^)  Die  vorstehende  historische  Üebersicht  verdanke  ich  der  Güte  meines 
hochverehrten  CoUegen  Hankel.  Dieselbe  ist  bis  zu  der  Zeit  fortgeführt,  in 
velcher  auf  Grundlage  der  älteren  Beobachtungen  die  Forschungen  in  der  Elek- 
tricitätslehre  nach  den  fundamentalen  Arbeiten  von  Coulomb,  Volta  u.  A. 
in  exacterer  Weise  ausgeführt  wurden.  Die  späteren  Untersuchungen  sind  im 
vorliegenden  Werk  besprochen. 

')  Ueber  die  Ableitung  des  Wortes  Mektricität  von  dem  griechischen 
Kamen  des  Bernsteins,  rjXsxxQoyf  welcher  eigentlich  (nach  einer  wenig  einleuch- 
tenden Coirjectur  Buttmann's)  von  dem  semitischen  Stamm  elek,  „festkleben**, 
oder  von  fXxe^y^  anziehen,  herkommen  sollte,  daher  tXexzqoy  zu  schreiben  wära, 
>>Ries8.  Beibel.  1,  3  bis  4;  siehe  auch  Blumner,  Technologie  und  Termino- 
logie der  Gewerbe  und  Künste  bei  den  Griechen  und  Römern,  2,301,  1879.  G.W. 

')  Yim  illam  electricam  nobis  placet  appellare  etc.  (Tractatus  sive  physio- 
logia  nova  de  magnete  magneticisque  corporibus  etc.    Lib.  II,  cap.  II.) 

1* 
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eines  geriebenen  Bernsteins  nicht  in  Bewegung  gesetzt  wurde  ^).  Bei 
feuchter  Luft  gelangen  die  Versuche  weniger  gut  als  bei  trockner;  da- 
gegen hinderte  Oel  auf  der  Oberfläche  des  geriebenen  Körpers  die  Er- 
regung der  Elektricität  nicht. 

Eine  sehr  wesentliche  Erweiterung  erfuhr  die  Kenntniss  der  elektri- 
schen Erscheinungen  durch  0.  V.  Guericke  (1671);  jedoch  scheinen  seine 
Versuche  Yon  den  Zeitgenossen  nicht  beachtet  oder  nicht  verstanden 
worden  zu  sein.  Er  benutzte  zur  Erregung  der  Elektricität  eine  Schwefel- 
kugel, die,  auf  eine  eiserne  Axe  gesteckt  und  mittelst  dieser  in  einem 
Gestelle  liegend,  in  Umdrehung  gesetzt  werden  und  nach  dem  durch  die 
aufgelegte  Hand  erfolgten  Reiben  herausgenommen  werden  konnte.  Er  be- 
obachtete, dass  eine  Flaumfeder  erst  angezogen,  dann  wieder  abgestossen 
wurde,  dass  die  in  der  Luft  schwebende  Feder  dabei  ihre  Fasern  aus- 
spreizte, dass  sie  beim  Herumbewegen  der  Schwefelkugel  derselben  stets 
dieselbe  Seite  zukehrte,  dass  sie  in  diesem  Zustande  eine  Anziehung  auf 
genäherte  Körper  ausübte,  jedoch  mit  Ausnahme  einer  Flamme,  yor  wel- 
cher sie  gewissermaassen  floh  und  an  die  Schwefelkugel  zurückeilte.  Als 
er  dem  unteren  Ende  eines  aufgehangenen  leinenen  Fadens  die  elektrische 
Schwefelkugel  näherte,  wich  dieses  untere  Ende  dem  genäherten  Finger 
ans.  Als  er  einen  ungefähr  eine  Elle  langen  leinenen  Faden  mit  seinem 
oberen  Ende  an  einem  spitzen  Holze  befestigte,  erhielt  das  untere  Ende 
die  Eigenschaft,  kleine  Körper  anzuziehen,  wenn  er  die  geriebene  Schwefel- 
kugel dem  oberen  Ende  näherte.  Im  Dunkeln  sah  er  bei  Annäherung  des 
Fingers  an  die  geriebene  Kugel  ein  Licht,  als  wenn  Zucker  zerschlagen 
wird').  Er  hat  hiernach  also  die Abstossung,  die Ueb ertragung  des  elek- 
trischen Zustandes  durch  Berührung  und  die  durch  Annäherung  in  Lei- 
tern erzeugte  Vertheilung,  sowie  das  elektrische  Licht  beobachtet. 

Boyle  wies  nach,  dass  die  Anziehung  zwischen  einem  elektrischen 
Körper  und  dem  genäherten  Körper  gegenseitig  ist,  und  dass  die  An- 
ziehung eines  geriebenen  Bernsteins  auch  im  luftverdünnten  Räume  erfolgt. 

Newton  (1675)  rieb  eine  auf  einem  messingenen  Ringe  von  YgZoll 
Höhe  horizontal  auf  einen  Tisch  gelegte  Glastafel  auf  der  oberen  Seite, 
und  beobachtete,  dass  die  auf  dem  Tische  unterhalb  der  Glasplatte  lie- 
genden Papierschnitzel  angezogen  wurden,  dass  also  die  an  der  oberen 
Seite  des  Glases  erzeugte  Elektricität  ihre  Wirkung  durch  die  Glasplatte 
hindurch  ausübt. 

Den  mit  dem  elektrischen  Funken  verbundenen  Schall  hat  zuerst 
(1708)  Wall  wahrgenommen,  und  er  äussert  dabei,  dass  dieses  Licht 
und  dieses  Knistern  einigermaassen  Blitz  und  Donner  darzustellen  scheinen. 


1)  Dass  die  Flamme  dem  geriebenen  Bernsteine  die  elektrische  Kraft  ent- 
zieht, beobachteten  erst  die  Mitglieder  der  Florentiner  Akademie  (1667). 

^)  O.  V.  Guericke  schliesst  den  Abschnitt,  welcher  über  die  an  der  ge- 
riebenen Schwefelkugel  beobachteten  Erscheinungen  handelt,  mit  den  Worten: 
Jam  alia  obstrusa,  quae  in  hoc  globo  manifestantur ,  sileutio  praetereamus. 
(Exper.  Magdeb.  etc.  8.  150.) 
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Hawkesbee  bediente  sich  (1709)  zur  Erzeugung  der  Elektricität 
anstatt  der  von  0.  y.  Guericke  angewandten  Sohwefelkugel  einer  Glas- 
kagel,  welche  ebenfalls  durch  Auflegen  der  Hand  gerieben  wurde.     Er 
entdeckte  das  Leuchten  luftleerer  Röhren,  welche  in  der  Nähe  von  elek- 
trischen Körpern  bewegt  wurden,  nachdem   er  zuvor  schon  das  durch 
Schattein  des  Quecksilbers  in  luftleeren  Räumen  erzeugte  Licht  wahr- 
genommen hatte.     Auch  bemerkte  er  die  eigenthümliche  Empfindung, 
welche  entsteht,  wenn  man  das  Gesicht  einem  elektrischen  Körper  nähert. 
Von  grösster  Wichtigkeit  für  die  weitere  Entwickelung  der  Elektri- 
citätslehre  wurde  die  yonSteph.  Grey  1729  gemachte  Entdeckung,  dass 
gewisse  Körper  die  Fortpflanzung  des  elektrischen  Zustandes  durch  sich 
hindurch  gestatten,  während  andere  dieselbe  verhindern,  und  er  benutzte 
auch  sofort  die  letztere  Eigenschaft,  um  Körper,  welche  von  Nichtleitern 
getragen  wurden,   selbst  lebende  Wesen,  zu  elektrisiren.     An  eiuer  an 
ihren  Enden  mit  stumpfen  Spitzen  versehenen  und  durch  seidene  Schnüre 
isolirten  eisernen  Stange  beobachtete  er  beim  Annähern  einer  geriebenen 
Glasröhre  an  beiden  Enden  ein  sich  in  Form  eines  Kegels  ausbreitendes 
Licht.    Die  Anziehung  der  Flüssigkeiten  zeigte  er  durch  die  Wirkung  der 
elektrischen  Röhre  auf  eine  in  der  Luft  schwebende  Blase  aus  Seifen- 
wasser. 

Du  Faye  zog  aus  dem  Körper  eines  durch  seidene  Schnüre  isolir- 
ten und  elektrisirten  Knaben  zur  grossen  Bestürzung  der  Umstehenden 
Funken;  ebenso  aus  einer  Katze,  welche,  auf  einem  seidenen  Kissen 
sitzend,  mit  der  Hand  gestrichen  war.  Er  wies  (1734)  nochmals  die  be- 
reits von  O.  V.  Guericke  gefundene  Thatsache  nach,  dass  isolirte  Kör- 
per nach  Berührung  der  elektrischen  Röhre  zurückgestossen  werden,  und 
fögte  die  wichtige  Eatdeckung  hinzu,  dass  zweierlei  Modificationen  der 
Elektricität  existiren  (Glas-  und  Harz  elektricität) ,  mit  der  Eigenschaft 
begabt,  dass  zwei  Körper,  welche  dieselbe  Elektricität  enthalten,  sich  zu- 
rückstossen,  dagegen  zwei  Körper,  von  denen  der  eine  Glas-  und  der 
•  andere  Harzelektricität  besitzt,  sich  gegenseitig  anziehen.  Er  erkannte, 
dass  die  von  einem  elektrischen  Körper  mitgeth eilte  Elektricität  mit  der 
auf  diesem  Körper  vorhandenen  Elektricität  gleichartig  war ,  und  leitete 
die  Elektricität  von  einem  Körper  zu  einem  anderen  10  bis  12  Zoll  ent- 
fernten durch  eine  in  den  Zwischenraum  gestellte  Flamme. 

Desaguliers  führte  die  Benennung  Leiter  (Conductor)  ein.  Er  war 
der  Ansicht,  dass  die  Theilchen  der  reinen  Luft  sich  stets  in  einem  glas- 
elektrischen Zustande  befanden,  und  im  Winter  wegen  der  geringeren 
Menge  der  vorhandenen  Wasserdämpfe  stärker  elektrisch  wären  als  im 
Sommer. 

Der  fortdauernde  Gebrauch  von  Glasröhren  anstatt  der  von  Haw- 
kesbee angewandten  Kugeln  war  jedenfalls  durch  den  Umstand  veran- 
lasst, dass  als  Reibzeug  stets  noch  die  Hand  diente,  und  eine  Röhre  mit- 
telst dieser  besser  umspannt  und  gerieben  werden  konnte  als  eine  Kugel. 
Böse  benutzte  (1742)  aber  wieder  Glaskugeln  und  fügte  auch  den  söge- 
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nannten  ersten  Conductor  (eiserne  oder  blecherne  Röhre)  hinzu.  Die  Zu- 
leitung von  der  elektrischen  Kugel  zu  der  Röhre  yermittelte  er  durch  ein 
in  das  der  Kugel  zugewandte  Ende  der  Röhre  gelegtes  Bündel  Flachs* 
faden.  Gordon  ersetzte  die  Kugel  durch  einen  Gylinder.  Winkler 
wandte  anstatt  der  Hand  ein  mit  Haaren  ausgestopftes  ledernes  Kissen 
als  Reibzeug  an.  Waitz  (1744)  fand  die  Elektricität  der  Glasröhren 
stark,  wenn  er  sie  mittelst  eines  mit  Wachs  bestrichenen  und  mit  Gel  be- 
netzten Tuches  rieb.  Canton  bestrich  später  das  Kissen  mit  einem  Amal^ 
gam  aus  Quecksilber  und  Zinn  und  etwas  spanischer  Kreide.  Ludolf 
gelang  es,  durch  den  elektrischen  Funken  Aether  zu  entzünden.  Winkler 
vollbrachte  eben  dies  durch  einen  Funken  aus  seinem  Finger,  während 
Watson  auch  durch  den  Finger  einer  auf  dem  Erdboden  stehenden  Per- 
son ,  welche  denselben  dem  elektrisirten  Aetber  näherte ,  die  Entzündung 
veranlasste.  Gralath  entzündete  den  Dampf  eines  eben  ausgeblasenen 
Lichtes.  Krüger  fand,  dass  die  rothen  Blumenblätter  des  Mohns  an  den 
von  dem  elektrischen  Funken  getroffenen  Stellen  entfärbt  wurden. 

Kleist  elektrisirte  (Nov.  1745)  einen  Nagel  oder  starken  Messing- 
draht, welcher  in  einem  in  der  Hand  gehaltenen,  aussen  recht  trocknen 
Medicingläschen  stand,  nnd  vermochte  mit  demselben  Weingeist  zu  ent- 
zünden. Bei  Annähemng  des  Fingers  an  den  Draht  erfolgte  ein  erschüt- 
ternder Schlag.  Am  besten  gelang  der  Versuch,  wenn  sich  in  dem  Glase 
etwas  Quecksilber  oder  Weingeist  befand.  Einen  ähnlichen  starken  Schlag 
erhielt  fast  um  dieselbe  Zeit  Cunaeus  inLeyden,  als  er  das  Wasser  eines 
in  der  Hand  gehaltenen  Glases  elektrisirt  hatte,  und  mit  der  anderen 
Hand  den  Draht,  welcher  die  elektrische  Röhre  mit  dem  Wasser  verband, 
hinwegnehraen  wollte.  Gralath  leitete  (1746)  den  elektrischen  Schlag 
durch  eine  Reihe  von  20  Personen  und  zwischen  ihnen  befindlichen  Lei- 
tern. Er  wandte  auch  zuerst  mehrere  Gläser  an.  Watson  zeigte,  dass 
die  Stärke  des  Schlages  nicht  im  Yerhältniss  der  specifischen  Gewichte 
zunahm,  wenn  Quecksilber  statt  Wasser  in  das  Glas  gegossen  wurde, 
wohl  aber  mit  der  Grösse  der  Fläche,  in  welcher  der  Leiter  die  Ausseu- 
seite  berührte. 

Bevis  überzog  die  Gläser  aussen  bis  auf  einigen  Abstand  vom  Rande 
mit  Blei-  oder  Zinnfolie.  Smeaton  belegte  eine  Glasscheibe  auf  beiden 
Seiten  bis  auf  einen  Zoll  vom  Rande  mit  Metallfolie. 

Watson  fand,  dass  die  Fortleitung  der  Elektricität  durch  einen 
mehrere  Tausend  Fuss  langen  Draht  in  unmessbar  kurzer  Zeit  erfolgte. 
Le  Monnier  beobachtete,  dass  die  Elektricität,  welche  sich  auf  leiten- 
den Körpern  anhäuft ,  nicht  im  Yerhältniss  zu  ihren  Massen ,  sondern  zu 
ihrer  Oberfläche  steht,  und  dass  dabei  diejenigen  am  meisten  Elektricität 
aufnehmen,  deren  Oberfläche  sich  mehr  in  die  Länge  erstreckt. 

Ell i cot  schlug  vor,  die  Stärke  der  Elektrisirung  eines  Körpers 
durch  das  Gewicht  zu  messen,  welches  in  die  eine  Schale  einer  Wage  ge- 
legt werden  muss,  um  die  andere  oberhalb  des  elektrischen  Körpers  be- 


Historische  Einleitung.  7 

findliche  Schale  su  hohen.     N eilet  mass  dieselhe  durch  die  Divergenz 
zweier  Fäden. 

Aus  der  Wahrnehmung,  dass  eine  durch  einen  Harzkuchen  isolirte 
Person,  wenn  sie  die  Glasröhre  reiht,  und  auch  seihst  die  Funken  aus 
derselhen  zieht,  nicht  elektrisch  wird,  schloss  Franklin  (und  ungeföhr 
um  dieselhe  Zeit  auch  Watson),  dass  die  Elektricität  durch  das  Reihen 
der  Röhre  nicht  erzeugt,  sondern  nur  anders  vertheilt  wird.  Franklin 
hetrachtete  die  Elektricität  als  ein  aus  sehr  feinen  Theilchen  hestehendes 
allgemeines  Element,  von  welchem  jeder  Körper  im  gewöhnlichen  Zu- 
stande eine  bestimmte  Menge  enthält.  Beim  Reiben  geht  dasselbe  aus 
dem  Reibzeug  in  die  Glasröhre  über;  letztere  enthält  dann  mehr,  das 
Reibzeug  weniger  als  das  normale  Quantum.  Den  ersten  Zustand  be- 
zeichnete er  mit  plus  oder  positiv,  den  zweiten  mit  minus  oder  negativ. 
Die  TheDchen  der  elektrischen  Materie  stossen  sich  gegenseitig  ab,  wer- 
den aber  von  der  gemeinen  Materie  angezogen.  Wird  die  elektrische 
Materie  einer  Kugel  vermehrt,  so  legt  sich  der  Ueberschuss  auf  die  Ober- 
fläche und  bildet  eine  elektrische  Atmosphäre;  im  Inneren  eines  hohlen 
Leiters  findet  sich  keine  Elektricität.  Die  Gestalt  jener  Atmosphäre  rich- 
tet sich  nach  der  Form  des  Körpers:  bei  einer  Kugel  ist  das  Bestreben 
der  elektrischen  Materie,  dieselbe  zu  verlassen,  an  allen  Punkten  gleich 
gross ;  bei  einem  Würfel  kann  dieselbe  leichter  aus  den  Ecken  als  aus  der 
Mitte  der  Flächen  abgeleitet  werden;  am  leichtesten  entweicht  sie  aus 
Spitzen,  weil  für  die  an  dem  äussersten  Ende  gelegenen  elektrischen 
Theilchen  die  sie  anziehende  und  festhaltende  materielle  Unterlage  fehlt. 
Da  bei  negativ  elektrischen  Körpern  die  elektrische  Materie  mehr  in  ihr 
Inneres  zurückgezogen  ist,  so  geben  sie  nicht  so  weite  Schlagweiten  als 
positiv  elektrische.  Auch  ist  der  Lichtbüschel  an  positiven  Spitzen  grösser 
und  länger  als  an  negativen.  Sehr  verwundert  war  Franklin  über  die 
Wahrnehmung,  dass  nicht  bloss  zwischen  positiv,  sondern  auch  zwischen 
negativ  elektrischen  Körpern  eine  Abstossung  eintritt. 

Die  elektrische  Materie  durchdringt  nach  Franklin's  Auffassung 
die  Metalle  (Leiter),  dagegen  vermag  sie  trotz  ihrer  Feinheit  das  Glas 
(Nichtleiter)  nicht  zu  durchdringen,  wird  aber  von  der  Masse  desselben 
angezogen  und  auf  seiner  Oberfläche  verdichtet;  sie  ist  daselbst  wie  eine 
flüssige  Substanz  festgehalten. 

Wird  eine  Glasröhre  gerieben  und  dadurch  ihre  Oberfläche  etwas 
ausgedehnt,  werden  also  die  Abstände  ihrer  Theilchen  etwas  vergrössert, 
so  ist  dadurch  Raum  gegeben  für  eine  grössere  Menge  Elektricität,  welche 
das  Reibzeug  liefert  Nach  dem  Aufhören  des  Reibens  ziehen  sich  aber 
die  Zwischenräume  im  Glase  wieder  zusammen,  und  pressen  den  Ueber- 
schuss an  elektrischer  Materie  aus,  der  sich  nun  als  Atmosphäre  auf  die 
Oberfläche  legt. 

Während  sich  nach  Franklin  das  Quantum  der  elektrischen  Mate- 
rie in  den  Leitern  beliebig  vermehren  und  vermindern  lässt,  ist  eine  solche 
Zu-  oder  Abnahme  bei  den  Nichtleitern  (dem  Glase)  nicht  möglich.    Bei 
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einer  nicht  geladenen  elektrischen  Flasche  oder  Tafel  hat  jede  Seite  des 
Glases  eine  gleiche  Menge  elektrischer  Materie.  Die  auf  heiden  Seiten 
befindlichen  elektrischen  Theilchen  üben  dnrch  das  Glas  hindurch  eine 
Abstossung  auf  einander  ans;  dieselbe  wird  jedoch  durch  die  Anziehung 
des  Glases  aufgehoben.  Wird  nun  aber  die  elektrische  Materie  auf  der 
einen  Seite  des  Glases  Termehrt,  so  übt  sie  eine  stärkere  Abstossung  auf 
die  Theilchen  der  anderen  Seite  aus;  es  muss  daher  (abgesehen  Ton  dem 
Widerstände,  mit  welchem  das  Glas  seine  ursprüngliche  Elektricitat  ab- 
giebt)  auf  dieser  zweiten  Seite  eben  so  riel  elektrische  Materie  entweichen, 
als  der  eisten  zugeführt  worden.  Wird  die  innere  Seite  der  Flasche  po- 
sitiv geladen,  so  nimmt  die  äussere  also  den  negativen  Zustand  an;  das 
ursprünglich  im  Glase  vorhandene  Quantum  elektrischer  Materie  wird 
somit  beim  Laden  der  Flasche  nicht  geändert,  sondern  nur  in  anderer 
Weise  vertheilt.  Durch  specielle  Versuche  überzeugte  sich  Franklin, 
dass  bei  einer  geladenen  Flasche  die  elektrische  Materie  nicht  in  dem  in 
derselben  befindlichen  Wasser  oder  bei  einer  geladenen  Tafel  nicht  in  den 
metallischen  Belegen  sitzt,  sondern  auf  der  Glasoberfläche  haftet. 

Von  der  Thatsache  ausgehend,  dass  das  bewegte  Meer  öfter  leuch- 
tet, gelangte  Franklin  durch  eine  Reihe  von,  freilich  später  von  ihm 
selbst  als  unberechtigt  anerkannten  Schlussfol gerungen  zu  der  Ansicht, 
dass  die  aus  dem  Meere  aufsteigenden  Wasserdämpfe  elektrische  Materie 
mit  sich  nähmen,  und  so  die  Veranlassung  von  Gewittern  würden.  Frank- 
lin wies  dann  das  Uebereinstimmende  in  der  Form  und  Wirkung  der 
Blitze  und  der  elektrischen  Entladungen  nach,  und  schlug  die  Anwendung 
von  Spitzen,  welche  durch  eine  Metallleitung  mit  der  Erde  in  Verbindung 
gesetzt  sind,  vor,  um  die  Elektricitat  der  Gewitter  für  die  Wohnungen 
der  Menschen  unschädlich  zu  machen.  Zugleich  gab  er  in  einer  isolirt 
im  Freien  aufgestellten  mit  Spitze  versehenen  Stange  ein  Mittel  an,  um 
zu  entscheiden,  ob  die  Wolken,  welche  Blitze  erzeugen,  elektrisch  sind 
oder  nicht.  Eine  solche  Beobachtung  wurde  zuerst  am  10.  Mai  1752  an 
einer  von  d^Alibard  nach  Franklin's  Angabe  aufgerichteten  Stange 
mit  Erfolg  ausgeführt,  während  Franklin  noch  in  demselben  Jahre  selbst 
die  Elektricitat  der  Gewitterwolken  durch  einen  mit  einer  metallischen 
Spitze  versehenen  Drachen  nachwies.  Die  Versuche  mit  dem  Drachen 
wurden  dann  in  Frankreich  von  de  Romas,  welcher  eine  Schnur  mit 
eingedrehtem,  dünnem  Eisendrahte  anwandte,  mit  dem  grossartigsten 
Erfolge  wiederholt. 

Franklin  brachte  auf  seinem  Hause  eine  eiserne  Stange  an,  und 
schaltete  in  deren  Leitung  zur  Erde  ein  sogenanntes  elektrisches  Glocken- 
spiel ein.  Er  beobachtete,  dass  auch  schon  bei  darüber  hingehenden  Wol- 
ken, wenn  gar  kein  Blitz  sichtbar  wurde,  die  Stange  elektrisch  war,  und 
fand,  dass  die  Wolken  meist  negativ,  zuweilen  aber  auch  positiv  waren. 

Im  Anschluss  an  seine  Theorie  erklärte  er  sich  die  negative  Elek- 
tricitat der  Wolken ,  indem  er  annahm ,  dass  durch  die  Ausdehnung  des 
Wassers  beim  Verdunsten  die  Capacität  für  die  Aufnahme  des  elektri- 
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sehen  Fluidums  yergrössert  werde,  die  Wolke  also  negativ  erscheinen 
müsse ;  wobei  er  freilich  nicht  einzusehen  vermochte ,  warum  das  Wasser 
bei  seinem  Uebergange  in  Dampf  nicht  aus  den  flussigen  Theilen  die  ihm 
fehlende  elektrische  Materie  aufnahm.  Dass  auch  bei  heiterem  Himmel 
die  aufgerichteten  isolirten  Stangen  Elektricität  zeigen,  wies  zuerst  La 
Monnier  nach. 

Während  schon  die  Versuche  von  Canton  (1753)  und  Frank- 
lin darauf  hinweisen,  dass  das  einem  elektrischen  Körper  zugewandte 
Ende  eines  cjlindrischen  Leiters  einen  jenem  Körper  entgegengesetzten 
elektrischen  Zustand  annimmt,  ist  diese  Thatsache  in  bestimmter  Weise 
erst  durch  W  il  k  e ,  besonders  aber  durch  A ep  i n u  s  festgestellt  worden.  Im 
Verein  mit  Wilke  construirte  er  eine  elektrische  Tafel,  deren  isolirende 
Schicht  durch  Luft  anstatt  durch  Glas  gebildet  wurde.  Lull  in  nahm 
wahr,  dass  wenn  ein  elektrischer  Funke  zwischen  zwei  Spitzen  über- 
schlägt, und  zwischen  und  an  dieselben  ein  Stück  Papier  gelegt  wird,  die 
Durchbohrung  erst  an  der  negativen  Spitze  erfolgt.  Watson  fand  den 
leichten  Durchgang  der  Elektricität  durch  luftverdünnte  Räume,  und 
L  a  n  e  beobachtete  die  Phosphorescenz  des  Marmors ,  wenn  über  ihn  ein 
elektrischer  Schlag  hinweg  gegangen  war.  Canton  stellte  darauf  einen 
Phosphor  dar,  auf  welchem  das  durch  den  elektrischen  Funken  erzeugte 
Leuchten  noch  viel  länger  anhielt. 

Versuche  über  die  gegenseitige  Abstossung  und  Anziehung  gegen 
einander  geriebener  schwarzer  und  weisser  seidener  Strümpfe  oder  Bän- 
der veranlassten  Symmerl759  entgegengesetzt  der  Franklin* sehen  An- 
sicht von  der  Existenz  nur  einer  elektrischen  Materie,  zwei  von  einander 
verschiedene  elektrische  Flüssigkeiten  anzunehmen;  die  Theilchen  einer 
jeden  stossen  einander  ab,  die  Theilchen  der  verschiedenen  Fluida  ziehen 
sich  dagegen  an. 


Erstes  Capitel. 

Erregung   der  Elektricität.     Anziehung  und  Abstossung 

der  beiden  Elektricitäten.  Leiter  und  Nichtleiter.  Influenz. 

Elektrischer  Strom  und  seine  Wirkungen. 


Eine  Wage  mit  kurz  aufgehängten  und  unten  mit  Haken  versehenen  1 
Schalen,  Fig.  1  (a.  f.  S.),  wird  einerseits  mit  einer  horizontalen  kreisförmigen, 
an  einen  Glasstab  von  etwa  8  cm  Lange  angekitteten  Glasplatte  G  yon 
etwa  7  cm  Durchmesser,  andererseits  mit  einer  ebensolchen  Holzplatte  Ä 
belastet  und  äquilibrirt.  Die  Holzplatte  ist  mit  einer  dünnen  Lederscheibe 
beklebt,  welche  ein  wenig  angefettet  und  dann  mit  Spiegelamalgam, 
welches  man  unter  Zusatz  von  etwas  Quecksilber  fein  zerrieben  hat«,  oder 
einem  Amalgam  von  Zinn  und  Zink,  sogenanntem  Eienmayer^schen 
Amalgam  (s.  w.  u.),  bestrichen  ist.  Zwei  den  Platten  G  und  Ä  ganz 
gleiche  Glas-  und  Amalgamplatten  Gi  und  Äi  sind  ebenso  an  Glasstäben 
befestigt,  mit  denen  sie  in  Holzständer  eingesteckt  werden  können.  Die 
Glasstabe  sind  mit  Schellackfimiss  lackirt.  —  Nähert  man  die  eine  oder 
andere  der  Platten  Gi  und  Äi  einer  der  Platten  G  oder  A,  so  findet 
keine  merkliche  Einwirkung  derselben  auf  einander  statt;  ebenso  wenig« 
wenn  man  die  Amalgamplatten  Ä  und  Ai  oder  die  Glasplatten  G  und 
Gl  vorher  an  einander  gerieben  hat. 

Legt  man  aber  z.  B.  die  Glasplatte  G  auf  die  Amalgamplatte  A  und 
hebt  die  Platten  oder  schiebt  sie  seitlich  von  einander  ab,  so  wird,  wenn 
wiederum  die  Platte  G  der  Platte  A  in  paralleler  Lage  genähert  wird,  die 
letztere  von  ersterer  angezogen.  Eine  gleiche  Anziehung  ergiebt  sich 
nach  der  Berührung  und  Trennung  der  Platten  Gi  und  Ai, 

Nähert  man  dann  die  Platte  A  der  Platte  Ai  oder  G  der  Platte  Gu 
80  stossen  sich  dieselben  ab  ^). 


^)  Statt  die  Platten  O  und  Ä  an  einem  Wagebalken  aufzuhängen ,   kann 
man  sie  anch  in   verticaler  Lage   an  einem  auf  einer  Stahlspitze  balancirten 
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2  !□  den  Eigenschaften  der  Platten  ist  also  durch  die  BerOhruDg  and 

Trennung  eine  gewisse  Aenderung  Torgegangeo.  Um  zunächst  einen 
Ausdruck  für  dieselbe  zu  gewinnen,  sagen  wir,  die  Platten  seien  elek- 
trisch geworden  oder  „elektr iairt",  oder  sie  haben  sich  mit  einem 
AgeuH,  Elektricität,  beladen,  welches  ihr  rerändertea  Verhalten  be- 
dingt.  Da  die  Trennung  der  Platten  meist  unter  Reibung  stattfindet,  pflegt 
man  dasselbe  auch  „Reihungselektricität"  zu  nennen,  ohnedassda- 
Fi(t.   1. 


mit  festgestellt  wird,  dass  in  derThat  eine  Reibung  zur  Erzeugung  ihres 
veränderten  Zustandes  erforderlich  sei. 

Um  femer  die  Gegensätzlichkeit,  welche  sich  gewiRsermaassen  durch 
die  Anziehung  der  elektrisirten  Glas-  und  Amalgam  platten  kundgiebt,  za 
bezeichnen,  sobreibeu  wir  der  einen  Platte,  z.  B.  der  Glasplatte,  eine 
Ladung  mit  positiver,  der  anderen,  A malgam platte ,  eine  Ladung  mit 
negativer  Elektricität  zu').  Beide  Elektricitäten  waren  vor  der  Berüh- 
rung der  beiden  heterogenen  Platten  in  ihnen  verbunden,  und  zwar  in 
gleichen  QuaDtitäten,  so  dass  sie,  wie  gleich  grosse  positive  und  negative 

GlaxHlabe  befestigen,  sie  mit  den  ebenfalls  an  Glnsetäben  berestigtenentepracheu- 
i1en  Plattea  O^  und  A,  reiben  und  dann  die  Anziehungen  und  Abstossungen  Btu- 
diren  (vergl.  Fig.  a  auf  Seile  13). 

')  S.  die  eigeutlivhe  Ableitung  dieMr  BeieJcliuuugeii  vonFranklin  JD  der 
Einleitung. 
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Zahlen  bei  der  Addition  zu  Null,  so  anch  zn  „NullelektricitKt"  vereint 
waren,  welche  nach  anssen  keine  WirknDg  äuasert  und  sich  erst  bei  der 
Berührung,  resp.  dem  Entlanggleiten  der  Platten  an  einander  in  ihren 
poaiÜTen  und  negativen  Beelandtheil  spaltet. 

Wir  lassen  Torlänfig  die  Natur  des  Agens  Elektricitftt  selbst  gans 
unbestimmt,  so  dass  jene  entgegengesetzteD,  aber  gleichen  Quantitäten 

Fig.  2. 


positiver  und  negativer  Elektricität  ebensowohl  andeuteu  können,  dasB 
sich  die  beiden  heterogenen  Körper  mit  zwei  vorher  vereinten,  einander 
anziehenden,  etwa  dem  Lichtäther  ähnlichen  Stoffen  beladen  haben,  oder 
auch,  dosB  sich  in  den  Körpern  gleiche,  aber  entgegengesetzte  Zustände, 
z.  B.  Schwingungsbewegungen  irgend  eines  Mediums,  hergestellt  haben. 
Aas  den  §.  1  angeführten  Versuchen  folgt  demnach: 

Gleichnamig  elektrische  Körper  stossen  sich  gegen- 
seitig ab,  ungleichnamig  elektrische  Körper  ziehen 
sich  gegenseitig  an. 

Reiben  wir  zwei  beliebige  an  Glasat&ben  befestigte  Platten  oder  aach  3 
anders  gestaltete  Körper  von  anderen  Stoffen  und  nähern  den  einen  oder 
anderendermit  der  Amalgamplatte  Ji  geriebenen,  balancirten  Glasplatte  fi-, 
so  wird  dieselbe  jedetsmal  von  dem  einen  der  beiden  an  einander  geriebenen 
KOrper  angezogen,  von  dem  anderen  abgestossen.  Die  mit  der  Glasplatte 
Gl  geriebene  bolancirte  Amalgamplatte  A  wird  umgekehrt  von  dem  ersten 
Körper  abgestossen,  von  dem  zweiten  angezogen.  Wir  können  daraus 
Bchliessen,  dass  auch  diese  Körper  sich  bei  der  Berührung  mit  den  ent- 
gegengesetzten Elektricitäten  geladen  haben.  Sie  Körper,  welche  da- 
bei die  mit  Amalgam  geriebene  Glasplatte  G  anziehen,  die  mit  Glas  ge- 
riebene Amalgamplatte  A  abstossen,  sind  negativ,  die,  welche  sich  um- 
gekehrt  verhalten,  positiv  elektrisch  geworden. 

So  werden  trocknes  Holz,  Metalle,  Harze,  Schwefel,  Hartgummi  (Ebo- 
nit) dnrch  Beiben  mit  Pelzwerk  negativ,  letzteres  positiv.  Man  kann  da- 
her auoh  die  Platten  Q  und  A  des  Apparates  Fignr  1   durch  mit  Petz 
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bekleidete  Holzplatten  und  Ebonitplatten  ersetzen.  Aehnlich  werden  Harze, 
auch  Schwefel  durch  Reiben  mit  Wolle,  Seide,  Leinen,  Papier  und  Me- 
tallen negatiy,  letztere  positiv  u.  s.  f. 

4  Auch  Pulver,  welche  durch  Siebe  oder  Netze  getrieben  werden,  elek- 
trisiren  sich  hierbei.  In  einem  in  einem  Pulverglase  enthaltenen  Gemisch 
von  fein  gepulverter  Mennige  und  Schwefel,  welches  durch  ein  über  den 
Hals  des  Glases  gespanntes  Stück  dichtes  Gazezeug  gebeutelt  wird,  wird 
der  Schwefel  negativ,  die  Mennige  positiv  elektrisch.  Streut  man  das 
Pulver  auf  positiv  und  negativ  elektrische  Körper,  z.  B.  auf  Glas-  und 
Harzplatten,  die  etwa  resp.  mit  Amalgam  oder  Pelz  gerieben  sind,  so  wird 
dabei  der  gelbe  Schwefel  von  ersteren,  die  rothe  Mennige  von  letzteren 
angezogen  und  hafbet  auf  ihnen  beim  Umkehren  der  Platten.  Man  kann 
auf  diese  Weise  in  vielen  Fällen  sehr  gut  die  Art  der  Elektrisirung  der 
Körper  erkennen.  —  Die  näheren  Angaben  hierüber  werden  wir  später 
besprechen. 

5  Wir  reiben  nochmals  die  Glas-  und  Amalgamplatten  des  Apparates 
Fig.  1  an  einander,  stellen  die  am  Glasstiel  befestigte  Amalgamplatte  Äi 
in  einer  bestimmten  Entfernung  unter  die  Platte  A  und  bringen  durch 
aufgelegte  Gewichte  die  Wage  zum  Einstehen,  wodurch  wir  zugleich  die 
Grösse  der  Abstossung  messen.  Wir  berühren  jetzt  Platte  Äi  mit  einer 
ganz  gleichen,  nicht  geriebenen  und  nicht  elektrisirten  Platte  A^  an 
irgend  einem  Punkt,  trennen  Ai  und  Aq  und  bringen  Ai  und  A^  nach 
einander  an  dieselbe  Stelle  wie  vorher.  Die  Platte  A  wird  jetzt  von  den 
Platten  Ai  und  A^  gleich,  aber  weniger  stark  zurückgestossen  als  vorher 
von  Ai,  Zum  Aequilibriren  der  Wage  ist  nur  das  halbe  Gewicht  erforder- 
lich. Das  analoge  Resultat  ergiebt  sich  bei  Messung  der  Anziehung  der 
geriebenen  Glasplatte  G. 

Da  durch  den  Contact  von  ^i  und  A^  keine  Elektricit&tserregung 
stattfinden  kann,  schliessen  wir  hieraus,  dass  ein  Theil  (die  Hälfte) 
der  Elektricität  von  Ai  auf  A^  durch  Mittheilung  übergegan- 
gen ist. 

Wir  können  somit  von  verschiedenen  Elektricitätsmengen 
sprechen,  mit  denen  die  Körper  geladen  sind,  und  denen  proportional 
ihre  Anziehung  oder  Abstossung  gegen  einen  ungleichnamig  oder  gleich- 
namig elektrisirten  Körper  erfolgt. 

Beziehen  wir  diese  Elektricitätsmengen  auf  eine  später  zu  definirende 
Einheit,  so  können  wir  auch  die  in  dieser  Einheit  gemessene  Elektricitäts- 
menge,  welche  in  der  Raumeinheit  oder  auf  der  Einheit  der  Oberfläche 
eines  Körpers  sich  vorfindet,  als  die  elektrische  Dichtigkeit  daselbst 
bezeichnen. 

6  Bei  der  Berührung  der  elektrisirten  Amalgamplatte  mit  der  un- 
elektrischen bedarf  es  nur  eines  äusserst  kurzen  Zeitraumes  zur  voll- 
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ständigen  Mittheilnng  der  Elektricität  zwischen  heiden.  Das  Amalgam 
ist  ein  gater  Leiter  der  Elektricität. 

Berührt  man  aber  die  elektrische  Glasplatte  Gi  an  einer  Stelle  mit 
einer  unelektrischen  Q^^  so  bleibt  ihre  Abstossung  gegen  die  balancirte 
und  geriebene  Glasplatte  6r  fast  ungeändert,  und  Q^  zeigt  gegen  Gr  a^ch 
nar  an  der  Gontactstelle  selbst  eine  sehr  schwache  Abstossung.  Die  Elek- 
tricität überträgt  sich  also  von  Glastheilchen  zu  Glastheüchen  nur  sehr 
langsam.  Das  Glas  ist  ein  schlechter  Leiter  oder  Nichtleiter  oder 
auch  Isolator  der  Elektricität.  —  Würden  wir  die  Oberfläche  des 
Glases  so  yerändem  (etwa  durch  Durchziehen  durch  eine  Flamme),  dass 
sich  bei  der  Reibung  das  Amalgam  statt  negativ,  nunmehr  positiv,  das 
Glas  negativ  lüde  (s.  w.  u.),  resp.  dabei  das  Glas  durch  einen  anderen,  das 
Amalgam  positiv  erregenden  Körper  (ein  über  einen  Glasring  gespanntes 
Stück  Pyroxylinpapier)  ersetzen,  so  würden  dennoch  die  erwähnten  Ver- 
suche das  gleiche  Resultat  geben. 

Die  Eigenschaft  der  Körper,  die  Elektricität  zu  leiten,  ist  also  nicht 
von  der  Art  der  letzteren  abhängig. 

Berühren  wir  je  einen  Punkt  der  beiden  negativ-elektrischen  Amalgam-  7 
platten  A  und  Ai  mit  einem  mit  der  Erde  verbundenen  amalgamirten 
Lederstreifen,  öder  an  Stelle  desselben  mit  einem  Metalldrath,  einem  mit 
verdünnten  Säuren,  Salzlösungen  benetzten  Faden,  so  hört  ihre  Abstossung 
sofort  auf;  berühren  wir  sie  mit  einem  Glasstab,  einer  Siegellackstange, 
so  bleibt  sie  bestehen.  Berühren  wir  umgekehrt  die  elektrisirten  Glas- 
platten mit  irgend  einem  der  erwähnten  Körper,  so  bewahren  sie  ihre 
Abstossung.  Auch  hier  theilt  sich  die  Elektricität  der  Leiter  sofort  den 
sie  berührenden  unelektrischen  Leitertheilen  und  von  diesen  den  folgen- 
den mit,  bis  sie  zur  Erde  fortgeführt  wird;  auf  den  Nichtleitern  findet 
diese  Fortführung  nur  sehr  laugsam  statt.  Bei  diesen  Versuchen  ist 
indess  vorausgesetzt,  dass  die  durch  den  Contact  der  heterogenen  Körper 
bei  der  Ableitung  auf  ihnen  erzeugte  Elektricität  gegen  die  früher  in 
ihnen  angehäufte  Elektricitätsmenge  verschwindend  klein  sei. 

In  ähnlicher  Weise,  wie  die  erwähnten  Körper,  könnte  man  beliebige 
andere  Körper  auf  ihre  Leitungsfähigkeit  untersuchen. 

Auf  diese  Art  erweisen  sich  als  Leiter  die  Metalle,  eine  Reihe  von 
Schwefelmetallen,  wie  Bleiglanz,  Schwefelkies,  Lösungen  von  Säuren  und 
Salzen,  Wasser,  welches  Spuren  von  Unreinigkeiten  enthält.  Dagegen 
leiten  nicht  oder  sehr  schlecht  vollkommen  trockne  wasserfreie  Salze, 
die  meisten  wasserfreien  Metalloxyde  und  Säureanhydride,  ganz  trocknes 
Eis,  trockne  Gase,  die  meisten  organischen  Verbindungen,  welche  nicht  zu 
den  Salzen  gehören,  Harze,  also  auch  Siegellack,  Seidenfaden,  vulcanisir- 
ter  Kautschuk  oder  Hartgummi  (Ebonit),  so  lange  er  noch  nicht  durch 
Sauerstoff-  und  Wasseraufnahme  an  der  Luft  verändert  ist  und  schwefel- 
säurehaltig geworden  ist,  Guttapercha,  die  meisten  Glassorten.  Sind  diese 
Körper  mit  hygroskopisch  aus  der  Atmosphäre  auf  ihrer  Oberfläche  ver- 
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dichtetem  WasHer  bedeckt,  bo  leiteo  sie.  BeBbalb  eracbeint  eine  Anz&hl 
TOD  Gläsern  als  gute  Leiter,  wenn  ne  nicbt  vorher  sorgfältig  an  einem  war- 
men Ort  getrocknet  sind.  Durch  Ueberzieben  der  Glaaoberflächen  mit  Schel- 
lack- oder  Bern Bteinfir nies  (frOher  wandte  man  meist  eine  Lösung  von 
rothem  Siegellack  in  Weingeist  an)  kann  man  diesen  Uebelstand  einiger- 
maaseen  beseitigen;  besser  noch,  indem  man  dieselben  in  einen  durch 
englucbe  Schwefelsäure  oder  Phosphoraänreanhydrid  getrockneten  Baum 
bringt.  (Das  Weitere  hierüber  siebe  im  Gapitel  Leitungsföbigkeit  der 
Körper.) 

Da  die  nichtleitenden  Körper  bei  der  Reibung  die  auf  ihnen  erregte 
Elektricität  beibehalten,  die  leitenden  eie  sofort  verlieren,  wenn  eie  ab- 
geleitet, etwa  in  der  Hand  gebalten  werden,  so  bezeichnete  man  früher 
die  Nichtleiter  «Is  idioelektrische,  die  Leiter  als  anelektrische 
Körper.    Aneb  bezeichnet  man  die  Nichtleiter  als  Dieloktrica. 

S  Soll  die  einem  Körper  ertbeilte  Elektrioität  in  ihm  verweilen ,  so 

trennt  man  ihn  von  anderen  Leitern  durch  Isolatoren,  man  isolirt  ihn. 
So  z.  B.  sind  in  den  §.  1  beBchriebenen  Apparaten  die  durch  Reibung 
elektrieirten  Platten  an  isolirenden  gefimissten  Glasatielen  befestigt.  In 
ähnlicher  Weise  stellt  man  elektrische  Körper  auf  Glasteller  mit  Glas- 
fflssen  oder  auf  eichene,  mit  Schellackfirniss  überzogene,  auf  lackirten 
Glasfüssen  stehende  Bretter,  deren  Ränder  und  Ecken  möglichst  ab- 
gemndet  sind,  auf  sogenannte  Isolirsobemel. 

Um  den  Einfluss  der  Feuohtig- 
keit  noch  mehr  zu  beseitigen,  be- 
dient sich  Mascart')  besondere 
geformter  GlasfiiHse.  Der  Boden 
einer  Flasche,  Fig.  3,  wird  zu  einer 
durch  den  Hals  derselben  eng  hin- 
durchgehenden oben  geschlosse- 
nen Röhre  ausgezogen,  auf  welche 
mittelst  einer  Fassung  ein  Teller 
von  Glas  oder  die  zu  isoliren- 
den Körper  aufgeschraubt  wer- 
den. In  die  Flasche  wird  durch 
einen  seitlich  angebrachten  Tubu- 
lus  conoentrirte  Schwefelsäure  ge- 
gossen. Da  dieselbe  die  Röhre, 
welche  die  zu  isolirenden  Körper  trägt,  stets  trocken  erhält,  sind  Elek- 
trioitÄtaverluste  möglichst  vermieden. 

9  Zur  Prüfung  der  elektrischen  Ladung  verschiedener  Körper  bedient 

man  sieb  des  ElektroskopB. 

')  Maacart,  Nature,  18,  44*.     Beiblätter,  2,  423,  1878*. 
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Das  einfocbate  Elektroskop  besteht  aus  einem  aber  einen  isoliren- 
deD  Glaafaaken  gelegten  leitendeD  Leinen  faden,  deaeen  beide  Hälften  neben 
einander  binabb&Dgen  (Franklin)  und  zweckmäBsig  am  Ende  mit  zwei 
HoUundermark-  oder  Korkkügelchen  belastet  werden  (Canton),  Fig.  4. 
p.     ,  Letztere  kann  man  mit 

etwas  EiweisB  bestrei- 
chen und  dann  mit 
echtem  Blattgold  über- 
ziehen. Für  Demonstra- 
tionen vor  eioem  grossen 
Znhörerkreise  ersetzt 
man  die  Kugeln  durch 
zwei  möglichst  dQnne, 
aussen  mit  Blattgold 
überzogene  Eautschuk- 
ballons  von  2  bis  4  cm 
Darchmeseer. 

Berührt  man  die  Fä- 
den oder  Kugeln  dieses 
ElektroBkopB   mit  einer 
mit  einem  amalgamirten 
Leder  geriebenen  Glas- 
atange    oder  einer    mit 
einem  Katzenfell  geriebe- 
nen Harzstange,  so  diver- 
giren  sie  in  Folge  ihrer 
gleichnamigen    Elektri- 
sirung.   Wegen  der  Ab- 
gabe der  Elektricität  an  die  condensirten  Wassertheilchen  und  die  Stänb- 
chen  iu  der  Luft  and  an  den  stets  mit  etwas  hygroskopischer  Feuchtig- 
keit bedeckten  Glashaken  n.B.f.  fallen  die  Fäden  und  Engeln  indess  bald 
wieder  zusammen  und  werden  unelektrisch. 

Empfindlicher  ist  das  Goldblattelektroskop,  in  welchem  zu-  10 
gleich  die  Elektricität  länger  verweilt.  Dasselbe  wird  nach  Beetz  ^)  am 
besten  folgender m aas sen  construirt.  Eine  Tom  und  hinten  durch  eine  ebene 
Gtasplatt«  geschloBsene,  etwa  8  cm  lange  und  12  cm  weite,  mit  ihrer  Axe 
horizontal  liegende  Messingblech  röhre,  Fig.  5  (a.  f.  S.),  trägt  an  ihrer  ober- 
st«a  Stelle  eine  knrze  Messin gblechh ülse ,  in  welche  eine  gut  isolirende, 
lackirte  Glasröhre  eingekittet  ist.  In  letztere  ist  wiederum  ein  etwa  2  bis 
3  mm  dicker  verticaler  Messingdraht  eingekittet,  an  dea  an  seinem  unte- 
ren, keilförmig  zngeschärften  Ende  zwei  etwa  2  bis  3  mm  breite,  3  cm  lange 
Bl&ttchen  Ton  echtem  Blattgold  parallel  neben  einander  angeklebt  sind. 

')  Beetz,  Pogü.  Ann.  158,  320,  187fl. 


18  Goldblattelektroskop. 

Auf  das  obere  Bade  des  Drabtee  können  Metallkugel  d,  runde  borisontale 
Metall  ach  eibeD  u.  s.  f.  aufgeschraubt  Verden.  Bei  dieser  Einricbtung  läset 
sich  das  Elektroskop  sebrgut  zwischen  die  Beleuchtung»- und  Projections- 


liDse  eineB  Skioptikona  stellen  und  so  das  Bild  der  Goldblättchen  auf 
einen  Schirm  projiciren '). 

11  Hat  man  die  an  Glasstielen  befestigten  Amalgam-  und  Glasplatten 

Ai  und  Qi  (Fig.  1)  durch  Reiben  an  einander  elektrisirt  und  berührt  die 
Kugel  des  ELektroskops  mit  der  ersteren  (Äi)  (der  man  evcnt.  durch  Berah- 
rung  mit  einem  isolirten  Leiter  einen  Theil  ihrer  Elektricität  entzogen 
bat),  so  verbreitet  sich  sofort  ein  Tbeil  ihrer  Elektricität  auf  die  Kugel 
und  TOQ  dort  aus  vorzüglich  auch  auf  die  beiden  Goldblätteben  (da  sich, 
wie  wir  später  sehen  werden,  die  Elektricität  an  den  stärkst  gekrümm- 
ten Stellen  am  stärksten  anhäuft).    Dieselben  divergiren  demnach  in  Folge 


')  nie  weiteren  Einrichtungen  des  Elektroakops  n.  b 


Nentralisation  entgegengesetzter  Elektricitäten.  19 

ihrer  gleichartigen  Ladung  um  so  mehr,  je  grösser  die  ihnen  zugefuhrte 
Eiektricitfitsmenge  ist. 

Bei  Reibung  gleichgestalteter  leitender  Platten  mit  anderen  Platten 
und  Berührung  der  Kugel  des  Elektroskops  mit  ihnen  kann  man  also  aus 
der  Grösse  des  Ausschlages  der  Goldblftttchen  auf  die  Starke  der  elektri- 
schen Erregung  schliessen. 

Berührt  man  die  Kugel  des  geladenen  Elektroskops  mit  einem  zur 
Erde  abgeleiteten  Leiter,  einem  Metallstab,  einem  nassen  Faden,  so  wird 
die  Elektricit&t  sofort  abgeleitet,  die  Goldblättchen  fallen  zusammen.  Bei 
Berührung  der  Kugel  mit  einem  Isolator,  einem  Glasstab,  einer  Siegel- 
lackstang^  bleibt  ihre  Divergenz  bestehen  und  sinkt  erst  nach  langer  Zeit. 
In  gleicherweise  kann  man  mittelst  des  Elektroskops  andere  Körper  auf 
ihre  Leitongs-  oder  Isolationsföhigkeit  untersuchen.  Je  schneller  die 
Croldblättchen  beim  Berühren  des  Knopfes  des  Elektroskops  mit  dem  mit 
der  Erde  yerbundenen  Körper  zusammenfallen,  desto  besser  leitet  er. 

Berührt  man  die  Kugel  des  einen  (I)  von  zwei  ganz  gleichen  Elek-  12 
troskopen  mit  der  geriebenen  Amalgamplatte  und  führt  über  die  des 
anderen  (II)  die  geriebene  Glasplatte  mit  ihren  verschiedenen  Stellen  hin, 
so  dass  die  Goldblättchen  beider  um  gleich  viel  divergiren ,  so  schliessen 
wtr  aus  dieser  gleichen  Wirkung,  dass  in  beiden  Elektroskopen  gleiche 
Mengen  positiver  und  negativer  Elektricität  angehäuft  sind.  Bringt  man 
dann  die  beiden  Knöpfe  der  Elektroskope  zusammen,  so  fallen  auch  in  bei- 
den die  Goldblättchenpaare  völlig  zusammen,  sie  werden  unelektrisch,  in- 
dem die  entgegengesetzten  Elektricitäten  in  beiden  auf  den  leitenden 
Systemen  zu  einander  übergehen. 

Gleiche  Quantitäten  entgegengesetzter  Elektricitäten 
neutralisiren  sich  also  vollständig  bei  ihrer  Vereinigung. 
Hat  man  ein  Elektroskop  durch  Berührung  seines  Knopfes  mit  einer  ge- 
riehenen Glas-  oder  Siegellackstange  geladen  und  bringt  an  den  Knopf 
desselben  irgend  einen  anderen,  mit  einem  beliebigen  Stoff  geriebenen 
Körper  (oder  nähert  ihn  auch  nur  dem  Knopf,  s.w.u.),  so  divergiren  ent- 
sprechend die  Goldblättchen  des  Elektroskops  stärker,  wenn  die  Elektri- 
BÜrang  des  Körpers  mit  der  des  Elektroskops  gleichnamig  ist,  sie  fallen 
zusammen,  wenn  sie  ungleichnamig  ist.  Auf  diese  Weise  kann  man  die 
Art  der  Elektricitätserregung  bei  der  Reibung  der  verschiedensten  Kör- 
per an  einander  studiren. 

Schraubt  man  auf  das  Elektroskop  eine  horizontale  Metallplatte  P  13 
von  etwa  6  cm  Durchmesser,  Fig.  6  (a.  f.  S.),  und  ladet  es  z.  B.  durch 
Berührung  mit  der  geriebenen  Amalgamplatte  Ä  negativ,  so  zeigen  die 
Goldblättchen  eine  gewisse  Divergenz.  Nähert  man  nun  der  Metallplatte 
P  in  paralleler  Lage  die  wiederum  elektrisirte  Amalgamplatte  Ä ,  so  di- 
Tergiren  die  Goldblättchen  stärker  und  ihre  Divergenz  steigt  mit  weite- 
re Annäherung  von  Ä  an  P.     Nähert  man  in  gleicher  Weise  die  ge- 

2* 
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Verschiebung  der  Elektricitäien. 


Fig.  6. 


riebene  Glasplatte  (?,  so  fallen  aUmählich  die  Goldblättchen  zusammea. 
(Bei  noch  weiterer  Annäherung  divergiren  sie  wieder  s.  w.  u.)  Bei  Ent- 
fernung der  genäherten  Platten  nehmen  die  Goldblättchen  ihre  frühere 
Divergenz  wieder  an.  Dieselben  Versuche,  nur  in  entgegengesetzter  Ord- 
nung, lassen  sich  bei  positiver  Ladung  des  Elektroskops  anstellen. 

Bei  diesen  Versuchen  wird  also 
die  auf  den  leitenden  Theilen  des 
Elektroskops,' der  Platte  P,  dem 
Metalldraht  und  den  Goldblättchen 
verbreitete  Elektricität  anders  ver- 
theilt;  sie  wird  bei  Annäherung  der 
gleichnamig  elektrischen  Platte  an 
P  aus  derselben  weiter  zu  den  Gold- 
blättchen hingetrieben,  bei  Annähe- 
rung der  ungleichnamigen  aus  letz- 
teren zu  Platte  P  hingezogen.  Die 
Elektricität  hat  auf  den  Goldblätt- 
chen resp.  der  Platte  P  eine  grössere 
Dichtigkeit  erlangt.  Die  Elek- 
tricitäten  vermögen  sich  also 
auf  denLeitern  iuFolgeäusse- 
rer  elektrischer  Einwirkungen 
zu  verschieben  und  entspre- 
chend auf  denselben  anzu- 
ordnen. 
In  der  eben  angegebenen  Art  kann  man  auch  schon  durch  lang- 
sames Annähern  eines  elektrisirten  Körpers  an  ein  in  der  einen  oder 
anderen  Weise  geladenes  Elektroskop  die  Art  der  Elektricität  in  dem 
Körper  erkennen. 

14  Nähert  man  der  Platte  P  (Fig.  6)  des  nunmehr  unelektrischen 

Elektroskops  eine  der  geriebenen  Platten  A  oder  (r,  so  divergiren  da- 
bei ebenfalls  die  Goldblättchen  desselben  und  fallen,  wenn  die  Annähe- 
rung nicht  zu  weit  erfolgte,  nach  der  Entfernung  von  A  oder  Q  wieder 
vollständig  zusammen.  Die  Nullelektricität  des  Elektroskops  muss  sich 
also  durch  die  Einwirkung  des  genäherten  elektrisirten  Körpers  in  irgend 
einer  Weise  geschieden  haben.  Um  diesen  Process  näher  zu  untersuchen, 
laden  wir  einen  kugelförmigen,  auf  einem  Glasstab  stehenden  Leiter  B  von 
Messing,  Fig.  7,  z.  B.  durch  wiederholtes  Berühren  mit  der  geriebenen 
Glasplatte  G  positiv.  Wir  stellen  vor  denselben  einen  horizontalen,  eben- 
falls auf  einem  Glasstabe  stehenden  Messingcylinder  a  h  auf  und  bestäu- 
ben ihn  mit  dem  §.  4  erwähnten  Mennigeschwefelpulver.  Während  sich  das- 
selbe ohne  Einwirkung  der  Elektricität  in  B  ohne  Weiteres  auf  alle  Theile 
desCylinders  ah  gleichmässig  auflegt,  vertheilt  es  sich  bei  Einwirkung  von 
B  so,  dass  die  rothe  Mennige  sich  auf  der  der  Kugel  B  zugekehrten  Seite 
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a,  der  gelbe  Schwefel  auf  der  R  abgekebrteo  Seite  b  anbäuft.  Je  weiter 
Jl  a.a  ab  berongeBcbobea  wird,  desto  deutlicher  wird  dieaea  Verbalten, 
Gegenüber  der  positiv  elektriacbeD  Kugel  li  hat  flieh  demnach  derCylin- 
der  ab  mit  uegativer,  entfernt  Ton  Ü  mit  positiver  Elektricität  um  so 

Fig.  7. 


stÄrker  geladen,  je  näher  S  au  ab  kommt.  lu  der  Mitte  zwischen  bei- 
den Enden  ist  eine  nnelektriacbe  Indifferenzzone,  an  der  das  Pulver  nicht 
haft«t 

Durch  die  „Influenz"')  des  elektrischen  Körpers  wird  also  die 
Nullelektricität  des  unelektriechen  Körpers  mehr  oder  weniger  in  ihre  bei- 
den Bestandtheile  geschieden,  welche  einzeln  der  Einwirkung  des  elektri- 
urten  Körpers  folgen.  Ein  statischer  Zustand  in  der  „elektrischen 
Tertheilung"  tritt  ein,  wenn  alle  Anziehungs-  und  AbetoesnngHkräfte 
der  Elektricitäten  sieb  das  Gleichgewicht  halten. 

Wird  die  Kugel  ü  negativ,  statt  positiv  geladen ,  so  zeigen  sich  die 
analogen  TertbeiluQgen  der  Elektricitäten,  nur  im  entgegengesetzten  Sinn. 
Befestigt  man  einen  4  bis  5  cm  dicken,  12  cm  langen,  an  den  Enden  ab- 
gemndeten  Metallcy linder,  Fig.  8  (a.  f.  S.),  an  einem  Glasstativ  vertical  über 
einer  Metallkugel  R  und  hängt  je  eine  Eorkkugel  an  einem  Leinenfaden 
oben,  unten  und  in  der  Mitte  an  demselben  auf,  so  werden  bei  der  posi- 
tiven ILlektrisirung  von  E  die  Kugeln  aundb  vom  Cyl Inder  abgestossen. 
Bei  Annäherung  einer  geriebenen  Siegeltackstange  erweist  sich  die  Kugel 
bei  a  negativ,  die  bei  b  positiv,  die  in  der  Mitte  neutral  *).  Zweckmässig 

')  Wir  behalten,  um  Verwirrung  zu  vermeiden,  den  Namen  Influenz 
im  Oegenaatz  zu  dem  Namen  ladnctioD  bei,  walclier  fiir  die  Erzeugung  gal- 
vaniacher  Ströme  durch  elektriioh-magnetische  Fem  Wirkungen  benutzt  wird. 
Letz(«rei  Wort  wird  namentlich  in  engliachen  Werken  häufig  für  die  Influenz 
gebrancbt. 

i)Biess,  Fogg.  Ann.  37,  042,  1836*;  Reibel.  1.  178.  Gewöhnlich  wird 
noch  zwischen  ab  and  B  einsgröraereOIasplatte  gebracht,  wodurch  sich  indesa 
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ersetzt  meo  Kugel  H  durch  eine  geiiebene  Oasstange.  Wird  Ä  negativ 
elektrisirt  oder  durch  eine  geriebene  Ilarzstange  ersetzt,  so  divergiren 
die  Korkkugeln  mit  entgegengesetzten  Ladungen. 


Rieas  bezeichnet  bei  diesen  InÖuenzv ersuchen  die  der  Elektricität 
des  elektrisirteu  Körpers  ungleichnamige,  gegen  ihn  hingezogene  Elektri- 
cität des  unelektrischen  Körpers  als  InSuenzelektricit&t  erster,  die  von 
ihm  abgestossene  gleichnamige  Elektricit&t  desBelben  als  InflueDselektri- 
cität  zweiter  Art 

15  Forrat  man  denCylinder  ab,  Fig.  7,  ans  zwei  auf GlasfOssen  stehen- 

den Hälften,  welche  in  der  Mitte  durch  ein  ieolirendes  Zwischenstück  von 
Ebonit  getrennt  sind,  verbindet  die  beiden  Hälften  durch  ein  an  einem 
Glasstab  befestigtes  hakenförmiges  Blech,  l&sst  den  elektrisirten  Körper  S 
vor  dem  einen  Ende  a  vertheilend  wirken ,  entfernt  das  Blech  und  dann: 
Körper  J?,  so  verbleiben  die  vertheilten  Elektrioit&teu  in  den  beiden  H&lf- 


die  EnclieinuDgen  etwa«  verwickeln.  Hängt  man,  wie  häaäg  geschieht,  au  den 
Enden  und  der  Hitt«  des  horizontalen  Cylinders  ab  (Fig.  7)  Korkkugelpaare 
auf,  so  erb&lt  man ,  je  nachdem  die  etektrisirte  Kugel  sich  in  verschiedenen 
Lageu  höher. oder  tiefer  gegenüber  a  befindet,  schwankende  Resultate. 
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ten  des  Cylinders  und  können  von  diesen  auf  ein  Elektroskop  übertragen 
werden.  —  Wird  der  Cylinder  auf  einer  Spitze  vor  der  geladenen  Kugel  in 
horizontaler  Lage  halancirt,  so  kann  man  auch  so  bei  Annäherung  einer 
geriebenen  Siegellackstange  durch  die  Anziehung  und  Abstossung  die 
entgegengesetzte  Ladung  seiner  beiden  Enden  zeigen^). 

Kann  man,  wie  bei  dem  Versuche  §.15,  einen  isolirten  unelektrischen  16 
leitenden  Körper,  in  welchem  bei  Annäherung  an  einen  elektrisirten  Kör- 
per die  Elektricitäten  yertheilt  sind,  yollständig  in  der  Indififerenzzone  thei- 
len,  so  kann  man  nachweisen,  dass  die  Mengen  der  dabei  vertheilten  ent- 
gegengesetzten Elektricitäten  einander  gleich  sind.  Bei  der  Berührung  der 
getrennten  Hälften  mit  einander  \7^erden  beide  unelektrisch.  Dies  ge- 
lang Coulomb*).  Er  brachte  vor  eine  positiv  elektrische  Kugel  Ä 
von  8  Zoll  Durchmesser  eine  2  Zoll  im  Durchmesser  haltende,  an  einem 
Schellackstab  hängende  Kugel  B  und  conaxial  zu  den  Mittelpunkten 
von  A  und  B  eine  B  berührende  eben  solche  kleine,  auf  einem  Glasfuss 
mit  vier  Schellackarmen  ruhende  Kugel  G.  Die  Kugel  B  wurde  heraus- 
genommen und  in  der  Drehwage  (s.  d.  Cap.)  auf  ihre  Anziehung  gegen 
die  positiv  elektrisirte  Nadel  derselben  B  untersucht,  dann  ihre  Stellung 
mit  der  von  C  vertauscht  und  wieder  ihre  Abstossung  gegen  die  Nadel 
bestimmt,  die  sich  gleich  gross  ergab,  wie  vorhin  die  Anziehung. 

Entfernt  man  plötzlich  den  influenzirenden  Körper  Jß,  Fig.  8,  von  dem  17 
influenzirten  ab,  oder  entladet  R  durch  Verbindung  mit  dem  Erdboden, 
so  fallen  sofort  die  an  den  verschiedenen  Stellen  von  ab  angehängten 
Korkkugeln  in  ihre  früheren  Lagen  zurück ;  beim  Bestäuben  mit  Mennige- 
Schwefelpulver  bemerkt  man  keinen  Unterschied  der  Ladung  an  densel- 
ben. Die  durch  die  Influenz  von  R  geschiedenen  Elektricitäten  haben 
sich  in  entgegengesetzter  Richtung  sofort  wieder  vereint.  Man  bezeichnet 
diese  Erscheinung  mit  dem  Namen  „Rückschlag". 

Bei  den  ersten  Versuchen  über  denselben  verwendete  Lord  Mahon 
Stanhope')  an  Stelle  des  influenzirenden Körpers  R  eine  6  Fuss  lange, 
1  Fuss  dicke  Röhre  von  Zinnfolie,  welche  an  ihrem  einen  Ende  mit  einer 
4VjZo11  grossen  Kugel  versehen  war  und  bei  Ladung  mit  der  Elektrisir- 
maschine  15  bis  18  V4  Zoll  lange  Funken  gab.  Conaxial  zu  ihr  in  20  Zoll 
EIntfemung  waren  an  Stelle  des  influenzirten  Körpers  ab  ein  2  Zoll 
dicker,  18  Zoll  langer  und  ein  3^4  Zoll  dicker,  40  Zoll  langer,  am  Ende 
abgerundeter  Cylinder  B  und  C  aufgestellt,  die  Vio  Zoll  von  einander 
standen.  Wurde  der  Cylinder  Ä  durch  die  Elektrisirmaschine  geladen, 
so  gingen  zwischen  den  Cylindem  B  und  C  kleine  Funken  über,  wurde 
er  entladen,  so  zeigte  sich  zwischen  ihnen  ein  starker  Funken. 


1)  Vergl.KrebB,  Carl's  Rep.  15,329.  1879*.  Beiblätter,  3,625*.—  2)  Cou- 
lomb, M6m.  de  Pacad.  1788,675*.  —  ^)  Mahon,  Gruudgätze  der Elektricitäts- 
lehre,  deutsch  von  Seeger,  Leipzig,  §.  202,  1789. 
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18  Ist  der  der  Influenz  ausgesetzte  Körper,  z.  B.  eine  Korkkugel,  an 
einem  Seidenfaden  aufgehängt,  so  wird  er  in  Folge  der  in  ihm  gegen- 
üher  dem  influenzirenden  Körper  vertheilten,  dem  letzteren  ungleich- 
namigen Elektricität  zu  ihm  hingezogen. 

Dass  hierbei  die  vertheilende  Wirkung  gleicher  Mengen  positiver 
und  negativer  Elektricität  auf  einen  unelektrischen  Körper  unter  sonst 
gleichen  Bedingungen  die  gleiche  ist,  hat  Aepinus^)  bewiesen.  Zwei 
mit  GrifiFen  versehene  Spiegelplatten  wurden  in  Folge  von  kleinen  Un- 
gleichheiten beim  Reiben  an  einander  die  eine  positiv,  die  andere  nega- 
tiv. Wurden  sie  einzeln  einer  an  einem  Coconfaden  aufgehängten  Kork- 
kugel genähert,  so  wurde  sie  von  ihnen  angezogen.  Wurden  aber  die 
Scheiben  auf  einander  gelegt,  wo  beide  Elektricitäten  auf  denselben  zur 
Korkkugel  in  nahezu  dieselbe  Lage  kamen,  so  wurde  sie  nicht  beein- 
flusst,  obgleich  nach  der  Trennung  noch  jede  Scheibe  deutlich  ihre  Elek- 
trisirung  bewahrt  hatte.  —  Ist  die  Korkkugel  elektrisirt,  z.  B.  durch  Be- 
rührung mit  der  einen  Scheibe,  so  wird  sie  entsprechend  von  dieser  für 
sich  abgestossen,  von  der  anderen  angezogen,  von  beiden  nach  dem 
Zusammenlegen  aber  ebenfalls  nicht  mehr  beeinflusst. 

19  Ist  der  vor  den  elektrischen  Körper  gebrachte  Leiter  nicht  kugel- 
förmig und  so  aufgehängt,  dass  er  sich  um  seinen  Schwerpunkt  drehen 
kann,  so  stellt  er  sich  vor  dem  elektrischen  Körper  so  ein,  dass  die  An- 
ziehung der  in  ihm  vertheilten  Elektricitäten  durch  die  Elektricität  des 
ersteren  ein  Maximum  wird.  Ein  horizontal  auf  einer  Spitze  balancir- 
ter  Cy linder  ab  von  Metall  kehrt  daher  sein  eines  Ende,  eine  einerseits 
zugespitzte  Nähnadel  ihre  Spitze  dem  elektrisirten  Körper  zu,  weil  eben- 
daselbst die  Elektricität  sich  am  stärksten  anhäuft. 

/• 

20  Ist  der  Leiter  ah,  Fig.  8,  z.  B.  negativ  geladen,  so  diyergiren  die 
Korkkugeln  bei  a  und  h  gleich  stark  mit  negativer  Elektricität.  Nähert 
man  jetzt  dem  Ende  a  den  positiv-  geladenen  Körper  Ä|..so  wird  die 
negative  Elektricität  von  a  h  gegen  a  hingezogen  und  zugleich  die  Null- 
clektricität  von  ah  zerlegt,  so  dass  negative  Elektricität  sich  in  a,  posi- 
tive in  h  ansammelt,  welche  die  daselbst  noch  vorhandene  negative 
neutralisirt ;  die  Korkkugel  bei  a  divergirt  stärker,  die  bei  h  fallt 
hinab,  so  dass  bei  einer  bestimmten  Entfernung  zwischen  M  und  a 
das  Ende  h  unelektrisch  erscheint.  Wird  bei  noch  grösserer  Annäherung 
zwischen  JR  und  a  die  Influenz  stärker,  so  wird  die  durch  Vertheilung 
der  Nullelektricität  in  h  angehäufte  positive  Elektricität  so  bedeutend, 
dass  die  Korkkugel  bei  h  von  Neuem  mit  positiver  Elektricität  divergirt, 
wie  man  bei  Annäherung  einer  geriebenen  Siegellackstange  erkennen 
kann. 


^)  Aepinus,    Teutamen  tlieoriae  electricitatis  et  magnetismi,    Petropoli 
1759,  p.  64,  131*. 
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Wird  der  Leiter  ah  umgekehrt  positiv  geladen  und  seinem  Ende  a  21 
der  positiv  geladene  Körper  S  genähei't,  so  wird  nicht  nur  die  bei  a  an- 
gehäufte positive  Elektricität  gegen  das  Ende  b  hin  getrieben,  sondern 
in  Folge  der  Yertheilung  der  Nullelektricität  auch  das  Ende  a  mit  nega- 
tiver, das  Ende  h  mit  positiver  Elektricität  geladen.  Bei  grosser  An- 
näherung von  B  sn  a  wird  durch  letzteren  Einfluss  nicht  nur  die  bei  a 
vorhandene  positive  Elektricität  neutralisirt ,  sondern  es  überwiegt  da- 
selbst die  negative  Ladung.  Wird  daher  der  positive  Leiter  ah  horizon- 
tal auf  einer  Spitze  balancirt,  so  tritt  dann  an  Stelle  der  früheren  Ab- 
stossung  desselben  eine  Anziehung  durch  R  ein  ^). 

In  ganz  analoger  Weise  fallen  die  Goldblättchen  eines  nega-  22 
tiv  geladenen  Elektroskops  erst  zusammen ,  wenn  man  dem  Knopf  oder 
der  Platte  desselben  einen  positiv  geladenen  Körper  nähert,  und 
divergiren  wieder  bei  weiterer  Annäherung.  Diese  Divergenz  kann 
grösser  werden  als  die  ursprüngliche,  wodurch  bei  Nichtbeachtung 
des  ersten  Zusammenfallens  der  Blättchen  leicht  über  die  Art  der 
Elektrisirung  des  genäherten  Körpers  falsche  Schlüsse  gezogen  werden 
können. 

Wird  dem  positiv  geladenen  Elektroskop  der  positiv  geladene  Kör- 
per genähert,  so  kann  aus  dem  gleichen  Grunde  die  Divergenz  nur  zu- 
nehmen. 

Wird  der  Cylinder  a  &  an  dem  der  positiv  elektrisirten  Kugel  jB  ab-  23 
gelegenen  Ende,  etwa  durch  einen ^an  einem  Glasstab  befestigten  Draht, 
zur  Erde  abgeleitet,  so  wird  nunmehr  auf  dem  aus  dem  Cylinder  und 
der  Ableitung  resp.  der  Erde  gebildeten  Leitersystem  wiederum  die 
negative  Elektricität  nach  der  Seite  der  influenzirenden  Kugel  R 
hingezogen,  die  positive  abgestossen.  Das  Ende  a  des  Köi*pers  wird 
daher  wie  früher  von  Kugel  E  angezogen.  Sind  die  Elektricitäten  so 
vertheüt,  dass  die  positive  sich  ganz  auf  der  Ableitung  befindet,  die 
negative  auf  dem  Cylinder,  so  bleibt  letztere  bei  Entfernung  der  Ab- 
leitung allein  im  Cylinder ;  derselbe  ist  mit  abnehmender  Dichtigkeit  von 
a  nach  h  der  Kugel  B  ungleichnamig  geladen. 

Berührt  man  den  vom  elektrisirten  Körper  B  influenzirten  Körper 
ab  an  der  B  zunächst,  also  B  ungleichnamig  geladenen  Stelle  a  mit  einem 
abgeleiteten  Körper  C,  der  sich  zu  B  in  einer  ähnlichen  Lage  befindet 
wie  ah,  so  wird  in  ihm  ebenfalls  an  den  B  benachbarten  Stellen  die  B 
ungleichnamige  Elektricität  influenzirt,  so  dass  hierdurch  im  Allgemeinen 
die  ungleichnamige  Influenzelektricität  erster  Art  aus  a  nicht  entfernt 
werden  kann.  Wegen  der  geänderten  Form  des  aus  ah  und  C  gebil- 
deten Leitersystems  kann  die  Quantität  derselben    bei  Fortnahme  von 


»)  AepinuB,  Tent.  144*. 
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G  geändert  erscheinen.  Nur  in  ganz  besonderen  Fällen  kann  dadurch 
die  B  zugekehrte  Seite  von  ah  unelektrisch  oder  selbst  entgegengesetzt 
elektrisch  erscheinen ;  so  z.  B.  wenn  JR  eine  Kugel,  ab  ein  kurzer  B  con- 
axialer  und  Ton  B  hinlänglich  entfernter  Cylinder  ist  und  an  die  B 
gegenüberliegende  Stelle  von  ab  ein  mit  ab  conaxialer,  an  der  B  zuge- 
kehrten Seite  abgeleiteter,  genügend  langer  Draht  gebracht  und  sodann 
entfernt  wird. 

'  Aus  diesem  Grunde  hat  man  die  Influenzelektricität  erster  Art 
auch  als  gebundene  oder  dissimulirte  Elektricität  bezeichnet. 
Indess  sind  diese  Ausdrücke  ungeeignet,  da  jene  Elektricität  bei  An- 
näherung elektrischer  oder  unelektrischer  Körper  ebenso  den  elektrischen 
Anziehungen  und  Abstossungen  folgt,  resp.  nach  aussen  Anziehungen 
und  Abstossungen  ausübt,  wie  die  auf  einem  beliebigen  Körper  ange- 
häufte Elektricität  i). 


^)  Melle ni  (Compt.  rend.  39, 177,  1854*)  beobachtete,  als  er  die  Korkkugel- 
paare a,  6  an  dem  Cylinder  ah,  Fig.  7,  durch  zur  Erde  abgeleitete  Metallschinne 
vor  der  influenzirenden  Einwirkung  der  positiv  elektrischen  Kugel  B  schützte, 
dasB  die  Kugeln  bei  a  zwar  schwächer  divergirten  als  bei  h,  aber  alle  Paare 
bei  Annäherung  eines  dem  Cylinder  ah  conaxialen,  an  einem  amalgamirten  Leder 
geriebenen  Glasstabes  zusammenfielen,  resp.  bei  der  eines  mit  Pelz  geriebenen 
Siegellackstabes  weiter  divergirten.  Danach  sollte  der  ganze  Cylinder  ah  mit 
der  positiven  Influenzelektricität  zweiter  Art  mit  zunehmender  Stärke  von  a 
nach  5  hin  geladen  sein.  Die  negative  Influenzelektricität  erster  Art  sollte  nach 
aussen  ihre  Wirkung  verloren  haben,  latent  sein,  und  in  umgekehrter  Weise, 
wie  die  positive,  von  h  nach  a  mit  zunehmender  Stärke  vertheilt  sein.  Trennt 
man  den  influenzirten  Cylinder  a&  in  der  Mitte  und  entfernt  den  influenziren- 
den Bf  so  sollte  die  negative  latente  Elektricität  auf  dem  Ende  a  wieder  frei 
werden  und  ihre  Wirkung  äussern. 

Der  Irrthum,  welcher  dieser  Vorstellung  zu  Grunde  liegt,  beruht  darauf, 
dass  der  vor  die  Korkkugelpaare  gebrachte  Schirm  selbst  durch  die  Kugel  B 
influenzirt  wird,  auf  dem  den  Paaren  zugekehrten  Ende  negativ  elektrisch  wird, 
während  seine  positive  Elektricität  sich  zur  Erde  wendet.  Somit  zieht  er  die  po- 
sitive Elektricität  der  Korkkugeln  auch  bei  a  an  und  stösst  die  negative  zurück. 
Hierdurch  können  die  Korkkugeln  bei  a  stärker  positiv  geladen  werden,  als 
durch  die  Influenz  von£  auf  a  negativ.  —  Ein  einfacher  Versuch  von  Palmieri 
(Cosmos,  5,  687,  1879)  zeigt,  dass  die  angezogene  Influenzelektricität  erster 
Art  nicht  ihrer  Anziehungs-  und  Abstossungskräfte  nach  aussen  beraubt  ist. 
Nähert  man  dem  Goldblatt  eines  Bohnen  berger' sehen  Elektroskops  (siehe 
weiter  unten)  von  oben  einen  positiv  elektrischen  Körper,  so  schlägt  es  mit  posi- 
tiver, nähert  man  ihn  von  unten,  so  schlägt  es  mit  negativer  Elektricität  aus. 
—  Vergl.  die  Literatur  hierüber:  Für  Melloni's  Ansicht:  de  la  Eive, 
Arch.  des  sc.  phys.  26,323,  1855*.  Nobili,  ibid.  32,  62,  1856*.  Tortoloni's 
Ann.  1855,  425.  Volpicelli,  Compt.  rend.  40,  246;  41,  246,  553,  1855*;  43, 
719,  1856*;  44,  917,  1857*;  47,  623,  664,  1858*;  48,  1162,  1859*;  59,  57,  962, 
1864*.  N.  Oimento,  15,  64,  260,  1876*.  Gaugain,  Ann.  chim.  et  phys.  [4] 
4,  216.  1864*.  Michel,  Mondes,  "39,  622;  40,  115,  1876*.  —  Gegen  Mel- 
loni's Ansicht:  Begnani,  Arch.  des  sc.  phys.  31,  78,  1856*.  Felici,  Ci- 
mento,  4,  266,  1856*.  Belli,  Cimento,  5,  153,  1857;  7,  97,  1858*.  della 
Casa,  Mem.  di  Bologna  [1]  10,  461;  11,  139,  1859*;  [2]  4,  35,  1864*.  Govi, 
N.  Cimento,  16,  64,  1876*.  Maxwell,  Nature,  14,  27,  1876  u. s. f.;  namentlich 
auch  Pisati,  Gazzetta  chim.  ital.  5,  1875*.  Macalu  so,  B.  Ist.  Lomb.  10, 
328,  1877*. 
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Eine  eigenthümliche  Folge  der  Anziehung  von  Körpern,  weiche  24 
durch  Influenz  elektrisirt  sind,    ist  das  Verhalten  eines  Wasserstrahls 
gegen  elektrisirte  Körper. 

Wird  dem  in  feine  Tröpfchen  zerfallenden  Wasserstrahl  eines  Spring- 
brunnens, welcher  aus  einem  Mundstück  emporsteiget,  eine  geriebene 
Glas-  oder  Siegellackstange  auf  4  bis  5  Schritt  genähert,  so  verengt  sich 
der  Strahl,  das  Tropfenwerfen  hört  auf.  Bei  weiterer  Annäherung  der 
elektrischen  Stange  an  den  Strahl  tritt  dasselbe  wieder  hervor^). 

Zur  £rgrimdung  der  Ursache  dieses  Verhaltens  lässt  Beetz ')  den 
Strahl  in  etwas  schräger  Richtung  durch  ein  Loch  in  einer  abgeleiteten 
horizontalen  Blechplatte  hindurchgehen,  so  dass  die  Tropfen  über  den 
Rand  derselben  fallen,  und  umgiebt  den  Strahl  mit  einem  Drahtring,  der 
mit  einem  z.  B.  negativ  elektrisirten  Leiter  (dem  Gonductor  einer  Elek- 
trisirmaschine)  verbunden  ist.  Ragt  der  noch  nicht  in  Tropfen  zerfal- 
lene Stamm  des  Wasserstrahls  über  den  Blechschirm  hervor  und  steht 
der  Ring  oberhalb  desselben,  so  zieht  sich  der  Strahl  zusammen.  Isolirt 
man  das  Gefass  voll  Wasser  und  verbindet  letzteres  mit  einem  Elektro- 
skop,  Bo  ladet  sich  dasselbe  negativ.  Diese  Ladung  verschwindet  beim 
Ableiten  des  Gefässes.  Durch  die  Influenz  wird  also  im  Stamme  die 
Nullelektricit&t  vertheilt,  die  negative  geht  in  das  Wasser  des  Ge- 
fasses,  die  positive  vertheilt  sich  auf  der  Oberfläche  des  austretenden 
Strahles  (siehe  das  folgende  Capitel)  und  wird  beim  Zerfallen  desselben 
von  den  äusseren  Tropfen  mitgeführt,  welche  dann  von  den  inneren  un- 
elektrischen Tropfen  angezogen  werden.  Der  Strahl  contrahirt  sich  und 
steigt  in  Folge  des  geringeren  Luftwiderstandes  citwas  höher.  Fallen  die 
Tropfen  auf  ein  Elektroskop,  so  laden  sie  dasselbe  positiv.  —  Wird  die 
Influenz  zu  stark,  so  dass  sich  die  positive  Elektricität  beim  Zerstäuben 
auch  den  inneren  Tropfen  mittheilt,  so  fällt  der  Strahl  noch  weiter  aus 
einander.  , 

Wird  dagegen  der  Blechschirm  so  weit  gehoben,  dass  der  Stamm 
vor  der  Influenz  des  Ringes  geschützt  ist,  so  findet  die  Gontraction  des 
Strahles  nicht  statt,  das  Wasser  ist  ebenso  wie  der  Strahl  selbst  unelek- 
trisch;  höchstens  zeigt  letzterer  beim  Einsenken  eines  mit  einem  Elek- 
troskop verbundenen  Drahtes  in  der  Nähe  des  Ringes  negative  Elektri- 
cität, da  sich  einzelne  von  letzterem  angezogene  Trop&n  direct  an  ihm 
negativ  laden  und  dann  wieder  abgestossen  werden. 

Die  Erscheinung  ist  somit  weder  durch  die  Influenz  auf  die  neben 
einander  emporstrebenden  einzelnen  Tropfen  des  zerfallenen  Strahls  be- 
dingt, welche  durch  den  genäherten  elektrischen  Körper  alle  in  gleichem 
Sinne  influenzirt  werden  und  sich  dadurch  anziehen  könnten,  noch  auch 
durch  eine  etwaige  Verminderung  der  Adhäsion  des  Strahles  an  dem 


1)  Pater  Gordon,  Phil.  Trans,  abridged,  10,  277.     Fuchs,  Pogg.  Ann. 
102,  633,  1856*. 

^  Beetz,  Pogg.  Ann.  144,  443,  1871. 
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Mundstück  ^) ,  sondern  allein  durch  die  Influenz  auf  den  noch  nicht  zer- 
fallenen Stamm.  Terpentinöl,  welches  schlecht  leitet,  zeigt  deshalb  die 
Wirkung  schwächer.  —  Wird  das  Wasser  mit  etwas  Seife  versetzt,  so  wirft 
der  Strahl  keine  Tropfen,  deshalb  wirkt  die  Annäherung  eines  schwach 
elektrischen  Körpers  nicht;  wohl  aber  zerstäubt  ihn  die  eines  stark  elek- 
trisirten  ^).  In  ähnlicher  Weise  dürfte  eine  Beimischung  von  Oel  zum 
Wasser,  wie  z.  B.  beim  Einölen  der  Ausströmungsöflhung,  wirken  ^). 

Ebenso  bemerkt  man  bei  Quecksilberstrahlen,  die  aus  engen  Oeff- 
nungen  austreten,  kein  deutliches  Auseinanderweichen  der  Tropfen^); 
bei  Annäherung  eines  elektrisirten  Körpers  können  sie  sich  also  nicht 
zusammenziehen,  sondern  zerstäuben  sofort  nach  aussen^). 

Lässt  man  zwei  Wasserstrahlen  Ton  etwa  1  bis  2  mm  Durch- 
messer aus  zwei  isolirten  Gefassen  in  horizontaler  Bichtung  ausfliessen 
und  zusammentreffen,  so  prallen  sie  bei  geeigneter  Neigung  von  ein- 
ander ab.  Wird  unter  die  Berührungsstelle  eine  elektrisirte  Metall- 
platte gebracht,  so  ändert  sich  das  Verhalten  nicht;  wohl  aber  fallen  die 
Strahlen  durch  die  elektrische  Anziehung  zusammen,  wenn  der  eine  sich 
durch  Berührung  der  Platte  elektrisirt;  ebenso  wenn  das  Wasser  des 
einen  Gefasses  direct  oder  nur  durch  Annäherung  einer  geriebenen 
Guttaperchaplatte  durch  Influenz  oder  auch  durch  Verbindung  mit  dem 
einen  Pol  eines  anderseits  abgeleiteten  Bunsen' sehen  Elementes  elek- 
trisirt wird^). 

25  Nähert  man  den  elektrisirten  Körper  i2,  Fig.  7,  dem  vorher  un- 

elektrischen Leiter  a&,  in  welchem  durch  Influenz  die  Elektricitäten  ver- 
theilt  sind,  immer  weiter,  so  wird  zuletzt  die  Anziehung  zwischen  der 
Elektricität  von  R  und  der  ungleichnamigen,  ihr  zugewandten  in  ah  so 
gross,  dass  letztere  sich  mit  einer  gleichen  Menge  der  Elektricität  in  B 
zur  Nullelektricität  ausgleicht.  Dann  erscheint  der  Körper  ah  mit  der 
Elektricität  von  R  geladen,  es  ist  scheinbar  eine  der  in  ah  vertheilten 
Elektricitätsmenge  gleiche  Menge  der  Elektricität  von  R  nach  ah  über- 
gegangen. Bei  einem  Leiter  verbreitet  sich  die  R  gleichnamige  Elektri- 
cität sofort  über  seine  ganze  Oberfläche,  bei  einem  Nichtleiter  verweilt 
sie  an  dem  R  zugekehrten  Ende. 

Dabei  ist  ea  nicht  nöthig,  dass  sich  R  und  ah  unmittelbar  berüh- 
ren. Die  Ausgleichung  der  Elektricitäten  geschieht  bereits  in  einiger 
Entfernung,  indem  sich  von  den  zunächst  liegenden,  entgegengesetzt  ge- 
ladenen Theilen  der  beiden  Leiter  geladene  Partikelchen  ablösen  und 
mit  ihren  Elektricitäten  dem  gegenüberliegenden  Leiter  zufliegen.  Diese 
Partikelchen  können  aus  dem  Metall  der  Leiter  oder  Theilen  der  auf 
ihnen  condensirten  oder  zwischen  ihnen  beflndlichen  Gasschichten  be- 
stehen.    Sie  gerathen  dabei  ins  Glühen  und  bilden  einen  Funken,  in 


1)  Fuchs,  I.e.;  Reitlinger,  Wien.Ber.  39,590,  1860*.  —  ^)  Lord  Ray- 
leigh,  Proceed.  Boy.  Sc.  28,  406 ;  Beiblätter,  3,625,1879*.  —  »)  Fuchs,  1.  c;  — 
♦)  Beetz,  1.0.  —  ß)  Reitllnger,  I.e.  —  ^  Lord  Eayleigh,  1.  o. 
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welchem  die  elektrische  Ausgleichung  stattfindet  und  der  je  nach  der 
Natur  des  ihn  bildenden  glühenden  Stoffes  verschieden  gefärbt  ist,  resp. 
im  Spectroskop  das  Spectrum  desselben  zeigt. 

Die  Entfernung,  innerhalb  deren  so  die  Elektricitaten  übergehen, 
die  Schlagweite,  ist  von  den  Elektricitätsmengen ,  der  Natur  des 
Stoffes  und  der  Gestalt  der  Leiter  an  den  Stellen,  zwischen  denen 
der  Funken  überschlägt,  den  sogenannten  Elektroden  des  Funkens, 
and  der  Natur  und  Dichtigkeit  des  dazwischen  liegenden  Gases  abhän- 
gig (s.  w.  u.). 

Hängen  wir  einen  unelektrischen  Körper  Ä,  Fig.  9,. etwa  eine  dünne  26 
hohle  Metallkugel,  ein  mit  Blattgold  überzogenes  HoUundermarkkügel- 

chen  an  einem  isolirenden  Seiden - 
^^'  faden  vor  dem  elektrisirten  Körper 

B  auf,  so  bewegt  sich  Ä  in  Folge 

der  Anziehung  der  Elektricität  in 

B  gegen  die  ihm  zugekehrte  in  Ä 

X         ^^  vertheilte  ungleichnamige  Elektri- 

A         ^^\  cität  zu  B  hin  und  ladet  sich  bei 

hinlänglicher  Annäherung  mit  der 
Elektricität  an  B,  Er  wird  dann 
von  B  abgestossen.  In  dieser  Weise 
werden  z.  B.  auch  leichte  Körper, 
Papierschnitzel  u.  s.  f.,  von  geriebe- 
nem Siegellack,  Bernstein,  angezogen  und  darauf  abgestossen.  Steht  auf 
der  YonB  abgewendeten  Seite  dem  Körper^  ein  unelektrischer,  zur  Erde 
abgeleiteter  Körper  C  gegenüber,  so  vertheilt  er  nun  in*  diesem  die  Elek- 
tricitaten, die  ihm  gleichnamige  Elektricität  desselben  entweicht  in  den 
Erdboden,  die  ungleichnamige  zieht  die  Elektricität  in  ^  an,  Ä  fliegt 
zu  (7,  giebt  dort  seine  Elektricität  ab,  wird  un elektrisch,  fliegt  zu  B  zu- 
rück ü.  8.  f.  und  entladet  so  allmählich  B  mehr  oder  weniger. 

Nähern  wir  dem  positiv  geladenen  Körper  B  (Fig.  7)  einen  nicht-  27 
leitenden  Körper  oder  einDielektricumaZ),  z. B. einen Schellack- 
cyUnder,  so  zeigt  sich  ebenfalls  beim  Bestäuben  mit  Mennige -Schwefel - 
pulver  das  B  zugekehrte  Ende  a  negativ,  das  B  abgekehrte  b  positiv. 
Wird  der  Körper  B  entfernt ,  so  verschwindet  diese  Ladung  vollkom- 
men, wenn  die  Influenz  von  B  nur  kurze  Zeit  gewirkt  hat.  War  der 
Cylinder  ah  länger  dieser  Influenz  ausgesetzt,  so  wächst  seine  Ladung 
allmählich  an  und  er  behält  auch  nach  Entfernung  von  B  dieselbe  noch 
längere  Zeit  bei. 

Man  hat  sich,  um  diesen  Unterschied  der  Leiter  und  Nichtleiter  zu  28 
erklären,  die  Vorstellung  gebildet,  dass  durch  die  Influenz  die  entgegen- 
gesetzten Elektricitaten  in  den  einzelneu  Molecülen  der  Körper  in  der 
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Richtung  der  influirenden  Kraft  geschieden  werden.  Die  Körper  erhal- 
ten eine^  dielektrische  Polarisation.  Bei  den  Nichtleitern  verweilen 
die  Elektricitäten  in  den  Molecülen  und  somit  steht  im  Inneren  der 
influenzirten  Körper  in  der  Richtung  jener  Kraft  je  ein  Molecül  mit  sei- 
nem positiv  geladenen  Ende  oder  seinem  positiven  Pol  einem  anderen 
mit  seinem  negativ  geladenen  gegenüher.  Wirkt  die  influirende  Kraft 
auf  alle  Molecüle  gleich  stark,  so  sind  die  Elektricitätsmengen  an  den 
Polen  der  Molecüle  gleich  gross,  ihre  Wirkung  nach  aussen  hebt  sich 
auf,  ausgenommen  an  den  Endflächen  der  Körper,  wo  die  Pole  der 
Molecüle  an  der  Oberfläche  liegen.  Nur  allmählich  geht  in  Folge  die- 
ser Yertheilung.  auch  Elektricität  von  einem  zum  anderen  Molecül 
durch  Leitung  über,  und  so  wird  der  Körper  an  den  Enden  mit  freier 
Elektricität  geladen.  Die  daselbst  angesammelten  Elektricitäten  gleichen 
sich  in  Folge  der  schlechten  Leitungsfahigkeit  des  Körpers  ebenso 
langsam  wieder  im  Körper  selbst  aus,  wie  sie  sich  an  den  Enden  an- 
gesammelt hatten. 

Bei  den  Leitern  verlaufen  diese  Processe  mit  grosser  Schnelligkeit. 
Es  besteht  also  zwischen  Leitern  und  Nichtleitern  nur  ein  quantitativer 
Unterschied. 

29  Reiben  wir  die  §.  1  beschriebenen,  an  Glasstielen  befestigten  Amal- 
gam- und  Glasplatten  an  einander  und  führen  die  Glasplatten  mit  allen 
ihren  einzelnen  Punkten  vor  einer  Reihe  von  Metallspitzen  vorüber,  die  an 
einer  auf  einem  Glasstab  aufgestellten  Metallkugel,  einem  Conductor, 
befestigt  ist,  so  theilt  sie  den  Spitzen  ihre  positive  Elektricität  mit,  welche 
sich  schnell  über  den  ganzen  leitenden  Conductor  verbreitet.  Ebenso 
können  wir  die  negative  Elektricität  der  Amalgamplatte  auf  einen  zwei- 
ten gleichen  Conductor  übertragen ,  wobei  indess  eine  einmalige  Berüh- 
rung einer  Stelle  der  Amalgamplatte  mit  letzterem  genügt.  Wiederholen 
wir  die  Reibung  der  Amalgam-  und  Glasplatte  und  ihre  Berührungen 
mit  den  Conductoren,  so  können  wir  letztere  mit  grösseren  Quantitä- 
ten Elektricität  laden,  d.  h.  dieselben  zeigen  an  ihren  einzelnen  Stel- 
len immer  grössere  Anziehungs-  und  Abstossungserscheinungen  gegen 
einen  ungleichnamig  oder  gleichnamig  elektrisirten ,  frei  aufgehäng- 
ten Körper. 

Statt  der  hier  verwendeten  unvollkommenen  Methode  der  wieder- 
holt unterbrochenen  Reibung  und  Mittheilung  der  Elektricität  an  die 
Conductoren  können  wir  dieselben  mit  Hülfe  einer  Kurbelvorrichtung 
continuirlich    machen  und  so  eine  Elektrisirmaschine  herstellen. 

30  Eine  sehr  einfache  Form  der  Elektrisirmaschine  ist  die  folgende: 
Eine  Scheibe  S  von  recht  gut  isolirendem  Glase,  Fig.  10,  ist  an  einer  Glas- 
axe  befestigt,  die  in  zwei  Lagern  auf  einem  Holzgestell  ruht  und  mittelst 
einer  Kurbel  gedreht  werden  kann.  Diametral  einander  gegenüber  stehen 
m  der  Ebene  der  Scheibe  zwei  Glasstäbe,  von  denen  der  eine  eine  Metall- 
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kagel,  denCoadacior  C,  trägt.  Derselbe  ist  zur  Seite  der  Scheibe  mit  zwei 
ibrer  Ebene  parallelen  polirten Holzringea,  den  Sängern,  Yersehea,  in 
welche  auf  den  der  Scheibe  zugekehrten  Seiten  Rinnen  eingedreht  sind, 
die  mit  Stanniol  beklebt  werden  und  aus  denen  feine  Mesaing spitzen 
oder  Nähnadeln',  die  Saugkämme,  gegen  die  Scheibe  hervorragen. 
Auf  der  anderen  Seite  trägt  der  Conductor  an  einem  kurzen  Messing- 
Etahe  eine  kleinere  Messingkugel.  Der  andere  Gl  asstab  trägt  das  Reib- 
seng A,  bestehend  ans  zweiachmalen,  nm  einCharnier  in  der  Horizontal- 
ebene drehbaren,  der  Scheibe  parallelen  Holzbrettchen ,  welche  auf  der 
Seite  der  Scheibe  mit  Wollenzeug  nnd  darauf  mit  weichem  Leder  be- 
klebt eiud.  Das  Leder  wird  mit  etwas  völlig  wasserfreiem  Fett,  z.  B. 
Schweineschmalz,  und  darauf  mit  fein' geriebenem  Spiegelamalgam  oder 
Kienmayer'schem  Amalgam  (1  Thl.  Zinn,  1  Tbl.  Zink,  2  Thle.  Queck- 
p.  Silber)     eingeriehen. 

Eine    Schraube     ge- 
Btattet  die  Bretterfeat 
gegen  die  Scheibe  an- 
zudracken.    Mit  dem 
Reibzeuge    ist     eine 
Metallkugel   M,   der 
Conductor      des 
ReibzeugeSt    ver- 
bunden.    Ausserdem 
ist  an  dem  Reibzeug 
oberhalb     eiu     etwa 
120°  umfassender  ge- 
bogener    Ebonitstab 
befestigt,  an  welchem 
zwei  aussen  lackirte  Stücke  Seidenzeug  herahhäogeu,  die  beiderseits  die 
Seheibe  bis  auf  einige  Entfernung  von  den  Saugern  bedecken.  (Die  aus- 
führlichere Beschreibung  der  Etektnsirmaschine  siehe  daa   hetreffeude 
Capitel.) 

Wird  die  Scheibe  im  Sinne  des  Pfeiles  gedreht,  so  ladet  sich  daa 
Reibzeug  R  und  sein  Conductor  M  negativ,  die  Scheibe  positiv.  Letz- 
tere giebt  ihre  Elektricitat  an  die  Sauger  und  somit  an  den  Conduc- 
tor C  ab. 

Würde  sich  die  Scheibe  an  den  Kämmen  des  Conductors  C  an  allen 
Stellen  reiben,  und  beständen  dieselben  aus  dem  Stoffe  des  Reibzeuges,  so 
würde  dadurch  der  Conductor  ebenso  stark  negativ  geladen  werden,  wie 
er  durch  die  Mittheilung  der  Elektricität  der  Scheibe  positiv  geladen 
wird.  Da  letztere  Mittheilung  indess  schon  bei  der  Annäherung  erfolgt, 
iallt  dieser  störende  Einfluss  fort. 

Entnehmen  wir  dem  positiven  Conductor  seine  Elektricität,  indem 
wir  ihm  einen  abgeleiteten  Körper  nähern,  zu  welchem  dieselbe  in 
einem  Funkenstrom  übergeht,  oder  indem  wir  ihn  direct  mit  der  Erde 
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Terbinden,  nnd  lassen  den  Conductor  des  Reibzenges  iaolirt,  so  würde 
sich  in  letzterem  bald  eo  viel  negative  Elektricität  anhäufen,  dasa  keine 
weitere  Trennung  der  Elektricitäten  an  der  Contactetelle  des  Reibzenges 
mit  der  Scheibe  stattfinden  könnte.  Man  muss  deshalb,  um  einen  dauern- 
den Strom  von  Elektricität  aus  dem  positiven  ConductJir'  zu  erhalten,  den 
Conductor  dea  Reibzeuges  zur  Erde  ableiten;  und  ebenso  umgekehrt,  um 
ans  dem  Conductor  des  Reibzeuges  dauernd  negative  Elektricität  ent- 
nehmen zu  können,  den  positiven  Conductor  der  Maschine  ableiten.  (Das 
Speciellere  siehe  im  Capitel  Elektrlsirmaschinen.) 

31  Mit  Hülfe  der  Etektrisirm aschine  kann  man  die  bereits  angeführten 
VerHuche  in  grösserem  Maassstabe  anstellen. 

Wir  können  grössere,  auf  der  Oberfläche  mit  Goldblatt  bedeckte, 
leichte  Kugeln  von   HoUundenuark  oder  Kork,  oder  Kautscbukballons 
p.     -,  p-      12  ""^      Seideniaden      auf- 

hängen ,  sie  gleich  oder 
entgegengesetzt  durch 
Berührung  mit  den  Con- 
duotoren  der  H  ektria  Ir- 
mas chine  laden  und  ihre 
Anziehung  oder  Abstos- 
Bung  zeigen. 

Wir  können   femer 
auf  den    Conductor  ein 
an  einem  Metalldrahte  befestigtes  Bündel  von  Papier- 
streifen, Fig.  11,    aufsetzen  und  die  gegenseitige  Ab- 
stossung  derselben  zeigen  u.  s.  f. 

Auch  können  wir  an  dem  Conductor  an  einem  Uea- 
aingdraht  eine  runde  Metallplatte  über  einer  zweiten 
auf  dem  Boden  liegenden  oder  durch  einen  Draht  damit 
verbundenen  aufhängen  und  zwischen  beide  Platten  Kork- 
kugeln bringen,  Fig.  12.  Bei  der  Elektrisirung  des  Con- 
ductors  springen  sie  abwechselnd  gegen  die  obere  und 
untere  Platte.  Ein  beide  Platten  umschli  essender  Glas- 
cylinder  verhindert  dabei  ihr  Fortfliegen  nach  der  Seite 
(elektrischer  Hagel). 

32  Wir  können  ferner  an  dem  Ende  eines  mit  dem  Conductor  der 
Elektrisirmaachine  verbundenen  Drahtes  einen  mit  Wasser  getränkten 
Schwamm  befestigen;  beim  Elektrisiren  spritzt  er  sein  Wasser  aus;  ein 
an  seiner  Stelle  an  den  Draht  geklebtes  und  durch  eine  Flamme  erweich- 
tes Stück  Siegellack  bläst  feine  wollenartige  Fäden  aus;  ein  an  dem 
Draht  hängender  Tropfen  Gummiwasser  wird  ebenso ,  wenn  der  Draht 
in  schlecht  leitendes  Terpentinöl  gesteckt  wird,  in  demselben  zu  Fäden 
ausgeblasen;  ein  Quecksilbertropfen  spitzt  sieb  daselbst  zu.  Ein  an  dem 
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Drahte  hängender  Tropfen  Chlorcalciumlösung  oder  Gummilösung  ver- 
hält sich  in  der  Luft  ebenso  und  gerath  unter  Auftreten  leuchtender,  in 
der  Luft  büschelartig  sich  verbreitender  Entladungen  in  zitternde  Be- 
wegong. 

Ftdlt  man  einen  Metalltrichter  mit  capillarer  Oeffnung  mit  einer 
Flüssigkeit,  die  darin  bis  zu  einer  bestimmten  Höhe,  ohne  auszufliessen, 
stehen  bleibt,  so  fliesst  sie  beim  Elektrisiren  des  Trichters  aus.  Ebenso 
verhält  sie  sich  in  einem  Geföss,  welches  mit  einem  Heber  mit  capillarer 
Oeffnung  versehen  ist')*  Der  Grund  ist  die  Abstossung  zwischen  dem  aus 
der  Oeffnung  hervortretenden  Tropfen  und  den  Rändern  derselben.  Des- 
halb wird  der  Ausfluss  namentlich  bei  engen  Oeffnungen  gesteigert'), 
fiei  Terpentinöl,  Olivenöl,  Alkohol  ist  die  Ausflussmenge  geringer  als  bei 
Wasser. 

Führt  man  einen  mit  einer  Elektrisirmaschine  verbundenen  Draht 
in  ein  Glas  voll  Tabaksdampf,  so  schlägt  sich  derselbe  sehr  schnell  nie- 
der in  Folge  der  Influenz  auf  seine  einzelnen  Theilchen  '). 

Verbinden   wir  den  positiven  und  negativen  Conductor  durch  einen  33  ^ 

Draht  mit  der  Erde,  so  fliessen  beide  Elektricitäten  zu  derselben  ab. 
Verbinden  wir  beide  durch  einen  Draht  mit  einander,  so  gleichen  sie  sich 
gegenseitig  aus.  Wir  erhalten  in  der  einen  oder  anderen  Weise  einen 
elektrischen  Strom,  der  andauert,  wenn  wir  die  Elektrisirmaschine 
dauernd  in  Thätigkeit  setzen. 

Wir  wollen  vorläufig  einige  Wirkungen  dieses  Stromes  ganz  im  All- 
gemeinen angeben. 

Thermische    Wirkungen.     Man    bringt    einen    etwa    0,1  mm 
„.  dicken   und  30cm  langen,  spiralig 

gewundenen  Platindraht  in  eine 
hohle  Glaskugel,  Fig.  13,  welche 
seitlich  mit  einem  schrägliegenden, 
mit  Wasser  oder  Alkohol  gefüllten 
Capillarrohr  versehen  ist,  und  ziehen 
seine  Enden  an  zwei  diametral 
gegenüber  liegenden  Stellen  durch 
Löcher  in  der  Kugel,  woselbst  sie 
luftdicht  eingeschmolzen  oder  fest 
geschraubt  werden  (vergleiche  die  Beschreibung  im  Capitel  Wärmewir- 
kungen des  Stromes). 

Leitet  man  den  auf  die  eine  oder  andere  Art  erhaltenen  Strom  der 
Elektrisirmaschine  durch  den  Draht,   so  erwärmt  er  sich,   theilt  seine 


')  Nollet,  M6m.  de  Tacad.  de  Paris,  1745,  p.ll9*.    Beccaria,  elettricita 
arüüc.  §.  653.  —  ^)  Die  Angabe,  dass  bei  Salzlösungen  die  ausfliessende  Menge 

1--1--..- ^ --^     j.._i?x^  2a  prüfen  sein 

Mag.  53,  346, 


ihrem  speciüschen  Gewichte  umgekehrt  proportional  ist,   durfte  zu  prüfen  sein 
(Täte,  PhiL  Mag.  [4]  21,  452,  1861*).   —   3)  Guitard,    Mech. 
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Wiedemann,  Elektricitftt. 
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Wärme  der  Luft  in  der  Kugel  mit,  und  die  Flüssigkeitssäule  im  Gapillar- 
rohr  sinkt.  Sind  alleXheile  der  Elektrisirmaschine  gut  isolirt,  so  ist  die 
Erwärmung  die  gleiche ,  mag  nur  der  positive  oder  nur  der  negative 
Conductor  mit  dem  einen  Ende  des  Drahtes,  das  andere  Ende  mit  der 
Erde  verbunden  sein,  oder  mag  man  beide  Enden  des  Drahtes  je  mit  den 
beiden  Gonductoren  verbunden  haben. 

34  Chemische  Wirkungen.  Man  unterbricht  an  irgend  einer  Stelle 
die  Leitung  des  elektrischen  Stromes  und  lässt  daselbst  die  Leitungs- 
drähte in  zwei  Platinspitzen  enden,  die  in  eine  Lösung  von  Jodkalium- 
kleister tauchen.  Wird  der  elektrische  Strom  durch  Drehen  der  Maschine 
auf  die  eine  oder  andere  Art  hergestellt ,  so  färbt  sich  die  Spitze,  durch 
welche  die  positive  Elektricität  in  die  Lösung  eintritt,  resp.  die  negative 
aus  ihr  austritt,  durch  das  abgeschiedene  Jod  in  Folge  der  Bildung  von 
Jodstärke  blau. 

35  Physiologische  Wirkungen.  Leitet  man  plötzlich  den  Ent- 
ladungsstrom der  Elektrisirmaschine  durch  den  mit  seinem  Muskel  ver- 
bundenen, frei  präparirten  Hüftnerven  (N.  ischiadicus)  eines  Frosches, 
indem  man  einen  Punkt  desselben  mit  der  Erde ,  einen  anderen  Punkt 
desselben  mittelst  eines  an  einem  Glasstabe  befestigten  Drahtes  mit  dem 
geladenen  Conductor  der  Elektrisirmaschine  verbindet,  so  zuckt  der  Mus- 
kel. Ein  ähnliches  Zucken  beobachtete  schon  im  Jahre  1790  Galvani, 
als  in  der  Nähe  des  Conductors  einer  Elektrisirmaschine  ein  Frosch- 
schenkel aufgehängt  war  und  von  dem  Conductor  Funken  gezogen  wur- 
den (durch  den  Rückschlag,  siehe  §.  17). 

Auch  wenn  man  mit  der  Hand  den  stark  geladenen  Conductor  der 
Elektrisirmaschine  plötzlich  berührt,  empfindet  man  ausser  dem  stechen- 
den Schmerz  der  Funken  eine  mehr  oder  minder  starke  Zuckung  ^). 

36  Elektromagnetische  Wirkungen.  Man  windet  um  einen 
rechteckigen  Rahmen  einen  mit  einer  sehr  gut  isolirenden  Hülle  von 
Kautschuk  überzogenen  Drath  in  vielen  Windungen,  Fig.  14,  und  hängt  in 

denselben  durch  eine  in  der  Mitte  frei 


Fig.  14. 


I 


gelassene  Oeffhung  an  einen  feinen 
Coconfaden  einen  dünnen  Elfenbein- 
stab, durch  welchen  in  entgegenge- 
setzten Lagen  zwei  möglichst  gleich 
magnetisirte  horizontale  Stahlnadeln 
gesteckt  sind  (astatisches  Sy- 
stem), und  bedeckt  das  ganze  In- 
strument mit  einer  vor  Luftzügen 


*)  Das  Weitere  hierüber  gehört  nicht  liierher. 
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schützenden  GlashüUe.  £in  an  der  oberen  Nadel  befestigter  auf  einer 
Kreistheilung  spielender  Zeiger  gestattet  die  Ablenkungen  des  astati- 
schen Systems  zu  bestimmen.  Der  Apparat  wird  so  aufgestellt,  dass 
die  Nadeln  des  letzteren  den  Windungen  des  Drahtes  parallel  sind. 
Man  leitet  durch  die  mit  dem  Namen  „Multiplicator^  bezeichneten 
Windungsreihen  dieses  „G-alyanometer"  genannten  Instrumentes 
den  Strom  der  Elektrisirmaschine.  Fliesst  die  Elektricität  des  positi- 
ven Conductors  zur  Erde  oder  zum  negativen  Conductor,  so  werden 
die  Nadeln  so  abgelenkt,  dass  die  die  Richtung  des  astatischen  Nadel- 
paares bestimmende,  stärker  magnetische  Nadel  ihren  nach  Norden  wei- 
senden Pol  nach  links  wendet,  wenn  man,  mit  der  in  den  Multiplicator 
eintretenden  positiven  Elektricität  fortschwimmend,  jene  Nadel  anblickt. 
Fliesst  durch  den  Multiplicator  die  Elektricität  des  negativen  Conductors 
zur  Erde  ab,  so  findet  die  entgegengesetzte  Ablenkung  statt,  wie  wenn 
ein  Strom  positiver  Elektricität  durch  den  Multiplicator  zum  negativen 
Conductor  flösse. 

Sind  alle  Theile  der  Elektrisirmaschine  gut  isolirt,  so  sind  bei 
gleicher  Drehungsgeschwindigkeit  der  Maschine,  gleichem  Zustande  der 
umgebenden  Luft  u.  s.  f.  in  allen  drei  Fällen  die  Ablenkungen  der 
Magnetnadel  gleich  gross. 

Durch  diese  „elektromagnetischen^  Wirkungen  kann  man  auch  die  37 
Elektricitätsbewegungen  bei  der  Influenz  beobachten. 

Ist  eine  Kugel  durch  ein  Galvanometer  zur  Erde  abgeleitet  und  nähert 
man  ihr  plötzlich  einen  z.  B.  pqsitiy  geladenen  Conductor,  so  entweicht 
die  positive  Influenzelektricität  der  Kugel  durch  das  Galvanometer  zur 
Erde  und  die  Nadel  desselben  schlägt  aus.  Wird  dann  ebenso  plötzlich 
die  influenzirende  Kugel  entfernt  oder  durch  Verbindung  mit  der  Erde 
anelektrisch  gemacht,  so  beobachtet  man  in  Folge  der  entgegengesetzten 
Elektricitätsbewegung ,  resp.  des  Entweichens  der  negativen  Influenz- 
elektricität zur  Erde  eine  ebenso  grosse  entgegengesetzte  Ablenkung  der 
Galvanometernadel. 

Aus  diesen  Yersuchen  können  wir  folgern,  dass  ein  zur  Erde  fliessen-  38 
der  Strom  negativer  Elektricität  gerade  die  gleichen,  aber  entgegen- 
gesetzten elektromagnetischen  Wirkungen  hervorbringt,  wie  ein  gleich 
starker  Strom  positiver  Elektricität,  oder  ein  Strom,  der  durch  die  Aus- 
gleichung gleicher  Quantitäten  positiver  und  negativer  Elektricität  her- 
vorgerufen wird. 

Wir  können  danach  vermuthen,  dass  die  Vorgänge  in  allen  drei 
Fällen  identisch  sind.  Ziehen  wir  hierzu  die  Anschauungen  über  die  Ver- 
theilung  der  Elektricität  in  schlechten  Leitern  (§.  28),  so  können  wir 
annehmen,  nachdem  sich  die  statische  Anordnung  der  Elektricitäten  auf 
der  Oberfläche  der  Leiter  hergestellt  hat,  dass  in  allen  ihren  Thei- 
len  von  dem  positiven  Conductor  bis  zum  negativen  oder  bis  zur  Erde 

3* 
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die  Elektricitäten  in  der  Art  geschieden  werden,  dass  ihre  positive  Elek- 
tricität  sich  zur  Seite  des  negativen,  ihre  negative  Elektricität  zur  Seite 
des  positiven  Conductors  wendet,  und  sich  nun  überall  die  einander 
gegenüberstehenden  ungleichnamigen  Elektricitäten  der  einzelnen  Theil- 
chen  gegenseitig  ausgleichen.  Somit  würde  ein  elektrischer  Strom  in 
einer  Aufeinanderfolge  von  Scheidungen  und  Vereinigungen  beider  Elek- 
tricitäten bestehen,  möge  er  nun  von  einem  positiv  oder  negativ  gelade- 
nen Conductor  durch  die  Leitung  zur  Erde  oder  von  beiden  Conductoren 
zur  Mitte  des  Leiters  fortschreiten  (vergl.  das  Ausführlichere  hierüber 
im  Capitel  Ohm^sches  Gesetz  und  Elektrisirmaschine). 


Zweites  Capitel. 
Gesetze  der  elektrostatischen  Wechselwirkung. 


1.     Drehwage. 

Ist  ein  irgend  wie  gestalteter  Leiter  elektrisirt  worden,  so  ver-  39 
tbeilt  sich  die  Elektricität  auf  ihm  nach  hestimmten  Gesetzen;  d.  h.  die 
von  seinen  einzelnen  Stellen  ausgehenden  elektrischen  Wirkungen  sind 
cet.  par.   verschieden  stark.     Das  Studium  dieser  Gesetze  umfasst  das 
Gebiet  der  Elektrostatik. 

Wir    untersuchen    zunächst    die    Grösse   der  Anziehung   und  Ab- 
stossung  ungleichnamig  oder  gleichnamig  elektrisirter  Körper. 

Zu  diesen  Untersuchungen  dient  nach  dem  Vorgänge  von  Cou-  40 
lomb^)  die  Drehwage,  welche  jetzt  nach  den  Angaben  von  P.  Riess^) 
gewöhnlich  etwa  in  folgender  Weise  construirt  wird.  Auf  einen  Glascylinder, 
Fig.  15  (a.f.S.),  von  etwa  0,3  m  Höhe  und  Durchmesser  ist  eine  Glasscheibe 
von  etwas  grösserem  Durchmesser  a\h  Deckel  aufgelegt,  deren  seitliche 
Verschiebungen  durch  kleine  auf  gekittete  Elfenbeinknöpf  eben  verhindert 
wird.  Sie  ist  in  der  Mitte  von  einer  etwa  35  bis  40  mm  weiten,  etwa 
40  mm  vom  Rande  des  Cylinders  von  einer  etwa  ebenso  weiten ,  gegen 
jenen  Rand  an  einer  Stelle  etwas  ausgefeilten  kreisförmigen  OeflFnung  a 
durchbohrt.  Auf  die  mittlere  Oeffnung  b  ist  eine  Messingfassung  auf- 
gekittet, in  der  sich  eine  zweite  conisch  eingeschliffene  Fassung  dreht,  in 
die  eine  etwa  40  cm  lange  Glasröhre  eingekittet  ist.  Ein  gegen  einen  Strich 
auf  der  Glasplatte  weisender  Zeiger  an  der  Fassung  gestattet  sie  stets 
in  dieselbe  Lage  einzustellen.  Oben  trägt  die  Glasröhre  eine  Messing- 
iassung  mit  einer  aufgelötheten,  in  der  Mitte  durchbohrten  kreisförmigen 


^)  Coulomb,  M6m.  de  TAcad.  de  Paris  1785,  569  —  578*.  Eine  grössere 
Drehwage:  Ebend.  1787,  421  u.  f.*  —  2)  Biesa,  Pogg.  Ann.  71,  381,  1847*  j 
Beibungselekt.  1,  «9*. 
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Mesaingplatte.    In  die  Durchbohrung  ist  der  Kopf  der  Drehwage,  Fig.l6, 

eingesetzt.     Er  besteht  aus  einem  in  die  Durchbohmng  eingeschliffenen 

Fig.  15. 


bohlen  MesBingcoDUB,  der  eine  am  Rande~'echraubenfÖrmig  eingekerbte 
MeBsingplatte  von  etwa  7  cm  Durchmesser  und  über  derselben  eine  an 
ihrer  Cylinderfläche  in  Grade  getbeilte,  etwas  grössere  Platte  trägt.  £in 
auf  Terschiedenen  Stellen  der  festen  Mesaingpistte  auf  der  Fassung  fest- 
zuklemmender Zeiger  gestattet  die  Stellung  des  Theilkreises  abzulesen. 
Zur  Drehung  desselben   sind  einmal  vier  radiale  Arme  auf   denselben 
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knfgelöthet ;  dann  aber  wird  fQr  feinere  EioBtellungen  gegen  den  Rand 
der  eingekerbteo  Metollplatte  mittelst  einer  Feder  eine  auf  Lagern  an 


der  den  Theilkreis  tragenden  Fasaong  ruhende  Schraube  ohne  Ende 
gegengedrQckt.  Durcb  ein  Excentricum  kann  die  Schraube  vom  Kreise 
zurückgelegt  und  derselbe  von  ihr  frei  gemacht  werden.  Ein  Hooke'- 
Bcfaer  Schlüssel,  der  auf  einem  schrägen,  an  der  unteren  Fassung 
der  Glasröhre  befestigten  <  oben  gabelförmigen  Ana  ruht,  gestattet 
die  Schraube  vom  Beobachtungsort  aus  zu  drehen.  Auf  die  Mitte  des 
Theilkreises  ist  ein  verticales  Messingrohr  aufgelöthet,  in  welchem  ein 
oben  mit  einem  Knopf  versehener  Messingdrath  mittelst  einer  seitlichen 
Klemmschraube  auf  und  nieder  gestellt  werden  kann.  Der  Draht  ist  unten 
aufgeschlitzt.  Durch  eine  Ueberfangsschraube  kann  in  dem  Schlitz  ein 
dünner  in  der  Aze  der  Glasröhre  verlaufender  Drath  festgeklemmt  wer- 
den. Dieser  Drath  trägt  unten  einen  kurzen  verticalen,  gleichfalls  mit 
Schlitz  und  Ueberfangs  seh  rauhe  Terseheneii  Drath,  an  dem  eine  kleine 
horizontale  Fassung  befestigt  ist,  durch  die  der  horizontale  Wage- 
balken  der  Drehwage  hindurchgeht.  Der  Wagehalkeo  wird  aus  einem 
etwa  3  cm  langen,  horizontalen  Sehe! lackcylin der  gebildet,  an  den 
auf  jeder  Seite  ein  dünner,  mit  geschmolzenem  Schellack  überzoge- 
ner Glasfaden  von  je  8  cm  Länge  an  der  Verlängerung  seiner  Axe 
angeklebt  ist.  An  das  eine  Ende  dieses  Wagebalkens  wird  eine  etwa 
1  cm  im  Durchmesser  haltende  vergoldete  Kugel  von  Hollundermark,  an 
das  andere  eine  etwa  3  cm  im  Darchmesser  haltende  kreisrunde  vertical 
gestellte  Glimmerscbeibe  angekittet.  Ein  kleines  ausserhalb  des  Glas- 
cylinders  vor  der  Glimmerscheibe  horizontal  aufgestelltes  Fernrohr  mit 
Ocolarmikrometer  und  einem  Prisma  vor  dem  Ocular,  um  von  oben  in 
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dasselbe  blicken  zu  können ,  gestattet  an  der  Glimmerscheibe  die  Stel- 
lung und  die  Oscillationen  des  Wagebalkens  zu  bestimmen.  Eventuell 
leimt  man  noch  in  der  Höhe  desselben  um  den  Glascylinder  einen  in 
360  Thle.  getheilten  Papierstreifen,  um  daran  die  Ablenkungen  des 
Balkens  ablesen  zu  können.  Der  ganze  Apparat  wird  auf  ein  Brett  mit 
drei  Stellschrauben  gestellt.  Durch  die  seitliche  Oeffnung  der  Glas- 
scheibe auf  der  Drehwage  wird  ein  Schellack-  oder  Glasstab  r,  der  in 
einem  Kork  oder  an  einer  in  der  Mitte  durchbohrten  Glasplatte  befestigt 
ist  und  unten  eine  vergoldete  Hollundermarkkugel  u.  dgl.  trägt,  in  die 
Wage  eingeschoben.  Der  an  dem  Stab  befestigte  Körper  muss  sich  dann 
auf  gleicher  Höhe  mit  der  Kugel  am  Wagebalken  befinden.  Ein  auf  der 
Glasscheibe  und  der  diesen  Stab  tragenden  Platte  verzeichneter  Strich  ge- 
stattet eine  stets  gleiche  Einstellung  des  letzteren.  Durch  Drehen  der 
den  Torsionskreis  tragenden  Röhre  wird  die  Kugel  des  Balkens  vor  dem 
Elektrisiren  bis  an  denselben  herangeführt. 

41  Als  Auf hängedrath    für    den    meist    sehr  leichten    (etwa  1  bis  2  g 

schweren)  Balken  bedient  man  sich  nach  dem  Vorgang  von  Coulomb 
gewöhnlich  eines  dünnen  (0,07  bis  0,1mm  dicken)  Silberdrathes ,  der 
vorher  längere  Zeit  durch  ein  etwas  grösseres  Gewicht  belastet  worden 
ist.  Die  Benutzung  derartiger,  namentlich  weicher  Dräthe  kann  indess 
wegen  ihrer  unvollkommenen  Elasticität  zu  grossen  Fehlern  Veranlas- 
sung geben.  Zweckmässiger  bedient  man  sich  sehr  dünner  Stahldrähte 
oder  harter  Neusilberdräthe ,  denen  man ,  falls  die  Drehwage  nicht 
empfindlich  genug  ist,  eine  bedeutende  Länge  geben  kann  ^). 


^)  Die  EinrichtuTig  der  Dreh  wage  von  Coulomb  weicht  nur  in  construc- 
tionellen  Einzelheiten.  Fortlassen  der  Schraube  ohne  Ende,  Drehung  des  den 
Drath  tragenden,  mit  einem  Zeiger  versehenen  Messingstabes  in  dem  fest- 
stehenden Theilkreise  von  der  im  Text  beschriebenen  ab.  Bei  Coulomb  hat 
der  Aufhängedrath  28  Zoll  Länge)  1  Fürs  wiegt  nur  Vi^  Gran ;  eine  an  der  Ku- 
gel am  Ende  des  2  bis  4  Zoll  langen  Balkens  wirkende  Kraft  von  ^^^q  Gran 
tordirt  ihn  um  360^ 

Nur  nach  wiederholten  Torsionen  nach  der  einen  oder  anderen  Bichtung 
sind  die  vorübergehenden  (temporären  weniger  permanenten)  Torsionen  eines 
Drathes  den  wii'kenden  Kräften  innerhalb  gewisser  Grenzen  proportional;  bei 
grösseren  Elongationen  wachsen  sie  stärker  als  die  tordlrenden  Kräfte,  nament- 
lich bei  weichen  Dräthen.  Beobachtet  man  die  temporären  Torsionen ,  ohne 
von  ihnen  die  iiermaneuten  Torsionen  abzuziehen,  so  sind  auch  nur,  wenn  der 
Drath  wiederholt  stark  nach  einer  Seite  tordirt  war,  die  nach  derselben  Seite 
durch  schwächere  Kräfte  erzielten  temporären  Torsionen  den  Kräften  innerhalb 
gewisser  Grenzen  proportional  und  die  Nulllage  bleibt  constant.  Indess  ändert 
sich  bei  den  weichen  Dräthen  dieselbe  durch  Temperaturänderungen,  Erschüt- 
terungen, ebenso  auch  die  elastische  Nachwirkung  und  die  jedesmalige  Ein- 
stellung. Auch  bei  bifilarer  Auf  hängung  der  Körper  an  zwei  Dräthen  (Harris, 
Phil.  Trans.  1836,  2,  417*)  treten  die  sehr  störenden  Einflüsse  der  unvollkom- 
menen Elasticität  in  ganz  gleicher  Weise  auf,  wenn  nicht  die  aufgehängten 
Körper  sehr  schwer  sind,  so  dass  gegen  die  rücktreibende  Kraft  der  Schwere  die 
Abweichungen  der  Torsionen  von  der  Proportionalität  mit  den  wirkenden  Kräften 
selbst  völlig  verschwinden.  Es  ist  deshalb  angezeigt,  bei  allen  diesen  Ver- 
suchen dünne  harte  Dräthe  zu  verwenden  (vgl.  u.  A.  G.  Wiedemann,  Pogg. 
Ann.  126,  l.  1865%  Wied.  Ann.  6,  485.  1878*). 
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Man  kann  deshalb  die  Drehwage^  zweckmässig   in  der  Weise  ab-  42 
andern,  dass  ^an  die  den  Torsionskreis  u.  s.  f.  tragende  Hülse  auf  einem 
besonderen,  in  die  Wand  des  Beobachtungslocales  über  der  Drehwage  ein- 
gemauerten hölzernen  Arm  befestigt  (Fig.  17).    Die  Hülse  wird  dazu  auf 
eine  kreisförmige  in  der  Mitte  durchbohrte  Messingplatte  c  gelöthet,  welche 

Fig.  17. 


sich  auf  einer  zweiten,  ebenso  durchbohrten,  auf  den  Holzarm  geschraub- 
ten Messingplatte  a  durch  drei  um  je  120  Grad  von  einander  entfernte 
Schrauben  centriren  lässt.  Auch  kann  man  den  Ho oke^ sehen  Schlüssel 
durch  einen  Schnurlauf  ersetzen,  indem  man  der  Schraube  ohne  Ende 
einen  etwa  3  cm  im  Durchmesser  haltenden  Kopf  mit  rinnenartig  ver- 
tieftem Rande  giebt,  in  denselben  eine  Schnur  einlegt  und  die  Enden 
derselben  durch  zwei  daneben  befindliche  Oesen  bis  zum  Beobachter 
hinzieht.  Durch  Anziehen  des  einen  oder  anderen  Endes  kann  man 
die  Einstellung  des  Torsionskreises  mit  dem  daran  hängenden  Drath 
und  Wagebalken  sehr  genau  bewerkstelligen  J). 

Ferner  würde  man  zweckmässig  unten  an  dem  Wagebalken  in  der 
Richtung  der  Drehungsaxe  ein  dünnes  Stäbchen  von  Elfenbein  oder 
Aluminium  befestigen,  dasselbe  mit  ein  Paar  Flügeln,  resp.  einer  kleinen 
horizontalen  kreisrunden  Platte  unterhalb  versehen,  und  diese  in  Oel 
tauchen  lassen,  um  dadurch  die  Schwingungen  des  Wagebalkens  zu 
dämpfen ').  In  den  Glascylinder  der  Drehwage  stellt  man  eine  Glas- 
schale  mit  englischer  Schwefelsäure,  um   die  Luft  trocken  zu  erhalten. 


^  Vergl.  G.  Wiedemann,  Pogg.  Aon.  126,  1,  1865*. 

')  Glycerin  empfiehlt  sich  hierzu  durchaus  nicht,  da  es  die  eingesenkten 
Körper  nicht  stets  in  die  ihnen  durch  die  za  beobachtenden  Kräfte  gebotene 
Ruhelage  zurückkehren  lässt.  Zweckmässiger  könnte  man  hierzu  die  von 
Töpler  (Wien.  Anz.  1873,  Nr.  17;  Pogg.  Ann.  149,  416.  1873*)  empfoh- 
lene Luftdämpfung  verwenden.  An  dem  nach  unten  gehenden  Elfenbeinstäb- 
cben  wird  eine  rechteckige  verticale  Platte  von  Aluminium,  Glimmer,  Papier 
befestigt,  die  sich  mit  ihren  Kanten  den  Wänden  einer  cylindrischen ,  dem 
Elfenbeinstäbchen  couaxialen  Schachtel  nahe  anschliesst.  In  dieselbe  sind  senk- 
recht zur  Bichtung  der  Platte  Querwände  eingesetzt,   die  fast  bis  an  die  Mitte 
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Da  endlich  beim  Einbringen  elektrisirter  Körper  in  die  Drebwage 
und  Mittheilung  der  Elektricität  an  die  am  Wagebalken  befestigt« 
Kugel  eine  Vertheilung  von  Elektricität  auf  der  Glaswand  der  Umfaül- 
lung  stattfindet,  welche  auf  derselben  andauern  und  bo  bei  Brehnngen 
des  Wagebalkens  störend  einwirken  kann,  so  nimmt  man  zweckmässig 
die  Hülle  der  I>rehwage  aus  Metall. 

1  Die  Stellung  des  Balkens    kann    dann  viel  genauer  durch  die  so- 

genannte Spiegelablesung  bestimmt  werden,  welche  zuerst  von  Poggen- 
dorff)  für  magnetische  Beobachtungen  angegeben  und  Tielfach  von 
Gauss')  benutzt  worden  ist.  Der  den  Wagebalken  tragende  Metall- 
(resp.  Elfenbein  st  ab)  wird  nach  oben  bis  über  die  die  Torsionswage 
schliessende  Glas-  oder  Metallplatte  verlängert  und  auf  ihn  eine  leichte, 
mit  einer  Schraube  festzustellende  Hülse  geschoben,  auf  die  ein  dünner 
Spiegel  (ein  versilbertes,  sehr  ebenes  Mikroskop-Deckgläschen)  von  etwa 
2  cm  Höhe  und  3  cm  Breite  geklebt  ist.  Für  genauere  Versuche  kann 
man  auch  noch  den  Spiegel  auf  eine  besondere  Metallplatte  kitten,  die 
mit  ihm  durch  eine  mittlere  Schraube  und  drei  seitliche  Stellschrauben 
an  eine  zweite,  an  der  Hülse  befestigte  verticale  Platte  angeschraubt 
wird.  Die  Glasröhre  wird  dann  nicht  direct  auf  die  Fassung  auf  der 
Via.  IS.  Glasplatte  aufgesetzt,  eondem  auf  eine  Bweite  Fas- 

sung, die  von  einem  starken  Uessingbügel  oder  Ton 
drei  bis  vier  etwa  6  bis  8  cm  langen,  auf  jener  stehen- 
den Messingstäben  getragen  wird,  Fig.  18.   Ueber  die 
obere  Fassung  wird  eine  cylindris che  Hülse  von  Hart- 
gummi oder  Messingblech  geschoben,  deren  Höhe  dem 
Abstände  der  Fassungeii   entspricht,   und  in  die  auf 
der    einen ,    dem    Spiegel    gegenüberliegenden    Seite 
eine   eventuell  durch  eine  planparallele    Glasplatte 
zu  schliessende  Oeffuung  eingeschnitten  ist.       Dem 
Spiegel  gerade  gegenüber  wird  eine   mit  verkehrt 
geschriebenen  Zahlen  versehene,  in  Millimeter  getheilte  Scala,  Fig.  19, 
aufgestellt,  und  ihr  Spiegelbild  durch  ein  über  der  Mitte  der  Scala  be- 
festigtes, mit  Fadenkreuz  versehenes  Fernrohr  in  dem  Spiegel  betrach- 
tet.    Man  bedient  sich  hierzu  besonderer  auf  Papier  gedruckter  Scalen, 
welche  auf  eine  Leinle  von  trocknem  Holz  geklebt  werden.   Um  das  Ver- 
ziehen des  Holzes  zu  vermeiden,  klebt  man  auf  die  Hinterseite  derselben 
gleichfalls  einen  Papierstreifen.  Statt  der  Papier  Scalen  hat  Lamont  Sca- 
len von  Milchglas  vorgeschlagen ,  welche  von  hinten  durch  Lampen  be- 
leuchtet werden.  —  Die  Axe  des  Femrohrs  wird  senkrecht  gegen  die 


derselben   reichen,   so  dass  die  Luft  bei  den  Schwingncgen  je  i 
■Iranteu  der  Bcliacbtpl  znm  anderen  übei'|;ehen  muss. 

')  PoKgendorff,  Pogg.  Ann.  7,  121.  18'^B. 

1)  OauBS,  Oölt.  Gel.  Anz.  1833,  Mr.  20ä  bis  207. 


Spiegelablesung.  43 

Scala  gestellt,  und  über  die  Mitte  des  Objectiys  ein  unterhalb  beschwer- 
ter Faden  über  die  Scala  hinübergehängt.  In  der  Ruhelage  des  Spiegels 
muBS  man  dann  gerade  den  unter  dem  Faden  liegenden  Theilstrich  der 
Scala  sehen,  welcher  somit  den  Nullpunkt  der  Theilung  darstellt. 


Fig.  20. 


Fig.  19. 
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Dreht  sich  der  Spiegel  mit  dem  Bal- 
ken, Fig.  20,  um  einen  Winkel  uod^^a^ 
so  sieht  man  in  demselben  an  dem  dem 
Fadenkreuz  des  Fernrohrs  gerade  gegen- 
über liegenden  Punkte  o  diejenigen  Theil- 
striche  c  der  Scala,  deren  Verbindungs- 
linie CO  mit  dem  Punkte  o  mit  der  Linie 
ao  den  Winkel  2  a  macht.  Steht  also  die 
Scala  genau  senkrecht  auf  der  der  Axe 
des  Fernrohres  entsprechenden  Linie  ao^ 
ist  der  dieser  Axe  entsprechende  Null- 
punkt der  Scala  o,  so  ist  die  an  der  Scala 
abgelesene  Länge  ac  =  oa.tg  2a,  oder 


f^2a  = 


ac 
ao 


Der  Abstand  a  o  ist  sorgfältig  in  dem- 
selben Maasse  zu  bestimmen,  in  welchem 
auch  die  Scala  getheilt  ist.  —  Aus  der 
berechneten  tg2a  kann  man  den  Win- 
kel a  berechnen.  —  Nimmt  man  indess 
den  Abstand  u  o  etwa  1  bis  2  m  gross,  so 
ist  bei  geringen  Ablenkungen  des  Spie- 
gels die  halbe  Tangente  des  doppelten 
ig  2  a 


Winkels 


2 


so  wenig  von  dem  Bogen 


«  selbst  verschieden,  dass  in  den  meisten 
Fällen  die  direct  beobachtete  Ablenkung 
der  ablenkenden  Kraft  proportional  ge- 
setzt werden  kann,  wenn  diese  der  tga 
oder  dem  Winkel  a  entspricht.  (Bei 
einem  Abstand  a  der  Scala  vom  Spiegel  von  2  m  und  Ablenkung  des 
Spiegels  um  a  =  1^  würde  der  entsprechende  Bogen  a  34,91mm  und 


44 

tg2a 


Spiegelablesung. 
34,92  mm  betragen.)    Für  weitere  Ablenkungen  kann  die  folgende 


Tabelle  zur  Beduction  der  Beobachtungen  verwendet  werden. 


tg2a 

\tg2a 

tga 

DiflF. 

tg2a 

\tg2a 

tga 

Diff. 

tg2a 

\tg2a 

tga 

Diff. 

50 

25 

25 

0,01 

270 

135 

132,6 

2,4 

450 

225 

214,6 

10,4 

100 

50 

49,9 

0,1 

280 

140 

137,4 

2,6 

460 

230 

219,0 

11,0 

.110 

55 

54,8 

0,2 

290 

145 

142,1 

2,9 

470 

235 

223,3 

11,7 

120 

60 

59,7 

0,3 

300 

150 

146,8 

3,2 

480 

240 

227,5 

12,5 

130 

65 

64,7 

0,3 

310 

155 

151,5 

3,5 

490 

245 

231,8 

13,2 

140 

70 

69,7 

0,3 

320 

160 

156,1 

3,9 

500 

250 

236,1 

13,9 

150 

.75 

74,6 

0,4 

330 

165 

160,7 

4,3 

510 

255 

240,3 

14,7 

160 

80 

79,5 

0,5 

340 

170 

165,3 

4,7 

520 

260 

244,4 

15,6 

170 

85 

84,4 

0,6 

350 

175 

169,9 

5,1 

530 

265 

248,6 

16,4 

180 

90 

89,2 

0,8 

360 

180 

174,5 

5,5 

540 

270 

252,7 

17,3 

190 

95 

94,1 

0,9 

370 

185 

179,1 

5,9 

550 

275 

256,8 

18,2 

200 

100 

99,0 

1,0 

380 

190 

183,6 

6,4 

560 

280 

260,9 

19,1 

210 

105 

103,9 

1.1 

390 

195 

188,1 

6,9 

570 

285 

264,9 

20,1 

220 

110 

108,7 

1.3 

400 

200 

192,6 

7,4 

580 

290 

269,0 

21,0 

230 

115 

113,5 

1,5 

410 

205 

197,0 

8,0 

590 

295 

273,0 

22,0 

240 

120 

118;4 

1,6 

420 

210 

201,5 

8,5 

600 

300 

277,0 

23,0 

250 

125 

123,1 

1,9 

430 

215 

205,9 

9,1 

610 

305 

280,9 

24.1 

260 

130 

127,8 

2,2 

440 

220 

210,3 

9,7 

620 

310 

284,9 

25,1 

Die  Tangenten  sind  mit  1000  multiplidrt. 

Befindet  sich  die  reflectirende  Ebene  des  Spiegels  nicht  genau  in 
der  Drehungsaxe,  sondern  ist  sie  von  derselben  um  den  horizontalen 
Abstand  h  entfernt,  so  ergiebt  sich  der  Uebelstand,  dass  bei  einer  etwas 
bedeutenderen  Drehung  die  verlängerte  Axe  des  Fernrohres  nicht  mehr 
den  Spiegel  trifft.  —  Ferner  ändert,  sich  auch  bei  der  Ablenkung  der 
Abstand  des  Mittelpunktes  der  Scala  vom  Spiegel.  Ist  der  Abstand  der 
Scala  von  der  Drehungsaxe  =  a,  so  ist  in  der  Ruhelage  des  Spiegels 
jener  Abstand  a  —  h.  Wird  der  Spiegel  um  a^  abgelenkt,  so  ist  nun 
dieser  Abstand  nahezu 

a  —  h  cos  tt. 

Steht  die  Axe  des  Fernrohres  oder  die  Linie  a  o  nicht  auf  der  Scala 
senkrecht,  oder  liegt  der  bei  der  Ruhelage  des  Spiegels  durch  das  Fem- 
rohr beobachtete  Nullpunkt  der  Scala  nicht  genau  in  der  durch  die  Axe 
des  Femrohres  gelegten  verticalen  Ebene,  so  sind  die  bei  gleichen  Dre- 
hungswinkeln des   Spiegels  -f-  i^  und  —  ^  nach  beiden  Seiten   beob- 
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achteten  Ablenkungen  an  der  Scala  nicht  gleich.  Man  kann  leicht  Re- 
dactionsformeln  aofstellen,  welche  die  hier  gefundenen  Ablenkungen  auf 
die  richtigen  reduciren,  oder  besser  durch  Stellschrauben  die  Scala  so 
lange  drehen,  bis  die  normale  Stellung  derselben  erreicht  ist. 

Ist  endlich  der  Spiegel  nicht  von  Metall  und  nicht  auf  der  Vorder- 
fläche versilbert,  sondern  reflectirt  er  das  Licht  auf  der  Hinterfläche,  so 
wird  bei  einer  Ablenkung  desselben  aus  der  gegen  die  Axe  des  Fem- 
rohres normalen  Lage  in  Folge  der  Brechung  im  Glase  ein  weiter  von 
dem  Punkt  a  der  Scala  entfernter  Punkt  erblickt,  als  bei  directer  Re- 
flexion. Ist  d  die  Dicke  des  Glases,  n  sein  Brechungsindex,  so  ist  bei 
einer  Ablenkung  des  Spiegels  um  a  Grad  der  Einfallswinkel  eines  von 
a,  Fig.  20,  kommenden  Strahles  a;  ist  dann  der  Brechungswinkel  «i, 

so  ißt  sin  CTi  =  —  sm  a,  und  die  seitliche  Verschiebung  des  reflectirten 
Strahles  gleich  2dtgai,     Wir  erhalten  also 

ac  —  2dtgaise€a 


tg2a  = 


oa 


woraus  sich  der  Werth  a  berechnen  lässt.  In  den  meisten  Fällen  lässt 
sich  diese  Abweichung  durch  Anwendung  von  vom  versilberten  oder 
verplatinirten  oder  recht  dünnen  Glasspiegeln  vermeiden,  resp.  auf  eine 
zu  vernachlässigende  Grösse  verringern.  Wäre  z,  B.  a  =  2^,  n  =  1,5, 
d  =  B  mm,  so  ist  2digai  nur  0,13  mm  ^). 

Auch  kann  man  statt  der  geraden  Scala  eine  halbkreisförmige  44 
Scala  verwenden.  Man  biegt  ein  etwa  6  cm  breites  starkes  Blech  zu 
einem  horizental  liegenden  Halbkreise  von  1  cm  Radius  und  befestigt 
es  in  dieser  Lage  durch  über-  und  untergelöthete  Bleche  und  Bretter. 
Auf  die  Innenseite  desselben  wird  eine  Scala  geklebt.  Stellt  man  das 
Blech  so  auf,  dass  sich  der  Spiegel  gerade  in  seinem  Mittelpunkte  be- 
findet, das  Femrohr,  mit  dem  man  die  Scala  auf  dem  Blech  beobachtet, 

« 

über  der  Mitte  desselben  liegt,  so  sind  die  durch  das  Fernrohr  beob- 
achteten Verschiebungen  der  Scala  den  halben  Drehungs winkeln  des 
Spiegels  direct  proportional  und  man  kann  die  letzteren  nach  beiden 
Seiten  bis  zu  45**  verfolgen. 

Statt  des  ebenen  Spiegels  kann  man  auch  einen  kleinen  Hohlspiegel  45 
von  etwa  1  m  Kugelradius  verwenden.  Man  stellt  demselben  in  nahezu 
1  m  Entfernung  gegenüber  eine  Scala  auf,  welche  durch  einen  vorn  geöffne- 
ten Kasten  gegen  seitliches  Licht  geschützt  ist,  Fig.  21  (a.  f.  S.).  Unter 
der  Mitte  derselben  befindet  sich  im  Kasten  ein  verticaler  Spalt,  der  durch 
zwei  in  einem  horizontalen  Schlitten  verschiebbare  Metallschneiden  ge- 


^)  Das  Weitere  hierüber  s.  La m out,   Magnetismus.    Leipzig.    Voss.    1867. 
S.  143  u.  ilgde.*. 
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bildet  iet.     Hinter  den  Spalt  stellt  man  eine  hellbrennende  Petroleum- 
lampe.   Bei  richtiger  Stellung  dea  KaBtena  mit  der  Scala  und  der  Lampe 
wird  das  Bild  des  Spaltes 
^'K-  21.  ,^,m  Spiegel  auf  die  Scala 

als  eine  scharfe  Lichtlinie 
projicirt,  die  sich  bei  den 
Drehungen  des  Spiegels 
nach  denselben  Gesetzen 
verschiebt,  wie  das  in 
einem  Planspiegel  durch 
ein  Femrohr  beobachtete 
Bild  der  Scala. 

Den  Hohlspiegel  kann 

man     auch    durch    einen 

Planspiegel  ersetzen  und 

vor  demselben  eine  Con- 

vexlinse     von    geeigneter 

Brennweite        anbringen, 

welche  die  von  dem  Spalt  kommenden  Strahlen   auf  den  Spiegel  und 

von  ihm  zurück  in  einem  deutlichen  Bilde  auf  die  Scala  projicirt;  in- 

dess    werden    bei    etwas    grösserer  Ablenkung    des  Spiegels  die  Bilder 

wegen  des  Durchgangs  der  reflectirten  Strahlen  dui-ch  die  Ränder  der 

Linse  weniger  deutlich  0- 

Zur  Prüfung  der  gehörigen  Isolation  der  Drehwage  bringt  mau 
durch  Drehen  des  Torsionskreises  derselben  die  „beweglicbe"  Eugel 
am  Wagebalken  gerade  in  Berührung  mit  der  in  die  Wage  von  oben 
hineingesenkten  „Standkugel".  Man  nimmt  letztere  heraus,  elektrisirt 
sie  und  senkt  sie  wieder  ein,  wobei  sie  ihre  E^ektricität  der  beweglichen 
Kugel  mittbeilt.  Letztere  wird  von  der  festen  Eugel  abgestossen.  Man 
beobachtet  mit  Spiegel  und  Scala,  ob  sie  sich  derselben  nnr  langsam 
nähert,  also  der  EUektricitätsverlnst  mit  der  Zeit  nur  gering  ist.  Ist 
die  bewegliche  Kugel  endlich  wieder  bis  zur  Berührung  mit  der  festen 
gekommen,  so  darf  sie  nach  derselben  nicht  von  Neuem  von  ihr  ab- 
gestossen  werden,  da  sie  sonst  durch  den  Balken  ihre  ElektricitSt  ver- 
loren und  sich  erst  an  der  festen  Kugel  von  Neuem  geladen  hätte. 

Zur  Graduirung  der  Torsionswage  wird  der  Drath  derselben  unten 
mit  einem  Körper  von  bekanntem  Trägheitsmoment  K,  z.  B.  einem  ihm 
couaxialen  verticaleu  Metall  cjlin der  von  bekannten  Dimensionen  und 
Gewicht  belastet  und  nach  der  Ablenkung  desselben  ans  der  ursprüng- 


')  Die Projection derartiger' Ablenkungen  ist  Ton  E.  du  Bois-Beymond 
im  Jahre  \ihb  bei  galvanometriechen  Versucben  beschrieben  worden  (PoKe-Änn. 
95,  S07*).     Vergleiche  d&B  Cspitel  Oalvai 


Graduirung. 
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liehen  Torsionslage  eine  (einfache)  Schwingungsdauer  T  beobachtet. 
Der  Torsionscoefficient  M  des  Drathes  ist  dann  gegeben  durch  die  Glei- 
chung 


Fig.  22. 


Während  beide  Kugeln  der  Drehwage  unelektrisch  sind,  sei  der  Balken 
derselben  in  einer  bestimmten  Nulllage.  Nach  dör  Elektrisirung  der 
Kugeln,  wobei  sie  sich  anziehen  oder  abstossen ,  sei  der  Balken  in  einer 
um  den  Winkel  ß  gegen  seine  Nulllage  gedrehten  Lage,  etwa  durch 
Rückdrehung  des  Torsionskreises  um  den  Winkel  or,  eingestellt;  dann  ist 

der  Torsionswinkel  des  unteren  Endes 
des  Drathes  j8  +  «.  Nehmen  wir  an, 
dass  die  zwischen  den  Kugeln  thätige 
Kraft  F  (Fig.  22)  in  der  Richtung 
der  Verbindungslinie  r  ihrer  Mittel- 
punkte wirkt,  so  ist,  wenn  die  Ab- 
stände der  festen  und  der  beweg- 
lichen Kugel  Kl  und  K  vom  Dre- 
hungsmittelpunkt 0  gleich  ay  und  a 
sind,  der  Winkel  zwischen  r  und 
OK  =  90  —  qp  ist,  das  auf  die 
Kugel  K  ausgeübte  Drehungsmoment 
=  i  =  P.  a .  cos  9?.     Da  aber  rcos^>  =  ai  sin  ß  ist,  so  folgt 

F,aai 


L  = 


sinß. 


Mithin  ist  in  der  Gleichgewichtslage 

^^^^^^  lin  ß  =  M  iß  +«). 

T 

Ist  a  =  ai,  so  ist  r  =  2a, sin  ^,    also 

^  a  COS  4  =  ^  05  +  «)• 


Die  Abstossung  der  Kugeln  kann  am  sichersten  gemessen  werden,  48 
indem  man  sie  stets  wieder  auf  dieselbe  Entfernung  r  oder  die  zu  ihnen 
führenden  Radien  auf  denselben  Winkelabstand  ß  bringt,  wo  dann  T 
direct  (/J  +  a)  proportional  wird. 

Man  kann  auch  eventuell  den  Winkelabstand  ß  veränderlich  lassen. 
Wir  werden  später  sehen,  dass  die  Abstossung,  resp.  Anziehung  JP 
der  Kugeln  der  Dreh  wage,  wenn  sie  klein  sind  im  Verhältniss*zu  ihrem 
Abstand,  dem  Product  der  Elektricitätsm engen  e  und  Ci  in  ihnen  und 
umgekehrt  dem  Quadrat  desAbstandes  r  ihrer  Mittelpunkte  proportional, 


also  ¥  =  consi 


eei 


ist.    Dann  wird 
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M  (ß  +  a)  =  const  —^aai  sin  ß, 

resp.  wenn  a  =  ax  ist: 

ect             ß                  eci           1 
^f  (P  +  «)  =  const  —-  a  cos  ^  =  const s ^  • 

49  Eine  Abändemng  erleidet  diese  Formel  durch  die  Influenz  der  elek- 

trisirten  Kugeln  auf  die  die  Wage  umgebende  Hülle.  Ist  dieselbe  aus 
Metall  und  als  eine  Kugel  mit  dem  Mittelpunkt  0  und  dem  Radius  h 
anzunehmen,  so  wirkt  die  durch  die  Elektricität  e\  in  Ki  in  ihr  influen- 
zirte  Elektricität,  wie   wenn  in  einem  auf  dem  Kadius  OKi  von  0  um 

—  entfernten  Punkt  die  Elektricitätsmenge   —  Ci  —    angehäuft  wäre 

(siehe  weiter  unten).  Diese  letztere  übt  dann  auf  K  ein  Drehungsmoment 
aus,  welches  gleich  ist 

a  sin  ß 


b  a 


\  «1  «iV 


=  eci 


aai  sin  ß 


2  nJ  \% 


K'-^f-^+^) 


Ist  h  gegen  a  und  ai  gross,  so  wird  demnach  das  gesammte,  sowohl 
durch  die  directe  Wirkung  von  K  auf  iCi ,  als  auch  durch  die  influen- 
zirte  Elektricität  auf  JT^  ausgeübte  Drehungsmoment  annähernd^): 

eciaai  sin /5  ^—  —  —  j  =  M{ß  +  «). 

Ladet  man  die  eine  Kugel,  z.  B.  K,  der  Drehwage  stets  mit  gleichen 
Elektricitätsmengen  und  bringt  die  mit  verschiedenen  Elektricitätsmengen 
Ci  geladene  Kugel  Ki  in  ihre  Nähe,  so  kann  man  hiemach  auch  die 
Elektricitätsmengen  Ci  bestimmen. 

Bei  der  gewöhnlichen  Construction  der  Drehwage  wird  Winkel  ß 
direct  an  der  Papierscala  auf  der  Glashülle  am  Torsionskreise  abgelesen. 
Bei  Anwendung  der  Spiegelablesung  ergiebt  sich  ß  ebenfalls  direct  aus 
der  Beobachtung  des  Spiegelbildes  der  Scala,  wenn  bei  der  Berührung 
der  Kugeln  das  Femrohr  auf  den  Nullstrich  eingestellt  war.  Entfernt 
man  nachher  die  Standkugel,  so  dass  sich  der  den  Wagebalken  mit  Spie- 
gel tragende  Draht  völlig  detordirt,  so  ist  der  Winkel,  um  den  der  Spie- 


1)  Maxwell,  Treatise,  1,  265,  1873*. 
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gel  nnnixiekr   nach  der  negativen  Seite  von  der  Nulllage  ausschlägt, 
gleich  a  ^). 

Bei  den  Messungen  mit  der  Drehwage  hat  man  den  mit  der  Zeit  50 
erfolgenden  Elektricitätsyerlust  der  Leiter  zu  berücksichtigen,  durch  den 
sich  ihre  Wechselwirkung  allmählich  vermindert.  Derselbe  hat  zwei  Ur- 
sachen, einmal  die  Fortleitung  der  Elektricität  durch  die  die  geladenen 
Leiter  tragenden  Stützen,  sodann  die  Elektricitätsabgabe  an  die  um- 
gebende Luft*). 

Zur  Untersuchung  des  Verlustes  ladet  man  die  Standkugel  und  be- 
wegliche Kugel  der  Dreh  wage,  während  sie  in  Contact  sind,  etwa  durch 
Berührung  mit  einem  elektrisirten ,  an  einem  Schellackstabe  befestigten 
Metallknopf,  und  bestimmt  die  Abnahme  der  Abstossung  der  Kugeln,  sei 
es,  dass  man  ihren  Abstand  durch  jeweilige  Drehung  des  Torsionskreises 
Gonstant  «rhält  oder  die  Abnahme  ihres  Abstandes  bei  unveränderter 
Einstellung  des  Kreises  beobachtet.  Will  man  den  Verlust  durch  die 
Stützen  und«  die  Luft  gesondert  bestimmen,  so  ersetzt  man  nach  diesem 
Versuche  die  Stütze  der  Standkugel  durch  mehrere  parallele  und  gleiche. 
Die  Ableitung  wird  dadurch  im  Verhältniss  zur  Zahl  der  Stützen  ge-. 
ateigert.  Aus  der  Zunahme  der  hierbei  erfolgenden  Abnahme  der  Ab- 
stossung der  Kugeln  könnte  man  eventuell  die  Ableitung  durch  die  der 
ersten  hinzugefügten  Stützen  bestimmen.  Isoliren  dieselben  vollständig, 
80  bleibt  bei  neuer  Ladung  der  Kugeln  die  Abnahme  ihrer  Abstossung 
mit  der  Zeit  die  gleiche.  —  Sind  die  Stützen  oder  Träger  der  Kugeln  der 
Drehwage  gute  Isolatoren,  so  beruht  die  Abnahme  der  Abstossung  nur 
auf  der  Abgabe  der  Elektricität  an  die  Luft  (siehe  das  betr.  Capitel). 

Für  die  Berechnungen  der  Versuche  an  der  Drehwage  kann  man  mit  51 
hinlänglicher  Annäherung  annehmen,  dass  die  Abgabe  der  Elektricität 
an  die  Umgebung  der  Ladung  der  Kugeln  proportional  ist.  Man  be- 
zeichnet als  Zerstreuungscoefficienten  a  den  Elektricitäts- 
yerlust, welchen  ein  mit  der  Elektricitätsmenge  Eins  geladener  Körper 
während  der  Zeiteinheit  erleidet.  Ist  dann  e^  die  Elektricitätsmenge  in  ihm 
•  xnr  Zeit  Null,  e  dieselbe  zur  Zeit  t,  so  ist  der  Elektricitätsverlust  wäh- 
rend der  Zeit  dt  gleich  de  =  —  aedU  woraus  folgt: 

a  =  l.Ug^  oder  annähernd  «  =  |  ÜL^-«, 

wenn  man  den  Logarithmus  in  einer  Reihe  entwickelt. 

Hat  man  in  der  Drehwage  die  Standkugel  und  ebenso  die  gleich 
grosse  bewegliche  Kugel  je  mit  der  Elektricitätsmenge  e^  geladen  und 
ihre  Abstossung  zu  den  Zeiten  0  und  t  bestimmt,  indem  man  durch 
Drehung  des  Torsionskreises  um  die  Winkel  9>o  und  fp  die  Kugeln  zu 


^)  O.  Wiedemann,  I.  c,  §.  42.  —  ^)  Coulomb,  M^m.  de  Tacad.  des  Sc. 
1785,  575,  612*. 

Wiedemann,  Elektricit&t.  4 


50  Ableitung  durch  die  Stützen. 

beiden  Zeiten    in  derselben  Entfernung  hielt,  so  ist  (po  =  cansteQ^^ 
ip  z=  conste^,  also  auch: 

1  Wq  1   opo  — ~  w 

a  =  rrzlog  ^—  oder  annähernd  a  =  -—  -^ — r—^  • 
2t     ^  q>  t    <po  +  q> 

Hat  man  bei  Anwendung  einer  Stütze  den  Zerstreuungscoefficienten 
ffi,  bei  der  yon  n  Stützen  den  Coefficienten  o»  gefunden ,  so  ist  der  Zer- 
streuungscoefficient  Mq  für  die  Luft  allein  annähernd: 

«fi  —  ^  »*  «1  —  «n 

n —  1  n —  1 

Der  Zerstreuungscoefficient  durch  eine  ableitende  Stütze  allein  ist 
also  «1  —  «0. 

52  Ist  der  Zerstreuungscoefficient  a  bestimmt,  so  kann  man  die  Ergeb- 
nisse Yon  Versuchen,  die  zu  verschiedenen  Zeiten  t  nach  der  ersten 
Ladung  der  Kugeln  der  Drehwage  angestellt  sind,  mit  einander  ver- 
gleichbar machen,  indem  man  sie  auf  die  Zeit  ^  =  0  der  efsten  Ladung 
reducirt.  Die  dieser  Zeit  entsprechende  in  Rechnung  zu  ziehende  Ladung 
ist  dann: 

2  +  at     ^  ^^       ,  1 

en  =  6  -r :  oder  annähernd  Cn  =  c -, 

2  —  at  1 — at 

wenn  a  klein,  und  e  die  durch  die  Versuche  mit  der  Dreh  wage  beob- 
achtete Ladung  zur  Zeit  t  ist. 

53  Die  eben  entwickelten  Sätze  haben  indess  nur  eine  beschränkte 
Gültigkeit. 

Zunächst  ist  die  Ableitung  durch  die  Stützen  eine  complicirte  Er- 
scheinung. Anfangs  ladet  sich  ihre  Oberfläche  mit  Elektricität  in  ab- 
nehmender Dichtigkeit  von  dem  elektrisirten  Körper  an,  und  erst  all- 
mählich tritt  an  Stelle  der  während  dieser  Zeit  variablen  eine  constante 
Strömung  der  Elektricität  durch  dieselben  ein  (vgl.  das  Gapitel  Ladungs- 
zeit der  Leiter).  Der  Elektricitätsverlust  des  elektrisirten  Körpers  ist 
daher  anfangs  bedeutender  als  nachher.  So  war  z.  B.  bei  einem  Ver- 
suche von  Coulomb,  der  die  Standkugel  der  Drehwage  an  einem 
40  cm  langen  Goconfaden  aufhängte ,  der  Zerstreuungscoefficient  a  an- 
fangs Vssi  nach  67  Minuten  nur  Yiso*  Ist  die  regelmässige  Ladung  der 
Oberfläche  der  Stützen  hergestellt,  so  fliesst  in  Folge  des  schnelleren  Ab- 
falls der  Dichtigkeit  auf  den  kürzeren  bis  zu  ihrem  Ende  in  der  Zeit- 
einheit mehr  Elektricität  durch  jeden  ihrer  Querschnitte  zur  Erde  ab, 
als  durch  die  längeren.  Mit  letzteren  ist  also  eine  vollkommnere  Isola- 
tion zu  erzielen  ^). 


^)  Vergl.  über  den  Verlust  an  den  Stützen  auch  Dell  mann,  Gesetzmäasig- 
keiten  und  Theorie  des  Elektricitätsverlustes,  Kreuznach  1864*;  auch  Gau- 
gain,  Compt.  rend.  60,673,  1865*. 


Zerstreuung  in  die  Luft.  51 

Yomehmlich  ist  aber  die  auf  der  Oberfläche  der  Stützen  condensirte  5^ 
hygroskopische  Feuchtigkeit  von  dem  störendsten  und  sehr  variablem 
Einfluss. 

Glasfllden  von  etwa  18  cm  Länge,  die  vor  der  Lampe  ausgezogen 
sind,  Haare,  Seidenfäden,  isoliren  deshalb  nur  an  sehr  trocknen  Tagen 
för  schwache  Ladungen.  Stäbchen  von  gutem  Siegellack  und  nament- 
lich dunklem  ^X  nach  R  i  e  s  s  noch  besser  orangefarbenem,  ganz  reinem  ^) 
Sehellack  schon  von  etwa  5  cm  Länge  isoliren  dagegen  (z.  B.  nach 
Coulomb  eine  elektrisirte  HoUundermarkkugel  von  1  bis  1,5  cm 
Durchmesser)  sehr  gut,  ebenso  12  bis  15  cm  lauge  Seidenfäden,  die 
man  mit  einer  etwa  Va  ^^  dicken  Schicht  von  geschmolzenem  Schel- 
lack überzogen  hat.  Durch  Bestreichen  der  Körper  mit  Lösung  von 
Schellack  in  Weingeist  (der  man  etwas  Terpentin  zusetzen  kann,  um 
die  Sprödigkeit  zu  vermindern)  oder  mit  Bemsteinfirniss  wird  erst  nach 
sorgföltigem  Trocknen  eine  isolirende  Schicht  auf  ihnen  erzeugt.  Indess 
auch  Lackschichten,  die  sonst  selbst  in  feuchter  Luft  gut  isoliren,  wer- 
den bei  längerem  Yerweilen  in  derselben  hygroskopisch  und  leiten  dann 
sehr  schnell  die  Elektricität  geladener  Körper,  z.  B.  von  Elektroskopen 
ab.  In  trockner  Luft  erlangen  sie  ihre  Isolationsfähigkeit  nur  ganz  vor- 
übergehend wieder.  Erst  wenn  die  verändei-te  Oberfläche  abgewaschen 
oder  abgerieben  wird,  isolirt  sie  wieder  besser.  Am  besten  kann  man 
an  der  Luft  veränderte  Schellackstäbchen  durch  schwaches  Netzen  mit 
starkem  Alkohol  (specif.  Gew.  0,81),  Abreiben  mit  einem  Tuche,  Durch- 
ziehen durch  eine  Flamme  und  Trocknen  in  einer  Glasglocke  wieder 
vollständig  brauchbar  machen. 

Die  Zerstreuung  der  Elektricität  in  die  Luft  ist  ebenfalls  sehr  55 
schwankend.  Da  ganz  reine  trockne  Luft  ein  Nichtleiter  ist,  so  findet 
die  UeberfÜbrung  der  Elektricitäten  von  den  geladenen  Körpern  zu  den 
sie  umgebenden  Körpern  wesentlich  durch  die  in  der  Luft  verbreiteten 
condensirten  Wasser-  und  Staubtheilchen  statt,  welche  letztere  wieder 
mehr  oder  weniger  die  Feuchtigkeit  auf  sich  condensiren  können.  Je 
nach  dem  Staub-  und  Feuchtigkeitsgehalte,  je  nach  der  Schnelligkeit  der 
Strömung  der  Luft,  je  nachdem  die  Hülle  der  Dreh  wage,  an  welche  sie  ihre 
den  Leitern  entnommene  Elektricität  abgiebt,  ein  Leiter  ist  und  dieselbe 
ZOT  Erde  ableitet,  oder  ein  Isolator  ist  und  sie  auf  ihrer  Oberfläche  be- 
wahrt, sind  die  Elektricitätsverluste  sehr  verschieden.  So  fand  z.  B.  Cou- 
lomb') mit  derselben  Dreh  wage  zu  verschiedenen  Zeiten  Zerstreuungs- 
coefficienten ,  die  zwischen  Y23  ^^d  Yios  schwankten.  Namentlich  bei 
Annäherung  des  Dampfes  in  der  Luft  an  seinen  Sättigungspunkt  nimmt 
der  ZerstreuungscoefQcient  zu,  ist  also  auch  in  dieser  Beziehung  indirect 
von  der  Temperatur  abhängig.     Sorgfältiges  Trocknen  der  Luft  in  der 


*)  Coulomb,  M^m.  de  Tacad.  de  Paris,    1787,  429*.   —   ^)  Biess,  Pogg. 
Ann.  71,372,  1847*;  Beibel.  1, 140*.  —  3)  Coulomb,  Möm. de l'acad.  1785,606*. 

4* 


62  Probescheibchen.. 

Drehwage  durch  concentrirte  Schwefelsäure,  Chlorcalcium  oder  Phosphor- 
säureanhydrid ,  welche'  man  in  kleinen  Schalen  in  dieselbe  hineinstellt, 
ist  also  sehr  wesentlich. 

Die  erwähnten  Fehlerquellen  lassen  sich  nur  sehr  schwer  durch 
yiele  vorläufige  Versuche  über  den  Zerstreuungscoefficienten  unter  den 
speciellen  Bedingungen  jeder  einzelnen  Beobachtungsreihe  und  Auf- 
stellung von  Correctionstabellen  eliminiren  ^). 

56  Sind  die  Körper,  deren  elektrische  Ladung  man  bestimmen  will,  so 
gross,  dass  man  sie  nicht  wohl  in  die  Dreh  wage  selbst  einfuhren  kann, 
oder  will  man  die  Ladung  der  Körper  an  verschiedenen  Stellen  messen, 
so  berührt  man  sie  mit  einem  kleineren,  an  einem  isolirenden  Stabe  be- 
festigten leitenden  Körper,  den  man  statt  der  Standkugel  in  die  Dreh- 
wage bringt,  entweder  vor  die  schon  gleichnamig  geladene  bewegliche 
Kugel,  oder  gewöhnlicher,  indem  man  letztere  nicht  von  vom  herein  ladet, 
sondern  den  Körper  mit  ihr  in  Contact  bringt  und  die  Abstossung  misst. 

Coulomb^)  bediente  sich  hierzu  eines  sogenannten  Prob  es  che  ib - 
ohens,  eines  kreisrunden  Blättchens  von  Rauschgold  e,  Fig.  23,  von  etwa 
1  cm  Durchmesser,  welches  an  dem  unteren,  rechtwinklig  umgebogenen 
Ende  eines  gut  isolirenden  Schellackstabes  d  befestigt  ist.  Der  erweichte 
Schellack  wird  in  der  Länge  von  etwa  10  cm  auf  einer  trocknen  Glasplatte 
ausgerollt  und  seine  Oberfläche  an  einer  Kerzenflamme  blank  geschmol- 
zen. Wird  das  untere  Ende  des  Stäbchens  einem  elektrisirten  Körper 
genähert  und  sodann  an  ein  empfindliches  Elektroskop  gebracht,  so  darf 
dasselbe  keine  merkliche  Ladung  zeigen.  Der  Schellackstab  wird  an 
einen  conaxialen,  mit  Schellack  gefirnissten  Glasstab  hc  angeschmolzen 
und  letzterer  in  verticaler  Lage  in  einer  Fassung  in  einem*  Holzbrett 
oder  einer  durchbohrten  Glasplatte  Ä  durch  eine  seitliche  Schraube  oder 
Wachs  -  Colophoniumkitt  befestigt,  so  dass  beim  Auflegen  desselben  auf 
die  Drehwage  zwischen  festen  Marken  das  Probescheibchen  mit  seiner 
•Mitte  gerade  die  bewegliche  Kugel  berührt  ^). 

57  Liegt  das  Scheibchen  an  eine  Stelle  der  Oberfläche  des  elektrisir- 
ten Körpers  ganz  vollständig  an,  so  gehtauf  seine  Hinterfläche  (abgesehen 
von  der  Ankittungsstelle  am  Schellackstab)  die  Elektricität  der  bedeck- 


^)  Vergl.  das  Capitel  Durchgang  der  Elektricität  durch  Gase.  —  ^)  Cou- 
lomb, M^m.  de  l'acad.  de  Paris,  1787,  425*.  —  8)  Biess  fertigt  seine  Prafunga- 
scheiben,  Fig.  23,  in  der  Weise,  dass  er  ein  Stäbchen  aus  rotbgelbem  Schellack 
von  55  mm  Länge  am  einen  Ende  erwärmt,  auf  eine  reine  Spiegelplatte  stellt, 
und  darüber  einen  mit  3  Pfund  belasteten,  an  seinem  Boden  mit  einer  durch- 
löcherten Messingplatte  versehenen  hohlen  Holzcylinder  setzt.  Das  untere  Ende 
des  Stäbchens  plattet  sich  so  zu  einer  ebenen  Scheibe  von  etwa  12  mm  Durch- 
messer ab.  Diese  Scheibe  wird  mit  einem  Stiel  an  einen  unten  aus  Schellack, 
oben  aus  Glas  bestehenden  Stab  (s.  oben)  mit  ihrer  Axe  normal  zu  der  des  letz- 
teren augeklebt,  so  dass  die  Fläche  des  Scheibchens  veitical  steht  und  dann  diese 
letztere  mit  einer  gleich  grossen,  scharf  ausgeschlagenen  Scheibe  von  echtem 
Goldpapier  beklebt. 


Fehlerquellen. 
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ten   Stelle    des  Körpers  über.      Wird  das   Scheibchen   abgehoben ,    so 
trennt  es  sich  nie  mit  allen  Punkten  gleichzeitig  von  dem  Körper.    Im 

j,.     23  Moment  der  Trennung  berührt  es 

denselben  noch  an  einer  Stelle.  Ist 
der  Körper  ein  Leiter,  so  bildet  er 
mit  ihm  ein  continuirliches,  sehr  un- 
regelmässig geformtes  System,  auf 
welchem  sich  die  Elektricität  ganz 
anders  yertheilt  als  vorher.  Eine 
Berechnung  dieser  Yertheiluhg  ist 
nicht  wohl  durchzuführen.  Wird  das 
Scheibchen  entfernt,  so  bleibt  in 
ihm  die  während  des  letzten  Con- 
tactes  enthaltene  Elektricität  zu- 
rück. Da  das  Abheben  des  Scheib- 
chens bei  wiederholten  Versuchen 
namentlich  an  verschieden  stark  ge- 
krümmten Stellen  des  Leiters  nie 
gleichartig  geschehen  kann,  sind  die 
so  erhaltenen  Resultate  sehr  un- 
sicher und  man  kann  nicht  ohne 
Weiteres  annehmen,  dass  die  Menge 
der  auf  dem  Probescheibchen  an- 
gehäuften Elektricität  der  auf  der  berührten  Stelle  des  Körpers  vor- 
handenen proportional  ist.  Die  entsprechende  Annahme  Goulomb's, 
dass  die  Elektricitätsmenge  auf  dem  Probescheibchen  die  doppelte  wie 
auf  der  bedeckten  Stelle  wäre,  da  bei  der  Trennung  seine  beiden  Flächen 
sich  lüden,  ist  deshalb  ebenso  hinfällig.  Auch  die  von  Maxwell^)  vor- 
geschlagene Anwendung  einer  Halbkugel  an  Stelle  des  Probe  scheibchens, 
bei  der  man  während  des  Anliegens  an  den  elektrisirten  Körper  die 
Elektricitätsvertheilung  berechnen  kann  3),  ist  aus  denselben  Gründen 
nicht  praktisch.  Nur  bei  Berührung  von  elektrisirten  Nichtleitern,  bei 
denen  der  berührten  Stelle  von  der  Seite  die  Elektrioitäten  nur  sehr 
langsam  zuströmen,  kann  man  annehmen,  dass  die  durch  das  Probe- 
scheibchen entfernte  Elektricität  etwa  der  auf  der  Berührungsstelle 
gleich  ist. 

Besser  würde  man  sich  einer  kleinen  an  einem  Schellackstab  be-  58 
festigten  Probekugel  von  Metall  bedienen,  die  man  an  die  zu  unter- 
suchenden Stellen  des  Leiters  legt.  Ist  derselbe  nach  verschiedenen  Rich- 
tungen nicht  zu  verschieden  und  im  Verhältniss  zur  Oberfläche  der  Probe- 
kugel nicht  stark  gekrümmt,  so  kann  man  seine  Oberfläche  daselbst  als 


*)  Maxwell,  Blectr.  and  Magn.  1,278*.  —  *)  Beltrarai,  N.  Oimento  [3] 
1,  216,  1877*. 


54  Gepaarte  Prüfangskörper. 

eine  Kugel  mit  dem  mittleren  Krümmungsradius  h  als  Radius  ansehen 
und  nach  den  später  zu  erwähnenden  Angaben  die  Theilung  der  £lek- 
tricität  zwischen  der  Probekugel  und  dem  Körper  berechnen.  Ist  e  die 
auf  der  Einheit  der  berührten  Oberfläche  angehäufte  Elektricität,  a  der 

Radius  der  Probekugel,  so  ist  die  Ladung  derselben  gleich  -r  -^  €,  Beim 

0    o 

Anlegen  der  Probekugel  an  stark  gekrümmte  Stellen  g^t  dieses  Yerhält- 

niss  nicht  mehr,   so  z.  B.  wenn  sie  an  scharfe  Kanten  oder  Spitzen  der 

elektrisirten  Körper  gebracht  wird.     Dann  tritt  daselbst  an  Stelle  der 

ungemein  starken  Krümmung  eine  sehr  viel  kleinere,  die  Yertheilung 

der  Elektricität  ändert  sich  vollständig  und  die  Messung  kann  kein 

brauchbares  Resultat  ergeben. 

59  Will  man  die  Dichtigkeit  der  Ladung  an  zwei  Stellen  Ä  und  B 
eines  Leiters  oder  auch  verschiedener  Leiter  vergleichen,  so  berührt 
man  1)  A  mit  dem  Probescheibchen  (resp.  der  Probekugel),  bestimmt 
seine  Ladung  in  der  Dreh  wage,  leitet  das  Scheibchen  ab,  bringt  es  2)  an 
B,  misst  seine  Ladung,  entladet  es  und  bringt  es  wieder  3)  an  Ä,  dessen 
Ladung  von  Neuem  gemessen  wird.  Die  zeitlichen  Abstände  der  drei 
Messungen  werden  gleich  genommen.  Dann  ist  der  Werth,  welcher  der 
Ladung  des  Probekörpers  an  Stellet  zur  Zeit  der  Messung  2)  entspricht, 
nahezu  das  Mittel  aus  den  Werthen  ad  1)  und  2)  ^). 

Hierbei  wird  vorausgesetzt,  dass  wenn  die  Stellen  A  und  B  auf  ver- 
schiedenen Leitern  liegen,  die  Zerstreuungscoefficienten,  also  auch  die  Ab- 
leitungen ihrer  Elektricitäten  durch  die  Stützen  die  gleichen  sind,  was 
nicht  ganz  zutrifft.  Deshalb  würde  man  zweckmässiger  zuei-st  die  Zer- 
streuungscoefflcienten  der  Leiter  sowie  der  Probescheibchen  bestimmen, 
wobei  auch  die  verschieden  starke  Ladung  derselben  zu  berücksichtigen 
wäre,  und  so  alle  Beobachtungen  auf  dieselbe  Zeit  reduciren. 

60  Um  diesen  Schwierigkeiten  zu  entgehen,  namentlich  bei  Körpern, 
die  schnell  ihre  Elektricität  verlieren,  wendet  Riess^)  die  Messung  mit 
gepaarten  Prüfungskörpern  an.  Er  berührt  die  zu  vergleichen- 
den Stellen  A  und  B  zugleich  mit  zwei  gleichen  an  Schellackstäben  be- 
festigten kleinen  Messingkugeln  von  circa  2,5  mm  Durchmesser,  oder  mit 
zwei  ganz  gleichen  Probescheibchen  nach  Art  der  §.  56  beschriebe- 
nen, welche  nach  einander  in  die  Drehwage  gebracht  werden,  während 
je  das  nicht  in  derselben  befindliche  in  einer  weiten  Glasglocke  aufbe- 
wahrt wird.  Durch  vorhergehende  Versuche  muss  festgestellt  sein,  dass 
die  Kugeln  oder  Scheiben  in  der  Drehwage  ganz  gleiche  Lagen  an- 
nehmen, resp.  bei  abwechselnder  Berührung  desselben  Punktes  eines 
elektrisirten  Körpers  bei  Berechnung  auf  gleiche  Zeiten  in  der  Drehwage 
gleiche  Abstossungs Wirkungen  geben. 


1)  Coulomb,  M^m.  de  TAcad.  de  Paris,  1787,  426*.  —   »)  Biess,  Pogg. 
Adu.  71,  366,  1847*;  Beibangselektricität,  1,  134*. 


Grundgesetze  der  Elektrostatik.  55 

Die  Zeit  der  Messungen  wird  notirt  und  die  Ladung  des  zur  zwei- 
ten Messung  dienenden  Probekörpers  nach  §.51  auf  die  Zeit  der  ersten 
reducirt.  Der  Zerstreuungscoefficient  kann  hier  gleich  durch  Messung 
der  Abnahme  der  Abstossungen  mit  der  Zeit  bei  beiden  Probekörpern 
bestimmt  werden.  Durch  Yertauschung  der  Probekörper  kann  man  ihre 
Ungleichheiten  eliminiren.  Auch  muss  man  abwechselnd  den  einen  der- 
selben wiederholt  verschieden  lange  Zeit  nach  dem  anderen  in  die 
Dreh  wage  bringen,  um  dadurch  den  Elektricitätsverlust  während  des 
Aofbewahrens  bis  zum  Versuch  zu  eliminiren,  da  er  nicht  der  gleiche 
zu  sein  braucht,  wie  in  der  Drehwage  selbst. 

Bei  den  kleinen  Prüfungskörpern  mit  ihren  geringen  Ladungen  tre- 
ten die  Einflüsse  der  Veränderungen  der  Ableitungen  u.  s.  f.  selbstver- 
ständlich viel  stärker  hervor  als  bei  grösseren  Körpern,  so  dass  die  Feh- 
ler viel  bedeutender  sind. 


2.   Gesetze  der  elektrostatischen  Anziehung  und 

Abstossung. 

Mittelst  der  Dreh  wage  lassen  sich  die  Gesetze  der  Anziehung  und  61 
Abstossung  der  elektrisirten  Leiter  in  ihrer  Abhängigkeit  von  dem  Stoff 
derselben,  von  der  Art  und  Menge  der  Elektricitäten  in  ihnen  und  von 
ihrem  Abstände  bestimmen. 

Zunächst  hatCoulomb^)  bewiesen,  dass  dieElektricitätsver- 
theilung  auf  den  Körpern  unabhängig  vom  Stoff  dersel- 
ben ist. 

Die  2  cm  (8  Linien)  im  Durchmesser  haltende  kupferne  Standkugel  der 
Drehwage  wurde  mit  der  beweglichen  Kugel  am  Wagebalken  zusammen 
elektrisirt.  Der  Winkelabstand  der  Kugeln  betrug  a  =  28®  bei  einer 
Rückdrehung  des  Torsionskreises  um  ß  =  120®,  also  einer  Gesammt- 
torsion  von  a  -^  ß  =  148®.  Wurde  die  kupferne  Kugel  mit  einer  gleich 
grossen  Kugel  von  Hollundermark  berührt,  so  musste,  um  die  Kugeln 
der  Dreh  wage  auf  dem  gleichen  Winkelabstande  von  a  =  28®  zu  er- 
halten, der  Torsionskreis  auf  ßi  =  44®  zurückgedreht  werden,  wobei  die 
Gesammttorsion  a  -\-  ßi  =  72®  betrug.  Die  Abstossungen  der  beweg- 
lichen Kugel  durch  die  Standkugel  resp.  die  Ladungen  der  letzteren  ver- 
hielten sich  also  wie  148  :  72  =  2,05  :  1. 

Wurde  ebenso  die  Standkugel  der  Wage  durch  eine  verticale  Eisen- 
platte von  circa  23  mm  (10  Linien)  Durchmesser  ersetzt,  so  betrug 
a  =  30®,  ß  =  110®,  a  +  ß  =  140®.  Wurde  die  Platte  mit  einer  genau 
gleich  grossen  Papierscheibe  berührt,  deren  Ladung  wegen  ihrer  schlech- 
ten Leitungsföhigkeit  eine  längere  Zeit  erforderte,  und  dieselbe  entfernt, 


^)  Coulomb,  Möm.  de  TAcad.  de  Baris,  1786,  69  u.  f.* 
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80  war  für  das  gleiche  a  jetzt  ßi  =  40^  a  +  /Jj  =  70*^.  Hiemach  ver- 
hielten sich  also  die  Ladungen  der  Eisenscheibe  wie  140  :  70  =  2  :  1. 
In  beiden  Versuchen  hat  sich  also  die  Elektricit&t  gleichmässig  zwi- 
schen den  gleich  grossen  Kugeln  von  Kupfer  und  Hollundermark  und 
den  gleich  grossen  Scheiben  von  Eisen  und  Papier  getheilt. 

62  Ferner   lässt    sich    die  Abhängigkeit  der  Abstossung   gleich- 

namig elektrisirter  Kugeln  von  der  Entfernung  ihrer  Mittel- 
punkte bestimmen.  Man  bringt  hierzu  zuerst  die  feste  und  beweg- 
liche Kugel  der  Drehwage  durch  Drehung  des  Kopfes  derselben  gerade 
zur  Berührung,  berührt  dann  beide  zusammen,  z.  B.  mit  einer  an  einen 
Siegellackstab  angeschmolzenen  elektrisirten  Nadel  mit  grossem  rundem 
Kopf,  und  beobachtet  die  Drehung  ß  des  Balkens  an  der  am  Glascylin- 
der  befestigten  Theilung,  während  man  durch  Drehungen  a  des  Torsions- 
kreises die  Kugeln  in  verschiedene  Entfernungen  von  einander  bringt. 
Die  folgende  Tabelle  enthält  einige  derartige  Bestimmungen  von 
Coulomb^)  und  R i e s s ^) : 


Coulomb 

• 

Biess 

rt 

ß 

/»(ber.) 

a 

ß 

ß  (ber.) 

0« 

360 

_^ 

0« 

42* 

„,„1. 

126<> 

18« 

18^6' 

70« 

28« 

27«  44' 

567» 

8<»30' 

904' 

llOO 

230 

23*  42' 

Nimmt  man  an,  dass  die  Abstossung  F  umgekehrt  proportional  dem 
Quadrate  der  Entfernung  r  der  Mittelpunkte  beider  &ugeln  sei,  also 

F  =  C  '  —1^  wo  C  die  Abstossung  in  der  Entfernung  Eins  ist,   so  ist 

T 

nach  §.48: 

O  ß 

4:aM(ß  -\-  a)  sin  ^  lang  ^  =  Cc ei, 

WO  M  das  Torsionsmoment  ist. 

Berechnet  man  hiemach  aus  der  ersten  Beobachtung  die  Constante 

Q 

-- — jrp  und  darauf  die  Ablenkungen  bei  den  folgenden  Beobachtun- 
gen für  verschiedene  a,  so  ergeben  sich  die  unter  (ber.)  verzeichneten 
Werthe,  welche  mit  den  beobachteten  sehr  gut  übereinstimmen.  Wegen  der 
in  §.  53  Anm.  erwähnten  Fehlerquellen,  sowie  des  während  der  Versuche 


')  Coulomb,  M^m.  deTAcad.  de  Paris,  1785,  572*.  —  2)  Biess,  Beibungs- 
elektricitÄt.  1,  93*. 
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stattfindenden  Verlustes  an  Elektricität  können  dieselben  auf  sehr  g^rosse 
Genauigkeit  nicht  Anspruch  machen,  wenn  man  nicht  von  Minute  zu 
Minute  den  durch  den  Elektricitätsverlust  stattfindenden  Rückgang  der 
beweglichen  Kugel  gegen  die  feste  bei  jeder  Einstellung  beobachtet  und 
danach  zurückreehnet,  welche  Einstellung  sie  zum  Anfang  der  Versuche 
in  jedem  Falle  gehabt  hätte.  Da  ausserdem  die  Elektricit&ten  sich  auch 
auf  den  Kugeln  selbst  in  Folge  ihrer  Wechselwirkung  in  verschiedener 
Weise  vertheüen  und  bei  grösserer  Annäherung  mehr  auf  die  von  ein- 
ander abgewendeten  Seiten  derselben  treten,  so  kann  man  das  Centrum 
der  AbstossuDgskräfbe  nicht  genau  in  den  Mittelpunkt  der  Kugeln  ver- 
legen ;  die  Abstossung  wird  bei  grösserer  Annäherung  kleiner,  als  dieser 
Annahme  entspricht.  Endlich  liegt  eine  Fehlerquelle  in  der  Vertheilung 
der  Elektricitäten  auf  der  Glaswand ,  der  Hülle  der  Dreh  wage ,  welche 
auf  die  Kugeln  zurückwirken  ^). 

Werden  die  Kugeln  ungleichnamig  elektrisirt  und  versucht  man  in  63 
ganz  analoger  Weise  ihre  Anziehung  zu  messen,  so  nähern  sie  sich  leicht 
bei  einer  bestimmten  Einstellung  bis  zur  Berührung,  da  die  rücktreibende 
Torsionskraft  mit  der  ersten  Potenz  der  Torsion,  die  Anziehung  der 
Kugeln  aber,  indem  sich  mit  grösserer  Annäherung  die  Elektricitäten  auf 
den  einander  zugewandten  Seiten  der  Kugeln  anhäufen ,  schneller  zu- 
nimmt, als  dem  umgekehrten  Quadrat  der  Entfernung  entspricht,  wie  es 
auch  Coulomb  durch  einige  nicht  publicirte  Versuche  gefunden  hat. 
Am  besten  würde  man  die  Versuche  anstellen,  indem  man  die  beweg- 
liche Kugel  durch  einen  seitlich  vor  den  Balken  gestellten  isolirenden 
Schellackstab  in  verschiedenen  Nulllagen  des  Balkens  an  der  Annähe- 
rung an  die  feste  Kugel  hinderte,  die  Kugeln  durch  Verbindung  mit  den 
Polen  einer  galvanischen  Säule  stets  mit  den  gleichen  entgegengesetzten 
Elektricitätsmengen  lüde  und  den  Torsionskreis  zurückdrehte,  bis  sich 
der  Balken  mit  seiner  Kugel  von  dem  seitlichen  Schellackstabe  und  der 
festen  Kugel  fortbewegte.  Die  Drehungen  des  Torsionskreises  messen 
dann  die  jedesmaligen  Anziehungen. 

Wegen  der  Unsicherheit  dieser  Versuche  hat  Coulomb')  in  ver-  64 
schiedenen  Horizontalentfernungen  vor  einer  auf  vier  Glasfüssen  ruhenden 
Metallkugel  von  1  Fuss  Durchmesser  an  einem  Coconfaden  ein  15  Linien 
langes  horizontales  Stabchen  von  Schellack  aufgehängt,  welches  sein 
eines  Ende  der  Kugel  zukehrte  und  daselbst  ein  kleines  kreisförmiges 
verticales  Groldblättchen  von  7  Linien  Durchmesser  trug.  Die  Kugel 
wurde  z.  B.  positiv  elektrisirt  und  das  Goldblättchen  mit  einem  Leiter 


*)  Weniger  genaue  Versuche  über  die  Abstossung  einer  Kugel,  welche  an 
einem  jedesmal  durch  Gegengewichte  horizontal  gesteUten  Wagebalken  befestigt 
war,  durch  eine  in  verschiedenen  Entfernungen  darüber  gebrachte  gleichnamig 
elektriflirte  Kugel  von  Egen,  Pogg.  Ann.  5,  294,  1825*. 

^)  Coulomb,  M4m.  de  l'Aoad.  de  Paris  1785,  583*. 
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berührt,  der  darauf  entfernt  wurde.  Es  lud  sich  durch  Influenz  negativ. 
Sodann  wurde  das  Schellackstäbchen  in  Schwingungen  versetzt.  Die 
Schwingungsdauem  z  von  je  15  Schwingungen  waren  bei  verschiedenen  Ab- 
ständen A  des  Scheibchens  von  der  Mitte  der  Kugel  bei  zwei  Versuchen: 

A  9  18  24  Zoll 

z  20  41  60  See. 

Wären  die  das  Scheibchen  z  treibenden  Kräfte  umgekehrt  propor- 
tional den  Quadraten  der  Entfernungen  A  gewesen,  so  hätten  sich  die 
Werthe  z  wie  20  :  40  :  54  verhalten  müssen ;  die  Abweichung  ist  durch 
die  Abgabe  der  Elektricität  an  die  Umgebung  erklärlich. 

65  Ladet  man  die  bewegliche  Kugel  der  Dreh  wage  mit  einer  bestimm- 
ten Elektricitätsmenge ,  die  feste  mit  einer  anderen,  gleichnamigen  oder 
ungleichnamigen,  bestimmt  die  Abstossung  oder  Anziehung,  berührt  die 
eine  oder  andere  Kugel  mit  einer  gleich  grossen  isolirten  Kugel,  entfernt 
letztere,  leitet  sie  zur  Erde  ab  und  wiederholt  eventuell  dieses  Verfah- 
ren, so  wird  dadurch  die  Elektricitätsmenge  in  den  Kugeln  auf  die  Hälfte, 
ein  Viertel  u.  s.  f.  reducirt.  Bestimmt  man  wieder  die  Wechselwirkung 
der  Kugeln,  so  zeigt  sich,  dass  ihre  Anziehung  und  Abstossung  dem 
Product  der  in  beiden  Kugeln  angehäuften  Elektricitätsmengen  propor- 
tional ist.  Auch  wenn  man  die  §.  64  erwähnten  Versuche  Coulomb's 
wiederholt,  nachdem  man  die  grosse  Kugel  in  analoger  Weise  mit  einer 
gleichen  Kugel  berührt  hat,  kann  man  durch  Zählung  der  Schwingungen 
des  Schellackstäbchens  mit  dem  Goldblättchen  dasselbe  Gesetz  constatiren. 

Durch  die  unvermeidlichen  Elektricitätsverluste,  sowie  in  Folge  der 
schon  erwähnten  Fehler  der  Dreh  wage  sind  die  Resultate  dieser  Ver- 
suche nicht  sehr  sicher. 

66  Nehmen  wir  an,  dass  die  Elektricitätsmengen  in  den  Mittelpunkten 
der  Kugeln  der  Drehwage  angehäuft  seien,  werden  ihre  Mengen  durch 
i  e  und  i;  c'  bezeichnet,  je  nachdem  sie  positiv  oder  negativ  sind;  ist 
der  Abstand  der  Mittelpunkte  r,  so  ist  die  Wechselwirkung  der  Elektri- 
citäten  auf  einander : 


A  =  G 


r» 


wo  C  eine  Constante  ist  und  ein  positives  Vorzeichen  eine  Kraft  bezeich- 
net, welche  den  Abstand  der  elektrisirten  Körper  zu  vergrössern  strebt. 

Die  Elektricitäten  ziehen  sich  also  an  oder  stossan 
sich  ab  proportional  dem  Product  ihrer  Mengen  und  um- 
gekehrt proportional  dem  Quadrat  ihrer  Entfernung. 

Wir  haben  hier  die  durch  die  elektrischen  Ladungen  erzeugten  Wir- 
kungen der  elektrisirten  Körper  auf  einander  auf  die  in  ihnen  enthalte- 
nen Elektricitätsmengen  selbst  übertragen.  Ohne  über  die  Natur  der 
Elektricität  selbst  irgend  ein  Urtheil  zu  haben,   können  wir  aus  den 
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Atudehungeii  und  Abstossungen  der  mit  ihnen  geladenen  Körper 
schliessen,  dass  ihre  Wechselwirkungen  ganz  analog  denen  der  einander 
nach  dem  allgemeinen  Gravitationsgesetz  anziehenden  materiellen  Massen 
stattfinden. 

Die  sorgfaltigsten  Versuche  haben  freilich  ergeben,  dass  die  Körper  67 
weder  bei  der  positiven  noch  bei  der  negativen  Elektrisirung  schwerer 
oder  leichter  werden,  dass  also  etwa  ein  Uebergang  gravitirender  Massen 
von  einem  zum  anderen  Körper  bei  dem  Contact  und  der  Reibung  hete- 
rogener Körper  nicht  zu  beobachten  ist. 

Dennoch  sprechen  wir  nach  den  obigen  Erfahrungen,  nur  der  Ana- 
logie der  Wirkungen  folgend,  von  elektrischen  Massen.  Die  zwei 
gleichen  elektrischen  Massen  e  seien  mit  Körpern  von  der  Masse  Eins 
(Masse  eines  Cubikcentimeters  Wasser  von  der  grössten  Dichtigkeit,  also 
eines  Grammes)  verbunden.     Die  Kraft,  mit  welcher  »die  Körper  durch 

die  Wechselwirkung  der  Elektricitäten  angetrieben  werden,  ist^o=  ^~~% 

Bezeichnen  wir  dann  als  Einheiten  der  Elektricitätsmassen 
e  diejenigen  elektrischen  Massen,  welche  in  der  Entfer- 
nung r  =  l  cm  auf  einander  wirkend  den  mit  ihnen  verbunde- 
nen materiellen  Masseneinheiten  die  Beschleunigung 
A^  =  1cm  ertheilen^),  so  ist  in  obiger  Formel  dieConstante  C=  1, 
und  die  Wechselwirkung  der  Elektricitäten  ist: 

,       -\-  e  ,  +  ^ 

Die  Unsicherheit,  welche  dieses  Gesetz  nach  den  oben  erwähnten 
Versuchen  noch  etwa  haben  könnte,  wird  durch  die  viel  sicherere  Prü- 
fung seiner  Consequenzen  völlig  gehoben. 


3.  Vertheilung  der  Elektricität  auf  der  Oberfläche 

der  Körper. 

Denken  wir  uns  dieselbe  Elektricitätsmenge  in  verschieden  grossen,  68 
einander  ähnlichen  Räumen,  deren  Dimensionen  gegen  den  Abstand  von 
einem  elektrisirten  materiellen  Punkt  klein  sind,  gleichmässig  vertheilt, 
so  ist  ihre  Wirkung  stets  die  gleiche,  gerade  wie  z.  B.  eine  Gasmasse  bei 
einer  Verdichtung  auf  ein  kleineres  Volumen  nach  aussen  hin  gleiche 
Gravitationsanziehungen  ausübt. 


^)  Vergl.  B.  Kohlrausch  u.  W.  Weber,  Elektrodynam.  Maassbest.  Abh. 
d.  k.  Sachs.  Ges.  3,  228,  1857*. 
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Wir  können  nach  dieser  Analogie  den  schon  früher  vorläufig  erwähn- 
ten BegrifT  der  Dichtigkeit  der  Elektricität  festhalten,  sowohl  im  Raum, 
wie  auch  auf  der  Oberfläche  eines  Körpers,  ähnlich  wie  auf  letzterer  ein 
condensirtes  Gas  in  verschiedener  Dichtigkeit  angehäuft  sein  kann.  Als 
Dichtigkeit  der  Elektricität  in  einem  Punkt  im  Inneren  eines  Körpers  (g) 
oder  an  der  Oberfläche  eines  solchen  (<J)  bezeichnen  wir  denWerth,  wel- 
chem sich  das  Yerhältniss  zwischen  der  Elektricitätsmenge  in  einer  um 
den  Punkt  als  Mittelpunkt  beschriebenen  Kugel  zu  ihrem  Volumen,  resp. 
dem  von  ihr  auf  der  Oberfläche  des  Körpers  abgeschnittenen  Flächen- 
element nähert,  wenn  der  Radius  der  Kugel  immer  kleiner  wird.  Um 
die  Dimensionen  der  Dichtigkeit  stets  gleich  zu  machen,  stellen  wir  uns 
vor,  dass  die  Elektricität  auch  auf  der  Oberfläche  einen  Raum  von  sehr 
kleiner  constanter  Dicke  erfüllt. 

Nimmt  man  im  Inneren  eines  g^ten  Leiters  drei  auf  einander  senk- 
rechte Coordinatenaxen  der  x,  y  und  z  an,  so  ist  das  Yolumenelement  des 
Körpers  dx  dy  dz,  Ist  das  Flächenelement  seiner  Oberfläche  ds^  dann 
ist  die  resp.  in  seinem  Inneren  oder  auf  seiner  Oberfläche  angehäufte 
Elektricitätsmenge : 

e  =  1 1  fQdxdyde  £  =  j  föds 

WO  die  ersten  Integrationen  über  den  ganzen  Rauminhalt,  die  zweiten 
über  die  ganze  Oberfläche  des  Körpers  auszudehnen  sind. 

Nehmen  wir  zu  dem  allgemeinen  Gesetz  der  Wechselwirkung  der 
elektrischen  Massen  die  Erfahrung  hinzu,  dass  die  Elektricitäten  sich  in 
den  guten  Leitern  völlig  frei  bewegen,  dieselben  aber  nicht  verlassen, 
wenn  sie  von  vollkommenen  Isolatoren,  z.  B.  von  absolut  trocknen^  staub- 
freien Gasen  umgeben  sind,  so  können  wir  zur  Berechnung  der  Yerthei- 
lung  der  Elektricitäten  in  den  Körpern  und  der  Wirkung  geladener  gut- 
leitender Körper  auf  einander  die  Sätze  des  Potentials  anwenden. 

70  Ist  ein  System  von  Körpern,  resp.  ein  einzelner  Körper  irgend  wie 

elektrisirt,  und  bezeichnet  man  die  an  zwei  Punkten  derselben  angehäuf- 
ten Elektricitätsmengen  mit  e  und  ßi,  den  Abstand  derselben  mit  r,  so 
ist  das  Potential  dieser  elektrischen  Massen  auf  einander: 

F— Ifi 
r 

und  das  Gesammtpotential  aller  elektrischen  Massen  e  auf  alle  Massen  Bii 

eei 


Tr=V.2T 


wo  die  Summation  über  alle  Massen  e  und  ei  ausgedehnt  wird  und  die 
Summe  halb  zu  nehmen  ist,  da  jede  Combination  zweier  Massen  eei  dop- 
pelt vorkommt. 
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•  Der  Werth  W  entspricht  der  Arbeit,  welche  geleistet  wird,  wenn 
die  einzelnen  Elektricitätsmassen  e  und  ei ,  während  die  übrige  £lek- 
tricitätsYertheilung  unverändert  bleibt,  aus  unendlicher  Entfernung  an 
ihre  Stelle  gebracht  werden.  Sie  kann  positiv  oder  negativ  sein,  ver- 
braucht oder  angesammelt  werden,  je  nachdem  die  auf  jedes  genäherte 
Theilchen  e  und  Ci  von  den  übrigen  Elektricitäten  ausgeübten  Kräfte 
repulsiv  oder  attractiv  sind. 

Ist  irgend  ein  System  elektrisirter  Körper  gegeben  und  ist  das  Po-  71 
tential  (die  Potentialfunction)  sämmtlicher  elektrischer  Massen  in  resp. 
auf  dem^ielben  auf  irgend  einen  mit  der  elektrischen  Masse  Eins  ge- 
ladenen Punkt  P  im  Inneren  des  einen  oder  anderen  Körpers,  dessen 
Coordinaten  in  Bezug  auf  drei  im  Räume  gezogene  Coordinatenaxen  xyß 
sind,  gleich  F,  so  sind  die  auf  diesen  Punkt  wirkenden  Anziehungs-  resp. 
Abstossungskräfte : 

ox  oy  dz 

Hat  sich  eine  endgültige  stabile  Yertheilung  der  Elektricitäten  her- 
gestellt, so  dass  dieselben  in  Buhe  sind,  so  müssen  diese  Kräfte  gleich 
Null  sein,  d.  h. 

dx         dy         dz  ' 

oder  F=  Const. 

Hat  sich  also  in  einem  geladenen  Körper  ein  elektrischer  Gleich- 
gewichtszustand hergestellt,  so  ist  die  Potentialfunction  im  Inneren 
desselben  const  an  t. 

Ist  Q  die  Dichtigkeit  eines  Massenpunktes  P{zyz\  der  von  körper-  73 
liehen  Massen  nach  dem  Gravitationsgesetz  angezogen  wird,  ist  ferner 
die  Potentialfunction  des  Körpers  in  Bezug  auf  die  Masseneinheit  in  a;^£^ 
gleich  F,  so  folgt  aus  der  Potentialtheorie: 

Ist  der  Punkt  P  ein  mit  Elektricität  von  der  Dichtigkeit  q  gelade- 
ner Punkt  im  Inneren  eines  elektrisirten  Körpers  und  ist  F  die  Potential- 
function aller  elektrischer  Massen  in  demselben  auf  P,  so  gilt  diese 
Gleichung  unverändert  für  die  elektrischen  Wirkungen.  Da  aber  beim 
stabilen  Gleichgewichtszustand  der  Elektricitäten  in  Folge  von  Gleichung  1) 
die  Glieder  auf  der  linken  Seite  von  Gleichung  2)  einzeln  gleich  Null 

sind,  so  folgt 

P  =  0, 

d.h.  iminneren  eines  elektrisirtenKörpers  kann  keine  freie 
Elektricität  vorhanden  sein. 
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73  Die  experimentelle  Bestätigung  dieses  wichtigen  Satzes  liefert  den 

sichersten  Beweis  für  das  bereits  gefundene  Gesetz  der  Wechsel- 
wirkungen der  Elektricitaten.  Schon  Franklin^)  senkte  in  eine  elek- 
trisirte  silberne  Kanne  eine  an  einem  Seidenfaden  hängende  Korkkugel 
bis  auf  den  Boden  und  fand  sie  nach  dem  Herausheben  unelektrisch.  — 
Ebenso  diyergiren  an  Leinenfaden  aufgehängte  Korkkugelpaare  nicht, 
wenn  sie  an  irgend  einer  Stelle  im  Inneren  eines  metallenen  elektrisir- 
ten  Bechers')  oder  einer  Hohlkugel,  resp.  eines  grösseren,  an  Seiden- 
Bchnüren  aufgehängten,  aus  Papier-  und  Drahtgazewänden  gebildeten 
Zimmers^)  irgendwo  angehängt  werden.  Für  Demonstrationszwecke 
kann  man  die  Hohlkugel  durch  einen  Käfig  aus  Drahtgaze  oder  eine 
an  einem  Glasstabe  befestigte  Drahtglocke  ersetzen,  die  man  auf  einen 
auf  einem  Glasfuss  stehenden  Metallteller  stellt^).  —  Ladet  man  ana- 
log einen  kugelförmigen  auf  einem  Glasfuss  stehenden  Metallconductor, 
der  Yon  zwei  an  Glasstielen  befestigten  Halbkugelu  von  Blech  bedeckt 
ist  und  nimmt  letztere  ab,  so  erweist  sich  der  Conductor  beim  Heran- 
bringen eines  Elektroskops  als  vollkommen  unelektrisch  ^).  —  Ladet  man 
eine  auf  einem  Glasfuss  stehende  hohle  Kugel  von  Messingblech  von  etwa 
1 5  cm  Durchmesser ,  welche  an  einer  Stelle  von  einem  etwa  2  bis  3  cm 
grossen  Loch  durchbrochen  ist,  und  berührt  einen  Punkt  in  ihrem  Inneren 
mit  einem  Probescheibchen ,  zieht  dasselbe  aus  der  Kugel  hervor,  ohne 
die  Ränder  der  Oeffnung  zu  berühren  und  prüft  es  an  einem  Elektro- 
skop  oder  einer  an  einem  Seidenfaden  horizontal  aufgehängten  elektrisir- 
ten  Nadel,  so  erweist  es  sich  als  unelektrisch ^).  —  Man  kann  dies  auch 
durch  folgenden  Yorlesungsversuch  zeigen  ^) :  Eine  oben  und  unten  in  eine 
Bohre  endende  weite  Glaskugel  wird  vertical  in  ein  Becherglas  gekittet. 
In  der  Kugel  hängt  ein  Goldblättchenpaar.  Giesst  man  aussen  Wasser  in 
das  Glas  und  verbindet  das  Wasser  durch  einen  Metallbügel  mit  den 
Blättchen,  so  divergiren  sie  nicht  bei  Elektrisiinmg  des  Wassers. 

Bestimmt  man  die  Ladung  eines  Conductors  durch  ein  Elektro- 
meter und  berührt  denselben  einmal  mit  einer  isolirten  leeren,  dann  mit 
einer  gleichen,  mit  Quecksilber  ausgegossenen  Blechschale,  so  werden 
ihm  dementsprechend  in  beiden  Fällen  gleiche  Elektricitätsmengen  ent- 
zogen ^). 


1)  Franklin,  Exp.andobs.  5  ed.  129;  Werke,  1,186,  1780'.  —  ^  Priest- 
ley,  History  of  Elektricity,  1767,  732;  deutsch  488*.  —  «)  Faraday,  Exp. 
Res.  §.  1173*.  —  *)  Holtz,  Pogg.  Ann.  157,  322,  1876;  Achard,  M6m.  de 
PAcad.  de  Berlin,  1780,  47.  —  ß)  Coulomb,  M6m.  de  l'Acad.  de  Paris,  1788, 
620*.  Bereits  Cavendish  hat  diesen  Versuch  im  Jahre  1772  angestellt  und 
daraus  das  Gesetz  des  umgekehrten  Quadrats  der  Entfernung  für  die  Wechsel- 
wirkung der  Elektricitaten  abgeleitet.  Auch  mit  einem  zwischen  zwei  an  ein- 
ander gelegne  Holzkasten  ei d geschlossenen  Uolzbrett  wurde  von  ihm  der  Ver- 
such mit  demselben  Resultat  ausgeführt,  zum  Beweis  der  Unabhängigkeit  der 
Erscheinung  von  der  Form  der  Körper  (Elektr.  Res.  ofH.  Cayendish,  Cam- 
bridge 1879, 104  u.  f.*).  —  «)  Coulomb,  M6m.derAcad.  1786,74*.  —  7)  Mach, 
Carl,  Rep.  6,  40,  1870*.  —  8)  Le  Roy  et  d'Arcy,  M6m.  de  l'Acad.  de  Paris, 
1749,  71,  6d.  in   12»,  111. 
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M&o  kann  auch  nach  Fnraday  eineo  kegelfQrmigen  Sack,  Fig.'24, 
ans  Banmwollengaie  an  einem  Metallring  befestigen,  der  auf  einem  Glas- 
stab  steht,  und  denselben  elektrieiren.  Kehrt 
"^-  ^*-  man  durch  zwei  an  seiner  Spitze  befestigte 

Seidenfäden  abwechselnd  die  eine  oder  an- 
dere Seite  nach  aussen ,  so  erweist  sich  bei 
Anlegen  eines  Probescheibebens  und  PrBfung 
deHselben  an  einem  Elektroskop  in  allen 
Fällen  die  Innensei^  unelektrisch,  die  Aussen- 
seite  elektrisch. 

Da  sich  die  Elektricität  somit  nnr  an  74 
der  Oberfläche  der  geladenen  Körper  ansam- 
melt, so  muss  bei  Verkleinerung  der  Ober- 
fläche derselben  ihre  Oberflächen dichtigkeit 
grösser  werden  ilnd  ebenso  ihre  Anziehungs- 
nnd  Abstoasnngs Wirkung  wachsen.  Zum 
Nachweis  dieses  Verhaltenslud 


nklii 


lirte  silberne  Tbeekanne,  an 
der  zwei  elektrische  Pendel 
neben  einander  hingen,  und 
brachte  eine  9  Fuss  lange  Me- 
tallkette hinein.  Wurde  die- 
selbe an  einer  seidenen  Schnur 
aus  der  Kanne  gezogen,  so  ver- 
minderte sich  die  Divergenz 
der  Pendel  und  trat  beim  Ein- 
senken der  Kette  wieder  hei^ 
vor.  —  Auch  das  elektrische 
Rouleau'),  P'ig.  25,  zeigt  das- 
selbe. Der  mit  Metallknöpfon 
versehene  Metallcjlinder  mn 
hängt  an  zwei  Schnüren.  Um 
denselben  ist  ein  etwa  0,3  m 
langer  Streifen  von  echtem 
Goldpapier  gewickelt,  der  am 
unteren  Ende  an  das  Glas- 
stäbchen ab  geklebt  ist  und 
ein  EorkkQgelcbenpaar  trägt. 
Wird  der  Streifen  mit  dem  Cj- 
linder    m  n     elektrisirt ,    und 
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durcH  Ziehen  an  den  seidenen  Schnüren  ca  und  ch  von  dem  Cylinder 
abgerollt,  so  fallen  die  Korkkugeln  zusammen.  Beim  Loslassen  der 
Schnüre  rollt  sich  das  Goldblatt  von  selbst  wieder  auf  den  Cylinder  auf 
und  die  Korkkugeln  divergiren  von  Neuem.  —  Das  analoge  Resultat  kann 
man  erzielen,  wenn  man  einen  mit  Goldstaub  oder  Graphit  bestrichenen 
und  somit  auf  seiner  Oberfläche  leitenden  Kautschukballon  mit  einem 
Glashahn  versieht  und  an  ihn  ein  Kprkkügelchenpaar  anhängt.  Wird 
der  Ballon  elektrisirt  und  abwechselnd  schwächer  oder  stärker  aufgebla- 
sen, so  divergiren  die  Kprkkügelchen  mehr  oder  weniger. 

75  Mit  Hülfe  der  Sätze  des  Potentials  kann  man  die  Yertheilung  der 
Elektricität  auf  verschiedenen  Körpern ,  sowie  ihre  Wechselwirkung  be- 
rechnen. 

Ist  die  Yertheilung  der  Elektricitäten  stabil  hergestellt,  so  ist  zu- 
nächst nach  §.71  für  das  Innere  eines  jeden  der  elektrisirten  Körper  die 
Potentialfunction : 

V  =  Const. 

Ist  femer  in  irgend  einem  System  von  elektrisirten  Körpern  die 
Potentialfunction  für  irgend  einen  Punkt  P  gleich  Fi,  und  verbindet  man 
mit  dem  ersten  System  ein  zweites,  welches  für  sich  in  dem  Punkt  P  die 
Potentialfunction  Fj  erzeugte,  so  ist  die  Potentialfunction  in  P  durch 
beide  Systeme  zusammen  gleich  der  Summe  Vi  -\-  Fj. 

Bei  itfacher  Elektrisirung  jedes  einzelnen  Körpers  eines  Systems 
wird  also-  an  allen  Orten  die  Potentialfunction  die  n  fache. 

Ist  ein  Körper  auf  seiner  Oberfläche  mit  einer  solchen  Elektricitäts- 
menge  geladen,  dass  in  seinem  Inneren  die  Potentialfunction  F  gleich 
Eins  ist,  so  bezeichnet  man  jene  Elektricitätsmenge  mit  dem  Namen  der 
Capacität  des  Körpers. 

76  Sodann  muss  auf  der  Oberfläche  eines  jeden  Körpers  an  allen  Stellen 
ein  gleiches  Potential  herrschen,  dieselbe  also  eine  Fläche  gleichen  Po- 
tentials, eine  Niveaufläche  sein ;  denn  sonst  träten  seitliche  Verschiebun- 
gen der  Elektricität  in  derselben  von  Orten  kleineren  zu  Orten  grösseren 
Potentials  auf. 

Verzeichnet  man  in  dem  Räume,  welcher  elektrische  Körper  enthält, 
die  Flächen  gleichen  Potentials,  so  ist  dieAenderung  des  Potentials  von 
einer  Fläche  zur  anderen  für  die  Längeneinheit,  d.  h.  die  Kraft,  welche 
ein  daselbst  befindliches  Elektricitätstheilchen  antreibt,  am  grössten  in 
der  Richtung  der  Normalen  zu  jenen  Flächen.  Man  pflegt  deshalb  diese 
Normalen  nach  dem  Vorgang  Faraday 's  mit  dem  Namen  Kraftlinien 
zu  bezeichnen. 

Auf  der  Oberfläche  der  elektrisirten  Leiter  stehen  diese  Kraftlinien 
senkrecht. 

Nach  den  allgemeinen  Sätzen  von  Green  ist,  wenn  Q  die  Masse 
eines  von  der  Oberfläche  S  begrenzten  Körpervolumens,  ds  ein  Element 
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▼on  8y  V  die  Potentialfunction  der  daselbst  nach  dem  Gravitationsgesetz 
wirkenden  Er&fte,  N  die  Normale  auf  ds  bezeichnet: 


// 


^4.  =  -4,e, S) 

dV 

wo  -TYi  die  normal  zu  dem  Oberflächenelement  ds  auf  die  Masseneinheit 

wirkende  Kraft,  und  das  Integral  über  die  ganze  Oberfläche  auszudehnen 
ist.  Ist  die  Oberfläche  eines  Körpers  mit  einer  elektrischen  Schicht  be- 
deckt, die  sich  im  Gleichgewichtszustande  befindet,  so  dass  die  Oberfläche 
eine  Niveaufläche  ist,  ist  ferner  N  ein  auf  dem  mit  der  elektrischen 
Dichtigkeit  ö  beladenen  Flächenelement  d$  errichtetes  Loth,  so  sind  die 
auf  ihre  nach  dem  Inneren  des  Körpers  gekehrte  Seite  wirkenden  Kräfte 
gleich  Null,  da  im  ganzen  Inneren  das  Potential  constant  bleibt.  Von 
den  Kräften  aus  Gleichung  3)  bleibt  also  nur  die  auf  die  Aussenseite  von 
ds  wirkende  Kraft: 

—  =  —  47t6 4) 

dN  ^ 

In  der  Fläche  selbst  wirkt  demnach  auf  die  Elektricität  6  auf 
jedem  Flächenelement  die  mittlere  Kraft  2x6  .  Ü  =  2x6^. 

Für  einige  einfache  Fälle  ergiebt  sich  die  elektrische  Yertheilung  77 
direct. 

Für  eine  Yollku gel  vom  Radius  r,  die  mit  der Elektricitätsmenge 
M  geladen  ist  und  keinen  weiteren  elektrischen  Kräften  ausgesetzt  ist, 
folgt  unmittelbar,  dass  die  elektrische  Dichtigkeit  an  allen  Stellen  ihrer 

Oberfläche  gleich  <J  =      ^     ist.    Die  Potentialfunction  im  Mittelpunkte, 

also  in  allen  übrigen  Punkten  des  Inneren,  ist  F  =  —  =  4rnö. 

Für  V  =  l  ist  die  auf  der  Kugel  aufgehäufte  Elektricitätsmenge 
oder  ihre  Capacität  gleich  M  =  r. 

Das  Potential  auf  einen  äusseren  Punkt,  dessen  Abstand  vom  Kugel- 

M 

mittelpunkt  D  ist,  ist  gleich  — ,  wie  wenn  die  ganze  Ladung  der  Kugel 

in  ihrem  Mittelpunkt  concentrirt  wäre;  die  Anziehung  oder  Abstossung 
auf  denselben  ist: 

iZ  — _J? 

was  sich  auch  direct  ohne  Schwierigkeiten  beweisen  lässt. 

Der  Druck,  mit  welchem  die  Elektricität  nach  aussen  getrieben  wird, 
ist  nach  §.  76: 

Wiedeman^,  Blektricitftt.  5 


66  Vertheilung  der  Elektricität. 

Da  nach  den  §.  66  definirten  Einheiten  eine  gnte  Elektrisiimaschine 
auf  ihrem  Conductor  etwa  ein  Potential  gleich  30  (w,  gr,  sec,)  (gleich  dem 
von  80  000  Danie  11 'sehen  Elementen  nach  W.Thom  so  n)  erzeugen  kann, 
so  würde  auf  einer  mit .  dieser  Maschine  verbundenen  Kugel  der  Druck 

pro  Quadrat centimeter  gleich  - — rgr,  d.  h.  auf  einer  Kugel  von  1  cm  Radius 

gleich  3,6  gr,  was  einem  Quecksilberdruck  von  2,6  cm  entspräche.  Bei 
einer  Kugel  von  0,6  mm  Radius  hielte  jener  Druck  schon  dem  der  Atmo- 
sphäre das  Gleichgewicht  ^). 

78  Auf  einem  Ellipsoid^)  leitet  sich  die  elektrische  Vertheilung  dar- 

aus ab,  dass  eine  durch  zwei  ähnliche  concentrische  und  ähnlich  gelegene 
Ellipsoide  begrenzte  Schale  keine  Anziehung  auf  einen  inneren  Punkt 
ausübt.  Dem  entsprechend  ist  die  Dichtigkeit  an  jedem  Punkt  P{xyz) 
des  auf  seine  Hauptaxen  bezogenen  EUipsoids  proportional  der  Länge 
des  Lothes,  welches  von  dem  Mittelpunkte  auf  die  an  den  Punkt  gelegte 
Tangentialebene  geföllt  ist.  Diese  Länge  ist,  wenn  a,  b,  c  die  Längen  der 
Halbaxen  sind: 


Ist  M  die  ganze  auf  dem  Ellipsoid  angehäufte  Elektricitätsmenge, 
so  ist  demnach  die  Dichtigkeit  in  Punkt  P  gleich: 

Mp 
79  Wird  die  Halbaxe  c  sehr  klein,  so  wird  das  Ellipsoid  zur  Scheibe ')  und 


47t.ab  \  a^        bV 


-V« 


und  wenn  a  =  b  ist,  also  bei  einer  kreisrunden  Scheibe,  wenn  x^  -f-  y^ 
=  r'  der  Abstand  vom  Mittelpunkt  ist: 

Fig.  26.  ^  __  ^  ^ 

Zieht  man  durch  Punkt  F  der  Scheibe, 
Fig.  26,  eine  Linie  ÄOPB  durch  den  Mittel- 
punkt und  eine  beliebige  Sehne  CPD,8o  ist  AP 
=  a  +  r,  PB  =  a  —  r,  CP.PD  =  AP,PB, 
daher  auch: 

M       ■   *) 


6  = 


4.7cVgp7pd 


1)  Blavier,  Joum.  de  Phye.  4,  p.  161,  1875*.  —  2)  Vergl.  auch  Lip- 
Bchitz,  Crelle's  J.  58,  p.  1,  1860*;  C.  Neumann,  Pogg.  Ann.  113,  p.  506, 
1861*.  —  8)  Vergl.  ClausiuB,  Vertheüung  auf  einer  elliptischen  und  kreis- 
förmigen Platte,  Pogg.  Ann.  86,  p.  160,  1879*.  —  *)  Thomson,  Repi-int  of 
papers,  178  u.  f.  (d.  d.  Jan.  1869)*. 
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Nach  Versuchen  von  Coulomb^)  mit  Hülfe  der  Dreh  wage  und  des 
Probescheibchens  fand  sich  die  Dichtigkeit  der  Elektricität  auf  einer 
Kupferscheibe  von  10  Zoll  Durchmesser  in  dem  Abstände  r  vom  Mittel- 
punkte : 

r  =     0  1  2  3  4  4,5  5 

gef.  V.  Coulomb        1      1,001      1,005     1,17     1,52       2,07       2.90 
her.  V.  Thomson       1      1,020     1,090     1,25     1,667     2,294       oo 

Die  Potentialfunction  in  der  Platte  ergiebt  sich: 

Ä  2rV 

V  =  M^  oder  M  =  ="^-!-. 
2r  « 

Bei    Ladung    zu    dem  Potential  Eins   ist    also    die   auf   ihr    auf- 

2t 

gehäufte  Elektricitatsmenge  oder  ihre  Capacität  M  = Sie  ist  also 

r-  =  1,571  mal  kleiner  als  die  Capacität  einer  Kugel  von  gleichem  Radius. 

Nach  Cavendish^s  Versuchen  ergab  sich  ebenfalls  dieses  Verhält- 

niss  wie  1 : 1,57  (siehe  weiter  unten  im  Capitel  Accumulatoren). 

2rV 
um  die  Formel  M  = weiter  zu  prüfen,  elektrisirteDouliot') 

eine  Paraffinscheibe  von  13  cm  Durchmesser  und  16  mm  Dicke  durch  Be- 
streichen mit  einem  Pinsel  auf  ihrer  Oberfläche  möglichst  gleichmässig. 
Auf  dieselbe  wurden  isolirte  Stanniolkreise  von  0,05  cm  Dicke  und  3,  4,5 
und  6  cm  Durchmesser  an  einem  aus  einem  lackirten  Seidenfaden  gebil- 
deten Stiel  gebracht ,  vorübergehend  abgeleitet,  abgehoben  und  auf  eine 
horizontale  isolirte  Metallplatte  von  15  cm  Durchmesser  gelegt,  die  mit 
der  Nadel  eines  Thomson-Branly'  sehen  Elektrometers  verbunden  war, 
dessen  Sectoren  mit  den  Polen  einer  50  paarigen  Säule  in  Verbindung 
standen.  Da  die  Dicke  der  Stanniolkreise  gegen  die  der  Platte  verschwin- 
det, geht  ihre  ganze  Elektricität  auf  letztere  über.  Die  so  beobachteten 
Ablenkungen  der  Nadel  des  Elektrometers  waren  45,  68,  92,  d.h.  sie  ver- 
hielten sich  wie  2  :  3,02  :  4,08,  also  fast  genau  wie  die  Durchmesser  der 
Stanniolkreise,  was  der  Theorie  entspricht. 

Für  eine  andere  Reihe  von  Körpern,  bei  denen  sich  die  Berechnung  gQ 
weniger  einfach  gestaltet,  haben  Coulomb  und  Riess  die  Vertheilung 
der  elektrischen  Dichtigkeiten  6  mittelst  des  Probescheibchens  experi- 
mentell bestimmt.    Wir  führen  beispielsweise  nur  die  folgenden  an: 

1)  Rechteckige  Stahlplatte,  11  Zoll  lang,  1  Zoll  breit,  Y^  Linie  dick. 
Prüfungsplatte  1  Zoll  lang,  3  Linien  breit,  die  Platte  auf  der  ganzen 
Breite  berührend '). 


^)  CoulombmBiot,Trait6dePhy8.  2,p.277, 1816*.  —  ^)  Douliot,Oompt. 
rend.  82,p.  1262, 1876'.  —  >)  Coulomb  in  Biot,  Trait^ de phys.  2,  p.  273, 1816*. 

5* 


68  Vertheilung  der  Elektricität. 

Mitte        1  Zoll  vom  Ende        Ende  (Fläche)        Endkante 
4  1,20  2,02  4,01 

2)  Metallcylinder  1)  yon  2  Zoll  Dicke  und  30  Zoll  Länge,  an  den 
Enden  durch  Halbkugeln  begrenzt: 

Mitte        2  Zoll  vom  Ende        1  Zoll  vom  Ende        Ende 
1  1,25  1,80  ^  2,30 

3)  Messingwürfel  *),  37  pariser  Linien  Seite,  mit  gepaarten  Prüfungs- 
kugeln  untersucht: 

I)  Fläche : 

Normale  auf  Mitte  der  Kante  Diagonale 

Mitte     13     15     18,5'"  v.d. Mitted. Fläche       13     15     18,5'"  v.  d. Mitte 
1       1,24  1,33  2,03  1,25  1,26    1,45 

II)  Mitte  der  Kante  auf  der  Schärfe  2,42. 
III)  Spitze  der  Ecke  4,22  »). 

81  Die  vorstehenden  Data  am  Ellipsoid  u.s.f.  ergeben  bereits,  dass  an 

den  stärker  gekrümmten  Stellen  der  Körper  die  Dichtigkeit  der  Elektricität 

grösser  ist  als  an  schwächer  gekrümmten.    In  der  That,  denken  wir  die 

Oberfläche  des  Körpers  als  Niyeaufläche  für  die  Potentialfunction  V  und 

eine  zweite  solche  unendlich  nahe  Niyeaufläche  für  die  Potentialfunction 

dV 
F+  dF,  so  wird  im  Allgemeinen  der  Abfall  der  Elektricitäten  -7^^  =  —  4  ar  ^ 

an  den  Stellen  am  grössten,  wo  die  Niveauflächen  am  stärksten  gekrümmt 
sind.  Ist  die  Krümmung  unendlich,  wie  an  den  Kanten  und  Ecken  des  Wür- 
fels, an  der  Spitze  eines  Kegels,  so  muss  daselbst  die  elektrische  Dichtig- 
keit unendlich  sein.  Findet  man  sie  durch  Anlegen  einer  Probekugel 
nicht  so,  so  beruht  das  darauf,  dass  eben  beim  Anlegen  die  unendlich 
grosse  Krümmung  durch  die  endliche  der  Probekugel  ersetzt  wird.  Der- 
artige Messungen  können  also  keine  sicheren  Resultate  geben  [yergl. 
§.  57]^).  Bei  den  natürlichen  Körpern,  sind  die  Spitzen  und  Ecken  stets 
mehr  oder  weniger  abgerundet,  um  so  mehr,  je  stumpfer  die  dieselben 
bildenden  Flächen  zusammenlaufen.  Deshalb  findet  man  auch  an  stumpfe- 
ren Kegelspitzen  die  Dichtigkeit  kleiner  als  an  schärferen. 

82  Man  kann  die  starke  Anhäufung  der  Elektricität  an  stärker  ge- 
krümmten Stellen  der  Körper  nach  Mach^)  durch  einen  sehr  einfachen 
Versuch  zeigen.    Man  stellt  aus  Pappe,  die  mit  Stanniol  überzogen  ist, 


^)  Coulomb,  M^m.  de  TAcad.  de  Paris,  1788,  p.  629*.  —  3)  Bie8  8,Beibung8- 
elek.  l,p.  156*,Abh.derBerl.Akad.  1844,p.  9*.  —  ^)  Aehnliche  Yersnche  über  die 
Yertheilung  auf  einem  Würfel,  einer  vierseitigen  Pyramide,  einem  Oylinder  und 
einer  sehr  dünnen  Kreisscheibe  von  L.  Matthiessen.  Jeyer  1861,  24  Beiten. 
Portechritte  d.Phys.  1861,  p.  423*.  —  *)  Versuche  dieser  Art  s.  Eiess,  Beibungs- 
elek.  1,  p.  248  u.  f.*  —  ^)  Mach,  CarVs  Rep.  6,  p.  8,  1870*. 
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ein  beiderseits  offenes  Prisma,  Fig.  27,  her  und  hängt  an  die  eine  hori- 
zontale Kante  ein  Paar  Hollundermarkkügelchen.     Elektrisirt  man  das 

j,.     27  Prisma    und  drückt  es 

mittelst  isolirender  Griffe 
zusammen,  so  divergiren 
^^^^  /\  an  dem  spitzeren  Winkel 

^^1^^       ^^i^      ^^9^  f"*^^  die  Kügelchen   starker. 

Auch  schon,  wenn  man 
die  Kügelchen    an   der 
Umbiegekante      zweier 
mit    einander    wie    ein 
Bachdeckel  verbundener,  mit  Stanniol  überzogener  Pappen  hängt,  die- 
selben elektrisirt  und  durch  isolirende  Handhaben  den  Winkel  zwischen 
ihnen  spitzer  macht,  divergiren  die  Kügelchen  stärker. 

Im  Inneren  eines  Papprhombus  aufgehängte  Kügelchen  divergiren 
beim  EHektrisiren  nicht,  wohl  aber  ausserhalb  aufgehängte  (vergleiche 
§.  73). 

Die  elektrische  Anordnung  in  einem  einzelnen  Körper  erleidet  da-  83 
durch  eine  Abänderung,  dass  derselbe  stets  von  anderen  umgeben  ist, 
in  denen  er  bei  seiner  Elektrisirung  durch  Influenz  die  Elektricitäten 
Tertheilt,  welche  auf  ihn  selbst  zurückwirken. 

Wir  können  zunächst  nachweisen,  dass  wenn  die  Körper  JT,  welche 
mit  elektrischen  Massen  m  geladen  sind,  in  verschiedenen  anderen  Kör- 
pern Kl  die  Elektricitäten  i  (i  vertheilen,  nur  eine  einzige  Art  der  Ver- 
theilung  möglich  ist,  bei  der  elektrisches  Gleichgewicht  besteht;  wenn 
also  eine  solche  irgendwie  auf  einem  speciellen  Wege  gefunden  ist,  sie 
auch  definitiv  allgemein  gültig  bleibt.  Denn  denken  wir  zu  den  Massen 
m  gleiche  negative  Massen  —  m  hinzu,  die  etwa  andere  Yertheilungen 
^fii  in  den  Körpern  Ki  hervorriefen,  so  würden  letztere  an  ihren  ein- 
zelnen Stellen  mit  den  Ladungen  +  (fi  —  (i\)  versehen  sein.  Da  aber 
die  Körper  JST  nunmehr  unelektrisch  sind,  können  sie  in  den  Körpern 
Kl  keine   abweichenden  Yertheilungen  hervorbringen,    d.  h.  es  muss 

Im  Allgemeinen  ist  die  elektrische  Vertheilung  auf  den  einander  in-  84 
fluenzirenden  Körpern  nur  durch   eine  mehr  oder  weniger  complicirte 
Rechnung  zu  finden. 

Für  zwei  im  Abstand  c  ihrer  Mittelpunkte  A  und  B  gegenüber- 
stehende Kugeln  mit  den  Radien  a  und  6,  welche  gleichnamig  oder  un- 
gleichnamig elektrisirt  sind  oder  von  denen  nur  die  eine  elektrisch  ist, 
hat  zuerst  Poisson^)  die  Rechnung  durchgeführt  und  seine  Resultate 
mit  den  schon  früher  mittelst  der  Dreh  wage  erhaltenen  Beobachtungs- 


^)  PoigBon,  M6m.  de  Tlnstitat,  12  (l),  p.  1;  (2),  p.  163,  181X*. 
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werthen  von  Coulomb  verglichen^).  Die AnordnuDg  der  Elektricitäten 
ist  dabei  rings  um  die  die  Mittelpunkte  verbindende  Gentrallinie  sym- 
metrisch. 

Der  zu  einem  mit  der  elektrischen  Dichtigkeit  Q  beladenen  Punkt 
D  der  Kugel  A,  Fig.  28,  gezogene  Radius  AD  mache  mit  AB  den  Win- 

Fig.  28. 


kel  ^,  die  Verbindungslinie  AP  =  r  eines  beliebig  gelegenen  Punktes 
P.  mit  AB  den  Winkel  d'\  eine  durch  AB  und  P  gelegte  Ebene  mit  der 
Ebene  ADB  den  Winkel  <)p,  dann  ist  die  Potentialfunction  aller  auf 
Kugel  A  aufgehäuften  Elektricitäten  auf  Punkt  P  gleich 


^  -  a^ff^ sin^d»dq> 


wo  Cö5  y  =  cos  ^\co^  %^  -f-  sin  %^  sin  ^^  cos  <p  ist. 

Diyidirt  man  den  Zähler  und  Nenner,  je  nachdem  a^  r  ist,  also 
Punkt  P  ausserhalb^oder  innerhalb  der  Kugel  A  liegt,  mit  a  oder  r,  ent- 


^)  Der  begrenzte  Umfang  dieses  Werkes  gestattet  nur  ganz  im  Allgemeinen 
den  Gang  der  Bechnnng  anzugeben.  Ueberdies  ist  der  vorliegende  Gegenstand 
bereits  mehrfach  ganz  ausführlich  in  publicirten  Vorlesungen  und  Specialwerken 
behandelt,  vergl.  u.  A.  G.  Green,  Au  Essay  on  the  AppUcation  of  mathemati- 
cal  Analysis.  to  thetheoriesofElectricity  andMagnetism.  Nottingham  1828,  auch 
in  Crelle*8  Joum.  44,  p.  356, 1 852* ;  F.  G.  LejeuneDiricblet,  Vorlesungen  über 
die  im  umgekehrten  Verhältniss  des  Quadrates  der  Entfernung  wirkenden  Kräfte, 
herausgegeben  von  F.Grube,  Leipzig,  Teubner  1876*;  B. Biemann,  Schwere, 
Elektricität  und  Magnetismus,  nach  den  Vorlesungen  herausgegeben  von  K.  Ha  t  - 
tendorf.  Hannover,  C.  Bümpler  1876*;  Bob.  Murphy,  Elementary  Prin- 
ciples  of  the  theories  of  Eleotricity,  Heat  and  Molecular  Actions.  Pt.  I.  Elec- 
tricity.  Cambridge  1883*.  Beer,  Einleitung  in  die  Elektrostatik  u.  s.  f.  Braun- 
Bchweig,  Fr.  Vieweg  u.  Sohn,  1875*;  Th.  Kötteritzsch,  Lehrbuch  der  Elek- 
trostatik. Leipzig,  Teubner,  1872*;  E.  Betti,  Teorica  della  forze  newtoniane. 
Pisa  1879*  und  a.a.O.;  B.  Claus  ius,  Die  mechanische  Wärmetheorie.  2.  Aufl. 
Bd.  ü:  Die  mechanische  Behandlung  der  Elektricität.  Braunschweig,  Fr.  Vie- 
weg u.  Sohn,  1879*. 
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wickelt  den  Nenner  in  die  bekannte  Reihe  ^]Pn{  -  )   oder  ^j^n(-)  » 

und  ebenso  g  in  eine  Reihe  nach  Eugelfiinctionen,  so  bleibt  bei  der  In- 
tegration nur  das  gleiche  Indices  enthaltende  Glied,  und  die  Potential- 
function  wird  für  einen  inneren  (tv)  und  äusseren  Punkt  (Va) : 


Vi  =  47ta 


2n  + 
und  die  Dichtigkeit: 


wo  A  eine  yon  y  unabhängige,  aber  mit  dem  Index  veränderliche  Grösse 
ist.  Für  die  von  der  Kugel  B  abhängigen  Potentialfunctionen  sei  Bh 
statt  An  und  Qn  statt  Pn  zu  setzen. 

Ist  dann  ein  Punkt  im  Inneren  von  Kugel  A  gegeben,  dessen  Ab- 
stand von  den  Mittelpunkten  A  und  B  gleich  r  und  Ti  ist,  wo  r  und  ri  mit 
A,B  die  Winkel  d^  und  d'i  machen ,  so  muss ,  wo  er  daselbst  auch  liege, 
im  Gleichgewichtszustand  der  Elektricität  die  Potentialfunction  für  ihn 
constant,  z.  B.  gleich  g,  sein.    Demnach  ist: 

ebenso  für  einen  Punkt  in  der  Kugel  B  die  Potentialfunction : 

wo  die  Functionszeichen  an  Stelle  der  Summenwerthe  gesetzt  sind. 

Aus  diesen  Gleichungen  sind  die  die  Vertheilung  der  elektrischen 
Dichtigkeit  bestimmenden  Constanten  An  und  Bn  zu  ermitteln.  Hierzu 
legen  wir  Punkt  P  im  Inneren  von  A  in  die  Centrallinie  im  Abstand  x 
vom  Mittelpunkt,  so  dass  r  =  Xy  ri  =  c  —  a?,  -9*  =  -ö*!  =  0  wird.  Dann 
werden  die  Coefficienten  P„  ==  1,  und  es  ist: 

und  analog: 

WO  Xi  die  auf  der  Centrallinie  gemessene  Coordinate  des  Punktes  in  der 
Kugel  B  ist. 

Um  die  Function  F  zu  eliminiren,  nimmt  man  z.  B.  in  der  zweiten 
Gleichung  einen  zu  P  in  Bezug  auf  Kugel  B  conjugirten  Punkt  im  Ab- 
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stand  a;'  von  -4,  so  dass  (c  —  a/)  a?i  =  b»  ist.    Dann  kann  ^  \t)  d^^h 

F  ( ;  I  ersetzt  werden,  wo  xf  ebenso  wie  x  in  F  [ )    in    der 

\c  —  xj  \c  —  «/ 

ersten  Gleichung  alle  Werthe.  zwischen  +  ^  'ond  — a  annehmen  kann. 
So  erhält  man  bei  Elimination  von  F  aus  beiden  Gleichungen : 

/ä\ ab  /    ac  —  ax    \  _  ä  _       gh 

f\ä)       c^  —  h^  —  cx'^  \c^  —  h^  —  cxj~a        a(c  —  x) '■ 

Zur  Bestimmung  der  Function  /  zerlegt  Poisson  dieselbe  (zuerst 
f£Lr  den  Fall,  dass  die  Kugeln  einander  berühren,  dann  allgemeiner)  in 
drei  Functionen  /  =  /,  + /„  + /ui»    für   welche   die  linke  Seite  der 

Gleichung  resp.  gleich  0,  —  und  — -: r  wird,  und  bestimmt  dieselben 

a  ttyc  "~~*  Xj 

einzeln.    Danach  wird  /,  =  0  und 

fix)  =  /,  +/..,  =  -  («I  —  "")2 (a  +  a,^cx)  a  «  —  (a  +  a„  —  cx)a,7 

a  ^""       ""^  -^(c  — (a  +  a,)a;)a~+i  — (c  — (a  +  a,)aj)a„«  +  i' 
wo  «,  und  a„  die  Wurzeln  der  Gleichung 

/.« 1x2 M 

a 

sind.    Die  Reihen  ^^  sind  beide  convergent. 

Um  die  Werthe  g  und  h  der  Potentialfunctionen  in  den  Kugeln  zu 
bestimmen,  setzt  man  o;  =  0;  dann  i8t/(0)  die  mittlere  Dichtigkeit  Ä^ 
der  Elektricität  auf  Kugel  A^  deren  Gesammtladung  Fa  =  4  3ra'^  ge- 
geben ist,  und  analog  für  die  zweite  Kugel. 

Soll  aus  der  hier  ermittelten  f{x)  die  Function  f{Xi  ^)  berechnet 
werden,  so  muss  jedes  Glied  mit  einem  d'  enthaltenden  Coefficienten  mul- 
tiplicirt  werden,   der  den  Werthen  Pn  analog  gebildet  ist.    Man  erhält: 

öt  -^  V^ •  —  2-4»{a.*»  —  a,  ~) c .  cos%' . x  +  (a ~  —  «„••) d^x^ 

wo(a,  +  a)a,~— (a„  +  a)<==^H;  («„  +  «)«,•* +  ^ --(«,  +  «)«,,•' +  ^=-A'« 
ist.    Analog  bildet  mau  l^(a:i'9"i). 

Die  Dichtigkeit  ergiebt  sich  auf  Kugel  A  aus  der  Gleichung: 

WO  man  nach  der  Dififerentiation  o;  =  1  setzt,  und  analog  auf  Kugel  B, 
Ist  a  -|-  6  =  c,  sind  also  die  Kugeln  im  Contact,  so  sind  die  Potential- 
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fanctionen  g  r=  hy  zugleich  werden  die  Glieder  der  Reihen  gleich  --, 
d.  h.  unbestimmt.     Durch  eine  geeignete  Discussion  ergiebt  sich  indess: 

/(*> ^)=  -  [^  b  +  nc(l— «)  ■"  ^c(»+l)  — (c»  +  a)a?j  ' 

Zur  Bestimmung  der  Elektricitätsvertheilung  auf  zwei  Körpern,  z.  B.  85 
zwei  Kugeln  Ä  und  B  kann  man  auch  eine  yon  Murphy  i)  zuerst  ge- 
brauchte Methode  der  successiyen  Influenzen  verwenden.  Die  Kugel  Ä 
sei  gleichmässig  mit  einer  Quantität,  z.  B.  positiver  Elektricität  -f  ^ai 
80  geladen,  dass  die  Potentialfunction  in  ihr  gleich  Eins  sei.  Kugel  B 
sei  abgeleitet.  Eai  wirkt,  als  wäre  sie  im  Mittelpunkt  0  von  Ä  auf- 
gehäuft. Dann  wirkt  die  in  B  vertheilte  Elektricität  ebenso,  wie  wenn  die 
kleinere  Elektricitätsmenge  —  Ehi  in  einem  „Bildpunkte"  Bi  von  0  in 
B  angehäuft  wäre.  Denken  wir  E^i  im  Bildpunkt  fest  und  Ä  abgeleitet, 
so  wird  wieder  in  A  positive  Elektricität  vertheilt,  die  so  wirkt,  als  wäre 
eine  noch  kleinere  Elektricitätsmenge  4"  ^a%  in  dem  Bildpunkte  ^i  von 
Bi  angehäuft  u.  s.  f.  Die  Gesammtpotentiale  aller  dieser  eine  conver- 
gente  Reihe  bildenden  Elektricitäten  -|-  Eau  ^ai  •  •  •  und  —  Ehu  -^^  u.  s.  f. 
nach  aussen  sind  dieselben,  wie  die  der  direct  auf  den  Kugeln  durch 
ihre  Influenz  vertheilten  Elektricitäten.  Der  zuerst  ausgesprochenen  Be- 
dingung wird  ebenfalls  genügt,  dass  die  Potentialfunction  in  A  gleich 
Eins,  in  B  gleich  Null  sei,  wie  sich  direct  ergiebt,  wenn  man  die  durch 
die  einzelnen  Elektricitäten  in  den  Kugeln  erzeugten  Potentialfunctio- 
nen  addirt.  So  ist  die  Potentialfunction  in  B  durch  -\-  Eai  und  —  En  u.  s.  f. 
gleich  Null,  in  A  durch  Eai  gleich  Eins,  durch  die  späteren  Ladungen 
Ett  und  Eai  u*  B.  f.  gleich  Null. 

Ist  hierbei  das  Gesammtpotential  in  A  und  B  nicht  Eins  und  Null, 
sondern  Va  und  F^,  so  findet  man  die  Yertheilung,  indem  erst  A  elek- 
trisirt  und  B  abgeleitet,  dann  B  elektrisirt  nndA  abgeleitet  denkt.  Das 
Gesammtpotential  aller  Elektricitäten  auf  das  Innere  von  A  sei  zuerst 
gleich  Eins ,  von  B  gleich  Null ,  dabei  aber  das  Potential  der  nur  auf  A 
angehäuften  Elektricitäten  in  A  gleich  Fi,  und  der  nur  auf  B  angehäuf- 
ten Elektricitäten  in  B  gleich  Vi.  Bringt  man  die  Elektricität  in  A  auf 
das  ä^a  fache,  also  das  Gesammtpotential  in  A  auf  &ai  während  es  in  B 
NuU  bleibt,  so  wächst  auch  F«  auf  ff«  Fi  Vi  auf  ö«  F».  —  Wird  nun 
umgekehrt  B  elektrisirt,  A  abgeleitet,  so  dass  das  Gesammtpotential  aller 
Elektricitäten  in  B  gleich  Eins,  in  A  gleich  Null,  das  Potential  der  nur 
auf  S  angehäuften  Elektricitäten  in^  Vi,  der  nur  auf^  angehäuften  in 
A  gleich  Vi  sei ,  und  werden  die  Elektricitäten  auf  das  Qh  fache  ver- 


1)  B.  Murphy,  I.e.  p.  93*.  Aehnliche  Berechnung  bei  zwei  und  drei  aber 
einander  liegenden  Platten,  deren  mittlere  isolirt  unveränderlich  gedacht 
wird  u.  8.  f.,  von  Hunk  af  Bosenschöld,  Pogg.  Ann.  69,  44,  224,  1846*. 
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mehrt,  so  ist  das  Gesammtpotential  in  B  gleich  Gi]  Vh  wächst  auf  G5F5, 
Va  auf  Gh  Va'  Bei  Uebereinanderlagerung  der  Gleichgewichtszustände 
wird  dann  das  Potential  der  Elektricitäten  auf  beiden  Kugeln  einzeln  in 
denselben : 

Va  =  GaVi  +   GbVi;       Fft  =  GaVS  +    G^Vi '), 

86  Eine  andere  Methode,  die  Vertheilung  der  Elektricitäten  zu  berech- 

nen, bei  welcher  ebenfalls  die  successiven  Influenzen  betrachtet  werden, 
ist  von  H  a  n  k  e  1  ^)  angegeben  worden. 

Auf  der  Oberfläche  einer  kleinen  nichtleitenden  Kugel  A  sei  die 
Elektricitätsmenge  q  gleichmässig  vertheilt,  welche  auf  eine  isolirte  lei- 
tende Kugel  0  vom  Radius  a  in  gleicher  Weise  wirkt,  wie  wenn  sie  im 
Mittelpunkte  Ä  der  kleinen  Kugel  concentrirt  wäre.  Der  Abstand  der 
Mittelpunkte  beider  Kugeln  sei  -4  0  =  d.  Die  Helligkeit  der  Beleuch- 
tung der  Kugeloberfläche  durch  einen  leuchtenden  Punkt  in  A  nimmt 
nach  demselben  Yerhältniss  des  umgekehrten  Quadrats  der  Entfernung 
ab,  wie  die  elektrische  Influenz.  Gehen  von  A  nach  allen  Seiten  Strah- 
len aus  und  ist  die  Projection  eines  im  Punkt  P  gelegenen  Oberflächen- 
elementes dto  der  Kugel  auf  eine  durch  P  gelegte  auf -4P  senkrechte 
Ebene  gleich  diO»cosq>,  so  ist  die  auf  letztere  fallende  Strahlenmenge 

d  to  cos  (p 
gleich  q 7-^,  also  die  Dichtigkeit  Öi  der  auf  dw  influenzirten  Elek- 

4:7C  AP^ 


tricität : 


^^  =  iÄp^  ''''^' 


Ist  <  AOP  =  d',  Bo  wird 

q  dcosd"  —  a  l    dV 

^  ~  '^  TJt  (a^  —  2adcosd'-\'d^y^*  ~  Tic 'da' 

wo  die  Wurzel  im  Nenner  positiv  genommen  wird  und 

V=  —q  (a'^  —  2adcosd^  +  d^)-/, 

die  Potentialfunction  der  Elektricitätsmenge  q  auf  Punkt  P  ist. 

Entwickelt  man  die  Wurzel  in  V  in  eine  Reihe  (nach  Kugelfun ctio- 
nen)  und  setzt  a/c?  =  j?,  so  wird: 

öl  =  -  ^1^  (^i  +  2r,Ä  +  3 Tj;?»  +  •••), 

WO 

m              a.       rr.         Scos^d-—!       ^         6cos^d-  —  Scosd' 
Ti=cos^,      T^  = ,     2^3  = 


1)  Vergl.  auch  Beer,  Elektrostatik,  p,  74u.f.*—  2)  Hanke  1,  Abb.  der  k. 
Sachs.  Ges.  der  Wiss.  3,  p.  44,  1857*;  im  Auszüge  Pogg.  Ann.  103,  p.  209,  1858*. 
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Jedes  Strahl enbundel  ÄP  trifft  im  Allgemeinen  die  Kugelfläche  an 
zwei  Stellen,  welche  gegen  ÄP  entgegengesetzt  geneigt  sind  und  in 
denen  die  Ladungen  verschiedene  Vorzeichen  haben. 

Die  mit  den  Dichtigkeiten  (Jj  beladenen  Punkte  der  Oberfläche  der 
Kugel  0  wirken  wieder  auf  die  übrigen  Punkte  derselben  influenzirend  ein. 
Um  diese  'Influenz  nach  den  bereits  angewandten  Principien  zu  bestim- 
men, berechnet  man  zuerst  die  Potentialfunction  Vi  der  Elektricitäten 
auf  0  auf  einen  ausserhalb  gelegenen  Punkt,  dessen  Goordinaten  ai  (von 
0  aus),  d'i  (in  Ebene  APO)  und  ^i  (senkrecht  dagegen)  sind,  bildet 
dVi/dai  und  ersetzt  die  Werthe  ai ,  d'i,  ^i  durch  die  für  die  Ober- 
fläche selbst  gültigen  Werthe.  Man  erhält  dann  die  Dichtigkeit  durch 
diese  zweite  Influenz: 

Ebenso  erhält  man  die  Dichtigkeiten  durch  die  Influenz  dieser  zwei- 
ten Yertheilung  auf  die  Kugeloberfläche  u.  s.  f.  wie  folgt: 

«j  =  -  — y,  [1 . (Vs)» Ti  +  2 . CA)» T,s  +  3. (Vr)» Ts*«  +  •  •  •] 

«4  =  —  ^|j,  [1  •  ( V»)»  Ti  +  2 .  CA)»  T,ti-\-3.  (Vr)'  Ts  ^»  +  •  •  •] 

und  bei  der  Summation  die  Gesammtdichtigkeit  auf  dem  betreflenden 
Punkte : 


6  =  — 


iTted^ 


( Lzif! A 

\(1  — 2ifcoS'9'  +  ^2)'^«  / 


In  gleicher  Weise  lässt  sich  durch  successive  Bestrahlung  die  elek- 
trische Yertheilung  auf  zwei  einander  genäherten,  isolirten  und  beliebig 
elektrisirten  Kugeln  berechnen,  welche  auf  einander  influenzirend  wir- 
ken, ebenso  auf  einer  Ebene,  der  eine  nichtleitende  elektrisirte  Kugel  0  ge- 
nähert wird.  Hat  das  vom  Mittelpunkt  der  Kugel  auf  die  Ebene  gefällte 
Loth  die  Länge  2>,  so  ist  die  Dichtigkeit  in  einem  im  Abstände  A  von 
dem  Fusspunkt  desselben  in  der  Ebene  gelegenen  Punkt: 

4  jr  (2)3  +  A>)%  • 

r 

Ist  die  Kugel  ein  Leiter  und  besitzt  den  Radius  r,  setzt  man  r-zr 

=  ir,  80  wird  dann  die  Dichtigkeit  auf  der  Kugel: 

^l.( Lzif! iV 

Dieselbe  Yertheilung  hätte  eine  im  Abstand  2D  von  der  Kugel  0 
aufgestellte,  derselben  gleiche  und  gleich  stark  entgegengesetzt  elektri- 
sche Kugel  auf  0  erzeugt. 


tf  =  — « 
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Steht  einer  Eagel  vom  Radius  a  ein  unendlich  langer,  nichtleiten- 
der, überall  mit  einer  gleich  dicken  Schicht  Elektricität  bedeckter  Cylin- 
der  gegenüber,  dessen  Axe  den  Mittelpunkt  der  Kugel  trifft,  ist  y  der 
Abstand  seines  nächsten  Endes  vom  Mittelpunkte  der  Kugel  und  enthält 
er  auf  der  Längeneinheit  die  Elektricitätsmenge  e,  so  ist  die  Dichtigkeit 
in  einem  Punkt  der  Kugel,  dessen  Winkelabstand  von  der  icon  ihrem 
Mittelpunkt  durch  den  Cylinder  gezogenen  Axe  gleich  d"  ist: 


4«y    LVVi  — 2g  cos^  +  e»       / 


+  hg  not 


1  — gcosö'  +  Vl  — 2gcos*  +  »»J' 


] 


a 


wo  —  =  S  gesetzt  ist. 


87  Durch  eine  mehr  geometrische  Methode  hat  W.  Thomson^)  eine 

Anzahl  complicirterer  Probleme  dieser  Art  in  eleganter  und  relativ  ein- 
facher Weise  gelöst,  wobei  die  schon  von  Poisson  benutzte  Hinzu- 
ziehung conjugirter  Punkte  in  hervorragender  Weise  verwerthet  wird. 
Liegen  auf  der  durch  den  Mittelpunkt  des  Kreises  0,  Figur  29,  ge- 
zogenen Linie  ÄD  die  Punkte  Ä  und  B  harmonisch   zu  ihren  Schnitt- 

Fig.  29. 


punkten  C  und  D  mit  dem  Kreise,  so  ist,  wenn  ÄO  =  dy  der  Radius 
des  Kreises  a  ist: 


a' 


OB.OA  =  a»  oder  OB  = -y 

a 


1) 


^)  Thomson,  Ente  Angaben  in  Licuville  J.  10,  p.  364,  1845,  12,  p.  256, 
1847*;  Athenäum,  1847,  770.  Ausführlich,  London  und  Dublin  Math.  J.  März, 
Mai,  November  1848,  November  1849,  Februar  1850;  Eeprint  of  Papers,  p.  52*. 
Vergleiche  auch  Lipschitz,  CreUe's  J.  61,  p.  1,  1863*. 
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Yerbindet  man  einen  Punkt  P  des  Ejreises  mit  Ä  und  B  durch  die 
Linien  AF  =  ti  und  JBP  =  rj,  so  ist  auch: 

U~  GB~  a ^^ 

Liegen  im  Räume  in  A  und  B  zwei  elektrische  Massen  Ci  und  e^ 
Ton  entgegengesetztem  Vorzeichen ,  die  sich  wie  fi :  r^  verhalten ,  so  ist 
in  jedem  Punkt  der  um  0  mit  dem  Radius  a  gelegten  Eugelfläche  die 
Potentialfiinction  derselben : 

^  +  ^  =  0. 

W&ren  Cx  und  e^  gleichnamig,  so  läge  die  Eugelfläche  in  unendlicher 
Entfernung. 

Wäre  die  Eugelfläche  aus  Blech  geformt  und  mit  der  Erde  ver- 
bunden, so  würde  sich  hierdurch  nichts  ändern;  im  ganzen  Räume  wäre 
die  Potentialfunction  nur  von  der  Wirkung  von  Ci  und  e^  abhängig. 
Würde  femer  die  Elektricitätsmenge  e^  in  B  entfernt,  wobei  die  Eugel- 
fläche noch  abgeleitet  und  das  Potential  auf  ihr  Null  bliebe ,  so  würde 
in  ihrem  Innern  das  Potential  Null,  aussen  bliebe  es  unverändert.  Die 
Kogelfläche  ladet  sich  dann  mit  der  Elektricitätsmenge  e^,  deren  Yer- 
theilung  sich  dem  entsprechend  herstellen  muss. 

Man  kann  also  die  in  Folge  der  Influenz  durch  die  Elektricität  ei 
in  Punkt  A  bewirkte  Yertheilung  der  Elektricität  auf  der  abgeleiteten 
Kugelfläche  in  ihren  Wirkungen  nach  aussen  durch  die  im  Punkt  B  an- 
gehäufte Elektricitätsmenge: 

^  =  ~«ij 3) 

ersetzen.     Diese  Elektricitätsmenge  in  B  nennt  man  das  elektrische 
Bild  der  Elektricität  ei  in  A. 

Umgekehrt  lässt  sich  die  Wirkung  der  durch  einen  inneren  elektri- 
sirten  Punkt  vertheilten  Elektricität  auf  der  Eugelschale  nach  innen 
durch  das  ausserhalb  gelegene  Bild  des  elektrisirten  Punktes  ersetzen. 

Mit  Hülfe  dieser  Betrachtungen  lässt  sich  die  Dichtigkeit  6  auf  den  88 
einzelnen  Punkten  P  der  Oberfläche  der  zur  Erde  abgeleiteten  Eugel  in 
Folge  der  Influenz  durch  die  Elektricität  e^  in  Punkt  A  berechnen. 

Die  von  A  und  B  auf  Punkt  P  ausgeübten  resp.  abstossenden  und 

-5  und ^  - 

r{  r{  d 

ponenten  in  den  Richtungen  A  0  und  OP  werden  danach  mit  Berück- 
sichtigung der  Gleichungen  1)  und  2)  die  Cpmponenten: 


anziehenden  Eräfte  sind  3  luid \-j\  bei  Zerlegung  in  je  zwei  Com- 


1)  nach  A  0  gleich  -5  d  und 1  -r  = \  d 

'  ^         r{  r^  d  r{ 
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2)  nach  OP  gleich  -3  a   und ä  ^  =^ s  ""* 

Tj  r2  **!    ö 

Die  heiden  ersten  Componenten  hehen  sich  auf;  die  Componenten 
in  der  Richtung  des  Radius  geben  die  Resultante: 

d^  —  a^     1   /  AG, AD     1\ 

'      a  r^\  a  rU 

Liegt  Punkt  A  im  Innern, der  Kugel,  so  tritt  a^  —  d^  an  Stelle  von 
d^  —  a'.    Da  nach  §.76  die  Resultante  J2  =  4jr<y  ist,  so  wird: 

ei   d^  —  a^     1   /  €1  AG. AB  1 


47t 


a         rj|*  \  4:7t        a         rV 


Der  Werth  Vd^  —  a*  ist  gleich  der  Länge  der  vom  Punkt  P  an  die 
Kugel  0  gezogenen  Tangente.  Die  Dichtigkeit  der  Elektricität  auf  der 
Oberfläche  der  Kugel  ist  also  umgekehrt  proportional  dem  Cubus  des 
Abstandes  ihrer  einzelnen  Punkte  von  dem  influenzirenden  Punkt. 

Die  Gesammtmenge  der  Elektricität  auf  der  Kugel  ist  gleich  der  im 

a 
Bildpunkte  im  ihrem  Innern,  gleich  —  ^1  Ji    wenn    der    influenzirende 

.  ^^ 

Punkt  ausserhalb,  und  gleich  —  ei,  wenn  er  innerhalb  liegt. 

89  Ist  die  Kugel  nicht  abgeleitet,  sondern  noch  elektrisirt,   so  dass  in 

ihr  die  Potentialfunction  nicht  Null,  sondern  V  ist,  und  wirkt  auf 
sie  ein  Punkt  mit  der  Elektricitätsmenge  ei  im  Abstände  d  vom  Mittel- 
punkt, so  können  wir  sie  mit  einer  Elektricitätsmenge  E  =  Va  gleich- 
förmig belegt  denken,    wodurch    die  Dichtigkeit    an   jeder  Stelle  um 

V 

Ö  = vermehrt  wird.  Diese  Elektricitätsmenge  wirkt  auf  Punkt  e^, 

4i7ta 

wie  wenn  sie  im  Mittelpunkte  der  Kugel  concentrirt  wäre.  Die  Ge- 
sammtladung  der  Kugel  ist  dann: 

E=  Va  —  ei^' 

a 

Die  potentielle  Energie  der  Wirkung  zwischen  Punkt  c,  im  Abstand 
d  von  der  Kugel  und  der  elektrisirten  Oberfläche  derselben  ist: 

/Va  __      e,a   \  ^  e^  ( j,  _  _ff«i_\ 
'  V  d         c?3  — aV        d  \  d{d^  —  a^}J' 

also  die  Abstossung  des  Punktes  durch  die  Kugel: 


Dieser  Werth  ist  stets  negativ,  der  Punkt  e^  wird  angezogen,  wenn 
die  Kugel  abgeleitet  oder  ungeladen,  also  E  =^  0  ist,  oder  d  sehr  klein 
ist,  der  Punkt  nahe  der  Oberfläche  ist.   Ist  die  Ladung  E  der  Kugel  mit 
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€  gleichnamig  und  grösser  als  das  zweite  Glied  in  der  Formel  für  F,  so 
findet  Abstossnng  statt. 

Wirkt  auf  die  abgeleitete  Kugel  statt  eines  Punktes  ein  System  von 
elektrisirten  Punkten,  so  legen  sich  die  durch  jeden  derselben  auf  der 
Kugel  erzeugten  Ladungen  direct  über  einander. 

Haben   zwei  einander  gegenüberstehende,  nicht  in  Contact  befind-  90 
liebe  Kugeln  A  und  B  die  Badien  i?i  und  J^ ;  ist  in  A  wieder  das  Po- 
tential Eins,  in  B  Null,  sind  die  in  den  Bildpunkten  angehäuften  Elek- 
tricitätsmengen  JE?«  nnd  —  Eh,  so  ist  die  Gesammtladung  von  A  und  B, 
resp.: 

Qa  =  5j  Eat  Qb  =  —  ^]Eh, 


und  das  Potential  von  A  oder  B  auf  einen  äusseren  (Po)  oder  inneren 
Punkt  (Pf) : 

WO  f  den  Abstand  des  betrachteten  Punktes  von  dem  jedesmaligen  Bild- 
pnnkt«  angiebt. 

Ist  die  Länge  der  von  den  Bildpunkten  in  B  oder  A  an  die  gegen- 
überstehende Kugel  A  oder  B  gezogenen  Tangenten  Tj,  resp.  Ta,  so  ist 
die  Dichtigkeit  öa  und  6^  auf  den  einzelnen  Punkten  der  Kugeln  gegeben 
durch : 


-^b    ,n«  A  ^-n     ^  "^^   ^a 


8 


woraus  sich  unter  Einsetzung  der  betreffenden  Werthe  die  Dichtigkeiten 
und  Potentiale  der  verschiedenen  Stellen  berechnen  lassen. 

Aus  diesen  Bechnungen  ergeben  sich  z.B.  nachPoisson^)  für  zwei  91 
Engeln,  deren  Badien  a  =  1,  &  =  3,  deren  Mittelpunktsabstand  c  =  5 
ist,    die  Dichtigkeiten  (J«  und  6ß  im  Winkelabstand  ^  von  der  Ver- 
bindungslinie ihrer  Mittelpunkte  nach  folgender  Tabelle,  wenn 

<5«  =  «4  +  ßB-,     <Sß  =  ß^B  -f  a^A 

ist  und  A  und  B  die  mittleren  Dichtigkeiten  der  Elektricitäten  auf  bei- 
den Kugeln  sind: 


1)  PoisBon,  M^m.  de  Tlnst.  1811,  2,  p.  196,  1811*. 
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d^ 

a 

ß 

ß^ 

o' 

0 

1,2348 

—  1,6369 

1,2461 

—  0,6277 

22% 

1,1786 

—  1,3887 

1,0524 

—  0,2769 

45 

1,0779 

—  0,8402 

0,9961 

—  0,0495 

671/2 

1,0074 

—  0,2709 

0,9924 

4-  0,0176 

90 

0,9703 

+   0,2782 

0,9928 

+  0,0405 

112% 

0,9524 

+  0,4847 

0,9933 

-J-  0,0499 

135 

0,9441 

+  0,6765 

0,9937 

4-  0,0545 

157% 

0,9405 

+  0,7822 

0,9938 

-f  0,0563 

180 

0,9393 

+  0,8131 

0,9938 

-|-  0,0569 

92 


Die  Werthe  g  und  h  in  den  Kugeln  folgen  aus  den  Formeln: 

h  =  0,9311^  +  1,8139  JB;    g  =  2,9846^  +  0,2015  A 

Aus  diesen  Formeln  ergeben  sich  die  Yertheilungen  der  Elektricität 
auf  den  Kugeln ,  sowohl  wenn  sie  beide  gleich-  oder  ungleichnamig  ge- 
laden sind,  als  auch  wenn  nur  die  eine  von  ihnen  elektrisirt,  die  andere 
abgeleitet  ist. 

Ist  A  die  mittlere  Dichtigkeit  auf  Kugel  a,  B  dieselbe  auf  Kugel  5, 

ist  6  <"  ö  und sehr  klein  (kleiner  als  0,1),  so  ist  die  Dichtigkeit 

c  —  a 

auf   einem    um   den  Winkel  d"  von  den   einander  gegenüberliegenden 
Punkten  der  Kugeln  entfernten  £j*eise  ^) : 

ac       a{c^—2cacos&-\'a^y^/ 


auf  h     öl  =  B  — 


Sa^Ä 


>2 


(cosd' 


+ 


3CQ8^^—  1  5^ 

2  Sc 


) 


Für  die  der  Kugel  a  gerade  gegenüber  und  von  ihr  abgewendet 
liegenden  Punkte  Po  ^^^  -Piso  von  Kugel  5  (-ö*  =  0  und  ^  =  180)  sind 
die  Dichtigkeiten: 

Ist  die  Kugel  h  unelektrisch,  also  JB  =  0,  so  ist  &  auf  der  a  zu- 
gewendeten Seite  mit  a  ungleichartig,  auf  der  abgewendeten  Seite  gleich- 
artig elektrisch.  Für  die  kreisförmige  Zone,  auf  der  h  unelektrisch 
ist,  ist 


1)  Poisöon,  M4m.  de  l'Inst.  1811,  p.  87*. 
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cos  V  -\ —  —  =  0  oder  annähernd  cos  it  =  —  — , 

2  3c  6  c 
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wenn  b^  vernachlässigt  wird. 

Ist  Kugel  h  ungleichnamig  elektrisch  mit  a,  welche  z.  B.  positiv 
elektrisirt  ist,  so  ist  B  negativ,  also  Tbo  stets  negativ,  l^&iso  negativ  oder 

positiv,  je  nachdem  B  ^  — - —  (1  —  ö"  ""  )*  ^^^  abnehmender  Ent- 
fernung c  kehrt  sich  also  die  Ladung  des  Punktes  P^go  aus  der  negati- 
ven in  die  positive  um. 

Ist  &  ebenso  positiv  wie  a,  also  B  positiv,  so  ist  der  Punkt  P^^o  stets 
positiv;  mit  abnehmender  Entfernung  c  kehrt  sich  aber  die  positive  La- 
dung von  Po  i>i  eiiie  negative  um,  wenn —  (l  -f-  ^—j  !>J5  wird. 

Ist  der  Abstand  ^  der  gegenüberliegenden  Punkte  der  Kugeln  a  93 
und  b  klein,   sind  Ä  und  B  die  mittleren  Dichtigkeiten  der  Kugeln,   so 
sind  nach  Plana^)  die  Dichtigkeiten  0a  und  (^^  an  ihren  einander  gegen- 
überliegenden um  ^  von  einander  entfernten  Stellen  durch  die  Formeln 
gegeben : 


a 


P  +  log-^ 


b' 


P  +  Jog-^ 


wo  die  GoefScienten  R,  B^  und  P  die  folgenden  sind : 


h 

a 

P 

12 

Bf 

0,9 

1,12294 

0,04492 

0,04597 

0,8 

1,13726 

0,09561 

0,10043 

0,7 

1,14364 

0,14237 

0,15392 

0,6 

1,14059 

0,21691 

0,24234 

0,5 

1,12523 

0,32040 

0,37173 

0,4 

1,09480 

0,32743 

0,39698 

0,3 

1,04733 

0,45613 

0,58274 

0,2 

0,98091 

0,55983 

0,76085 

0,1 

0,90234 

0,65869 

0,97237 

0,05 

0,85138 

0,73130 

1,13380 

Igt  a  =  5,  so  ist: 


1)  Plana,  Mem.diTorino,  [2]  7,p.  325, 1845*.   Maacart,  Trait^,  l,p.288*. 

Wiedemann,  Elektricit&t.  Q 
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0:  =  ci  =  {Ä^B) 


a 


N  +  log-^ 


wo  M  =  0,86859,  N  =  1,10342,  Q  =  0,43989. 

94  In  verschiedenen  Mittelpunktsabständen  c  zweier  gleicher  and 

gleich  stark  geladener  Kugeln  mit  dem  Badius  Eins  sind  die  Dichtig- 
keiten Öl  und  Ö^  an  den  einander  gegenüberliegenden  und  yon  -einander 
abgekehrten  Punkten  der  Verbindungslinie  der  Centren ,  nach  einer  von 
Mascart  corrigirten  Berechnung  von  Roche ^): 


c 

<^l 

cri 

1 

(ffia  — «r«)ca 

2,5 

0,112 

0,900 

0,797 

4,98 

3 

0,386 

0,902 

0,665 

5,98 

4 

0,582 

0,905 

0,478 

7,60 

5 

0,707 

0,909 

0,326 

8,15 

6 

0,771 

0,913 

0,240 

8,70 

7 

0,808 

0,917 

0,188 

9,15 

8 

0,837 

0,920 

0,146 

9,34 

9 

0,856 

0,924 

0,120 

9,75 

10 

0,870 

0,927 

0,100 

10,00 

15 

0,919 

0,945 

0,048 

10,70 

20 

0,944 

0,958 

0,027 

11,05 

25 

0,957 

0,967 

0,019 

11,35 

SO 

0,965 

0,972 

0,013 

11,50 

35 

0,970 

0,975 

0,010 

11,60 

40 

0,974 

0,977 

0,007 

11,70 

00 

1 

1 

0 

12 

Die  Differenz  6^^  —  Ö^  entspricht  der  Differenz  der  Drucke  der 
Elektricitäten  gegen  die  umgebende  Luft  und  somit  annähernd  der  zwi- 
schen beiden  Kugeln  wirkenden  Kraft. 

95  Mittelst  der  Methode  der  successiven Bilder  findet  Thomson,  dass 

sich  zwei  Kugeln  von  den  Potentialen  u  und  v  und  den  gleichen  Radien 
r  mit  der  Krafb  abstossen:  F  =  2Buv  —  Ä(u^  -|-  t;*).    Die  auf  ihnen 


1)  Roche,  Compt.  rend.  31,  p.  651,  1850*.    Mascart,   Trait^  d'Elect.  1, 
p.  290,  1876*. 


Zwei  Kugeln. 


83 


angehäuften  elektrischen  Massen  sind :  D  =  (Hu  —  Jv) r\E-=  (Hv  —  Ju) r. 
Sind  die  Ladungen  D  und  E  gegehen,  so  folgen  ti,  t;,  Faus  den  Gleichungen : 

«  =  iw&T^  ^  +  fii^TTi  ^)  7  ■' 

Die  Werthe  der  Coefficienten  dieser  Gleichungen  sind  in  heifolgenden 
Tabellen  zu  ersehen,  in  denen  unter  c  der  Ahstand  der  Mittelpunkte  der 
Kugeln  inTheilen  des  Radius  angegeben  ist,  so  dass  beimContact  c=  2 
ist.  Die  Columnen  P  und  Q  enthalten  das  Yerhältniss  der  Potential- 
fanctionen  resp.  der  Elektricitatsmengen  in  den  Kugeln,  bei  denen  keine 
Anziebang  stattfindet  0- 


c 

H 

J 

A 

B 

P 

J- -1-0,693147 

00 

00 

A+i  0,073858 

2,0 

1  /0,073858 

2,1 

1,58396 

0,88175 

1,13844 

1,17439 

0,77828 

2,2 

1,43131 

0,72878 

0,52852 

0,56350 

0,69637 

2,3 

1,34827 

0,63395 

0,32917 

0,86357 

0,63553 

2,4 

1,29316 

0,57202 

0,23159 

0,26464 

0,58975 

2.5 

1,25324 

0,52537 

0,17432 

0,20630 

0,55888 

2,6 

1,22218 

0,48819 

0,13696 

0,16787 

0,51699 

2,7 

1,19755 

0,45746 

0,1 1082 

0,14090 

0,47805 

2.8 

1,17738 

0,43140 

0,09174 

0,12073 

0,46049 

2.9 

1,16056 

0,40886 

0,07720 

0,10526 

0,43667 

3.0 

1,14629 

0,38908 

0,06592 

0,09299 

0,41567 

3.1 

1,13404 

0,37151 

0,05693 

0,08304 

0,39672 

3.2 

1,12340 

0,35571 

0,04963 

0,07481 

0,37947 

3,3 

1,11410 

0,34150 

0,04363 

0,06791 

0,36376 

3.4 

1,10588 

0,32852 

0,03863 

0,06203 

0,34939 

3,5 

1,09859 

0,31663 

0,03441 

0,05697 

0,33615 

3.6 

1,09208 

0,30569 

0,03084 

0,05257 

0,32418 

3,7 

1,08623 

0,29557 

0,02775 

0,04872 

0,31263 

3,8 

1,08095 

0,28617 

0,02509 

0,04531 

0,30211 

3,9 

1,07617 

0,27742 

0,02278 

0,04229 

0,29233 

4,0 

1,07182 

0,26924 

0,02075 

0,03958 

0,28318 

>)ThoinBon,  Eeprint  of  papers,  p.  96,  97*. 
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H 

J 

a 

ß 

Q 

c 

H*—J^ 

H^  —  J^ 

1  1 

2  0,693147 

1  1 

2  0,693147 

00 

«  +  ^0,1 53726 

2,0 

l  /0,153726 

2,1 

0,91482 

0,50926 

0,15375 

0,22668 

0,39102 

2,2 

0,93869 

0,47476 

0,08236 

0,15251 

0,29435 

2,3 

0,95220 

0,44782 

0,05444 

0,12186 

0,23580 

2,4 

0,96142 

0,42528 

0,03955 

0,10309 

0,19944 

2,5 

0,96829 

0,40599 

0,02997 

0,09038 

0,16908 

2,6 

0,97354 

0,38888 

0,02342 

0,08078 

0,14476 

2,7 

0,97771 

0,37348 

0,01849 

0,07341 

0,12786 

2,8 

0,98105 

0,35946 

0,01500 

0,06710 

0,11318 

2,9 

0,98376 

0,34658 

0,01222 

0,06186 

0,09971 

3,0 

0,98598 

0,33467 

0,01010 

0,05731 

0,08877 

3,1 

0,98782 

0,32361 

0,00842 

0,05333 

0,07944 

3,2 

0,98934 

0,31327 

0,00708 

0,04981 

0,07139 

3,3 

0,99067 

0,30366 

0,00599 

0,04666 

0,06442 

3,4 

0,99178 

0,29462 

0,00510 

0,04382 

0,05839 

3,5 

0,99272 

0,28612 

0,00437 

0,04126 

0,05298 

3,6 

0,99351 

0,27810 

0,00378 

0,03891 

0,04868 

3,7 

0,99423 

0,27054 

0,00326 

0,03679 

0,04349 

3,8 

0,99484 

0,26338 

0,00283 

0,03484 

0,04061 

3,9 

0,99537 

0.25659 

0,00247 

0,03305 

0,03736 

*,o 

0,99583 

0,25015 

0,00216 

0,03139 

0,03444 

96  Für  zwei  einander  berührende  Kugeln  von  den  Radien  1  und  b  findet 

man  die  mittleren  Dichtigkeiten  nach  Poisson  (1.  c.  p.  52): 


1    _ 


1    — 


l  +  hj  \—t  '  h(l-\-b)J  l  —  t 


WO  h  das  Potential  ist.    So  wird 


71  ctg 


1  +  h 


t       1+6—1 


>-/H^ 


dt 


Hieraus  kann  man  die  Ladungen  AnÄ  und  49r&^jB,  sowie  die  Ca- 
pacitäten  Ca  und  Cb  der  Kugeln  berechnen.  Dies  ist  yon  Plana  (1.  c. 
p.  81)  geschehen. 
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Die  folgende  Tabelle  enthält  diese  Werthe,  sowie  unter  ß  das  Yer- 
h&ltniss  der  mittleren  Dichtigkeiten  B  :  Ä,  unter  4yt6a  und  4nöh  die 
mit  43r  multiplicirten  Maximal  dichtigkeiten  auf  den  diametral  gegen- 
überliegenden Stellen  der  grossen  und  kleinen  Kugel,  deren  Radien 
a  =  1  und  b  sind. 


b 

Ca 

Cb 

Ca-^  Cb 

ß 

4naa 

4nirb 

1 

0,69315 

0,69315 

1,38629 

1 

0,91578 

0,21588 

0,9 

0,72108 

0,59777 

1,31885 

1,02344 

0,92939 

1,00074 

0,8 

0,75116 

0,50496 

1,25612 

1,05037 

0,94239 

1,04332 

0,7 

0,78267 

0,41459 

1,19726 

1,08107 

0,95477 

1,22401 

0,6 

0,81629 

0,32831 

1,14460 

1,11721 

0,96628 

1,39407 

0,5 

0,85161 

0,24700 

1,09861 

1,16017 

0,97474 

1,56260 

0,4 

0,88809 

0,17228 

1,06037 

1,21241 

0,98547 

1,73751 

0,3 

0,92466 

0,10632 

1,03098 

1,27757 

0,99244 

2,12645 

0,2 

0,95903 

0,05214 

1,01117 

1,35906 

0,09718 

2,56949 

0,1 

0,98724 

0,01458 

1,00182 

1,47666 

0,99955 

3,21145 

0,05 

0,99640 

0,00387 

1,00027 

1,55038 

0,99994 

3,66106 

0 

1 

0 

1 

1,64494 

1,0000Q 

4,20721 

Sind  die  Kugeln  gleich,  also  a  =  b,  Ca  "==  Cb,  so  ist  die  Capacität 
einer  jeden 

C  =  alog2  :mz  0,69315a. 

Ist  die  eine  Kugel  sehr  klein,  so  bleibt  die  Ladung  der  grossen  beim 
Contact  fast  ungeändert;  ihre  Capacität  ist  Ce»  =  b,  die  Dichtigkeit  der 

1 


Elektricitat  auf  ihr  ^b  = 


4:Xh 


Die  Ladung  der  kleinen  Kugel  ist  da- 


gegen     nahezu    C«   =  —  -r;  die  Dichtigkeit  auf  ihr  ULf^  =   ^    ^    ,, 

ob  4.0.0 

woraus  folgt: 

^  =  ^  =  1,644936. 
H         6 

Dieses  Yerhältniss  ist  bei  den  Versuchen  mit  der  Probekugel  bei  der 
Drehwage  zu  beachten. 


Auf  experimentellem  Wege  hat  Coulomb  die  Vertheilung  der  Elek-  97 
tricität  zwischen   zwei  einander  berührenden  Kugeln  bestimmt.     Eine 
Kugel  Yon  6  Zoll  3  Linien  Umfang  wurde  elektrisirt  in  eine  grosse  Tor- 
sionswage mit  cubischem  Kasten  von  Spiegelglasplatten  eingeführt  und 
ihre  Ladung  durch  die  Abstossung  des  Wagebalken  s  bestimmt.    Sodann 
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wurde  sie  mit  Kugeln  von  24  resp.  11,5  Zoll  Umfang  berührt  und  wie- 
der ihre  Ladung  bestimmt.  Dabei  ergab  sich  das  Verhältniss  der  Thei- 
lung  der  Elektricität  zwischen  den  Kugeln  wie  11,1  resp.  3,08  :  1,  das 
Verhältniss  der  Dichtigkeiten  auf  der  kleineren  zu  der  auf  der  grösseren 
Kugel  wie  1,33  resp.  1,06  : 1.  —  Bei  anderen  Versuchen  wurde  eine  Kugel 
von  8  Zoll  Durchmesser  elektrisirt,  mit  einer  kleineren  von  1  Zoll  berührt,  die 
Ladung  der  letzteren  gemessen,  dieselbe  entladen,  wieder  an  der  grossen 
Kugel  geladen  u.  s.  f.  Ist  die  Ladung  der  grossen  Kugel  e,  die  ihr  durch 
die  kleine  Kugel  bei  der  ersten  Berührung  entzogene  Elektricitäts- 
menge  tne,  so  erhält  sie  bei  der  zweiten  die  Ladung  m{l  — m)e,  bei  der 
nten  w(l  — w)**~*e  =  e«»  woraus  sich  m  berechnen  lässt.  Nach  einer 
Correction  für  die  Zerstreuung  der  Elektricität  an  der  Luft  ergab  sich  das 
Verhältniss  der  Ladung  der  grossen  und  kleinen  Kugel  wie  37,6 : 1 ;  das 
der  Dichtigkeiten  wie  1 :  1,65  ^).  Sind  also  die  Radien  der  grösseren  und 
der  kleineren  Kugel  resp.  1,  Va»  V4»  Vs»  so  verhalten  sich  die  Dichtigkeiten 
wie  1 : 1,08 : 1,30 : 1,65  (her.  von  Poisson  [1.  c.  p.  60]  wie  1 : 1,16 : 1,32 : 1,44). 

98  An  der  Berührungsstelle  der  Kugeln  ist  die  elektrische  Dichtigkeit 

Null.  Bezeichnet  man  die  Dichtigkeit  an  dem  äusseren  Ende  der  Central- 
linie  m  der  kleineren  Kugel  (B)  mit  Z,  ist  die  mittlere  Dichtigkeit  auf 
der  grösseren  Kugel  (Ä)  gleich  A,  so  folgt  nach  Poisson  (1.  c): 

b  1 


1 


(t     1  +  ^  —  1)^      2(1  +  6)  1 

dt 


r=i '"^  I 


Z  0 

-  =  y  = r 


/t  1  +  6 1 
————dt 


Bei  Versuchen  von  Coulomb  (1.  c.p.  457)  wurde  erst  beim  Contact 
zweier  Kugeln  A  und  B  von  den  Radien  1  und  h  mittelst  der  Prüfungs- 
scheibe von  4  bis  5  Linien  Durchmesser  die  Dichtigkeit  Z  bestimmt,  dann 
wurden  die  Kugeln  getrennt  und  die  mittlere  Dichtigkeit  auf  der  grösse- 
ren A  bestimmt.    So  ergab  sich: 

^=  1  Va  V4  Vs 

y  her.      1,322      1,834      2,477      3,087 

beob.        1,27        1,55        2,35        3,18 

Nähert  sich  h  dem  Werthe  Null,  so  wächst  y  nach  Poisson  und 
Plana  bis  zu  4,207  an,  wie  auch  Coulomb  annähernd  beobachtet  hat. 

99  Die  Vertheilung  der  Elektricität  an  anderen  Stellen  auf  den  ein- 

ander berührenden  Kugeln  ergiebt  sich   aus  folgenden  Versuchen  von 
Coulomb  (1.  c.  p.  437).   Eine  Kugel  von  2  a  =  8  Zoll  Durchmesser  wurde 

^)  Coulomb,  M6m.  de  TAcad.  de  Paris,  1787,  p.  425  u.  f.* 
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mit  einer  anderen  von  2b  =  S  Zoll  oder  von  4  und  2 Zoll  Durchmesser 
in  Berührung  gebracht  und   mittelst  eines  Probescheibchens  von  4  bis 

5  Linien  Durchmesser  die  Ladung  an  den  je  um  a  =  30,  60, 180<*  von  der 
Contactetelle  entfernten  Stellen  gemessen.    So  ergab  sich  die  Dichtigkeit 

6  nach  diesen  Versuchen  und  der  Formel  von  Poisson,  §.  80; 


b  =  a 

b  — 

'Ua 

b        'Ua 

a 

ö  beob.     ber. 

0  beob. 

ber. 

(S  beob.     ber. 

30« 

0,21      0,171 

— 

— 

—         ^— 

60« 

0,80      0,746 

0,59 

0,556 

—         — 

90« 

1            1 

1 

1 

1            1 

180« 

1,05      1,140 

1,33 

1,24 

1,43      1,67 

Werden  zwei  Kugeln  a  und  b  erst  mit  einander  in  Contact  gebracht  100 
und  z.  B.  positiv  geladen,  dann  von  einander  entfernt,  so  erweist  sich 
nach  der  Rechnung  zuerst  der  der  grösseren  gegenüberliegende  Punkt 
der  kleineren  negativ  elektrisch;  diese  Ladung  wächst  bis  zu  einem 
Maximum,  wird  dann  bei  einem  bestimmten  Abstand  ^o  der  nächst- 
liegenden Punkte  der  Kugeln  zu  Null  und  verwandelt  sich  darauf  in  eine 
positive.    Nach  Plana  ist  der  Abstand  ^q: 

h 

1  0,9  0,8  0,7  0,6  0,5  0,4 


a 
J 

a 

b 

a 
J 

a 


0      0,18500      0,20500      0,35700      0,49547      0,53101      0,40418 

0,3  0,2  0,1  0,05  0,0101  0 

0,36239      0,39960      0,39382      0,37400     0,35703      0,35048 


Diese  Resultate  finden  schon  in  den  Versuchen  von  Coulomb^)  ihre 
Bestätigung.  Er  brachte  eine  Kugel  von  2a  =  11  Zoll  mit  kleineren 
von  resp.  2  &  =  8,  4  und  2  Zoll  Durchmesser  zum  Contact,  lud  sie  posi- 
tiv und  entfernte  sie  allmählich  von  einander.  Mittelst  eines  kleinen,  an 
einem  Schellackfaden  aufgehängten  Bleikoms  oder  eines  Probescheib- 
chens wurden  die  gegenüberliegenden  Punkte  der  Kugeln  berührt  und 
ihre  Ladung  bestimmt.  Sie  entsprach  ganz  den  obigen  Rechnungsresul- 
taten.  Unelektrisch  erwies  sich  die  kleine  Kugel  an  der  betreffenden 
Stelle,  wenn  der  Abstand  ^q  war^): 


1)  Ooul 
»)  Die  T 


_;omb,  M^m.  de  TAcad.  de  Paris,  1787,  p.  449*. 

, Theorie  von  Coulomb,  I.e.  p.  443*,  konnte  noch  nicht  erschöpfend 

«ein.  Eine  weitere  Verfolgung  dieses  Gegenstandes  bietet,  nachdem  die  Gnind- 
principien  feststehen,  weit  überwiegend  mathematisches  Interesse.  Wir  fähren 
deshalb  nur  noch  einige  fernere  Literatur  ausser  der  schon  erwähnten  an: 

1)  Allgemeine  Behandlung  von  Lipschitz,  Crelle's  J.  58,  p.  1,  1860*. 

2)  Yertheilnng  auf  Conductoren,  speciell  Systemen  von  Rotationsflächen  mit 
gemeinsamer  Axe:  Kötteritzch,  Schlömilch,  Zeitschr.  13,  p.  121,  1868*;  14, 
p.290,  1869*.    Siehe  auch  Maxwell,  Cavendish  papers,  Note  11,  p.  387*. 
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26  =  8  4  2 

z/o  1"  2"  2"  5'" 

gel      0,18        0,36        0,41 


a 

dl 
a 


ber.      0,357      0,383      3,397 


101  Ausserdem  hat  Coulomb^)  noch  folgende Vertheilungen  der  Elek- 

tricität auf  aneinander  liegenden  Körpern  bestimmt:  Eine  Anzahl  von 
Kugeln  1  bis  x  von  2  Zoll  Durchmesser  wurden  isolirt  in  gerader  Linie  an 
einander  gelegt  und  elektrisirt.  Die  eine  derselben  war  an  einem  Schel- 
lackstäbchen  befestigt.  Sie  wurde,  nachdem  sie  verschiedene  Stellen  der 
Reihe  eingenommen  hatte,  als  Standkugel  in  eine  Drehwage  gebracht, 
deren  Nadel  elektrisirt  war,  und  so  ihre  Ladung  bestimmt.  Das  Ver- 
hältniss  der  Dichtigkeiten  auf  den  einzelnen  Kugeln  betrug: 

6  Kugeln       I  1        II  0,675        III    0,64 
12  Kugeln       I  1        II  0,667       VI    0,588 
24  Kugeln       I  1        II  0,641        XII  0,571. 

Ferner  wurden  an  eine  Kugel  G  von  8  Zoll  Durchmesser  Reihen 
von  Kugeln  I  bis  x  von  2  Zoll  Durchmesser  gelegt  und  ihre  Ladung  be- 
stimmt. Zuletzt  wurde  auch  Kugel  Q  aus  der  Reihe  entfernt,  die  Kugel 
X  an  sie  gelegt,  und  in  der  Drehwage  geprüft.  Aus  dem  bekannten  Ge- 
setz der  Vertheilung  der  Ladung  zwischen  zwei  verschieden  grossen  Ku- 
geln berechnete  man  die  Dichtigkeit  auf  Q.    Dieselbe  betrug: 


3)  Vertheilung  auf  einem  Ringe.    C.  Neu  mann.    Halle  1864.     51  8.     8<>*. 

4)  Vertheilung  auf  einem  kreisförmig  begrenzten  Kugelsegment.  Llp- 
schitz,  Orelle's  J.  58,  p.  152,  1861*. 

5)  £lektricitätsvertlieilung  auf  einem  von  Kugelcalotten  begrenzten  Körper. 
Mehler,  CreUe's  J.  68,  p.  134,  1868*,  auch  Goth,  Math.  Ann.  4,  p.  245,  1871*. 

6)  Elektricitätsvertheilung  auf  Kugeln.  L  o  b  e  c  k ,  Schlömilch,  Zeitschr.  3, 
p. 89. 1858*.  Plana.Mem.  diTorino,?,  I845*;16,p.57, 1860*.  Cayley, Phil. Mag. 
[4]  18,p.ll9, 193, 1859*  ;  [5]  5,  p. 54, 1878*.  Kirchhoff  ,Orelle'sJ.  59, p. 89,  1861\ 
Volpicelli,  Comptrend.  56,  p.  1158,  1863*.  Cimento,  18, j).  385;  19,  p.  59,  77, 
149,  357;  20,  p.  19,  121,  1864*.    Bobylew,  Math.  Ann.  7,  p.  396,  1874*. 

7)  Vertheilung  zwischen  Kugeln  und  geraden  Linien  oder  Curven.  Kel- 
ler, Cimento,  [2]  13,  p.  155,  1875*;  desgl.  zwischen  Bing  und  Kugel,  ibid.  [2] 
12,  p.  79,  166,  1874*. 

8)  Dichtigkeit  an  der  Spitze  von  Kegeln.  Green,  Essay,  p.  12*;  desgl. 
bei  InAuenzirung  durch  einen  elektrischen  Punkt  in  der  Axe  und  in  einer  durch 
Kotation  eines  Kreissegmentes  um  seine  Sehne  erhaltenen  Spindel.  Mehl  er, 
a lieber  eine  mit  Kugel-  und  Cylinderfunctionen  verwandte  Function  u.  s.  f." 
Elbinc  1870*. 

9;  Vertheilung  auf  Kugelfläche,  unbegrenzter  ebener  Platte,  auf  zwei  leiten- 
den Kegelfiächen,  auf  einer  auf  einem  elektrisirten  isolirenden  Cylinder  liegen- 
den Kugel  u.  8.  f.  Weickert,  „Aus  dem  Gebiet  der  Influenzelektricität",  Dis- 
sertation, Leipzig  1879*,  u.  s.  f. 

*)  Coulomb,  Möm.  de  l'Acad.  de  Paris,  1788,  p.  617  seq.* 
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GvL.  2  Kug.  G  0,66  I  0,39  II  1 
Gu.  4  Kug.  G  0,53  I  0,29  IV  1 
Gu.24Kug.    G  0,46    10,27    U  0,48    XII  0,59    XXIII  0,67  XXIV  1. 

Nachdem  die  Ladung  einer  Kugel  von  2B  =  S  Zoll  Durchmesser  102 
durch  Berührung  mit  einer  Kugel  von  9  Linien  Durchmesser  und  Beoh- 
achtung  der  Ladung  der  letzteren  bestimmt  war,  wurde  die  Kugel  mit 
30  Zoll  langen,  an  den  Enden  abgerundeten  Cylindern  von  yerschiede- 
nem  Durchmesser  2r  conaxial  berührt  und  nach  der  Entfernung  dersel- 
ben wieder  ihre  Ladung  mittelst  der  kleinen  Kugel  gemessen^).  So  er- 
gab sich  bei  Division  mit  der  Oberfläche  das  Verhältniss  der  mittleren 
Dichtigkeiten  auf  der  Kugel  D  und  dem  Cylinder  d: 

2  r     i/ß        1         2  4  8  Zoll 

d 
-^     9,0      2,0      1,3      0,85      0,60 

Ist  der  Durchmesser  der  Kugel  24  Zoll,  so  ist  für  einen  Cylinder 

d  R 

von  1  Zoll  Dicke  —  =:  6,  also  proportional  dem  Verhältniss  —      Aen- 

dert  sich  bei  gleichbleibender  Kugel  die  Länge  der  Cylinder ,  so  bleibt 
das  Dichtigkeitsyerhältnisa  ziemlich  unverändert,  wenn  die  Cylinder  nicht 
allzu  kurz  sind.    Annähernd  ist  für  Kugeln  und  Cylinder,  wenn 

r<%B:d  =0,1875  ^;     r<V43i2:^  =  0,1875  — • 

Bei  Berührung  mit  dünnen  Drähten  u.  s.  f.  ist  somit  auf  der  Kugel 
die  Dichtigkeit  im  Verhältniss  zu  der  auf  den  Drähten  nur  sehr  gering, 
namentlich  aber  zu  der  auf  den  Enden  derselben,  wo  sie  die  mittlere 
Dichtigkeit  noch  bedeutend  übertreffen  muss. 

Wird  ein  nicht  isolirter  Cylinder  conaxial  einer  elektrisirten  Kugel  103 
von  1  Zoll  Durchmesser  genähert,  ist  d  die  Dichtigkeit  an  dem  der  Ku- 
gel gegenüberliegenden  Ende  des  Cylinders,  D  die  mittlere  Dichtigkeit 
auf  der  Kugel,  a  der  Zwischenraum  zwischen  Kugelmittelpunkt  und  Cy- 
linder, H  der  Radius  der  ersteren,  r  der  der  letzteren  in  pariser  Zollen, 
so  ist  nach  Coulomb  (1.  c.  p.  690),  wenn  r  gegen  R  sehr  klein  ist,  d 
durch  die  empirische  Formel  gegeben: 

d  ==  2,07  — -3- . 

'      r{R  +  ay^* 

An  verschiedenen,  um  den  Abstand  h  vom  Mittelpunkte  der  Kugel 
entfernten  Kreisschnitten  der  Cylinder  war  die  Dichtigkeit  proportional 

7^;  nur  gegen  die  der  Kugel  zunächst  liegende  Stelle  wurde  sie  grösser. 


')  Coulomb,  M^m.  de  TAcad.  de  Paris,  1780,  p.  645  seq.* 
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War  der  Cylinder  daselbst  halbkugelförmig  abgerundet,  so  betrug  die 
Dichtigkeit  über  das  Doppelte  von  der  an  einem  Punkt,  der  um  den 
Cylinderdurchmesser  davon  entfernt  lag  (1.  c.  p.  687). 

104  Auf  der  Mitte  einer  am  Hände  abgeleiteten  Kreisscheibe  von  16  Zoll 

Durchmesser,  die  senkrecht  auf  der  Verbindungslinie  ihres  Mittelpunktes 
mit  dem  Mittelpunkte  einer  8  zölligen  positiv  elektrisirten  Kugel  in  ver- 
schiedenen Abständen  aufgestellt  war,  wurde  die  Dichtigkeit  der  Elek- 
tricität  bestimmt,  indem  ein  kreisrundes  Loch  von  2  Zoll  Durchmesser 
in  der  Mitte  der  Scheibe  eingeschnitten  war,  in  welches  genau  eine  gleich 
grosse  Probescheibe  passte.     Die  Rückseite  derselben  erwies  sich  durch 
empfindliche  Elektroskope  völlig  unelektrisch.     Die  Probescheibe  wurde 
darauf  in  die  Drehwage  gebracht  und  ihre  negative  Ladung  durch  die 
Anziehung  der  positiv  elektrisirten  Nadel  der  Wage  bestimmt.    Bei  ver- 
schiedener   Entfernung    der  Platte    nahmen    die   Dichtigkeiten    genau 
proportional  dem  Quadrat  ihres  Abstandes  vom  Kugel mittelpunkte   ab 
(1.  c.  p.  698). 

Ist  die  Metallscheibe  isolii*t,  so  ist  sie  in  der  Mitte  der  Kugel  un- 
gleichnamig, am  Rande  aber  gleichnamig  geladen;  dazwischen  befindet 
sich  eine  kreisförmige  Indifferenzzone  ^). 


4.    Wirkung   der  Spitzen   und   Flammen. 


105  Da  nach  §.  81  an  den  scharf  gekrümmten  Stellen  der  Körper  die 

Dichtigkeit  der  Elektricität ,  also  auch  das  Potential  auf  die  auf  der 
Einheit  der  Oberfläche  aufgehäuften  Elektricitäten  sehr  gross  ist,  treten 
die  Abstossungserscheinungen  der  Elektricitäten  daselbst  besonders  stark 
hervor. 

Wird  z.  B.  einer  elektrisirten  Kugel  eine  abgeleitete  Spitze  in  einer 
schlechtleitenden  Flüssigkeit,  z.  B.  Terpentinöl,  gegenübergestellt,  so  be- 
wegt sich  die  Flüssigkeit  mit  beschleunigter  Geschwindigkeit  an  der 
Spitze  entlang,  geht  zur  Kugel  hin  und  trifft  mit  dem  von  dieser  kom- 
menden Strome  zusammen,  wo  sie  seitwärts  und  zurück  zur  Spitze 
geht  u.  8.  f.,  so  dass  dadurch  allmählich  Elektricität  von  der  Kugel  zur 
Spitze  übergeht.     Dasselbe  geschieht  bei  umgekehrter  Verbindung  ^). 

Wir  werden  später  nachweisen,  dass  ein  Körper,  in  dem  an  einer 
Stelle  seiner  Oberfläche  die  elektrische  Dichtigkeit  und  entsprechend 
das   Potential    aller   Elektricitäten    auf   die  dort  angehäufte  Elektrici- 


*)  Vergl.    die  Versuche  von  Fechner,  Pogg.  Ann.    51,   p.  321,    1840*.    — 
2)  Perrot,  Oompt.  rend.  60,  p.  450,  1865*. 
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t&t  unterhalb  einer  bestimmten  Grenze  erhalten  wird,  seine  Elektri- 
cität  daselbst  nur  durch  Zerstreuung  an  die  Luft  abgiebt;  sobald  das 
Potential  an  dieser  Stelle  diese  Grenze  überschreitet,  eine  unter  Licht- 
erscheinung  erfolgende  plötzliche  Ausstossung  derselben  in  grösseren 
Mengen  stattfindet.  Wird  der  Körper  also  mit  einer  con stauten  Elek- 
tricitätsquelle  -verbunden,  so  erfolgen  je  nach  ihrer  Ergiebigkeit  die 
derartigen  einzelnen  Entladungen  schneller  oder  langsamer  auf  einander. 
Bei  dieser  Ausstossung  lösen  sich  sowohl  glühende  Theilchen  des  Körpers 
Ton  jenen  Stellen  los,  als  auch  die  daselbst  auf  den  Körper  drückende, 
ihm  gleichnamig  elektrisirte,  ebenfalls  zum  Leuchten  gebrachte  Luft  von 
ihm  fortgetrieben  wird. 

An  den  am  stärksten  gekrümmten  Stellen  der  Oberfläche  eines  ge^ 
ladenen  Körpers,  also  namentlich  an  Spitzen,  ist  bei  zunehmender  Ladung 
des  Körpers  zuerst  die  Grenze  des  Potentials  überschritten,  wo  die  all- 
mähliche Zerstreuung  der  Elektricität  durch  die  plötzliche  Ausstossung 
ersetzt  wird. 

Es  ist  demnach  unmöglich,  einen  mit  einer  Spitze  an  einer  Stelle 
versehenen  Conductor  mit  einer  ebenso  grossen  Menge  Elektricität  zu  laden, 
wie  ohne  dieselbe. 

Werden  in  einem  Körper  B,  etwa  einem  Cylinder  (Fig.  30),  durch  106 
Annäherung  eines  z.  B.  positiv  elektrisirten  Körpers,  einer  Kugel  A,  die 
Elektricitäten   durch  Influenz  vertheilt,  und   bringt  man  an  dem  dem 
Körper  Ä  abgekehrten  Ende   eine    Spitze    an,     so    entweicht    aus  ihr 
hei  einer  bestimmten  Ladung  der  grösste  Theil  der  daselbst  angehäuf- 


ten positiven  Influenzelektricität  zweiter  Art;  der  Körper  B  bleibt 
noch  mit  negativer  Influenzelektricität  (erster  Art)  geladen,  auch  wenn 
die  Spitze  und  Körper  A  entfernt  werden.  Wird  die  Spitze  an  der  dem 
Körper  A  zugewandten  Seite  befestigt,  so  ist  an  ihr  wiederum  die  durch 
Influenz  erzeugte  negative  Elektricität  besonders  dicht;  ebenso  wird 
durch  Rückwirkung  derselben  auf  den  influeuzirenden  Körper  die  Dich- 
tigkeit der  Elektricität  an  der  ihm  gegenüberliegenden  Stelle  besonders 
gesteigert,  wodurch  wiederum  die  Influenz  auf  die  Spitze  vermehrt 
wird.  So  ist  das  Potential  auf  die  auf  der  Spitze  aufgehäufte  Elek- 
tricität schon  bei  einer  relativ  geringen  Ladung  des  Körpers  A  so  gross, 
dass  eine  Ausstossung  aus  derselben  eintritt.  Die  mit  der  negativen 
Influenzelektricität  erster  Art  geladenen  von  der  Spitze  ausströmenden 
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Theilchen  bewirken  dann  eine  Ausgleichung  derselben  mit  der  positiven 
Elektricitdt  des  influenzirenden  Körpers  Äj  der  mehr  oder  weniger  ent- 
laden wird,  während  B  überwiegend  die  positive  Influenzelektricitat 
behält.  Diese  Entladung  findet  so  lange  statt,  bis  unter  den  bei  der- 
selben obwaltenden  Bedingungen  (Dichtigkeit  der  Luft  u.  s.  f.)  das  Potential 
der  Elektricitäten  nicht  mehr  genügt,  eine  Ausströmung  der  Elektricitat 
zu  bewirken. 

Ist  der  Körper  B  abgeleitet,  so  entweicht  die  positive  Influenz- 
elektricitat in  B  in  den  Erdboden,  so  dass  scheinbar  die  Ellektricitat 
von  Ä  durch  die  Spitze  direct  abgeleitet  wird. 

Man  sagt  deshalb  wohl  ziemlich  unpassend  bei  diesen  Versuchen, 
die  Spitze  sauge  die  Elektricitat  des  influenzirenden  Körpers  ein. 

In  ähnlicher  Weise  ladet  sich  z.  B.  auch  das  Goldblatt-  oder  Säulen- 
elektroskop,  dessen  Metallstab  oben  an  Stelle  einer  Kugel  eine  Spitze 
trägt,  bei  Annäherung  eines  elektrisirten  Körpers  stärker  als  mit  der 
Kugel  und  zwar  dauernd,  während  es  mit  der  Kugel  nach  Entfernung 
des  influenzirenden  Körpers  wieder  ungeladen  ist. 

107  Bringt  man  an  dem  der  Influenz  von  Ä  ausgesetzten  leitenden 
Körper  B  dem  Körper  A  gegenüber  mehrere  Spitzen  an,  so  kann  an  den 
ihnen  gegenüberliegenden  Punkten  von  Ä  die  elektrische  Dichtigkeit 
nicht  mehr  in  dem  Maasse  steigen,  wie  bei  einer  Spitze,  dieselben  „saugen ** 
schwächer  wie  letztere  die  Elektricitat  des  geladenen  Körpers  A  auf. 

Ist  Körper  A  ein  Nichtleiter,  auf  dem  sich  die  Elektricitäten 
nicht  schnell  verschieben,  so  wirken  indess  mehrere  Spitzen,  die  den 
einzelnen  Punkten  desselben  die  Ladung  entziehen,  stärker  als  nur  eine. 

Ist  die  Spitze  an  dem  influenzirenden  oder. influenzirten Körper  von 
einer  fast  völlig  geschlossenen  Metallhülle  umgeben,  so  ist  die  elektrische 
Dichtigkeit  an  ersterer  Null,  sie  kann  keinen  Uebergang  der  Elektricitat 
vermitteln,  so  z.  B.  wenn  sie  sich  mehr  oder  weniger  tief  in  einer  ihr 
concentrischen  Metallröhre  befindet.  Auch  wenn  sie  in  eine  Ebonit- 
scheibe gekittet  ist,  aus  der  sie  gar  nicht  oder  nur  sehr  wenig  hervor- 
ragt, ist  die  Dichtigkeit  an  ihr  wegen  der  veränderten  Elektricitätsver- 
theilung  geringer,  sie  giebt  die  Elektricitat  viel  schwächer  aus  *). 

108  Aehnlich  wie  Spitzen  wirken  auch  Körper,  welche  mit  Flamme  brennen 
und  dabei  leitende  Gasmasseu  entwickeln.  Führt  man  eine  Alkoholflamme, 
die  aus  einer  zur  Erde  abgeleiteten  Metalllampe  brennt,  oder  eine  aus 
einem  abgeleiteten  Bunsenschen  Brenner  herausbrennende  Gasflamme 
über  die  durch  Reiben  elektrisirte  Oberfläche  eines  Nichtleiters,  z.  B.  eines 
geriebenen  Stückes  Bernstein'),  einer  Harz-  oder  Ebonitplatte   hin,  so 


')  Vgl.  U.A.  Per  rot,  Compt.  rend.  6Ö,  p.  180,  1865*.  Montigny,  Compt. 
rend.  60,  p.  412,  1865.  —  ^)  Saggi  di  uaturali  esperienze  fatte  neu'  accad.  del 
Cimento.  Firenze,  p.  229,  1666*. 
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wird  die  auf  ihrer  Oberfläche  aufgehäufte  Elektricität  völlig  abgeleitet. 
Dies  ist  ein  werthvoUes  Mittel,  elektrisirte  Nichtleiter  schnell,  zunächst 
auf  ihrer  Oberfläche,  zu  entladen. 

Setzt  man  femer  auf  einen  geladenen  Conductor  eine  Metalllampe, 
in  der  aus  einem  Docht  Alkohol  herausbrennt,  oder  einen  Bunsenschen 
Brenner,  dem  das  Gas  durch  ein  eingekittetes  Glasrohr  zuströmt,  so 
entladet  sich  der  Conductor  sehr  schnell.  Nähert  man  der  Flamme 
einen  unelektrischen  isolirten  metallischen  Körper,  so  wird  er  mit  der 
Elektricität  des  Gonductors  geladen.  —  Nähert  man  einem  geladenen 
Conductor  die  Flamme,  welche  aus  dem  zur  Erde  abgeleiteten  Brenner 
herausbrennt,  so  wird  der  Conductor  durch  die  Influenzwirkung  eben- 
falls entladen.  Ist  die  Flamme  isolirt  mit  einem ,  anderen  Conductor 
verbunden,  so  erhält  dieser  eine  dem  ersten  geladenen  Conductor  gleich- 
namige Ladung.  Eine  Umgebung  der  Flamme  mit  einer  Metallröhre 
hindert  dieses  Verhalten  nicht. 

Auch  hier  sollen  nach  R  i  e  s  s  ^)  die  leitenden  Flammengase  in  Spitzen 
auslaufen,  die  den  Uebergang  der  Elektricität  vermitteln.     Indess  kann 
man  nach  vanRees')  bei  Projection  des  Flammcnbildes  auf  einen  Schirm 
mittelst  eines  Sonnenmikroskopes  keine  derartige  Spitzen  wahrnehmen. 
Man  kann  deshalb  annehmen,  dass  die  durch  directe  Mittheilung  elek- 
trisirten   heissen    und  leitenden  Bestandtheile  der  Flamme,    wenn  sie 
sich  mit  der  Luft  mengen,   zwar  dabei  kalt  und  zum  Theil  nichtleitend 
werden,  aber  doch  die  Elektricität  mit  sich  fortführen.     Ist  die  Flamme 
der  Influenz  eines  z.  B.  positiven  Körpers  ausgesetzt,  so  sammelt  sich  die 
in  ihr  vertheilte  positive  Elektricität  in  dem  mit  der  Flamme  verbun- 
denen Conductor,  die  negative  entweicht  mit  den  Flammengasen,  welche 
von  dem  elektrisirten  Conductor  angezogen  werden  und  somit  letztern 
entladen  *). 

Das  Weitere  hierüber  werden  wir  erst  in  späteren  Capiteln  mit? 
theilen.  (Vergl.  Elektricität  der  Flammen.  Durchgang  der  Elektricität 
durch  Gase.) 

5.    Accumulatoren. 

Ist  ein  System  von  z.  B.  positiv  elektrischen  Massen  -|-  m  von  einer  109 
geschlossenen  leitenden  Hülle  H  umgeben ,  so  ladet  sich  deren  innere 
Fläche  mit  einer  Quantität  negativer  Elektricität  —  mi,  ihre  äussere 
mit  «j  =  -f-  Wi.  Legt  man  zwischen  die  beiden  Oberflächen  der  Hülle 
eine  die  innere  Oberfläche  umschliessende  Fläche,  so  ist  in  jedem  Punkte  P 
derselben,  wenn  ihre  Normale  daselbst  N  ist,  da  im  Innern  von  H  beim 
Gleichgewichtzustaud  derElektricitäten  das  Potential  constant  sein  muss. 


»)  Biesfl,  Abh.  d.  Berl.  Akad.,  1844,  p.  35*.  Poffg.  Ann.  61,  p.  545*,  ibid. 
71,  p.  568,  1847',  73,  p.  307,  74,  p.  580,  1848*.  —  ^)  van  Rees,  Het  institut 
of  verslagen  etc.  1846,  Note  1,  p.  62;   Pogg.  Ann.  73,  p.  41,  74,  p.  379,  1848*. 
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-j^ —  u.     iin>.u  >,.  •«  uiäichuDg  4  ist  also  die  gesammte  von   ihr  uid- 

scbtoasene  freie  Elektricitätsmenge  Q^m  —  Wj^O.  Die  durch  die 
InnereD  elektrischen  Massen  m  in  der  Hülle  vertheilten  Elektricitäta- 
mengen  +  Wj  sind  also  ebenso  gross,  wie  die  Menge  der  vertheilenden. 
Auf  der  äusseren  Fläche  der  UüUe  verbreitet  sich  dann  die  Elek- 
tricität  -|-  Wj  ^^:  m,  wie  wenn  sie  allein  vorhanden  wäre;  so  dasa 
die  Oberfläche  fär  sich  allein  eine  Niveaufläche  ist.  Die  Potential- 
Fig.  31.  functtonen  der  Massen  w», 

tu,  und  »Mi  auf  Punkt  J* 
sind  zusammen  couBtaot. 
Die  so  gefundene  Terthei- 
lung  ist  nach  §.  83  all- 
gemein gültig. 

Die  Vertheilung 
der  Elektricität  +  m, 

Fläche  der  Hülle  ist 
hiernachTon  derLage 
der  Massen  m  im  In- 
nern ganz   unabh&n- 


110  Dieses  Resultat,  ist  durch  einen  Versuch  von  Faraday')  erwiesen 
worden. 

Ein  Blechgel^BB  A,  Fig.  31,  welches  auf  isolirenden  Schellack-  oder 
GlasfüBsen  steht,  ist  mit  einem  au  einem  Glasstiel  befestigten  Deckel  versehen, 
an  welchem  innerhalb  einige  Haken  angebracht  sind.  Das  GefKss  steht 
durch  eine  frei  in  der  Luft  schwebende  Metallachnur  mit  einem  Elektro- 
skop  in  Verbindung.  Hängt  man  eine  elektrisirte  Metallkngel  an  einem 
Seidenfaden  im  Innern  des  Gefaasea  auf,  so  zeigt  das  Elektroskop  einen 
Ausschlag.  Derselbe  bleibt  ungeändert,  wenn  man  die  Kugel  etwa  durch 
Neigen  des  GefäBses  an  verschiedene  Stellen  desselben  bringt,  ja  auch 
wenn  man  das  Getass  so  stark  neigt ,  dass  die  Engel  die  Wand  berührt 
und  ihre  Elektricität  auf  das  Gefass  selbst  überträgt. 

111  Hat  man  also  z.  B.  eine  Metallkugel  durch  Verbindung  mit  dem 
einen  Pol  einer  am  andern  Pol  .abgeleiteten  Säule  mit  einer  bestimm- 
ten bekannten  Elektricitätsmenge  (auf  ein  bestimmtes  Potential)  geladen 
und  den  Ausschlag  des  mit  dem  Gefäss  verbundenen  Elektroskops '  beim 
Hineinhängen  der  Kugel  in  das  Gefass  beobachtet  und  vergleicht  damit 
den  Ausschlag  durch  einen  in  das  Gelass  gebrachten  geriebenen  Körper, 


.   Phil.  Mag.  [3]  22,  p.  200".    Pogg.  Ann.  58,  p.  S03,  1843*. 
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sei  er  ein  Leiter  oder  ein  Isolator,  so  kann  man  dadurch  die  auf  dem- 
selben erzengte  Elektricitätsmenge  bestimmen,  was  kaum  geschehen  ist. 

Hängt  man  in  das  Gefass  den  einen  oder  anderen  von  zwei  anein-  112 
ander  geriebenen  isolirten  Körpern  (ein  Stück  Schellack,  ein  Seiden- 
kissen ^) ,  so  ist  in  beiden  Fällen  der  Ausschlag  des  Elektroskops  der 
gleiche,  aber  mit  entgegengesetzten  Elektricitäten.  Uängt  man  beide 
Körper  getrennt  von  einander  hinein,  so  zeigt  das  Elektroskop  keinen 
Aasschlag.  Dies  beweist,  dass  die  Körper  sich  bei  der  Reibung 
aneinander  mit  gleichen  Quantitäten  positiver  und  nega-^ 
tiver  Elektricität  laden. 

Setzt  man  eine  Anzahl  (4)  conaxialer  Metallcylinder  ineinander,  welche  113 
durch  zwischengelegte  Schellackstäbchen  von  einander  getrennt  sind, 
und  bringt  in  den  innersten  einen  etwa  mit  der  Elektricitätsmenge 
■\-  tn  geladenen  isolirten  Körper,  eine  an  einem  Seidenfaden  hängende 
elektrisirte  Metallkugel,  so  divergirt  ebenfalls  ein  mit  dem  äussersten  ver- 
bundenes Elektroskop  wie  bei  unmittelbarer  Berührung  derselben  mit 
dem  äusseren  Cylinder,  indem  der  Reihe  nach  auf  den  inneren  und 
äusseren  Oberflächen  der  Cylinder  die  Elektricitätsmengen  ^  m  vertheilt 
werden  n.  s.  f. 

Ist 'durch  einen  mit  der  Elektricitätsmenge  -^  m  geladenen  Körper  ^  114 
ein  ihn  ganz  umhüllender  Körper  B  durch  Influenz  innen  und  aussen 
mit  den  Elektricitätsmengen  ip  m  geladen ,  und  führen  wir  dem  Kör- 
per B  beliebige  Elektricitätsmengen  von  aussen  zu,  so  vertheilen  sie  sich 
nach  demselben  Gesetze  auf  seiner  äusseren  Fläche,  wie  die  schon  da- 
selbst vorhandene  Menge  +  w ,  so  dass  auch  für  sie  im  Innern  das  Po- 
tential constant  ist;  sie  ändern  also  die  Yertheilung  innerhalb  nicht;  die 
Potentialfunction  in  Ä  und  B  nimmt  um  gleichviel  zu,  die  Differenz  der 
Potentialfunctionen  in  beiden  bleibt  dieselbe.  Ist  die  zugeführte  Elek- 
tricitätsmenge gleich  und  entgegengesetzt  der  auf  der  Oberfläche  von  B 
Yorhandenen  -|-  m ,  so  wird  dieselbe  unelektrisch ,  die  Potentialfunction 
im  Innern  von  B  wird  Null.  Ganz  dasselbe  wird  erreicht,  wenn  der  Kör- 
per B  durch  Ableitung  zur  Erde  entladen  wird. 

Dann  wirkt  die  Elektricitätsmenge  -\-  m  auf  Ä  genau  gleich  und 
entgegengesetzt  der  auf  der  Innenfläche  von  B  zurückgebliebenen  Elek- 
tricitätsmenge —  m.     Beide  zusammen  wirken  nicht  nach  aussen. 

Ersetzt  man  die  Elektricität  —  m  auf  der  Innenfläche  von  B  durch 
eine  ganz  gleich  vertheilte  Elektricitätsmenge  -l-  ^^  so  wirkt  sie  gerade 
so  nach  aussen,  wie  dieselbe  Elektricitätsmenge  auf  ii. 

Werden  zwei  Körper  durch  irgend  einen  Elektricität  erzeugenden  115 
Apparat,  z.B.  durch  Verbindung  mit  den  Polen  einer  galvanischen  Säule 


*)  Bighi,  N.  Cimento,  9,  p.  Ul,  1873*, 
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so  geladen,  dass  die  Potentialfunctionen  in  ihnen  einen  hestimmten  Werih 
erreichen,  so  pflegt  man  dem  Apparat  eine  gewisse,  der  Differenz  der 
Potentialfunctionen  gleiche  elektromotorische  Kraft  heizulegen. 

Dieser  Name  ist  davon  ahgeleitet,  dass,  wenn  an  zwei  um  die  Länge 
d  X    entfernten    Stellen    eines    Leiters    die    Potentialfunctionen  V   und 

dV         ,  , 

V  -{-  -T—  dx  sind ,  die  Kraft ,  welche  die  Masseneinheit  der  Elektricitat 
ax 

an    den    zwischen   diesen   Stellen   liegenden  Punkten    antreibt,    gleich 

dV  , 
—  -r—  ist.    Diese  Kraft  selbst  bezeichnet  man  mit  dem  Namen  elektri- 
ax 

sehe  Scheidungskraft,  da,  wenn  der  Leiter  un elektrisch  ist,  durch  sie 
die  Nullelektricität  in  ihm  in  die  positive  und  negative  Elektricitat  zer- 
legt wird. 

Ist  die  Länge  dx  bei  verschiedenen  Werthen  d  V  die  gleiche ,  so 
ist  diese  Kraft  proportional  d  F;  welchem  Werthe  also  für  diesen  Fall  die 
elektricitätserregende  oder  elektromotorische  Kraft  gleichgesetzt  wird. 
Immerhin  ist  zu  bemerken ,  dass  d  V  eine  Differenz  von  Potentialen 
ist,  welche  einer  gewissen  Arbeit  entspricht,  und  aus  ihr  erst  durch  Divi- 
sion mit  einer  Länge  dx  die  je  auf  eine  Elektricitätsmasseneinheit  wir- 
kende beschleunigende  Scheidungskraft  erhalten  wird. 

116  Mit  dem  Namen  Spannung  pflegt  man  die  Potentialfunction  der 
Elektricitäten  auf  eine  Stelle  eines  Körpers,  mit  dem  Namen  Span  nun  gs - 
differenz  an  zwei  Stellen  die  der  elektromotorischen  Kraft  zwischen 
ihnen  gleiche  Differenz  der  Potentialfunctionen  daselbst  zu  bezeichnen. 

Indess  wird  diese  Definition  durchaus  nicht  scharf  festgehalten. 
Häufig  wird  unter  Spannung  an  einer  Stelle  auch  die  Dichtigkeit  der 
daselbst  aufgehäuften  Elektricitat,  unter  Spannungsdifferenz  die  Differenz 
der  Dichtigkeiten  an  zwei  Stellen  verstanden.  Sind  gleich  gestaltete 
und  gleich  grosse  Körper  mit  verschiedenen  Elektricitätsm engen  geladen, 
so  ist  in  der  That  die  Potentialfunction  in  ihnen  den  Dichtigkeiten  an 
correspondirenden  Punkten  proportional. 

Auch  bezeichnet  man  wohl  als  Spannung  ifension)    den  Antrieb 

(yrL.1,  den  die  Einheit  der  Elektricitat  an  einer  Stelle  der  Oberfläche 

eines 'Körpers  in  der  Richtung  der  Normale  ^  erfahrt  ^). 

Ladung  nennt  man  meist  die  in  einem  Körper  oder  an  einer  be- 
stimmten Stelle  seiner  Oberfläche  aufgehäufte  Elektricitätsmenge. 

117  Als  Capacität  eines  mit  Elektricitat  geladenen  Leiters  ii,  welcher 
sich  eventuell  in  der  Nähe  eines  ihn  umgebenden  influenzirten  Leiters 
B  befindet,    bezeichnet    man  diejenige    Elektricitätsmenge  J^,    welche 


')  Maxwell,  Treatise  of  El.  1,  p.  47,  1873*. 
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erforderlich  ist,  um  die  Potentialfunction  der  Ellektricitäten  im  Innern  des 
I^eiters  A  auf  den  Werth  Eins  zu  bringen,  während  in  dem  umgebenden 
Körper  das  Potential  Null  ist.  (Als  Einheiten  der  Elektricitätsm engen 
und  Längen  dienen  die  §.66  erwähnten.) 

Ist  also  die  Potentialfunction  in  Ä  gleich  F,  die  zur  Erzeugung 
derselben  erforderliche  Elektricitätsmenge  JE,  die  Gapacitat  gleich  C,  so 
ist  E=  CV. 

Da  eine  Vermehrung  der  Potentialfunction  durch  Zuführung  von 
freier  Elektricität  zu  den  umgebenden  Körpern  die  Körper  Ä  und  JB 
gleichmässig  betrifft,  ohne  eine  Aenderung  der  Elektricitätsmenge  in  Ä 
zu  bewirken,  so  ist  die  Gapacitat  yon  A  auch  der  Elektricitätsmenge 
in  A  gleich,  welche  zwischen  A  und  den  umgebenden  Körpern  B  die 
Potentialdifferenz  Va  —  Vi  gleich  Eins  erzeugt. 

Die  Gapacitat  ist  von  den  Dimensionen  und  der  Gestalt  der  Körper  118 
abhängig.     Da  das  Potential  der  Elektricitäten   auf  einen  Punkt  umge- 
kehrt proportional  der  Entfernung  zwischen  beiden  ist,    so   sind   die 
Capacitäten  ähnlicher  Leitersysteme  proportional  den  homologen  Dimen- 
sionen derselben. 

Ist  der  umhüllende  Körper  B  abgeleitet,  so  vermindert  sich  die  119 
durch  die  Elektricität  -{-  ^  von  A  allein  in  A  erzeugte  Potentialfunction 
durch  die  in  B  durch  Influenz  erzeugte  entgegengesetzte  Elektricität 
—  m  um  so  weniger,  die  Gapacitat  von  A  ist  um  so  kleiner,  je  weiter 
der  umhüllende  Körper  B  von  A  entfernt  ist.  Ist  derselbe  unendlich 
weit, 'so  verhält  sich  demnach^  wie  ohne  Hülle,  wir  bedürfen  einer  ge- 
ringeren Elektricitätsmenge,  um  ihn  auf  gleiches  Potential  zu  laden,  wie 
mit  der  Hülle.  Als  Gapacitat  eines  im  freien  Raum  befindlichen  elektri- 
sirten  Körpers  kann  man  danach,  wie  bereits  in  §.  75,  die  Elektricitäts- 
menge definiren,  mit  welcher  er  zu  laden  ist,  um  das  Potential  Eins  in 
ihm  zu  erzeugen. 

Wegen  der  VergrÖsserung  der  zur  Erzeugung  eines  bestimmten 
Potentials  in  einem  Körper  erforderlichen  Elektricitätsmenge  durch  Um- 
gebung mit  einem  anderen  nennt  man  derartige  Systeme  von  Körpern 
Ansammlungsapparate  oder  Accumulatoren  (auch  Gondensa- 
toren). 

Das  Yerhältniss  der  Gapacitat  eines  von  abgeleiteten  Leitern  um- 
gebenen elektrisirten  Körpers  zur  Gapacitat  desselben  Körpers  im  freien 
Raum  bezeichnet  man  mit  dem  Namen  der  Verstärkungszahl  oder 
der  condensirenden  Kraft ^)  des  betreffenden  Accumulators. 


')  Gaagain  bezeichnet  als  condensirende  Kraft  das  Verhttltniss  der 
Ladangen  in  A  durch  eine  constante  Elektricitätsquelle  einmal  bei  Ableitung 
nnd  dann  bei  Isolation  von  B,  wobei  B  an  seiner  Stelle  verbleibt.  Da  hierbei 
in  dem  isolirten  Körper  B  eine  Vertheilung  der  Elektricitäten  eintritt,  die  auf  A 
Zurückwirkt,  ist  diese  Definition  mit  der  gewöhnlichen  nicht  identisch  (vgl.  §.151). 
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Wird  hierbei  nur  der  eine  Körper  (z.  B.  eine  isolirte  Metallplatte)  ge- 
laden, der  andere  (eine  zweite  parallele  Metallplatte)  ihm  unelektrisch 
gegenüber  gestellt,  etwa  zur  Erde  abgeleitet,  so  bezeichnet  man  den 
ersteren  alsCollector  (Collectorplatte),  den  letzteren  alsCondensator 
(Condensatorplatte). 

120  In  einer  Reihe  von  Fällen  lässt  sich  die  Gapacitat  verschieden   g^e- 

stalteter  Accumulatoren  und  die  Dichtigkeit  der  Elektricität  auf  ihrer 
Oberfläche  ohne  Schwierigkeit  berechnen. 

Im  Abstand  e  von  einander  seien  zwei  unendlich  grosse,  parallele 
leitende  Platten  aufgestellt,  die,  abgesehen  von  ihren  Rändern,  gleich- 
förmig mit  Elektricitätsmengen  geladen  sind,  so  dass  die  Dichtigkeiten 
an  ihrer  Oberfläche  6i  und  6^,  die  Potentialfunctionen  in  ihnen  Fi  und 
F2  sind. 

Steht  in  einem  rechtwinkligen  Coordinatensystem  die  Z-Axe  senk- 
recht auf  den  Platten,  so  ist  far  einen  Punkt  z  zwischen  den  Platten,  da 
für  alle  Werthe  x  und  y  dieselben  Bedingungen  gelten : 

A«  V  =^=0,  d.  h.  r=  Ci  +  C^z, 

wo   Gl  und  Cj   constant  sind.      Für  £r  =  0  und  ^  =  e  ist  resp.  V=  Vi 
und  V=  V^j  also 

e 

Die  Resultante  B  der  auf  die  Einheit  der  Elektricitätsmenge  auf 
Punkt  z  wirkenden  Kräfte  ist  demnach  überall  senkrecht  zu  den  Platten 
und  constant  gleich 

dz  e 

Im  Innern  der  Platten  ist  Bi  =  0,  auf  denselben  Bq  =  — .    Da  sich  beim 

Sä 

Durchgang  durch  die  Oberfläche  die  Resultante  um  -f-  4^tf  ändert,  so 
ist  B  =  4i7tÖi=  —  4 ^ (T2,  also 

o.  =  — ;      0«  = • 

4;rc  4tn:e 

Die  Elektricitätsmengen  auf  einem  Flächenstück  S  der  beiden  Platten 
sind  demnach 

4^6  4ne 

und  die  das  Stück  S  in  der  Richtung  des  Abstands  der  Platten  an- 
treibende Kraft 

(B)  -  y,BS6  _  — ^5 _  —  E,. 
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Die  Capaciiat  des  Plattenstücks  S  ist  daher 

4  ne 
und  dieselbe  für  die  Flächeneinheit 

1 


Cn  = 


4jre 
Der  Druck,  welcher  nach  der  Formel 

die  Platten  gegen  einander  presst,  ist,  wenn  das  Potential  in  den  Platten 
in  absolutem  elektrostatischem  Maasse  30  (mm,  sec.)  ist,  wie  es  Ton  einer 
gaten  Elektrisirmaschine  geliefert  werden  kann  (s.  §.  77)  und  e  =  2  mm 
ist,  P=  163  gr.  —  Befindet  sich  zwischen  den  Belegungen  Glas, 
wodurch  sich  die  Capacität  auf  etwa  das  1,8  fache  vermehrt  (s.  d.  Ca- 
pitel  Dielektricität),  so  beträgt,  diese  Kraft  pro  Quadratcentimeter  293  gr, 
welche  sich  zu  dem  etwa  1  kg  betragenden  Luftdruck  addirt  ^). 

Ferner  sei  eine  Kugel  vom  Kadius  ri  von  einer  ihr  concentrischen  121 
Kugelschale  vom  Radius  r^  umgeben. 

Die  elektrischen  Dichtigkeiten  auf  beiden  seien  (Si  und  (Tj,  dieElek- 
tricitätsmengen  Ei  und  E^,  die  Potentialfunctionen  in  ihnen  Vi  und  V^  und 
der  Abstand  eines  Punktes  zwischen  den  Schalen  vom  Mittelpunkt  r.  Dann 
ist  die  Potentialfunction  zwischen  den  Kugelschalen  nur  von  r  abhängig 
imd  es  geht  für  jenen  Punkt  die  Gleichung  A^  F  =  0  über  in 

WO  die  Constanten  Ci  und  C^  sich  dadurch  bestimmen ,  dass  für  r  •=  fi 
und  rj  resp.  F  =  Fi  und  F3  wird.     So  ist 


und 


daher 


jr_  Fira— Fan    ,    ^LzZlÜ!^ 
fj— ri  r.i  — ri     r 

r^      Fl  -  Fg       .  ri      Vi  -  F, 

4;rri    r^  —  ri  4Är2    r^  —  ri 

Y  Y 

Ei  =  —  Ea  =  4«ri«öi  =  4Är./(T2  =  -^ -^  rir,. 

r^  —  Ti 


Ist  F2  =  0,  also  die  äussere  Schale  abgeleitet,  so  wird 


Ei  =  —  E^—  Vi 


r^ 


^)  Vergl.  hierüber  u.  A.  Maxwell,  Treatise  1,  p.  150  u.  f.,  1873*. 

7* 


1 00  Accumulatoren. 

Die  Gapacität  des  aus  der  Kugel  und  der  Schale  gebildeten  Systems  ist 
(für  Fl  —  F,  =  1): 

ra  — fi 

Ist  der  Abstand  der  Kugelflächen  r^  —  ri  =  c,  so  ist 

ri       ^1  (Xi  +  e) 

'^        ' 

also  wenn  e  sehr  klein  ist, 

und  die  Dichtigkeit  der  Elektricität  auf  der  Einheit   der  Oberfläche  der 

Kugel  Tx 

1 

Ist  e  sehr  gross  gegen  ri,  so  wird 

Cn  =  Ti, 

Dies  ist  derselbe  Werth,  den  wir  für  die  Gapacität  einer  frei  im  Raum 
beflndlichen  Kugel  bereits  §.  77  gefunden  haben. 

Die  Yerstärkungszahl  des  Accumulators  ist  demnach 

C  ra 

Wie  bei  ebnen  Condensatoren  ergiebt  sich  hier,  wenn  Fi  =  0  ist,  der 
Druck  Pi  und  Pj  gegen  die  innere  und  äussere  Fläche  für  die  Ober- 
flächeneinheit mit  Fortlassung  der  höheren  Glieder 

Ist  die  äussere  Kugelschale  z.  B.  eine  Blechkugel,  nicht  nur  im 
Innern  durch  eine  Kugel  vom  Radius  r^,  sondern  auch  ausserhalb  durch 
eine  Kugel  vom  Radius  r^  begrenzt,  so  dass  die  Blechdicke  r^  —  r^  ist, 
so  ist  die  Ladung  ihrer  äusseren  Fläche  gleich  V^r^,  also  ihre  Ge- 
sammtladung 

E,+  Es  =  (V,  -  Fl)  -^1^  +  V,r,. 

fa  — ri 

Das  Potential  in  der  inneren  Kugel  ändert  sich  dadurch  nicht.  Besteht 
auch  die  innere  Kugelschale  aus  einem  dickeren  Blech,  so  ist  auf  seiner 
inneren  Fläche  keine  freie  Elektricität  vorhanden. 

122  Sind  endlich  zwei  unendlich  lange  conaxiale  Gylinderflächen  von 

den  Radien  fj  und  r^  auf  die  Dichtigkeiten  6i  und  (T^  und  auf  den 
Längen  {  mit  den  Ellektricitätsmengen  Ei   und  E^  auf  die  Potentiale 
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Vi  nnd  Fj  geladen,    so  ist  die  Potentialfunction  auf  einen  Punkt  im 
Abstand  r  von  der  Axe  allein  von  r  abhängig.     Daher  ist 

d^V        1  dV 
A«F=^  +  -^  =  0,  d.  h.  F=  Ol  +  dlogr. 

Da  für  r  =  Ti  resp.  fj,  F  =  Fi  resp.  Fj  wird,  so  ist 

Vi  log  ^  +  r.log^ 
F  = '- ri. 

Die  Dichtigkeiten  der  Elektricitäten  auf  beiden  Flächen  sind 

ri  7o^  -  r  j  log  — 

ri  ri 

und  die  Ladungen 

y  y 

Ei=  —  E^  =  2Jtri  löi  =  —  27trilö^  =  i/,  -i -?  L 

Die  Capacitat  für  die  Länge  Zist  (Fi  —  F2  =  1): 

c=V, -^• 

*■' 
Ist  der  Abstand  der  Cylinderflächen  r»  —  ti  =  e  nur  klein,  so  wird 

Für  die  Potentialdifferenz  Eins  wird  die  Dichtigkeit 

Öa  =  - —  f  1  +  :; —  I  oder  annähernd  ■: 

43re  \        2ri/  4Lxe 

Dies  ist  derselbe  Werth,  wie  bei  einem  aus  zwei  ebenen  Platten  oder 
concentrischen  Eugelschalen  gebildeten  Condensator. 

Bei  einem  Gylinder  von  der  Länge  l  und  dem  Radius  fi  für  sich, 
der  mit  der  Elektricitätsmenge  E  geladen  ist,  hat  das  Potential  (indem 
man  dasselbe  zunächst  für  einen  der  Axe  parallelen  Streifen  berechnet) 
den  Werth 


seine  Capacitat  ist  also 


l  Vi 

Co = V.  -^- 

logy^ 


102  Zwei  nicht  conaxiale  Cy linder, 

und  die  Yerstärkangszahl : 

c     ^'^h 


^'        log  ^ 
»•i 

123  Bestehen  die  Accamulatoren  aus  zwei  ezcentrisch  in  einander  gestell- 

ten Cylindem  von  den  Radien  r^  und  r^,  wo  r^  >  ri,  deren  Axen  im  Abstand  d 
von  einander  liegen,  so  ist  die  Capacitftt  für  eine  L&uge  { 


2         rg  (ri  —  r^--d'^-\-2day 


wo  a  durch  die  Gleichungen 
gegehen  ist.     Annähernd  ist  auch 


C 


r^ d'2 

2  log  ""^       "* 


rira 

.  Setzt  man  r^  =  ^  4-  d,  wo  also  ^  der  kleinste  Ahstand  des  Centrums 
des  engeren  Cylinders  von  der  Oherfläche  des  grösseren  ist,  und  lässt  r^ 
his  ins  Unendliche  wachsen,  so  erhält  man  die  Gapacität  eines  Cylinders 
vom  Radius  ri,  der  im  Ahstand  9  von  einer  unendlichen  Ehene  ausgespannt 
ist,  wie  z.  B.  eines  Telegraphendrathes,  gleich 

l 


C  = 


«7     2« 
2log  — 


124  Allgemeiner  lässt  sich  die  elektrische  Dichtigkeit  auf  einem  Accuma- 

lator,  der  aus  zwei  parallelen,  durch  einen  Nichtleiter  getrennten  leitenden 
Flächen  Ci  und  C^  hesteht  ^  zuerst  auf  den  einander  zugekehrten  Seiten 
derselhen  in  folgender  Weise  ahleiten  ').  Eine  auf  beiden  Flächen  errichtete 
Normale,  welche  mit  der  Richtung  der  Z-Axe  zusammenfalle,  schneide 
dieselben  in  den  Punkten  Pi  und  P^',  der  Abstand  der  Flächen  auf 
derselben  sei  e,  die  Potentialfunction  in  beiden  Fi  und  F2.  Dann  ist, 
wenn  man  vom  Punkt  P\  ausgeht, 


-.=-.+ o. ' + im,  o 


1)  Blavier,  Joum.  d.  phys.  3,  jp.  115,  151,  1875.  —  *)  W.  Thomson, 
Phil  Mag.  [4],  11,  p.  158,  ISÖÖ*.  —  «jClausiuB,  Mechan.  Wärmetheorie,  2. 
Mechanische  Behandlung  der  Elektricität,  p.  39.    Braunschweig  1879*. 
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wo  die  mit  dem  Index  Eins  bezeichneten  Wertlie  der  Dififerentialquotienten 
nnr  für  geringe  Entfernungen  von  Ci  gelten. 

Schreitet  man  von  Pi  aus  zu  einem  unendlich  nahen,  in  der 
XZ- Ebene  gelegenen  Punkt  der  Fläche  Ci  fort,  dessen  Coordinaten  dx 
and  djs  sind,  so  ist  die  Potentialfunction  daselbst  wiederum  Vi ,  also  die 
Aenderung  derselben  (mit  Fortlassung  des  Indices): 

Ist  Bi  der  Krümmungsradius  der  Fläche  Ci  in  der  XZ- Ebene,  so  folgt 
aus  bekannten.  Sätzen,  je  nachdem  Ci  gegen  C^  hin  convex  oder  con-. 
caT  ist,  dz  =  ^  Vs-^i  ^^^j  ^^^  ^^  Einfuhrung  in  Gleichung  2) 


dV 

dx 


-+V.C^Tt^|^.-  +  -  =  o. 


Diese  Gleichung  muss  für  beliebige  Werthe  von  dx  gelten,  also  müssen 
die  CoefQcienten  von  dx  und  dx^j  d.  h. 

dV       ^       ^d^V        ,     l   dV 

^r—  =  0  und  :r— T  ==  ±  -^  -^— 

dx  dx^  J?i   dz 

sein. 

In  gleicher  Weise  ergiebt  sich,  wenn  der  Krümmungsradius  in  Pi 
in  der  TZ- Ebene  B}  ist: 

dy^  ~^  Bl  dz' 

Führt  man  diese  Werthe  in  die  für  den  Zwischenraum  zwischen 
Ci  und  C%  geltende  Gleichung  A*  F  =  0  ein,  und  setzt  den  dabei  er- 

d^y 

haltenen    Werth  -^r— r    in    die  Gleichung   1   ein,    und    beachtet,    dass 

dV 

- —  =  —  4«tfi   ist,  wenn  (Ji  die  elektrische  Dichtigkeit  im  Punkt  Pi 

o  Zi 

bezeichnet,  so  wird  bei  Entwickelung  der  Werthe  (  ü+ p")  nach  Poten- 
zen unter  Fortlassung  der  höheren  Glieder 

Gehen  wir  in  gleicher  Weise  von  dem  Punkt  Pj  auf  Fläche  Cg  aus, 
woselbst  die  Dichtigkeit  öj,  die  Krümmungsradien  B2  und  JJj  seien, 
so  wird  ebenso 


'  4:716 


(•  +  K±Ä±s) 
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Sind  die  Krammungsradien  Ri  =  li^  und  JR^  =  ^.2^,  so  sind  die 
Flächen  Kugelflächen;  die  Gleichungen  reduciren  sich  auf  die  §.119  er* 
haltenen. 

Ist  der  eine  Krümmungsradius  R}  =  R^=co ,  so  sind  die  Flächen 
Cylinderflächen,  die  Gleichungen  fallen  mit  denen  des  §.121  sasammen. 
Sind  die  Krümmungsradien  alle  unendlich,  so  erhält  man  die  für  ebene 
Flächen  gültigen  Gleichungen  des  §.  120. 

125  Liegen  die  Flächen  sehr  nahe  aneinander,  dass  die  Krümmungs- 

radien Ri  und  R^ ,  sowie  R}  und  R^  nahezu  gleich  sind ,  aber  nach  ent- 
gegengesetzten Richtungen  liegen,  so  ist 


=-.,(. +.(±i±i,) 


Schneiden  die  auf  den  Rändern  eines  Flächenelementes  dcoi 
von*  Ci  errichteten  Normalen  auf  C^  ein  Flächenelement  d  CJ2  ab,  so  ist 

d  G)^  =^  d  (Ol  ll  -\-  e  ( i  —  i  -pl)»  »^so  ÜQdco^  =  öidGfi. 

Die  auf  correspondirenden  Stellen  der  Flächen  angehäuften  Elek- 
tricitätsmengen  sind  also  bei  Vernachlässigung  der  höheren  Glieder 
nahezu  gleich. 

Die  auf  den  einander  abgekehrten  Seiten  der  Flächen  angehäuften 
freien  Ladungen  sind  in  jedem  einzelnen  Fall  besonders  in  Betracht  zu 
ziehen,  wie  bei  dem  Hohlkugelaccumulator  §.  119. 

126  Besitzen  die  leitenden  Flächen  an  einzelnen  Stellen  besonders  starke 

Krümmungen  oder  scharfe  Kanten,  an  denen  sich  die  Elektricitäten  in 
grosser  Dichtigkeit  anhäufen,  so  sind  die  Vertheilungen  ebenfalls  besonders 
zu  berechnen. 

Ist  ein  aus  zwei  kreisförmigen  Platten  gebildeter  Condensator  ge- 
geben, ist  der  Radius  der  Platten  a,  ihr  Abstand  e,  sind  dieselben  zu- 
nächst mit  gleichen  und  entgegengesetzten  Elektricitätsmengen  +  Q  und 
somit  auf  die  Potentialfunctionen  ib  V  geladen,  so  ist  die  Dichtigkeit  an 

r 

einem  im  Abstand  r  yom  Mittelpunkt  gelegenen  Punkt,  wenn  4r  =  ~  ist: 

IT  V 

/^  yi--z^sm^(pd(p 
Z  =  A  I  1  —    " 


^"^   1  -^^  +  0,35   y^  Vl- 


z^ 


vro  A  =  — 


2  7t  ,e 

Die  GesammtmcDge  der  Elektricität  auf  jetler  Scheibe  ist 
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^  2e   \     ^  an    ^        e     ) 

Sind  die  Elektricitatsmengen  Qi  und  Q2  ^^  beiden  Platten  ver- 
Bcbieden,  sind  die  Potentiale  auf  ihnen  Fi  nnd  Fj,  so  wird,  wenn  die 
Oberfläche  a'sr  =  s  ist, 

Für  die  Influenz  beliebig  gestalteter  Körper  hat  Clausius^)  einen  127 
wichtigen   allgemeinen  Satz  aus   einer  bekannten  Green'schen  Formel 
abgeleitet. 

Liegt  eine  Anzahl  elektrisirter  Körper  (7i,  G%  in  einer  um  einen 
Punkt  in  ihrer  Nähe  beschriebenen  unendlich  grossen  Kugelfläche,  sind 
Fl,  F) . . .  und  $1,  $2 . . .  die  Potentialfunotionen,  auf  welche  diese  Körper 
bei  zwei  verschiedenen  Ladungen  resp.  mit  den  Elektricitätsmengen 
Qi)  Qs  -  •  •  ui^<l  ^1)  "^s  •  •  •  gebracht  sind,  so  ist 

wo  F  und  S  Functionen  der  Raumcoordinaten  sind ,  welche  ebenso  wie 
ihre  ersten  und  zweiten  Differentialquotienten  nirgends  unendlich  werden, 
^10  und  d^  die  Oberflächen-  und  Yolumelemente  des  kugelförmigen  Rau- 
mes, n  eine  auf  der  Oberfläche  desselben  errichtete,  nach  innen  zu  posi- 
ÜY  gezählte  Normale  ist. 

Da  dieser  Raum  selbst  unelektrisch  ist,  so  werden  zunächst  in  obiger 
Formel  A^F=  A^SS  =  0.  Die  Integrale  in  den  zurückbleibenden 
Gliedern  der  Formel  sind  über  die  Oberfläche  der  unendlichen  Kugel 
and  über  die  der  einzelnen  Körper  auszudehnen.  Der  erstere  Theil  ist  un- 
endlich klein,  die  auf  der  Oberfläche  eines  jeden  der  Körper  C  geltenden 
Werthe  yon  S  und  F  sind  daselbst  constant,  also  bleibt 

WO  die  Integrale  nur  über  die  Oberfläche  der  einzelnen  Körper  auszudehnen 

8F  8F 

Bind.     Da  die  Differentialquotienten  -r—  und  -r—    aber  die  bei  beiden 

Cn  on 


')  Olausins,  Pogg.  Ann.  86,  p.  161,  1852*.  Die  mechanische  Wärmetheorie 
2.  Mechanische  Behandlang  der  Elektricität  p.  51*.  Kirchhoff  (Berl.  Monats- 
ber.  1877,  p.  144*)  findet  die  analoge  Formel,  in  der  nur  Btatt  17,68  Rieht: 
16a/e  z=  18,49,  wo  e  die  Basis  der  natürlichen  Logarithmen  ist.  —  2)  Clau- 
sus, Wied.  Ann.  1,  p.  493,  1880*;  1.  c.  p.  33. 
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Ladungen  resultirenden,  mit  —  4^  multiplicirten  Dichtigkeiten  auf  den 
Elementen  der  Körper  sind,  so  werden  die  Integrale  selbst  gleich  der  auf 
ihnen  angesammelten  Elektricitätsmengen  Q  und  O.     Demnach  ist 

128  Sind  nur  zwei  Körper  Ci  und  C^  vorhanden,  in  denen  nach  ein- 
ander die  Elektricitätsmengen  Oi  und  O3,  Qi  und  Q^  resp.  die  Potential- 
niyeaux  Si  und  82,  Vi  und  Fj  sind,  so  wird 

FiOi  +  FaOa  =  »^  Fi  +  S,^,. 

Ist  hier  Fj  =  0,  und  81  =  0,  83  =  Fi,  so  wird 

Ol  =  Ca. 

Die  durch  Influenz  erzeugten  Elektricitätsmengen  sind  also  gleich. 

Dieser  Fall  tritt  ein,  wenn  erst  Körper  Ci  zum  Potential  Fi  geladen 
und  C  abgeleitet  wird,  wo  C^  die  Elektricitatsmenge  Q^  in  sich  auf- 
nimmt, und  dann  C3  auf  das  Potential  S^  =  ^1  geladen  und  Ci  abgeleitet 
wird,  wobei  Ä  sich  mit  der  Elektricitatsmenge  Di  ladet. 

Würden  Oi  und  C^  isolirt,  dann  aber  erst  Ci  und  dann  0^  mit  der 
Elektricitatsmenge  E  =  Qi  =  d^  beladen ,  wobei  in  C^  und  Ci  die 
Potentialniveaux  Fj  und  81  entständen,  so  wäre  ^j  =  Oi  =  0,  also 

F,  ==  »1. 

In  diesem  Fall  sind  also  die  durch  Influenz  erzeugten  Potential- 
niveaux gleich. 

129  Es  möge  der  Körper  Ci  abgeleitet,  C^  isolirt  und  mit  einer  solchen 
negativen  Elektricitatsmenge  — hK  geladen  sein,  dass  das  Potential- 
niveau an  dem  abgeleiteten  Körper  C^  gleich  —  jE*  ist ,  während  in  Ci 
sich  die  Elektricitatsmenge  a  K  anhäuft  Wird  nun  Ci  isolirt  und  auf 
beide  Körper  soviel  Elektricität  aF  und  jSl^  gebracht,  dass  das  Potential- 
niveau in  beiden  um  F  steigt,  dann  ist 

das  Potontialniveau       die  ElektricitätsmeDge 

in  Ci  F  M=  aK  +  ctF 

in  C^       0  =  —  K  -\-  F     N=^'bK-\-  ßF. 

Zur  Bestimmung  einer  der  vier  Constanten  a,  b,  a,  /3  sei  —  JSr+  F=0, 
also  ir=  F,  so  dass  also  C%  sich  verhielte,  wie  wenn  es  abgeleitet,  Ci  auf 
das  Potential  jBT  geladen  wäre.  Dann  muss  die  influenzirte  Elektricitats- 
menge —  aK  in  G2  bei  Ableitung  von  Ci  gleich  sein  der  influenzirte n 
Elektricitatsmenge  K{ß  —  h)  in  Ci  bei  Ableitung  von  Cj.  Daraus  folgt 
5  =  a  +  /J. 

Wird  dieser  Werth  in  M  und  N  eingeführt,  so  erhält  man 

M=a{F—  G)  ^  aF,    N=a(a  —  F)  +  ßO. 
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Bilden  die  Körper  C^  und  C^  einen  Gondensator  mit  planparallelen 
ebenen  Flächen ,  so  wird ,  wenn  z.  B.  die  eine  Belegung  Ci  abgeleitet, 
also  F  =  0  wird,  üf  =  —  aG.  Diese  Elektricitätsmenge  ist,  ahgesehen 
Ton  den  Rändern  der  Belegung,  auf  der  C|  zugeleiteten  Seite  von  Ci  an- 

gehäuft.    Ist  die  Oherfiäche  der  Belegungen  s,  so  ist:  üf  =  —  ^"7 — » 

welchen  Werth  wir  mit  dem  Factor  (1  -\-  S)  multipliciren,  um  die  Anhäu- 

g 
fane  an  den  Rändern  zu  bezeichnen.    Demnach  ist  a  = (1  +  d). 

Somit  lässt  sich  a  experimentell  bestimmen. 

Werden  femer  beide  Belegungen  auf  gleiche  Potentialfunctionen 
F=  6r  =  1  gebracht,  so  sind  die  zu  ihrer  Ladung  erforderlichen 
Elektricitätsmengen  M  =  a  und  N  =  ß.  Das  Yerhältniss  von  a :  ß 
richtet  sich  wesentlich  nach  der  Krümmung  der  Belegungen.  Denkt 
man  sich  die  auf  gleiches  Potential  geladenen  Belegungen  verbunden 
und  zusammengeschoben,  so  ist  leicht  ersichtlich,  dass  a  -{-  ß  nahezu 
die  Elektricitätsmenge  wäre ,  durch  die  jede  einzelne ,  für  sich  allein  be- 
stehende Belegung  auf  das  Potentialniveau  Eins  geladen  würde. 

Setzt  man  in  den  Gleichungen  för  üf  und  JV  :  k  = —  , 

l+d  +  a  — 

BO  wird 
M=^(F-  G)  +  aG;      N  =  (j  -  a^G  -  F)  +  ß  G, 

imd  wenn  bei  Ableitung  der  äusseren  Belegung  G  =  0  ist, 

woraus,  wenn  zwei  der  Werthe  üf,  iV,  F,  G  gegeben  sind,  sich  die  bei- 
den anderen  berechnen  lassen. 

Eine  andere  Berechnung  der  Gapacität  der  Accumulatoren  ergiebt  130 
sich  aus  der  Analogie  der  Formeln ,  welche  den  Wärmefluss  an  einem 
Pmikt  in  einem  an  verschiedenen  Stellen  verschieden  warmen  Körper 
und  die  elektrische  Anziehung  in  demselben  bei  Ladung  mit  Elektrici- 
tät  an  jenem  Punkt  bestimmen  ^). 

Breitet  sich  in  einem  Körper  von  einem  Punkt  Wärme  nach  allen 
Seiten  hin  gleichmässig  aus,  so  ist  in  einem  Abstand  r  von  jenem  Punkt 
die  Aenderung  der  Temperatur  v  gegeben  durch  die  Gleichung : 

^  =  -  — ,  d.  h.  t;  =  -  +  Const. 


*)W.  Thomson,  Phil.  Mag.  [4]  7,  p.  502,  1854*.    Beprint  of  papers  p.  1*. 
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Ist  die  Temperatur  des  Körpers  in  unendlichem  Abstand  von  der 
Wärmequelle  gleich  Null,  so  ist  Canst.  =  0,  d.  h. 

V  =  — 1) 

r 

Denken  wir  uns  in  einem  Körper,  in  welchem  sich  eine  constante 
Vertheilung  der  Temperatur  hergestellt  hat,  alle  Punkte  gleicher  Tem- 
peratur durch  isotherme  Flächen  mit  einander  verbunden,  die  wir  hier 
als  in  sich  geschlossen  annehmen  wollen,  so  hängt  die  Temperatur  irgend 
eines  Punktes  des  Körpers  ausser  derselben  nur  Ton  ihrer  Gestalt  und 
Temperatur  ab,  sie  ist  aber  unabhängig  Ton  der  wirklichen  Vertheilung 
der  Wärmequellen  in  dem  Körper,  vorausgesetzt  dass  dieselben  nicht 
ausserhalb  jener  Oberfläche  sich  finden.  Dächten  wir  uns  also  die 
Wärme  so  auf  letzterer  selbst  angeordnet,  dass  sie  die  constante  Tem- 
peratur erhielte,  die  sie  besitzt,  so  ist  die  Erwärmung  eines  äusseren 
Punktes  dieselbe  wie  durch  die  wirklichen  Wärmequellen. 

Ist  für  das  Element  d(Oi  der  isothermen  Oberfläche  Qi  ein  Werth, 
welcher  die  Intensität  der  Wärmequelle  daselbst  misst,  fi  der  Abstand 
eines  äusseren  Punktes  von  dcsi,  so  ist  die  Temperatur  v  des  äusseren 
Punktes  gegeben  durch 

'•i^ 2) 


'=// 


WO  das  /  /  über  die  ganze  isotherme  Oberfläche  ausgedehnt  wird. 

Der  Werth  ^i  bestimmt  sich  dadurch,  dass  auf  der  Oberfläche  selbst 

V  =  Vi 3) 

d.  h.  der  constanten  Temperatur  derselben  gleich  sein  muss. 

Sind  im  Inneren  der  isothermen  Fläche  keine  Wärmequellen  vor- 
handen, sondern  dieselben  nur  auf  der  Fläche  verbreitet,  so  muss  ebenso 
viel  Wärme  durch  die  Fläche  in  den  inneren  Raum  ein-  wie  ausströmen, 
da  die  Temperatur  überall  constant  ist.  Dies  ist  nur  möglich,  wenn  die 
der  isothermen  Fläche  benachbarten  Punkte  im  Inneren,  sowie  dann  die 
folgenden  Punkte  ebendaselbst,  d.  h.  der  ganze  innere  Raum  die  Tem- 
peratur Vi  hat.    Dann  ist  also  für  denselben 

^  =  v, 4) 

Ti 

Ist  nun  die  isotherme  Fläche  mit  einem  Medium  bedeckt,  welches 
dem  New  ton' sehen  Gesetz  gemäss  Anziehungswirkungen  ausübt,  und 
dessen  Dichtigkeit  ^i  ist,  so  ist 

QldCDi 


ff 


ff 


die  Potcntialfunction  desselben  auf  einen  Punkt  xyz^  dessen  Abstand 
von  c^Oj  gleich  r  =  yx^  +  y^  +  if^  ist.    Die  Anziehung  nach  der  X- 
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aze  ist  aber r—  //  ^ ^'     Sie  ist  also  im  Inneren   der  isother- 

dxJJ        Yi 

men  Fläche  gleich  Null.  Dasselbe  würde  sich  ergeben,  wenn  auf 
jener  Fläche  Elektricität  (oder  Magnetismus)  im  Gleichgewichtszustand 
Yerbreitet  wäre.  Es  ist  mithin  ^i  proportional  der  Dichtigkeit  der  Elek- 
tricität (des  Magnetismus)  auf  der  Oberfläche.     Da  das  /  /  -^ ^  im 

Inneren  der  Oberfläche  und  auf  derselben  selbst  constant  ist,  so  muss 
auch  daselbst  die  Anziehungskraft  gegen  jeden  Punkt  J?  der  Oberfläche 
selbst,  den  wir  mit  einer  der  ihr  ertheilten  entgegengesetzten  Elektrici- 
tät geladen  denken,  auf  der  Oberfläche  vertical  stehen,  und  dies  ist  die 
Bedingung  des  Gleichgewichts  der  Elektricität  auf  derselben. 

Ist  n  die  Länge  einer  von  einem  festen  Punkt  durch  die  isothermen 
Flächen  zu  einem  Punkte  B  der  betrachteten  Fläche  senkrecht  gegen  jene 

Flächen  gezogenen  Curve,  so  ist  —  3—  die  Anziehung  der  auf  der  Fläche 

verbreiteten  im  Gleichgewicht  befindlichen  Elektricitäten  gegen  den  mit 

der  entgegengesetzten  Elektricität  geladen  gedachten  Punkt  B  der  Fläche, 

dv 
welche  senkrecht  gegen  dieselbe  wirkt.  —  Ebenso  würde  —  -7—  den 

an 

Wärmefluss  daselbst  bezeichnen,  welcher  dieselbe  Richtung  hätte. 

Ist  also  eine  Fläche  in  einem  unendlichen  Körper  auf  constanter 
Temperatur  erhalten  und  ein  Leiter  durch  dieselbe  Fläche  begrenzt  und 
elektrisirt,  so  ist  der  Wärmefluss  an  irgend  einer  Stelle  der  Fläche  im 
ersten  Falle  gleich  der  Anziehung  der  Elektricität  an  derselben  Stelle 
im  zweiten  Falle  durch  die  Elektricitäten  auf  der  Fläche. 

Selbstverständlich  bedingt  die  Analogie  der  Formeln  von  vorn- 
herein noch  durchaus  nicht,  dass  auch  die  elektrischen  Anziehun- 
gen und  Wärmeströmungen  auf  gleichen  physikalischen  Ursachen  be- 
ruhen. , 

Als  Beispiel  wollen  wir  hiemach  nur  die  Ladung  eines  aus  zwei  131 
conazialen  Cylindern  bestehenden  Accumulators  berechnen. 

Es  sei  der  Radius  des  inneren  Cylinders  r^ ,  der  des  äusseren  r<i. 
Wäre  der  innere  Cylinder  des  Accumulators  beständig  auf  einer  Tempe- 
ratur etwas  über  der  des  umgebenden  Mediums  erhalten,  so  flösse  durch 
jedes  Flächenelement  P  eines  um  x  von  der  Axe  desselben  entfernten 
Gylindermantels  des  zwischen  den  Cylindermänteln  liegenden  Mediums 
die  Wärmemenge: 

X 

Diese  Grösse  nuiss  unmittelbar  die  elektrische  Anziehung  gegen  P 
ausdrucken.  Ist  also  v  die  Potentialfunction  der  freien  Elektricität  auf 
dem  inneren  Cylinder  gegen  P,  so  ist  daselbst 
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—  =  -~  Ä  =  —  - 
dn  X 

r.2  =  —  Ä  logx  +  Canstj 

Auf  dem  äusseren  Cylindermantel,  also  für  x  =  r^  sei  V  ==  O,  also 
eiue  Yollständige  Ableitung  vorhanden;  dann  ist 

0  =  —  Älogri  +  Const. 
d,  h.  V  =^  -{-  Ä  log  — 

X 

Auf  der  Oberfläche  des  inneren  Cy linders ,  also  für  af  =  ri ,   sei 
V  =  V^  also 

log'l 
V=  Ä  log^,  d.  h.  v  =  V ' 

Die  Anziehung  ist  demnach  auf  dem  betrachteten  Punkt: 

—  ^  —  22  __r_  1^ 

dx  ,     Vi  X 

log- 

T 

Setzen  wir  jj  =  r,  so  erhalten  wir  die  Anziehungskraft  auf  einen 
unendlich  nahe  dem  Cylinder  liegenden  Punkt  der  umgebenden  Lufk- 
hülle,  und  wird  diese  durch  4;r  dividirt,  so  erhalten  wir  die  Dichtigkeit 
der  Elektricität  an  der  betreffenden  Stelle  gleich: 

J V_ 

4:1t  rs 

rlog-- 

und  die  Elektricitätsmenge  auf  der  Länge  l  des  Cylinders,  d.  h.  auf  der 
Oberfläche  ^r^nl  desselben,  ganz  wie  in  §.  122: 

VI 


E  = 


2log'± 


Insofern  die  Gesetze  der  Elektricitätsleitung  in  Leitern  denen  der 
Wärmeleitung  völlig  analog  sind,  müssen  sich  auch  die  Formeln  der 
ersteren  mit  denen  der  Gapacitätsberechnungen  in  Uebereinstimmung 
zeigen. 

132  Vom  experimentellen  Standpunkt  aus  hat  Cavendish^)  bereits  in 

dem  Jahre  1773  die  Capacitäten  verschiedener  Körper  mit  einander  ver- 

^)  The  Electrical  Besearches  of  Henry  Cavendish ,  edited  by  Clerk  Max- 
well, 1879*. 
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glichen;  bei  den  damaligen  unvollkommenen  Hülfsmitteln  mit  bewun- 
dernswürdiger Genauigkeit.  Wir  führen  einige  seiner  Hauptresultate  an. 
Zwei  gleiche  Leydener  Flaschen  wurden  durch  eine  Nairne'sche  Elek- 
trisirmaschine  stets  auf  gleiches  Potential  geladen,  wie  man  an  einem 
an  den  Leitungsdraht  gehängten  Markkugelektrometer  erkennen  konnte. 
Die  äusseren  Belegungen  waren  dabei  abgeleitet.  Dann  wurde  die  eine 
Flasche  II  isolirt  und  innen  abgeleitet,  der  zu  untersuchende  Körper  mit 
der  inneren  Belegung  der  Flasche  I ,  ein  aus  zwei  über  einander  liegen- 
den quadratischen  Zinnplatten  gebildetes  Leitersystem  mit  der  äusseren 
Belegung  von  Flasche  II  verbunden.  Endlich  wurde  der  Körper  mit  dem 
Leitersystem  durch  einen  Draht  in  Verbindung  gesetzt,  an  dem  ein 
Markkugelelektrometer  hing.  Je  nachdem  die  Zinnplatten  mehr  bder 
weniger  über  einander  geschoben  waren,  konnte  bewirkt  werden,  dass 
letzteres  mit  positiver  oder  negativer  Elektricität  ausschlug.  Bei  dem 
Miitelwerth  der  Stellung  der  Zinnplatten,  bei  dem  kein  Ausschlag  er- 
folgte, hatten  sie  mit  dem  Körper  gleiche  Ladung.  Da  nach  besonderen 
Verstt(^n  die  Ladung  gblonger  Platten  der  Quadratwurzel  ihrer  Ober- 
fläclie  proportional  gefunden  wurde,  so  konnten  in  dieser  Weise  die  Capa- 
citäten  verschiedener  Körper  unter  einander  verglichen  werden.  So  er- 
gab sich  das  Verhältniss  der  Capacitäten  einer  quadratischen  Platte  von 
18,5  Zoll  Kante  und  einer  Kugel  von  12,1  Zoll  Durchmesser  wie  1,53 : 1 
[statt  1,571 : 1]  i). 

Die  Capacität  eines  Quadrats  von  der  Seite  Eins  berechnet  Max- 
well zu  0,3607,  das  Verhältniss  derselben  zu  der  einer  Kugel  vom 
Durchmesser  Eins  wie  0,7214  : 1.  Cavendish  findet  0,79  und  0,747  : 1. 
Das  Verhältniss  der  Capacitäten  des  Quadrats  und  eines  Kreises,  dessen 
Durchmesser  der  Seite  desselben  gleich  ist,  berechnet  sich  zu  1,133  : 1. 
Cavendish  findet  1  bis  1,153  :  1,  nach  genauer  Berechnung  1,1514 
bis  1,176  : 1 «). 

Die  Ladungen  eines  Drahtes  I  und  zweier  Zinncylinder  II  und  III 
Tom  Durchmesser  D  und  der  Länge  L  und  einer  Kugel  von  12,1  Zoll 
Durchmesser  waren: 

I  n         III  in  III        Kugel 

X=    72       54,2     35,9  C  beob.     5,669     5,754     6,044       6,05 

2)  =  0,185     0,73     2,53  Ober.»)    5,668     5,775     5,907       6,05 

Bei  den  Berechnungen  ist  die  Vertheilung  auf  den  Endflächen  mit 
berücksichtigt  *). 


1)  Cavendish,  Elect.  Res.  §.  282*.  —  »)  ibid.  §.  281,  p.478*.  Maxwell, 
ibid.  Note 22,  p.  426*.  —  »)  Maxwell,  Note  12,  p.  393*.  —  *)  Cavendish  selbst 
bezeichnet  die  Capacität  eines  Körpers  als  die  Ladung  mit  n  Zoll  oder  „globular 
inches*  Electricität ,  indem  er  die  Ladung  einer  Kugel  vom  Durchmesser  Eins 
gleich  1  Zoll  setzt.  Da  die  Capacität  einer  solchen  Kugel  V2  ist,  sind  zur  Be- 
rechnung auf  Capacitäten  die  Zahlen  n  von  Cavendish  durch  2  zu  dividiren. 
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In  ähnlicher  Weise  wurden  die  Capacitaten  von  Spiegelglasplatten 
von  der  Dicke  S  untersucht,  welche  mit  kreisförmigen  Stanniolbelegungen 
vom  Durchmesser  d  versehen  waren  ^).  Es  ergab  sich  z.  B.  die  Ladung 
L  (relative  Capacität): 

d  0,2112  0,07556     0,07712     0,2057 

d  6,57  6,8  2,265         2,155 

L  8,28  24,Ö  3,05  1 


d^ 
Sd 


25,5  —  25,6     76,5  8,31  2,82 


Bei  der  Berechnung  der  Ladungen  wurde  stets  die  im  Dunkeln  bei 
der  Entladung  durch  die  Lichterscheinungen  wahrnehmbare  Verbreitung 
der  Elektricität  auf  dem  Glase  berücksichtigt,  wonach  etwa  die  Belegun- 
gen bei  den  dickeren  und  dünnen  Platten  resp.  um  0,07  resp.  0,09  Zoll  am 
Rande  grösser  zu  nehmen  sind ;  eine  genaue  Berechnung  ist  anders  nicht 
möglich.  Die  Capacitaten  sind  also  annähernd  der  Oberfläche  der  Be- 
legungen und  umgekehrt  der  Dicke  der  Platten  *proportional. 

Aehnliche  Versuche  wurden  mit  anders  geformten  ^  und  =  förmi- 
gen Belegungen  angestellt. 

Bei  quadratischen  Platten  von  verschiedenem  Stoff,  Zinn,  Pappe, 
Kalkstein,  Sandstein,  Kupfer,  Glas  bedeckt  mit  Goldblatt,  Stanniol,  dick- 
flussigem,  getrocknetem  Gummiwasser,  desgleichen  mit  Kohle,  war  die 
elektrische  Ladung  cet.  par.  die  gleiche. 

Befanden  sich  zwei  conaxiale  Kreise  von  9,3  Zoll  Durchmesser  im 
Abstand  von  36,  24,  18  Zoll  von  einander  und  45  Zoll  über  dem  Boden, 
so  ergab  sich  ihre  Capacität  im  Verhältniss  zu  dereines  18,5  Zoll  grossen, 
41  Zoll  vom  Boden  entfernten  Kreises  gleich  1: 

36  24  18 

beob.      0,899       0,859       0,811 
ber.        0,917      0,884      0,885  2). 

Die  Capacität  zweier  Drähte  von  36  Zoll  Länge  und  0,1  Zoll  Durch- 
messer in  dem  Abstände  d  ergab  sich  nach  den  Versuchen  von  Caven- 
d  i  s  h  und  nach  der  Berechnung  von  Maxwell'): 

d=      18"      24"      36"- 

beob.  5,334   5,469   5,629 
ber.     4,967   5,026    5,227 

Hierbei  ist  der  Einfluss  des  influenzirenden  Erdbodens  berücksich- 
tigt,  den  Cavendish  durch  Vergleichung  der  Ladungen  einer  Zinn- 


1)  1.  c.   p.  144  u.  f.,   p.  239*.  —  2>  Maxwell,   1.  c.  Note  21,  p.  425;    ibid. 
§.  277,    452,   478,    681*.   —   »)    1.  c.    §.  152,    280*;    Maxwell,    ibid.    Note  13, 


p.  400*. 
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platte  und  von  Wachs  -  Härzplatten  -bestimmte,  welche  beiderseits  mit 
Stanniol  belegt  waren. 

Yersuche,  bei  denen  die  Elektricität  eines  Conductors  durch  einen 
an  einem  Seidenfaden  hängenden,  grösseren  oder  kleineren  Metallstab 
auf  einen  Zinncy linder  tou  15  Fuss  Länge  und  17  Zoll  Umfang  und 
nachher  auf  zwei  einerseits  abgeleitete  Glasplatten  von  0,206"  Dicke  mit 
Stanniolbelegen  von  2,16"  Durchmesser  übertragen  wurde,  wobei  ein  mit 
demCylinder  oder  den  Platten  verbundenes  Korkkugelelektroskop  gleiche 
Ausschläge  gab,  zeigten  das  Yerhältniss  der  Capacitäten  derselben  ebenso 
gross  (1,26: 1)  wie  bei  der  gewöhnlichen  Yergleichung  der  Cylinder  und 
der  Platten  mit  grösseren  Elektricitätsmengen  ^). 

Andere  Messungen  der  Gapacität  sind  folgendermaassen  Yorzu-  133 
nehmen:  Verbindet  man  die  Platten  eines  Condensators  von  der  Gapa- 
cität C  durch  einen  Gommutator  erst  mit  den  Polen  einer  Säule  Yon  der 
elektromotorischen  Kraft  E,  sodann  mit  den  Leitungsdrähten  eines  Gal- 
▼anometers,  so  entladet  sich  die  im  Gondensator  angehäufte  Elektricität 
Ä  du-ch  das  Galvanometer,  und  die  Nadel  desselben  schlägt  aus.  Da 
die  Entladung  in  so  kurzer  Zeit  erfolgt,  dass  die  Galvanometemadel  sich 
während  derselben  nicht  merklich  bewegen  kann,  so  ist  die  der  Elektrici- 
tätsmenge  Ä  =  E .C  proportionale  ablenkende  Kraft  des  Stromes 

A  =  const.  sin  Vj  % 

wo  tp  der  Ausschlagswinkel  der  Nadel  ist  (vgl.  Thl.  II  im  Gapitel  Uan- 
gentenbussole). 

Wiederholt  man  in  schneller  Aufeinanderfolge  die  abwechselnde 
Terbindung  des  Gondensators  mit  der  Säule  und  dem  Galvanometer,  so 
erhält  man  einen  constanten  Ausschlag  a  seiner  Nadel,  welcher  dem 
Durchströmen  der  Elektricitätsmenge  Q  =  nCE  durch  jeden  Quer- 
schnitt der  Leitung  in  der  Secunde  entspricht. 

Verwendet  man  hierbei  dieselbe  Säule  und  verschiedene  Gondensa- 
toren,  so  verhalten  sich  bei  gleicher  Zahl  n  der  Umschaltungen  die  Ga- 
pacitäten  Oi,  C3  . . .  derselben  wie  die  Stromintensitäten. 

Um  die  abwechselnde  Verbindung  des  Gondensators  mit  der  Säule 
und  dem  Galvanometer  herzustellen  und  die  Ladung  des  Gondensators 
zu  zeigen,  kann  ein  Gommutator  von  folgender  Gonstruction  dienen  ^). 

Auf  dem  Brett  Ä,  Fig.  32  (a.f.S.),  sind  an  einer  Axe  zwei  Scheiben 
C  und  c^  von  Holz  oder  Elfenbein  befestigt ,  deren  Ränder  abwechselnd 
mit  den  Metallplatten  d  und  e  ausgelegt  sind.  Die  beiden  Scheiben  sind 
durch  eine  dünne  isolirende  Holzscheibe  von  einander  getrennt,  so  dass  die 
Metallplatten  d  und  e  nirgends  einander  berühren.  Gegen  die  Scheiben  c 
ond  c^  schleifen  die  Metallfedem  /,  g  und  ^,  i,  welche  mit  den  gleich- 
namigen Klemmschrauben  verbunden  sind. 


*)L  c,  p.  176*.  —   S)  Vergl.  Guillemin,  Oompt.  rend.   29,    521,  1849*; 
Pogg.  Ann.  79,  332,  1850*. 

Wiedemann,  Elektricität.  L  Q 


114  Messung  der  Capacität 

Die  Pole  ZK,  Fig.  33,  einer  S&ule  werden  mit  dem  Commutator  A, 
einem  Galvanoineter  T  und  einem  Condenaator  mn  in  Verbindung  ge- 
Pig,  32.  Fig.  33, 


bracht.  Der  Pol  K  wird  mit  der  Klemmschraube  y,  die  Klemmschrauben 
g  und  A  werden  mit  der  einen  Belegung  m  des  Condensators,  der  Pol  Z 
mit  der  Belegung  n  und  dem  Galvanometer  T,  und  letzteres  mit  der 
Klemmschraube  i  verbunden. 

Zum  Nachweis  der  Ladung  kann  der  Gondensator  z.  B.  aue  eioem 
Wachstaffent-  oder  Guttapercb astreifen  von  etwa  30  cm  Breite  und  '/j 
his  1  m  Länge  bestehen,  welcher  beiderseits,  mit  Ausnahme  seiner  Rän- 
der, mit  Stanniol  belegt  und  zusammengefaltet  in  einen  Kasten  gelegt 

Steht  der  Commutator  wie  in  der  Zeichnung,  so  sind  die  beiden  Be- 
legungen des  Condensators  durch  die  auf  dem  Metallstück  d  schleifenden 
Federn  /und  g  und  den  Draht  Zon  mit  den  Polen  der  Säule  in  Ver- 
bindung und  laden  sich  mit  Elektricität.  Das  Galvanometer  T  ist  ausser 
Verbindung,  da  die  Federn  h  und  *  auf  dem  isolirenden  Elfenbein  schlei- 
fen. Wird  aber  der  Commutator  gedreht,  dass  letztere  Federn  auf  der 
Metallplatte  e,  die  Federn  /  und  g  auf  Elfenbein  schleifen,  so  ist  die  Ver- 
bindung der  Säule  KZ  mit  dem  Condensator  mn  aufgehoben,  die  Be- 
legungen des  leiztereu  dagegen  sind  durch  die  Verbindung  mlhiT  und 
noT  mit  dem  Galvanometer  vereint.  Bei  schneller  Drehung  des  Com- 
mutators  wird  abwechselnd  der  Condensator  durch  die  Säule  geladen, 
und  durch  das  Galvanometer  entladen.  Letzteres  zeigt  dann  einen  Aus- 
schlag in  Folge  des  Entladungsstromes. 

Dasselbe  geschieht  in  Folge  des  LadungsBtromes,  wenn  das  Galva- 
nometer in  den  Draht  Kf  eingeschaltet  wird,  o  und  t  mit  der  Erde  ver- 
bunden werden. 


durch  das  Galvanometer. 
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Fig.  35. 


Eine   genauere  Untersuchung    der    auf  diese  Weise    entstehenden  134 
unterbrochenen  Ströme  ist  von  W.  Siemens  i)  vorgenommen  worden. 
Die  abwechselnde  Verbindung   des  .Condensators  mn,    Figur   34,  mit 

der  Säule  ZK  und  einer 
^^'  ^*-  die    Stromintensität  mes- 

senden Sinusbussole  T  mit 
Spiegelablesung  wurde 
durch  eine  oscillirende 
Zunge  a  von  Metall  be- 
wirkt, welche  abwechselnd 
gegen  die  Schrauben  b 
und  c  gegenschlug.  Die 
sehr  regelmässigen  Oscil- 
lationeu  der  Zunge  (etwa 
60  in  der  Secunde)  wur- 
den durch  eine  elektro- 
magnetische Vorrichtung 
hervorgerufen,  welche  der 
des  später  zu  bescb reiben- 
den Wagner' sehen  Ham- 
.  mers  ähnlich  ist.  Die 
nähere  Einrichtung  des 
Apparates ,  welche  dem 
Siemens'  sehen  Zeiger- 
telegraphen entnommen 
ist,  vgl.  im Capitel Polari- 
sation (Siemens'  sehe 
Wippe).  Die  verschiedenen 
Drahtverbindungen  sind  aus  ^en  Figuren  34  u.  35  ersichtlich.  Schlägt  in 
Fig.  34  die  Zunge  a  gegen  die  Schraube  b,  so  werden  dadurch  die  Be- 
legungen des  Condensators  mn  mit  beiden  Polen  der  Säule  verbunden 
und  geladen.  Schlägt  die  Zunge  gegen  c,  so  wird  der  Condensator  durch 
die  Bussole  T  hindurch  entladen.  Schlägt  dagegen  in  Fig.  35  die  Zunge 
gegen  c,  so  wird  der  Condensator  durch  die  Säule  geladen,  und  zugleich 
geht  der  Ladungsstrom  durch  die  Bussole  I.  Beim  Anschlagen  der 
Zange  gegen  b  wird  der  Condensator  direct  entladen.  Im  ersten  Falle 
wird  an  der  Bussole  die  Intensität  des  Entladungsstromes ,  im  zweiten 
die  des  Ladungsstromes  des  Condensators  gemessen. 

Der  Condensator  war  zuerst  aus  einem  Glimmerblatt  gebildet,  dessen 
Flächen  mit  Stanniol  belegt  waren. 

Aus  den  Versuchen  folgt  entsprechend  den  oben  ausgeführten  Er- 
läuterungen : 


^)  Werner  Siemens,  Pogg.  Ann.  102,  66,  1857*. 
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Die  durch  die  Intensit&t  des  Stromes  in  der  Bussole  gemessene 
Ladung  des  Gondensators  ist  bei  Anwendung  einer  yerschiedenen  Anzahl 
von  gleichen  (Daniel!' sehen)  Elementen  der  Anzahl  derselben ,  d.  h. 
der  elektromotorischen  Kraft  der  Säule  direct  proportional,  unabhäng^ig 
Yon  dem  Widerstände  der  Leitungsdrähte  und  der  Lage  des  Punktes  der 
Oberfläche  des  Gondensators,  mit  welchem  dieselben  verknüpft  sind.  Sie 
ändert  sich  nicht,  wenn  eine  der  Belegungen  des  Gondensators  oder  einer 
der  Pole  der  Säule  abgeleitet  wird. 

Wird  die  Säule  durch  einen  langen  Draht  von  Neusilber  geschlossen, 
und  die  eine  Belegung  des  Gondensators  durch  die  oscillirende  Zunge  ab- 
wechselnd mit  einem  Punkte  dieses  Drahtes  und  dem  einen  Ende  des 
Drahtes  der  Bussole  verbunden,  während  das  andere  Ende  des  letzteren 
und  die  andere  Belegung  des  Gondensators  mit  der  Erde  verbunden  bleibt, 
so  ist  die  an  der  Ablenkung  der  Nadel  der  Bussole  gemessene  Ladung 
des  Gondensators  proportional  der  nach  dem  0  h  m  ^  sehen  Gesetz  der  Ge- 
fälle berechneten  elektroskopischen  Kraft  jenes  Punktes,  d.  h.  also  dem 
Potential  daselbst. 

Die  Ladung  eines  aus  mehreren  Leydner  Flaschen  gebildeten  Gon- 
densators ist  seiner  Oberfläche  proportional. 

Die  Ladung  ist  ferner  bei  Zusammenlegen  einer  Reihe  von  plan- 
parallelen Glasplatten,  deren  beide  äussere  Seiten  mit  Stanniol  belegt 
sind,  umgekehrt  proportional  der  Dicke  der  isolirenden  Schicht. 

Bezeichnet  man  daher  die  (in  einer  beliebigen  Einheit  gemessene) 
elektromotorische  Kraft  der  Säule  mit  E,  dieGapacität  des  Gondensators 
mit  C,  die  Grösse  seiner  condensirenden  Oberfläche  mit  F,  die  Dicke  und 
die  Dielektricitätsconstante  (siehe  später)  seiner  isolirenden  Schicht  mit 
d  und  Ä;,  die  an  der  Bussole  gemessene  Ladung  des  Gondensators  mit  Q, 
so  folgt  aus  den  Versuchen,  ganz  entsprechend  den  Formeln  des  §.  120: 

KF 

Q  =  CE  consL  =  E  ^3-  const. 

a 

Senkt  man  Drähte,  welche  mit  Guttapercha  bedeckt  sind,  in  Wasser, 
oder  überzieht  sie  noch  mit  einer  Bleihülle,  so  kann  man  sie  ebenfalls 
als  Gondensatoren  benutzen,  indem  man  einerseits  den  Draht,  anderer- 
seits das  Wasser  oder  die  Bleihülle  in  die  Leitung  einfügt.  Entsprechend 
der  §.122  entwickelten  Formel  über  dieGapacität  eines  durch  zwei  con- 
centrische  Gylinderflächen  vom  Radius  r^  und  rj  und  der  Länge  l  be- 
grenzten Gondensators  war  die  am  Galvanometer  gemessene  Ladung 
wiederum  durch  die  Formel: 

Q  =  CE  const  =  E  — '- —  const, 

dargestellt. 

Berechnete  man  die  Intensität  eines  constanten  Stromes,  der  durch 
die  elektromotorische  Kraft  E  in  einem  Schliessungskreise  erzeugt  würde, 
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in  welchen  die  beschriebenen  Condensatoren  eingefügt  wären,  und  in 
dem  nur  der  Widerstand  "PF  des  isolirenden  Mediums  zu  berücksichtigen 
wäre,  so  würde  in  den  beiden  betrachteten  Fällen  die  Intensität 

EF                                    l 
1  =  — ;-  const  und  I  =  E Const. 

r 

sein,  so  dass  sich  also  dieselben  Formeln  ergeben  wie  oben  (vgl.  §.131). 

Geben  bei  analogen  Versuchen  drei  Condensatoren  von  der  Form  der 

Franklin^ sehen  Tafel  (einer  beiderseits  mit  Stanniol  belegten  Glas- 

E  E  E 

platte)  die    Ladungen    ä^i  =  — ,  03  =  —  i  03  =  — »  so  ergiebt  sich 

Vi  V^  Vj 

E  E  E  , 

Vi  =  — ,    2'»  =  — »-«^3  =  — •     Verbindet  man   jetzt   die  zweite  Be- 
9i  3«  9[3 

legung  des  ersten  mit  der  ersten  Belegung  des  zweiten,  die  zweite  des 
zweiten  Condensators  mit  der  ersten  des  dritten,  und  schliesst  diese  so 
gebildete  „Franklin' sehe  Batterie"  mittelst  der  ersten  Belegung  der 
ersten  und  der  zweiten  der  dritten  Tafel  in  die  oben  beschriebene  Schliessung 
ein,  so  folgt  der  Widerstand  der  gesammten  Schliessung  der  drei  Tafeln : 

E        E         E 

F  =  i?i  +  t;«  4-  «^3  =  —  +  —  +  — , 

$1         Ss         9.1 

also  die  Ladung 

1 
Q  = 


1  +  1  +  i 

9l  9%  93 


Diese  Formel  wird  vollständig  durch  die  Resultate  der  Versuche  be- 
stätigt. 

Wird  auf  die  beschriebene  Art  eine  Franklin' sehe  Tafel,  welche 
nur  auf  der  einen  Seite  belegt  ist,  eine  nur  im  Inneren  mit  Spiegel- 
beiegang versehene  Glaskugel  oder  ein  Drath,  der  frei  in  der  Luft  aus- 
gespannt ist,  mit  der  leitenden  Oberfläche  abwechselnd  mit  dem  einen 
Pol  der  Säule  und  durch  das  Galvanometer  mit  der  Erde  verbunden, 
während  der  andere  Pol  der  Säule  stets  zur  letzteren  abgeleitet  bleibt, 
80  ersetzen  die  der  nicht  belegten  Fläche  der  Franklin 'sehen  Tafel 
und  Glaskugel  gegenüber  stehenden  Wände  des  Zimmers,  oder  die  unter 
dem  isolirten  Draht  befindliche  Erde  die  zweiten  Belegungen  des  Con- 
densators, und  man  erhält  gleichfalls  Ladungen,  die  um  so  bedeutender 
sind,  je  näher  z.  B.  die  Zimmerwände  der  unbelegten  Seite  der  Frank- 
lin'sehen  Tafel  stehen.  So  verhält  sich  ein  1  m  langer,  4,23  mm  dicker 
Kapferdraht,  der  8  mm  hoch  über  dem  Boden  ausgespannt  ist,  wie  ein 
aus  einer  Glasplatte  von  1  mm  Dicke  gebildeter  Condensator,  dessen  Be- 
legungen 100  qmm  Oberfläche  besitzen. 


118  Messungen  der  Capacität. 

135  Gaugaini)  benutzt  als  constante  Elektricitätsquelle  einen  grossen 
aus  zwei  parallelen  Metallplatten  bestehenden  Accumulator,  der  mit  einem 
Goldblattelektroskop  mit  planparallelen  Glaswänden,  dem  „Ladungs- 
elektroskop" ,  verbunden  ist  und  stets  so  stark  geladen  wird,  dass  die 
Goldblättchen  desselben  bis  zu  einem  bestimmten  Theilstrich  einer  auf 
der  Glaswand  vor  ihnen  angebrachten  Theilung  divergiren.  Mit  dem- 
selben werden  die  zu  untersuchenden  Accumulatoren  in  Verbindung  ge- 
bracht. Seine  Capacität  ist  im  Verhältnisse  zu  der  der  letzteren  so  gross, 
dass  das  Potential  sich  dadurch  nicht  wesentlich  vermindert;  dabei  ist 
die  Dichtigkeit  seiner  Ladung  relativ  gering,  so  dass  die  Elektricitats- 
verluste  nach  aussen  ebenfalls  klein  sind. 

Zur  Messung  der  Ladungen  der  Accumulatoren  wird  die  eine  Be- 
legung derselben  mittelst  eines  hinlänglich  langen  feuchten ,  recht  glat- 
ten Baumwollfadens  mit  einem  „Entladungselektroskop"  verbunden,  d.  h. 
mit  einem  Goldblattelektroskop,  vor  dessen  einem  Goldblatt  eine  auf 
einem  abgeleiteten  Metallstab  befestigte  Metallkugel  steht.  Das  Gold- 
blatt schlägt  dann  wiederholt  an  die  Metallkugel  und  entladet  so  immer 
gleiche  Elektricitätsmengen.  Damit  das  Goldblatt  sich  gleich  wieder  von 
der  Kugel  loslöst,  wird  sie  sauber  polirt,  nicht  gefirnisst  oder  durch 
Rothglühen  schwach  oxydirt.  Durch  Einschaltung  eines  feuchten  Fadens 
wird  der  Zufiuss  der  Elektricität  zum  Elektroskop  so  geregelt,  dass  man 
die  Zahl  rii  der  Entladungen  zählen  kann. 

Um  die  hierbei  in  dem  Accumulator  und  Elektroskop  zurückbleibende 
rückständige  Ladung  zu  bestimmen,  ladet  man  den  Condensator  im  Ver- 
ein mit  einem  viel  grösseren  Condensator  und  bestimmt  nach  Verbindung 
mit  dem  Elektroskop  die  Zahl  n  der  Entladungen.  Dann  ladet  man  den 
grossen  Condensator  noch  einmal  auf  das  frühere  Potential  und  bestimmt 
nach  Verbindung  mit  dem  Elektroskop  von  Neuem  die  Zahl  %  der  Ent- 
ladungen, n  —  Hi  ist  das  Maass  für  den  Rückstand.  Ebenso  verfahrt 
man  mit  dem  Elektroskop  allein,  um  seinen  Rückstand  zu  messen.  Nach 
der  letzten  Entladung  behalten  die  Goldblättchen  des  Elektroskops  eine 
variable  Divergenz.  Zur  Verminderung  der  dadurch  sich  ergebenden 
Ungenauigkeit  ist  es  zweckmässig,  die  entladenen  Elektricitätsmengen, 
also  die  Accumulatoren,  recht  gross  zu  nehmen. 

136  Ein  Accumulator,  der  aus  zwei  86  mm  im  Durchmesser  haltenden  pa- 
rallelen kreisförmigen  Metallplatten  bestand,  welche  auf  Schellackfüssen 
im  Inneren  eines  Blechcy linders  von  160  mm  Durchmesser  und  180  mm 
Höhe  standen  (um  die  Influenz  durch  äussere  Körper  zu  vermeiden),  ergab, 
wenn  e  der  Abstand  der  Platten,  Li  die  directe  Ladung  der  CoUector- 
platte,  i>2  die  der  zuerst  zur  Erde  abgeleiteten  Condensatorplatte  der- 
selben ist: 


1)  Gaugain,  Ann.  de  Ohmi.  et  Pliys.  64,  p.  174,  1«62*. 
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0,40 
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3 
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0,10 

Die  §.  120  entwickelte  Bezieliung,  wonach  die  LaduDg  für  X,  ^  1 
(die  Capacit&t)  umgekehrt  proportional  der  Eotfemnng  e  sein  sollte,  be- 
währt eich  bIbo  nor  annähernd,  da  dieselbe  relativ  noch  zu  gross  ist,  und 
die  yertheilende  Wirkung  der  Blechhülle  Störungen  verursachen  kann. 
Eine  genaue  Vergleichung  mit  der  Berechnung  von  Clausius  (§.  124) 
i«t  aus  letzterem  Grunde  nioht  wohl  möglich. 

Sollen  auch  hier  die  §.  131  ausgesprochenen  Beziehungen  zwischen 
Inflnena  und  Leitung  bestehen,  BO  muss,  wenn  der  ganze  innere  Raum 
des  Cylinders  mit  einer  leitenden  Lösung  gefüllt  wird,  und  die  eine 
Platte,  welche  vorher  geladen  wurde,  einerseits,  die  andere  Platte  und 
der  Enpfercf  linder  andererseits  als  Elektrode  dienen,  das  Verbal tniss  des 
geummten  Stromes  zu  den  zwischen  den  Platten  fliessenden  Stromos- 
■Dtheilen  bei  verschiedenen  Entfernungen  derselben  den  oben  erwähnten 
Werthen  a  entsprechen.  Gaugain  senkte  zur  Untersuchung  dieses 
Punktes  den  Apparat  in  ein  mit  Kupfervitriollösung  gefülltes  Glasgefaas, 
nnd  verband  die  eine  Platte  einerseits  und  den  Cylinder  und  die  andere 
Platte  andererseits  mit  Leitungsdrähten,  Fig.  36,  und  bestimmte  den 
Widerstand  r  bei  verschiedenem  Abstand  e  der  Platten  vermittelst  des 
Differentialgalvanometers,  Sodann  wurde  der  partielle  Widerstand  zwi- 
schen den  Platten  allein  ver- 


Flg.  ! 


mittelst  der  Wbeatstone'- 
Bchen  Drahte  ombination  be- 
stimmt, indem  der  eine  Pol 
der  Säule  mit  der  einen  Platte 
B,  der  andere  Pol  durch  zwei 
Drfibte  SED  und  SJK  mit 
der  Platte  A  und  dem  um- 
gebenden Cylinder  communi- 
cirte,  und  nun  zwischen  zwei 
Punkten  ÜT  und  J  dieser 
Drähte  eine  Verbindung  durch 
ein  Galvanometer  hergestellt 
wurde.      Da  der   Widerstand 


120 
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der  Drähte  ED  und  JK  gegen  den  der  FlüBBigkeiten  zu  vernachlässigen 
ist,  so  verhält  sich,  wenn  die  Nadel  des  Galvanometers  auf  Null  steht, 
der  Widerstand  zwischen  dem  Cylinder  und  B  zu  dem  Widerstand  zwi- 
schen A  und  B  wie  8J  zu  SE,  Auf  diese  Weise  fand  sich  bei  ver- 
schiedenen Abständen  e  der  Platten  das  Yerhältniss  ß  der  (den  Wider- 
ständen umgekehrt  proportionalen)  Intensitäten  des  Gesammtstromes  und 
des]^ zwischen  den  Platten  fliessenden  Theiles  desselben: 

e      7,5  10,5  13,5  20  25,7  32,0 

ß      1,333        1,500        1,666        2,000        2,500        3,000 

Mit  Berücksichtigung,  dass  auch  in  der  Eupferlösung  eine  Polarisa- 
tion der  Elektroden  und  ein  Uebergangs widerstand  daselbst  auftreten 
kann,  entsprechen  die  Werthe  a  und  ß  einander  recht  gut. 

• 

137  Als  kugelförmige  Accumulatoren  verwendet  Gaugaiu  eine  Kugel, 

welche  auf  einem  Schellackfuss  steht  und  von  zwei  Halbkugeln  umgeben 
ist,  deren  obere,  zur  Verbindung  der  inneren  als  Collector  dienenden 
Kugel  mit  der  Elektricitätsquelle ,  von  einem  30  cm  weiten  Loch  durch- 
bohrt war.  Es  wurde  das  Yerhältniss  p  der  Ladungen  des  GoUectors  bei 
je  zwei  verschiedenen  derartigen  Apparaten  beobachtet  und  mit  der  For- 
mel des  §.121  verglichen: 


E  =V^ 


wo  fi  ^  r^  die  Radien  der  Kugeloberflächen,  Vi  das  Potentialniveau  der 
inneren  ist.    So  war:  * 


2/1 

2ra 

V 

P 
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P 
ber. 
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(  90,5  mm 
(120 

161  mm 
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16    1 
35    1 

0,457 

0,438 

+  4,34 

(   61,5 
1120 

161 
161 

7,5| 
35    1 

0,214 

0,211 

+  1,43 

1   90,5 
(120 

118,5 
161 

27    1 
32,6/ 

0,828 

0,812 

4-  1.97 

61,5 
120 

89 
161 

13    \ 
30    J 

0,433 

0,424 

+  2,12 

f   61,5 
l   90,5 

89 
161 

10    \ 
16,4 

0,609 

0,618 

+  1,45 

Die  Resultate  stimmen  also  mit  der  Theorie  sehr  gut. 
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Bei  einem  cylindrischen  Accumulator ,  gebildet  aus  zwei  etwa  1  m  138 
langen  conaxialen  Blechröhren  Ton  resp.  40  und  20  mm  Durchmesser, 
deren  innere  etwas  kürzere  durch  Schellackstabchen  in  ihrer  Lage  er- 
halten wurde,  ergab  sich  entsprechend  der  Theorie  (§.  122)  mit  Hinzu- 
rechnung des  Rückstandes  die  der  Influenz  entsprechende  Ladung  der 
beiden  Cylinder  ganz  gleich,  mochte  der  innere  oder  äussere  als  Gollec- 
tor  dienen.  Nur  wenn  der  äussere  Cylinder  direct  geladen  wird ,  ist  zu 
seiner  Ladung  noch  die  auf  seiner  äusseren  Oberfläche  vorhandene  freie 
Elektricität  zuzuzählen,  welche  er  erhielte,  wenn  der  innere  Cylinder 
nicht  vorhanden  oder  isolirt  wäre.  Derselbe  Satz  gilt  auch,  wenn  z.  B. 
durch  einen  dritten  äusseren  Cylinder  eine  con  staute  neue  Bindung  der 
Elektricität  des  äusseren  Cylinders  eintritt. 

Bei  verschieden  weiten  Cylindem  von  den  Radien  ri  und  r^  waren 
die  Zahlen  z  der  Entladungen  des  Entladungselektroskops  und  die  dazu- 
zuzählenden  Rückstände  p ;  also  die  Ladungen  X  =  ir  -|-  p : 


♦"2 
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Die  Ladungen  sind  also  entsprechend  der  Theorie  bei  gleichem  Ver- 
hältmss  —  der  Radien  der  Cylinder  die  gleichen,  bei  verschiedenem  pro- 

portional  den  Verhältnissen  1:2:3  der  Logarithmen  von 

Die  Ladungen  L  von  excentrisch  -  cylindrischen  Condensatoren  von 
Im  Länge  und  10  und  80mm  Durchmesser  ergaben  sich,  als  der  Ab- 
stand der  Axen  A  betrug,  wenn  dieselbe  bei  conaxialer  Stellung  gleich 
1000  gesetzt  wird: 

X  0  17,5        20  23  25  27  30 

Xbeob.    1000      1137      1155      1241      1310      1482      1724 
Lher,       1000      1127      1169      1250      1330      1479      1729 

Also  auch  hier  stimmt  die  Beobachtung  mit  den  Berechnungen  von 
Blavier  (§.  123). 


122  Capacität  verschiedener  Körper. 

139  Zur  Messung  der  Capacität  verschiedener  Körper  hedient  man  sich 

der  folgenden  experimentellen  Methoden :  Man  bestimmt  zuerst  die  Capa- 
cität Ce  eines  Elektroskops  oder  Elektrometers,  z.  B.  des  Hanke  loschen 
oder  Thomson'schen  Qnadrantelektrometers  (siehe  das  folgende  Capitel). 
Auch  könnte  man  hierzu  eventuell  die  Drehwage  verwenden.  Im  ersten 
Falle  verbindet  man  das  Goldblatt  des  Hankel' sehen  Elektrometers  mit 
dem  einen  Pol  einer  andererseits  abgeleiteten  galvanischen  Säule  and 
bestimmt  nach  Loslösung  derselben  den  Ausschlag  oCe*  Bann  verbindet 
man  das  geladene  Elektrometer  durch  einen  sehr  dünnen,  an  Schellack- 
haltem  befestigten  Draht  mit  der  einen  Belegung  eines  aus  einer  Kugel 
und  einer  ihr  concentrischen  Kugelschale  gebildeten  Accumulators,  dessen 
andere  Belegung  abgeleitet  ist.  Hierbei  theilt  sich  die  Gesammtladung 
zwischen  dem  Elektroskop  und  dem  Accumulator  im  Yerhältniss  ihrer 
Capacitäten.  Man  bestimmt  wieder  den  Ausschlag  oCa.  Ist  die  aus  sei- 
nen Dimensionen  zu  berechnende  Capacität  des  Accumulators  Ca,  so  ist: 

^e  Ce  -\-    Ca         .        ^  ^  «a 

,    also  Qt  =  Q 


o   ..  _     » 


WO  eventuell  die  Ausschläge,  wenn  sie  den  Ladungen  nicht  proportional 
sind,  entsprechend  corrigirt  sind. 

Bei  Anwendung  des ,  Quadrantelektrometers  leitet  man  das  eine 
Quadrantenpaar  ab  und  verbindet  das  andere,  ganz  ebenso  wie  das  Gold- 
blatt des  Hanker  sehen  Elektrometers  erst  mit  dem  Pol  der  Säule  und 
dann  mit  dem  Accumulator.  Auch  kann  man  beide  Quadrantenpaare 
erst  mit  beiden  Polen  der  Säule  und  dann  mit  beiden  Belegungen 
des  Accumulators  verbinden.  Man  könnte  im  ersten  Falle  den  Accu- 
mulator auch  durch  eine  Kugel  von  bekanntem  Radius  ersetzen,  die  mit 
dem  geladenen  Goldblatt  oder  den  Quadranten  verbunden  wird,  indess 
ist  wegen  der  Influenz  der  äusseren  Körper  auf  die  Kugel  diese  Methode 
unsicher. 

Will  man  die  Capacität  Ck  eines  beliebigen  Körpers  bestimmen,  so 
isolirt  man  ihn  und  verbindet  ihn  mit  dem  geladenen  Quadrantenpaare 
des  Elektrometers,  dessen  Capacität  C«  bestimmt  ist,  durch  einen  dün- 
nen Draht.  Ist  dadurch  der  Ausschlag  der  Nadel  von  Ue  auf  flffc  redu- 
cirt,  so  ist  wieder: 

Cjc  =    Ce  • 

«e  —  CCk 

140  Auch  kann  man  den  Körper  durch  Verbindung  mit  dem  einen  Pol 

einer  andererseits  abgeleiteten  galvanischen  Säule  auf  ein  bestimmtes  Po- 
tentialniveau V  bringen,  ihn  mit  dem  einen  Quadrantenpaar  des  Elektro- 
meters verbinden,  dessen  anderes  Quadrantenpaar  abgeleitet  ist,  und  den 
Ausschlag  (»1  bestimmen.  Man  entladet  das  Elektrometer,  verbindet  den 
Körper  nochmals  mit  dem  Pol  der  Säule,  um  ihm  das  frühere  Potential 
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zu  ertheilen,  löst  ihn  vom  Pol  los  und  yerbindet  ihn  mit  der  einen  Be- 
legung eines  andererseits  abgeleiteten  Accumulators  (Kugel)  von  bekann- 
ter Capacität  Ca.  Trennt  man  ihn  von  letzterem  und  setzt  ihn  nun  wie- 
der mit  dem  Elektrometer  in  Berührung,  welches  dabei  den  Ausschlag 
ffj  zeigt,  80  verhält  sich  «^  :«2  =  Co  +  C*:  Ca,  woraus  C»  zu  bestim- 
men ist. 

Zur  Bestimmung  der  Capacität  von  Accumulatoren  können  hierbei 
auch  stets  beide  Belegungen  derselben  mit  den  beiden  Quadrantenpaaren 
des  Elektrometers,  resp.  des  Accumulators  von  bekannter  Capacität  ver- 
bunden werden. 

Bei  allen  diesen  Bestimmungen  ist  die  Voraussetzung  gemacht,  dass 
die  Yertheilung  der  Elektricität  auf  dem  Goldblatt,  den  Quadranten,  dem 
Accumulator  und  den  mit  dem  einen  oder  anderen  verbundenen  Körpern 
bei  ihrer  Verbindung  unter  einander  die  gleiche  bliebe,  wie  wenn  sie 
einzeln  für  sich  geladen  würden,  dass  also  der  Verbindungsdraht  nicht 
wesentlich  geladen  wäre,  was  eigentlich  nicht  statthaft  ist. 

Mittelst  dieser  Methode  hat  Angot^)  z.  B.  durch  Verbindung  des  141 
Elektrometers  mit  einem  Kugelaccumulator,  dessen  Belegungen  die  Radien 
39,5  und   62  mm  hatten,  dessen  Capacität  also  109  war,  vier  mal  die 
Capacität  seines  Elektrometers  bestimmt.     Die  Werthe  schwankten  nur 
von  429  bis  435. 

In  ähnlicher  Weise  hat  er  die  Capacität  C  einer  grösseren  Kugel 
vom  Radius  r  bestimmt,  dann  an  dieselbe  eine  kleinere  Kugel  vom 
Radius  fi  gelegt,  und  die  Capacität  Cj  des  Systems  bestimmt.  Je  kleiner 
die  letztere  ist,  desto  weniger  ändert  sich  die  Influenz  der  umgebenden 
Körper  bei  beiden  Versuchen  und  desto  besser  stimmen  die  Beobachtungen 
mit  den  Berechnungen  von  Plana.     So  war 
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■y^  beob. 
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125  mm 

106  cm 

170 

1606 

125 

53 

137 
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115 
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53 

39,2 
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Zur  Bestimmung  der  Capacitäten  von  Cylindem  von  der  Länge  l  142 
imd  dem  Radius  r^,  welche  an  ihren  Enden  von  ebenen  Platten  begrenzt 
waren,  wurden  dieselben  in  der  Mitte  eines  Zimmers,  möglichst  fem  von 
anderen  Gegenständen  an  einem  Seidenfaden  aufgehängt,  und  ihre  Capacität 
C  gemessen,  ebenso  wie  nachher  die  von  Kugeln  von  nahe  gleichem 
Volumen,  die  an  ihre  Stelle  gebracht  wurden.   Das  Verhältniss  der  durch 


^)  Angot,   Ann:  sc.  de  rEcole  Normale   [2]    3,   p.   253,    1874*.     Mascart, 
Trait^,  1,  p.  449,  1876*. 
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die  in  beiden  Fällen  gleiche  äuBsere  Influenz  modiflcirten  Capacitäten  war 
dann  nahezu  das  der  wirklichen.  Da  die  Capacität  der  Kugeln  bekannt 
war,  konnte  die  derCylinder  (C)  bestimmt  werden.  Zur  Berechnung  der 
Resultate  diente  die  empirische  Formel 


2r 

C  =  —  + 

7C 


l 


2  log 


(' + f) 


welche  der  für  die  Capacität  einer  kreisförmigen  Platte  und  der  für  einen 
unendlichen  Cylinder  nachgebildet  ist.     So  war 
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B 

4 

79,4 

79,9 

400 

» 

8 

113,8 

112,3 

700 

» 

14 

151,6 

152,9 

800 

n 

16 

167,2 

165,3 

10 

29,5 

0,33 

21,3 

22,3 

31 

» 

1,05 

27,1 

28,3 

59 

n 

2 

36,3 

35,2 

104 

n 

3,52 

43,0 

44,6 

118 

n 

4 

46,3 
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1 
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143  Sind  die  Belegungen  eines  Condensators  nicht  aus  zwei  concentrischen 

Kugelschalen  oder  unendlichen  Cylinderflächen  oder  ebenen  Flächen  u.  8.f. 
geformt,  so  treten  complicirtere  Verhältnisse  als  die  berechneten  ein, 
ebenso,  wenn  in  den  ersteren  Fällen  bei  Verbindung  der  Belegungen  mit 
der  Elektricitätsquelle,  anderen  Körper  oder  der  Erde,  die  Vertheilungen 
sich  nicht  so  gestalten,  wie  wenn  nur  die  einfachen  Accumulatoren  far 
sich  allein  geladen  wären. 


1)  Die  Versuche  von  Harris  (Phil.  Mag.  [4]  13,  204,  1856*)  über  die  Capa- 
cität von  Kugeln  und  Platten  u.  s.  f.  lassen  keine  einfiskche  Deutung  zu. 
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Ein  Beispiel  dieser  Art  liefert  achon  ein  Condenaator,  der  ans  zwei 
planparallelen  kreisförmigen  Platten  A,  S,  Fig  37,  besteht,  deren  eine 
A  in  der  Mitte  einen  Stab  /  mit  einer  Metallkugel  a  trägt,  deren  andere 
B  in  der  Mitte  zur  Erde  abgeleitet  ist.  Wird  Platte  A  durch  Verbindung 
mit  einer  constanten  Elektricitäts quelle,  z.  B.  einer  geladenen  Leydener 
Flasche,  positiv  geladen  und  letztere  entfernt,  bo  vertheilt  eich  die  Elek- 
tricität  auf  ihr  in  grfisBter  Dichtigkeit  auf  ihren  Rändern  und  auf  dem 
Stab  /  und  Kugel  a.  Wird  Platte  B,  welche  mit  der  Erde  verbunden 
iat,  an  A  her  angeschoben,  so  wird  auf  der  der  Platte  .<1  zugekehrten  Seite 
von  B  negative  Elektricität  durch  Influenz  angehäuft ,  während  die 
pontive  in  den  Erdhoden  entweicht  Durch  die  Anziehung  der  negativen 
Elektricität  in  B  wird  die  positive  des  Systems  von  A  gegen  die  B  zu- 
gekehrte Fläche  desselben  hingezogen ,  so  dass  auf  Kugel  a,  Stab  /  und 

FiR    67 


■D  den  RäDdem  der  Platte  die  Dichtigkeit  geringer  wird  Die  Vertbei- 
long  der  Elektricität  hat  sich  also  geändert  Untersucht  man  daher 
durch  ein  Probescbeibcben  oder  eine  Probekugel  die  elektrische  Dichtig- 
keit i)«  und  !)„  an  einem  bestimmten  Punkt  des  Systems  A  vor  und  nach 
der  Aimäherung  der  abgeleiteten   Platte  B,  so  kann   das   Yerhältniss 

Bn 

n  =  -=r-  je  nach  der  Lage  der  berührten  Punkte  ein  sehr  verschiedeneB 


Wird  nach  Annäherung  der  Condensatorplatte  an  die  Collectorplatte  144 
der  letzteren  durch  irgend  eine  Elektricitätsciuelle  Elektricität  zugeführt, 
BO  vertheilt  sie  sich  wie  die  schon  auf  derselben  aufgehäufte.  Um  dabei 
die  Dichtigkeit  D»  der  Elektricität  an  einem  bestimmten  Punkt,  auf 
diejenige  D, ,  zu  bringen,  welche  der  Punkt  vor  Annäherung  der  Collec- 
torplatte besasa,  muss  also  die  Elektricitätsmonge  auf  A  im  Verhältniss 

von  B  =  —  =  —  gesteigert  werden.    Man  bezeichnet  auch  diese  Zahl 

mit  dem  Namen  der  Yerstärkungazabl  (vergl.  §.  119).  Dieselbe  gilt 
Dor  für  den  betreffenden  Punkt  und  kann  ebenso  wie  die  Verminderung  der 
Dichtigkeit  an  verschiedenen  Punkten  des  Collectorsystems  eine  ver- 
schiedene sein. 
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145  Dieae  Betrachtungen  werden    durch   folgende  Beohschiungen    von 

P.  RiesB  1)  bestätigt.  Der  Condensator,  Fig.  38,  bestand  aus  zwei  an  den 
Rändern  abgernndetea  parallelen  und  conazialen  Scheiben  A  und  £  von 
Messing  Ton  81,6  par.  Lin.  Durchmesser  und  "/i<"'  Dicke,  die  in  ihrer  Mitte 
cylinderförmige ,  an  ihrem  Ende  halbkugel  förmig  abgerundete  Fortsätze 
von  14'/a"'  Länge  und  ll'/ji'"  Durchmesser  trugen.  Letztere  waren  von 
der  Seite  eingebohrt  und  daselbst  auf  98"'  hohe,  mit  Schellack  Iftckirte 
Glasst&be  aufgesetzt.  Die  Fortsätze  waren  ausserdem  der  Länge  nacb 
durchbohrt.  In  den  Fortsatz  von  A  wurde  ein  Draht  von  einer  bestimm- 
Fig.  38. 


ten  Länge  l  eingesetzt,  der  am  Ende  eine  Metallkugel  von  einem  bekannten 
Durchmesser  d  trug.  Der  Fortsatz  von  B  trug  ebenfalls  einen  geraden  Drabt, 
welcher  am  Ende  zur  Erde  abgeleitet  war.  Der  die  Scheibe  A  tragende 
Glasstab  stand  auf  einem  getheüten  Schlitten,  so  dass  A  gegen  S  hin- 
geschoben oder  von  B  entfernt  werden  konnte.  Der  B  tragende  Glas- 
stab  war  auf  einem  Chamier  aufgestellt,  welches  gestattete,  die  Platte  B 
zurückzulegen  und  so  aus  der  Wirkungssphäre  von  A  zu  entfernen.  Die 
-Versuche  wurden  mit  gepaarten  Früfungskugeln  von  2,3  mm  Radios  an- 
gestellt  und  die  alternirenden  Beobachtungen  auf  gleiche  Zeit  reducirt. 


')  Riest,  Keibuagselektricität  1,  p.  305  u.  flgde.';  Pogg.  Ann.  73,  p.  379. 
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Als  Platte  A  elektrisirt  wurde,  ergab  sich  in  Ä  die  Yerhältnisszahl  n 
der  Dichtigkeiten  auf  der  Kugel  als  I)  d  =  7"',  ?=10l'";  U)  d=4y^^"\ 
l  =  3Vs'"i  betrug,  III)  im  letzteren  Fall  auf  einem  am  Rande  der  Scheibe 
befindlichen  Punkt,  wie  in  folgender  Tabelle  in  den  Columnen  I  bis  IIL 
Die  Zahlen  der  Columne  lY  beziehen  sich  auf  die  Yerstärkungszahl  auf 
dem  halbkugeligen  Ende  des  11^4'"  langen,  6Y24"'  dicken  cylindrischen 
Fortsatzes  einer  CoUectorscheibe  von  nur  52'"  Durchmesser  und  ^Vsi'" 
Dicke,  der  eine  eben  solche  Condensatorscheibe  gegenüberstand.  Beide 
Scheiben  standen  mittelst  ihrer  Fortsätze  und  6V3'"  langer  und  dicker 
Hülsen  auf  Glasstäben.  Der  Fortsatz  der  Condensatorscheibe  trug  einen 
geraden  131'"  langen,  am  Ende  mit  der  Gasleitung  verbundenen  Draht. 
Bei  der  Reihe  Y  lag  dieser  Ableitungsdraht  der  Condensatorscheibe  paral- 
lel und  5'"  von  ihr  entfernt,    e  bezeichnet  den  Abstand  der  Scheiben. 


e 

I 

n 

III 

IV 

V 

2 

0,173 

0,155 

0,260 

0,232 

0,190 

3 

0,235 

0,219 

0,341 

0,330 

0,269 

4 

0,286 

0,274 

0,412 

0,393 

0,340 

5 

0,385 

0,306 

0,460 

0,443 

0,408 

10 

0,492 

0,488 

0,617 

0,688 

0,597 

15 

0,595 

0,630 

0,731 

0,768 

20 

0,683 

0,688 

0,828 

— 

— 

50 

0,897 

0,888 

0,941 

OD 

1 

1 

1 

1 

1 

Die  Yerminderung  der  elektrischen  Dichtigkeit  durch  Annäherung  der 
Condensatorplatte  ist  also  bei  grossen  Platten  grösser  als  bei  kleinen, 
am  Rande  der  Scheibe  kleiner  als  auf  der  an  dieselbe  angesetzten  Kugel. 
Die  Länge  des  die  letztere  tragenden  Drahtes  hat  bei  grösseren  Ent- 
femuigen  der  Scheiben  wenig  Einfluss ;  bei  Annäherung  derselben  nimmt 
aber  bei  grösserer  Kürze  des  Drathes  die  Dichtigkeit  durch  die  Conden- 
sation  schneller  ab.  Liegt  der  Ableitungsdraht  der  Condensatorplatte 
parallel,  so  ist  die  Yerminderung  der  Dichtigkeit  auf  der  Collectorplatte 
grösser.  Die  Dichtigkeit  ist  nicht  dem  Abstand  der  Platten  proportio- 
nal, sondern  nimmt  langsamer  zu,  als  derselbe. 

Auch  noch  auf  eine  andere  Weise  als  in  §.  145  hat  Riess  ^)  den  146 
Werth  der  Yerstärkungszahl  n  bestimmt.     Wir  werden  später  erfahren, 
dass  die  Schlag  weite  der  Elektricität  zwischen  einer  elektrischen  und 


^)  Biess,  1.  c.  p. 
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einer  zur  Erde  abgeleiteten  Kugel  innerhalb  gewisser  Grenzen  der  Dich- 
tigkeit der  Elektricität  auf  ersterer  proportional  ist.- 

Mit  dem  Fortsatz  der  CoUectorscheibe  des  ersten  Condensators  (§.  145) 
wurde  durch  einen  Vs'"  dicken  und  I  101'",  II  219'"  langen  Kupferdraht 
die  eine  Kugel  eines  Funkenmikrometers  (vergl.  das  Cap.  Durchgang  der 
Elektricität  durch  Gase)  yerbunden,  dessen  andere  Kugel  ebenso  wie  die 
Condensatorplatte  zur  Erde  abgeleitet  war.  Zuerst  wurde  bei  herunter- 
geschlagener Condensatorplatte  die  Collectorplatte  durch  Berühren  mit 
einer  Leydener  Flasche  geladen,  die  bewegliche  abgeleitete  Kugel  des 
Mikrometers  der  festen  genähert  und  die  Schlagweite  8i  bestimmt,  bei  der 
der  Funken  übersprang.  Nachher  wurde  die  CoUectorscheibe  wiederam 
in  gleicherweise  geladen,  die  CoUectorscheibe  ihr  gegenübergestellt  und 
wieder  wie  vorher  die  Schlagweite  8  bestimmt.  Das  Yerhältniss  s/si  ent- 
spricht annähernd  dem  der  Dichtigkeiten  auf  der  mit  der  CoUectorscheibe 
yerbundenen  Kugel  des  Mikrometers.  Da  durch  Messungen  an  der  Dreh- 
wage festgestellt  war,  dass  bei  jeder  Ladung  der  CoUectorscheibe  die 
Leydener  Flasche  0,014  ihrer  Ladung  abgab,  also  demgemäss  die  der 
ersteren  bei  jeder  folgenden  Ladung  ertheilten  Elektricitätsmengen  ab- 
nahmen, wurde  stets  bei  je  acht  abwechselnden  Bestimmungen  jede  Schlag- 
weite  mit  dem  Mittel  der  yorhergehenden  und  folgenden  yerglichen.  So 
ergab  sich,  wenn  die  Schlagweite  Si  bei  unendlicher  Entfernung  derCon- 
densatorscheibe  gleich  1  gesetzt  wird: 

e  00  50'"         30 

I  8  1  0,914  0,794 

IIa  1  —  — 

n(§.145)  1  0,897        — 

Die  Verlängerung  des  Zuleitungsdrahtes  hat  also  keinen  wesent- 
lichen Einfiuss.  Die  hier  erhaltenen  Werthe  stimmen,  soweit  es  die 
ungleichen  Yersuchsbedingungen,  die  Fehler  in  Folge  der  Aenderung  der 
Yertheilung  der  Elektricitäten  bei  der  Annäherung  der  Kugeln  des  Fun- 
kenmikrometers aneinander  u. s. f.  gestatten,  mit  den  §.145  Reihe  1  er- 
haltenen Zahlen  für  die  Dichtigkeiten  n  auf  der  KUgel  an  der  CoUector- 
scheibe genügend  überein,  so  dass  sie  zugleich  als  Beleg  für  die  oben 
erwähnte  Proportionalität  zwischen  der  Dichtigkeit  der  Elektricität  der 
geladenen  Kugel  des  Funkenmikrometers  und  der  Schlagweite  dienen 
können. 

147  Ferner  ^)  wurden  bei  den  Versuchen  ad  I  die  Kugeln  des  Funkenmikro- 

meters auf  4'"  Abstand  gestellt  und  erst  bei  zurückgelegter,  dann  bei  gegen- 
überstehender Condensatorplatte  die  mit  der  CoUectorplatte  yerbundene 
feste  Kugel  des  Mikrometers  durch  Berührung  mit  dem  senkrecht  gegen  den 
Verbindungsdraht  gerichteten  Zuleitungsdraht  einer  Leydener  Flasche  yon 


20 

10 

5 

2 

0,687 

0,451 

0,272 

0,105 

0,697 

0,486 

0,279 

— 

0,683 

0,492 

0,335 

— 

*)  BieflB,  1.  c,  1,  p.  333*. 
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Vs  0 '  Oberfläche  berührt  und  so  stets  auf  demselben  Punkt  des  Collectors 
dieselbe  Dichtigkeit  hergestellt.  Im  ersten  Fall  wurde  durch  Annähern 
der  Kugeln  des  Funken mikrometers  die  Schlagweite  direct,  im  zweiten 
erst  nach  Zurückschlagen  der  Gondensatorscheibe  bestimmt.  Das  Ver- 
hältniss  z  der  Schlagweiten  entspricht  dem  Verhältniss  der  im  CoUector 
aufgehäuften  Elektricitätsm engen ,  also  der  Verstärkungszahl  an  der 
Mikrometerkugel . 

So  ergiebt  sich,  unter  Beifügung  des  Werthes  1/h  nach  §.144  für 
Terschiedene  Abstände  e  der  Gondensatorplatten 


e 

00 

50 

30 

20 

10 

e 

1 

1,1 

1,31 

1,52 

2,33 

i       1       1,09      1,25      1,45      2,21 
n 

Die  Verstärkungszahlen  sind  also  hier  sehr  nahe  proportional  den 
amgekehrten  Werthen  der  durch  die  Condensation  bewirkten  Verminde- 
rung n  der  Dichtigkeit. 

um  die  Menge  der  in  der  Gondensatorscheibe  durch  Influenz  er-  148 
sengten,  der  £lektricität  der  Gollectorscheibe  entgegengesetzten  Elek- 
tricität  zu  messen,  kann  man  folgenden  Weg  einschlagen  ^) :  Die  Gollector- 
scheibe A  wird  durch  Verbindung  mit  einer  Elektricitätsquelle,  z.  B.  der 
inneren  Belegung  einer  Leydener  Batterie,  mit  einer  bestimmten  Elek- 
tricitätsmenge  g  geladen  und  an  e^nem  bestimmten  Punkt  derselben 
mittelst  der  Probekugel  die  Dichtigkeit  d  bestimmt.  Sie  wird  dann  mit 
der  ihr  noch  nicht  genäherten  Gondensatorscheibe  B  verbunden  und 
wieder  an  einem  Punkt  ß  des  aus  A  und  B  gebildeten  Systems  die  Dich- 
tigkeit dl  bestimmt.    Sind  a  und  ai  Gonstante,  so  ist  g  =  ad  =  a^dx. 

Bei  einem  zweiten  Versuch  wird  der  mit  der  Elektricitätsmenge  q  ge- 
ladenen Gollectorscheibe  A  die  am  Ende  ihres  Ansatzdrahtes  abgeleitete 
Gondensatorscheibe  B  auf  verschiedene  Abstände  e  genähert  und  die  Ab- 
leitung entfernt.  Wenn  am  Ende  des  Ansatzdrahtes  durch  die  Probe- 
kugel keine  Ladung  wahrzunehmen  ist,  ist  die  ganze,  der  Elektricität  von 
A  entgegengesetzte  auf  B  influenzirte  Elektricitätsmenge  qi  in  B  zurück- 
geblieben.   Ist  m  eine  Gonstante,  so  ist  gi  =:  mg. 

Wird  B  von  A  entfernt  und  wie  vorher  damit  leitend  verbunden 
und  dann  an  dem  Punkt  ß  die  Dichtigkeit  d^  mittelst  des  Probescheib- 
chens  bestimmt,  so  ist 

(«  +  3i)  =  «i^a,  also   (1  +  w)  =  j- 

Riess  selbst  bestimmt  zuerst  experimentell  den  Werth  «i/a  =  Ä, 
durch  besondere  Versuche  und  dann  erst  das  Verhältniss 


')  Biess,  1.  c.  p.  318*. 
Wiedemann,  Elektrieit&t 
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q  d 

bei  verschiedenen  Entfernungen  e  der  Platten.  Die  Versuche  wurden 
mit  gepaarten  Prüfungskugeln  und  Reduction  auf  gleiche  Zeit  ausgeführt. 
So  war  I)  bei  der  Versuchsanordnung  wie  in  §.  147  No  II,  II)  wie  in 
§.  147  No.  I: 

e  =  2'"  3  4  5  10  15  20  50 

I    m     0,911      0,887      0,854      0,823      0,689      0,612      0,500     0,263 
Um         —        0,840        —        0,765      0,638      0,534      0,454      0,251 

Die  Verlängerung  des  Drahtes  an  der  Gollectorscheibe  vermindert 
also  die  Menge  der  influenzirten  Elektricität  auf  der  Condensatorscheibe. 

149  Ist  ein  Condensator  aus  zwei  gleichen,  einander  parallelen  Metall- 
platten A  und  B  gebildet,  an  deren  von  einander  abgewandten  Hinterflächen 
an  Leinenfaden  zwei  Hollundermarkkugeln  a  und  h  etwa  der  Mitte  der 
Platten  gegenüber  aufgehängt  sind,  und  ladet  man  die  Platte  A  mit  der 
Elektricitätsmenge  -f-  e,  während  Platte  B  durch  Berühren  mit  der 
Hand  oder  einem  Drath  an  einem  Punkt  ß  zu!r  Erde  abgeleitet  ^st,  ffo 
divergirt  die  Kugel  a  von  Platte  A  in  Folge  der  über  das  ganze  Lieitunga- 
system  von  A  verbreiteten  Elektricität.  Die  Kugel  h  berührt  aber  die 
Platte  B^  da  die  A  ungleichnamige  Elektricität  fast  ausschliesslich  auf 
der  A  zugekehrten  Seite,  eventuell  auf  der  Ableitung  von  B  verbreitet, 
die  positive  von  B  zur  Erde  fortgeführt  ist.  Wird  die  Ableitung  ent- 
fernt, so  kann  in  der  nunmehr  isolirten  Platte  B  eine  geringere  Elektricitäts- 
menge —  Ci  "=  —  me,  wowi<Cl,  zurückbleiben,  da  die  Form  des 
Systems  von  B  mit  Ableitung  eine  andere  ist,  als  die  von  A,  Wird 
jetzt  A  an  einem  dem  Ableitungspunkt  von  B  correspondirenden  Punkt  o^ 
in  gleicher  Weise  wie  A  zur  Erde  abgeleitet,  so  sind  die  Verhältnisse 
der  Platten  Aun^B  gerade  umgekehrt;  die Hollundermarkkugel &  diver- 
girt von  der  Platte,  während  die  von  A  auf  die  Platte  niedersyikt  und 
in  dem  Leitersystem  von  A  nach  Fortnahme  der  Ableitung  nur  noch 
die  Elektricitätsmenge  -{•  mei  =  +  ni^e  zurückbleibt.  Bei  wieder- 
holtem abwechselnden  Ableiten  von  B  und  A  divergiren  so  nach  einander 
die  Kugeln  a  und  h  immer  schwächer,  die  Platten  werden  allmählich 
vollständig  entladen.  Die  auf  einander  folgenden  Ladungen,  so  wie  die 
entsprechenden  Elektricitätsmengen ,  folgen  dabei  einer  geometrischen 
Keihe. 

150  In  Folge  dieser  Erscheinungen  hat  man  früher  gemeint^),  die  Elek- 
tricität e  in  Platte  A  bände  auf  der  abgeleiteten  Platte  B  die  Elektricitäts- 
menge —  nt  e,  so  dass  sie  an  der  A  gegenüberliegenden  Seite  festgehalten 


1)  Biot,  Trait^  de  Phys.  2,  164*.     Murphy,  1.  c,  §.  84. 
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würde.  Dann  würde  von  —  me  in  B  auf  Platte  A  eine  Elektricitäts- 
menge  -|-  m^  e  gebunden  u.  b.  f^  so  dass  also  die  freie,  nicht  gebundene  £lek- 
tricitatamenge  in  Ä  nur  noch  e  [1  —  (m^  -f-  m*  -\-  •  •  •)]  wäre.  Ist  m 
klein,  so  reducirt  sich  dieser  Ausdruck  auf  e  (1  —  m^).  Als  condensirende 
Kraft  k  hat  man  deshalb  früher  auch  das  Verhältniss  der  anfangs  auf  der 
Platte  Ä  yertheilten  f  r  e  i  e  n  Elektricität  e  ohne  Anwesenheit  der  Platte  B  zu 
der  ihr  bei  Annäherung  und  Ableitung  der  letzteren  verbleibenden,  d.  h. 
den  Quotienten  k  ==  1/(1  — w^)  bezeichnet. 

Sind  die  Körper  Ä  und  B  und  ihre  Ableitungen  nicht  gleich,  so 
würde  nach  diesen  Anschauungen  die  Elektricitätsmenge  e  in  ^  auf  B 
die  Menge  —  ni  e,  diese  auf  A  die  Menge  -|-  m  nti  e ,  letztere  wiederum 
auf  B  die  Menge  —  tn^mie  u.  s.  f.  binden.  In  A  wäre  also  die  freie 
Elektricität  annähernd  e{\  —  fniiti). 

Diese  Vorstellung  ist  insofern  irrig,  als  die  Elektricitäten  eben 
nicht  gebunden  und  nicht  ihrer  Wirkung  nach  aussen  beraubt,  sondern 
durch  die  gegenseitige  Anziehung  nur  in  anderen  Gleichgewichtslagen 
vertheilt  sind. 

1)  Es  sei  nun  etwa  ein  leitender  Körper  A  mit  der  Elektricitäts-  151 
quelle  verbunden,  ein  anderer^  isolirt  ihm  gegenübergestellt.    A  erhalte 

die  Ladung  a^,  B  die  Ladung  4^l>]  (insgesammt  Null). 

2)  Während  A  mit  der  Elektricitätsquelle  verbunden  ist,  sei  JB  ab- 
geleitet und  dann  isolirt.  A  erhalte  die  Ladung  a^,  B  die  Ladung  —  6^, 
so  dass 

^2  =  ma^ 
ist 

3)  B  bleibe  geladen,  A  werde  abgeleitet  und  dann  isolirt,  wobei  A 
die  Ladung  a^  erhalte,  wo 

ist 

Denkt  man  den  ersten  und  dritten  Gleichgewichtsznstand  über- 
einaudergelegt,  so  hat  A  das  Potential  V  und  die  Ladung  a^  -{-  a^',  B  die 
Ladung  i^i  +  ^a*  Kehrt  man  das  Vorzeichen  um  und  legt  den  neuen 
Gleichgewichtszustand  auf  den  zweiten,  so  wird  in  A  das  Potential  Null, 
die  Ladung  01+03  —  a^,  in  B  die  Ladung  i;ö  =  0.  Also  auch  in  B 
wäre  das  Potential  auf  Null  reducirt.     Dies  ist  aber  nur  möglich ,  wenn 

flfi  +  Ö3  =  «2  0- 

Dies  beweisen  schon  Versuche  von  Gaugain*),  bei  denen  er  ein  auf 
50*  geladenes  Ladungselektroskop  mit  der  CöUectorplatte  A  eines  Con- 
denaators  verband,  während  die  Gondensatorplatte  B  isolirt  war,  wobei 
sich  also -4  auf  Oi  lud.  Der  Ausschlag  fiel  von  50  auf  35^.  Nun  wurde  B 
abgeleitet,  A  mit  dem  auf  35^  erhaltenen  Ladungselektroskop  verbunden. 


*)  Moutier,  Ann.  d.  Chim.  et  Phys.  [5]  9,  p.  409,  1876*.  —  ^)  Gaugain, 
Ann.  d.  Chim.  et  Phys.  [4],  4,  p.  234,  1865*. 
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wobei  also  Ä  auf  o^  geladen  wurde.  Danach  wurde  B  isolirt,  A  momen- 
tan abgeleitet  und  A  und  B  isolirt,  wobei  also  A  die  Ladung  o^  erhielt 
Wurde  dann  das  Ladungselektroskop  auf  50®  gebracht  und  mit  A  ver- 
bunden, 80  fiel  es  wieder  auf  35®,  hatte  abo  A  dieselbe  Elektricitätsmenge 
ertheilt. 

152  Nach  §.  70  ist,  wenn  d  qi  und  d  q^  die  unendlich  kleinen  auf  zwei  Ober- 

flächenelementen eines  elektrischen  Körpers  aufgehäuften  Elektricitäts- 
mengen  sind,  der  Abstand  der  Oberflächenelemente  r  ist, 


W 


= ■/.// 


dqdqi 


das  Potential  sämmtlicher  Elektrici täten  des  geladenen  Körpers  auf  ein- 
ander resp.  die  bei  der  Ladung  des  Körpers  verwendete  Arbeit.  Wird 
der  Körper  ganz  oder  theilweise  entladen,  indem  die  Elektricitat  in  ihm 
etwa  durch  einen  dünnen  Drath  zur  Erde  abfliesst  und  ihn  erwärmt  oder 
zersprengt,  so  ist  die  Summe  aller  Arbeitsleistungen  gleich  der  Abnahme 
des  Potentials  der  gesammten  Elektricitat  auf  sich  selbst. 

Bezeichnet  ^)  man  die  Potentialfiinction  aller  Elektricitäten  auf  die 
Stelle  xyz,  wo  das  Element  dq  sich  befindet,  mit  U,  wo  also  ü  eine 
Function  der  Coordinaten  ist,  so  wird 


W  =  Va  fud  q. 


Bei  einem  Condensator  ist  auf  jeder  Belegung  die  Potentialfunction 
constant.  Ist  dieselbe  auf  der  einen  und  anderen  Belegung  F  und  ff, 
sind  die  Elektricitätdmengen  daselbst  M  und  N^  so  wird 

Ist  die  zweite  Belegung  des  Condensators  zur  Erde  abgeleitet,  so  ist 
Gf  =  0,  also  W  =  V2  FM, 
Da  nun  nach  §.  129 

WO  8  die  Oberfläche  der  Belegung,  Je  eine  Constante  ist,  so  folgt 

2  k  2    s 

Für  einen  aus  zwei  unendlichen,  einander  sehr  nahen  parallelen  Plat- 
ten bestehenden  Condensator  wird  der  Abstand  e  gegen  s  sehr  klein  und 
Ä  =  0  und  somit  k  =  Ane-y  dann  ist  für  ein  Fläcbenstück  s  des  Con- 
densators 

W= -SP, 

s 


*)  Clftuflius,  Mech.  Wärmetheorie  2,  p.  99,  1879*. 
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wo  M  die  Elektricitatsmenge  auf  dem  Flächenstück  ist.  •  Da  die  Capacität 
C  des  Flächenstücks  s  gleich  s/4ne  ist,  so  folgt  auch 

Nach  §.  120  ergiebt  sich  dies  unmittelbar;  ebenso  dass,  wenn  die  Potential- 
fimctionen  auf  beiden  Belegungen  Vi  und  Fj,  die  Elektricitätsmengen 
darauf  Ei  und  E^  die  auf  den  Belegungen  senkrechte,  die  auf  die  Einheit 
der  Elektricitat  wirkende  Kraft  Jß,  die  auf  das  Stück  s  wirkende  (B)  ist: 

W=  ».',  (JP,  Fl  +  li  F,)  =  gj^  (F,  -  Fl)»  =  iJ«  ^  =  (B)e. 

Wir  betrachten  noch  die  Arbeitsverhältnisse,  wenn  die  einen  Accu-  153 
mulator  bildenden  Leiter  beweglich  sind  ^)..    Ist  die  Elektricitätsmenge 
in  den  einzelnen  Körpern  Q,  die  Potentialfunction  F,  so  ist  wiederum 
die  gesammte,  auf  die  Ladung  verwendete  Arbeit,  die  Energie  des  Systems 

Sind  die  einzelnen  Leiter  isolirt  und  bewegen  sich  durch  ihre  Wechsel-  - 
Wirkung  um  eine  kleine  Distanz,  so  wird  dabei  eine  Arbeit  d  T  geleistet, 
die  dem  Gewinne  an  Energie  im  System  d  W  gleich  ist,  also 

dW  ^-  dT=:0. 

Werden  die  Leiter  sich  selbst  überlassen,  so  mnss  sich  ihre  Energie  all- 
mählich einem  Minimum  nähern.  Sind  dagegen  die  Leiter,  etwa  durch 
Verbindung  mit  der  einen  Platte  eines  andererseits  abgeleiteten  Accu- 
molators  von  sehr  grosser  Capacität  auf  constantem  Potentialniveau  Fj, 
Fj...  erhalten;  dann  setzt  sich  die  Gesammtenergie  TFdes  Systems  aus 
der  der  Leiter  Wi  und  der  der  Elektricitätsquellen  Wc  zusammen.  Ver- 
schieben sich  die  Leiter  ein  wenig,  wobei  wieder  die  Arbeit  d  T  von  den 
elektrischen  Kräften  geleistet  wird,  so  ist 

dT  -\-  dWi  ^^  dWc  =  0. 
Da  TFt  =   Vs  2  CF  ist, 'so  wird  auch 

dWi=  V.  ^QdV  ^  1/2  ^VdQ,      . 

Bleiben  die  Potentialfun ctionen  in  den  Leitern  bei  der  Bewegung  constant, 
80  ist  d  F  =  0,  also 

dWi  =1/22  ^^ö. 

Fd  Q  ist  aber  gleich  der  Aenderung  —  d  Wc  der  Energie  des  Accumulators, 

^on  dem  die  Elektricitätsmenge  dQ  auf  den  damit  verbundenen  Leiter 

^übergegangen  ist,  also  ist  2d  >F|  =  — dWc  und  dT=d  Wi.  In  diesem 


*)  Mascart,  J.  de  Phys.  6,  169,  1877*. 
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Falle  nähert  sich  also  die  Energie  des  sich  selbst  überlassenen  Systems 
einem  Maximum. 

154  Als  Beispiel  solcher  Beweglichkeit  der  Leiter  eines  Accumulators 

betrachten  wir  den  folgenden,  für  die  Theorie  des  Elektrometers  wichtigen 
Fall  1). 

Ein  unendlich  langer  Cylinder  AB  sei  in  der  Mitte  durchschnitten; 
in  demselben  bewege  sich  con axial   ein  Cylinder  C  von  solcher  Länge, 

dass     bei     einer    Verschiebung 
^^'  desselben    sich    die    elektrische 

Vertheilung     nicht     wesentlich 

ändert.     Liegt  Cylinder  C  z.B. 

symmetrisch   zu   Ä  und  JS  ^   so 

seien  die  durch  Verbindung  mit 

gewissen  Elektricitätsquellen  in 

A^  B  und  C  erzeugten  Potentialniveaux  Va,   Vh^  Yc-    Verschiebt  sich  der 

Cylinder  C  um   eine   Länge  a;,  so  ist  der  Zuwachs   der  Ladung  Q  in 

^:aa;(F— Fl),  in  5:  ax(F— Fj)  in  C:  «x  {(F— F^)  — (F—  Fx)), 

wo  a   eine  Constante  ist;    also  die  gesammte  Aenderung  der  Energie 

('A  ^y^O)  gleich  ««(F,  -V^)\V-  1/2  (Fj  +  F,)}- 

Die  Resultante  der  in   der  Richtung  der  Axe  (r)  auf  C  wirkenden 

Kräfte  ist  demnach  F  =  a  (Fi  —  Fj)  { F  ■—  V2  (Fi  +  ^3)}. 

Far  den  vorliegenden  Fall  ist  a  =  1/2  log  ififr)  (vergl.  §.  1 22),  wenn 

r  und  JR  die  Radien  der  Cylinder  sind. 

Sind  A  und  B  sowie  C  unendliche  Metallplatten,  deren  erstere  von 

G  den  Abstand  6  haben,  und  ist  die  bei  der  Verschiebung  Eins .  erfolgende 

Aenderung  der  unter  A  oder  B  liegenden  Fläche  von  C  gleich  a,  so  ist 

a 
a  = 


4  7C  e 

Liegen  auch  auf  der  anderen  Seite  von  C  zwei  A  und  B  correspondirende 
Platten  Ai  und  Bi  im  Abstand  e^  von  C,  so  wird 


4ä  \c         61/ 


Sind  nur  die  Conductoren  ^  und  ^  einander  symmetrisch  zu  einer 
zwischen  ihnen  liegenden  Ebene  und  auch  C  zu  beiden  Seiten  derselben 
symmetrisch,  so  kann  man  allgemein  setzen 

F  =  «(Fl  -  V,){V-ß(V,  +  r,))- 

Für  den  Fall ,  dass  Fi  =  —  Fj ,  also  die  beiden  symmetrischen 
Körper  A  und  B  gleich  und  entgegengesetzt  geladen  sind,  wird 

F  =  2  a  Fl .  F,  ^ 


^)  Masc^art,  1.  c.  —  ^)  J.  de  Phys.  4,  p.  327,  1875*. 
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also  d^m  Product  der  Potentialfunctionen  den  Körpern  Ä  und  B  sowie 
C  proportional. 

Die  Gollectorplatte  eines  Condensators  werde  mit  der  Elektricitäts-  155 
menge  Q  geladen,  während  die  Condensatorplatte  zur  Erde  abgeleitet  ist. 
Die  Capacit&t  des  Condensators  sei  Cn,  also  die  Potentialfunction  in  der 
geladenen  Platte  Vn  =  Q/  C».  Die  Gollectorplatte  werde  dann  mit  der 
CoUectorplatte  eines  zweiten  Condensators  verbunden,  dessen  Condensator- 
platte ebenfalls  abgeleitet  ist  und  dessen  Capacität  Cm  sei.  Vor  der  Verbin- 
dung ist  die  in  der  Ladung  angehäufte  potentielle  Energie  Wn  =  Vs  Q^  I  ^n* 
Nach  der  Verbindung  hat  sich  die  Capaoität  auf  Cn  +  ^m  vermehrt;  es 
ist  also  von  dem  ersten  System  zum  zweiten  die  Elektricitätsmenge 
Q  =  Cm/(Cn  +  Cm)  übergegangen!). 

Die  Potentialfunction  ist  dabei  auf  Vn  =  7^ —    ^    vermindert.    Die 

nun   in    der  Ladung    angehäufte    potentielle    Energie    ist    Wn  +  m    = 

Vi  77-^— TT  1  die  beim  Uebcrgang  der  Ladung  in  Form  von  Wärme  im 

C»  "T   Cm 

Verbindungsdrahte  u.  s.  f.  ausgegebene  Energie  ist  also: 

C 

H  =  V2  Q^ — 

Cn{Cn-\~  Cm) 

An  Stelle  der  Condensatoren  können  wir  hierzu  zwei  Batterien  von 
resp.  n  und  m  je  unter  sich  gleichen  Leydener  Flaschen  (siehe- das  fol- 
gende Capitel)  verwenden,  deren  innere  Belegungen  als  CoUector-,  deren 
äussere  als  Condensatorplatten  dienen.  Ist  die  Capacität  jeder  Flasche  der 
einen  oder  anderen  Batterie  Gi  und  Oj,  so  ist  nahezu  (abgesehen  davon, 
dass  das  System  bei  Vermehrung  der  Flaschenzahl  sich  nicht  selbst  ähn- 
lich bleibt)  Cn  =  n  Ci,  C^  =  wi  C^,  also: 

^'^   nC,(nCi  +  mCi)  ^ 

Ist  femer  die  CoUectorplatte  eines  Condensators  von  der  Capacität  156 
ffi  C,  z.  B.  die  innere  Belegung  einer  Batterie  von  rii  gleichen  Flaschen, 
mit  der  Elektricitätsmenge  Qi  geladen  und  die  Condensatorplatte,  d.  h. 
die  ftoBsere  Belegung  der  Batterie,  mit  der  CoUectorplatte  eines  zweiten 
Condensators  von  der  Capacität  n.j  C  (der  inneren  Belegung  einer  Batte- 
rie von  Uf  Flaschen)  verbunden,  die  Condensatorplatte  derselben  (die 
äussere  Belegung  der  zweiten  Batterie)  mit  der  CoUectorplatte  eines  drit- 
ten Condensators  von  der  Capacität  n^  C  (der  inneren  Belegung  einer 
dritten  Batterie)  u.  s.  f.  verbunden,  so  sagt  man,  die  Condensatoren  oder 
Batterien  seien  „cascadenweise"  oder  zu  einer  Cascadenbatterie  mit 
einander  vereint. 


*)  ClaufliuB,    Pogg.  Ann.  -86,  p.  362,  1852*.     Mech.   Wärmetheorie,    2, 
p.  118  u.  flgde.' 
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Ist  die  Potentialfanction  in  der  inneren  Belegung  der  ersten  Batterie  F\y 
in  der  äusseren  Belegung  derselben  und  der  inneren  der  zweiten  F^,  sind 
die  betreffenden  Elektricitätsmengen  Qi,  Q^  u.  s.  f.,  so  ist: 

«1  =»iC(Fx~Fj);    e3=W3C(F2-F3);  ...     ^«  =  WmC(F«). 

Kann  man  die  Flaschen  als  völlig  geschlossene  Condensatoren  (Kugel- 
condensatoren)  ansehen,  bei  welchen  keine  freie  Elektricität  auf  nicht 
einander  gegenüber  liegenden  Stellen  der  Condensator-  und  Collector- 
platten  sich  anhäuft,  so  ist  Qi  =  Q^  —  Q3,  also  bei  der  Addition : 


I 

Qi 

^ 

1 
n 

CF, 

ii 

oder, 

wenn 

Vi    — 

na 

•  •  • 

Wm 

und 

die 

Gesammtzahl 

aller  Flaschen 

n  .  m 

jg 

ist, 

la 

Qi 

m 
n 

«1 

m2 

CFi. 

Die  in  der  Ladung  aufgehäufte  potentielle  Energie  ist 


^^     C    ^  n        2^1^ 


Wird  die  Elektricitätsmenge  Ei  einmal  zur  Ladung  einer  andererseits 
abgeleiteten  Batterie  von  %  Flaschen  verwendet,  dann  aber,  während 
diese  Batterie  mit  einer  zweiten  von  n^  Flaschen  cascaden weise  ver- 
bunden ist,  so  sind  die  in  beiden  Fällen  angehäuften  Energien  nach 
Gleichung  I: 


also 


^  —  1  j-!iln 


Bei  gleichbleibender  Gesammtflaschenzahl  z  ist  nach  Gleichung  IIa 
bei  einer  gegebenen  Ladung  der  ersten  Flasche  die  in  der  Cascaden- 
batterie angesammelte  Energie  am  grössten,  wenn  alle  Flaschen  einzeln 
hinter  einander  cascadenweise  verbunden  sind ;  bei  Verbindung  der  ersten 
Belegung  mit  einer  Quelle  von  constantem  Potential,  z.  B.  mit  dem  einen 
Pol  einer  andererseits  abgeleiteten  galvanischen  Säule  dagegen,  wenn  die 
Flaschen  alle  neben  einander  zu  einer  Batterie  vereint  sind^). 


')  Clausius,  I.  c,  vergl.  Mascart,  Trait^,  1,  p.  265. 
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6.   Leydener  Flasche,   Condensator,  Duplicator. 

a.  Leydener  Flasche. 

Die  Aenderung  der  Vertheilung  der  Elektricität  in  einer  CoUector-  157 
platte  durch  Annäherung  einer  mit  der  Erde  verhundenen  Condensator- 
platte  ist  in  zwei  verschiedenen  Arten  yerwerthet  worden. 

Ladet  man  ein  Leitersystem,  wie  z.  B.  das  der  Gollectorplatte  A  des 
§.  145  beschriebenen  Acciimulators,  immer  stärker,  so  erlangt  zuletzt  die 
Elektricität  an  der  stärkst  gekrümmten  Stelle  eine  so  grosse  Dichtig- 
keit, dass  eine  Abgabe  an  die  umgebenden  Körper  daselbst  eintritt. 
Hierdurch  ist  eine  Grenze  für  die  Elektricitätsmenge  gegeben,  die  man 
anier  den  obwaltenden  Umständen  dem  System  mittheilen  kann.  Nähert 
man  aber  der  Platte  Ä  die  abgeleitete  Condensatorplatte ,  und  ist  e  die 
Yerstärkungszahl  für  jene  Stelle,  so  kann  man  dem  System  Ä  eine  £  mal 
grössere  Elektricitätsmenge  zuführen ,  ehe  die  Dichtigkeit  an  der  kriti- 
schen Stelle  die  frühere  geworden  ist,  und  eine  freiwillige  Elektricitäts- 
abgabe  nach  aussen  an  ihr  eintritt. 

Nähert  man  dann  der  Platte  Ä  einen  Leiter,  z.  B.  eine  Metallkugel, 
die  durch  irgend  eine  Leitung  mit  der  Erde  verbunden  ist ,  so  findet  erst 
bei  £ffacher  Elektricitätsmenge  in  der  Gollectorplatte  ein  Funkenüber- 
gaDg  zu  der  abgeleiteten  Kugel  statt  und  die  Leitung  zur  Erde  wird 
TOD  der  ^fachen  Elektricitätsmenge  wie  vorher  durchflössen;  voraus- 
gesetzt, dasB  die  Annäherung  der  abgeleiteten  Kugel  die  elektrische  Ver- 
theilung des  GoUectorsystems  in  beiden  Fällen  nicht  wesentlich  resp.  in 
gleicher  Weise  ändert. 

In  vielen  Fällen  fügt  man  zwischen  die  Gondensator-  und  Gollector- 
platte einen  Nichtleiter,  eine  Glasplatte  oder  Hartgummiplatte,  welche 
den  directen  Uebergang  der  Elektricität  zwischen  beiden  Platten  hindert, 
indesB  auch  Gomplicationen  einführt. 

Der  erste  Apparat  dieser  Art  ist  vom  Prälaten  Kleist^)  in  Gamin  158 
aus  einer  mit  einigen  Tropfen  Alkohol  oder  Quecksilber  gefüllten  Medicin- 
flasche  hergestellt  worden,  in  deren  Kork  ein  Nagel  gesteckt  war,  und 
welche  in  der  Hand  gehalten  wurde.  Der  Nagel  wurde  mittelst  des  Gon- 
dnctors  der  Elektrisirm aschine  geladen.  Die  das  Glas  innen  benetzende 
Flüssigkeit  diente  hier  als  die  eijie,  innere,  die  Hand  als  die  andere, 
iassere  Belegung.  Bei  Berührung  des  Nagels  mit  der  anderen  Hand 
erhielt  man  eine  Erschütterung. 


^)  Kleist,  Versuche  und  Abhandl.  der  natm*f.  Ges.  in  Danzig,  2,  p.  407, 
n.  Oct  1745*. 
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Wird  dieKleiBt'Bche  Flasche  Dicht  in  der  Hand  gehalten,  olao  aussen 
nicht  abgeleitet,  ao  erhält  man  die  E räch ütterang  nicht.  Die  Noth wendig- 
keit dieser  änaiieren  Berähmag  wurde    erst 
^^"  *"■  TOD    AlUmsn  und  MuBschenbroek ')    in 

Leyden  featgestellt.  Die  PlaBche  wird  dem- 
nach auch  als  Leydener  Flasche  be- 
zeichnet. 

Der  Ladungsapparat  wird  jetzt  in  ver- 
schiedener Art  geformt;    einmal  nach    dem 
Vorgange   von  Franklin')    aas  Scheiben 
von  Fensterglas,  die  anf  beiden  Selten  bis  auf 
einen  zollbreiten  Rand  mit  Stanniol  beklebt 
werden,  Fig.  40.  Der  Rand  wird  mit  Scbell»ck- 
oder  Siegel lackfimisa  lackirt.  Mehrere  dieser 
Fran  kl  in 'schenTafeln  werden  hinter  einan- 
der in  einem  Rahmen  aufgestellt,  und  ihre  je 
nach  der  einen  oder  anderen  Seite  gerichte- 
ten Belegungen  durch  Drähte  unter  einander 
verbunden.    Hierzu  iet  an  jede  Belegung  ein 
in  einen  Ring  oder  eine  durchbohrte  Kugel 
endender  Draht  geklebt,  durch  welche  ein  gemeinsamer,  alte  verbindender 
Draht  gesteckt  wird.  —  Aach  hat  man,  da  mit  abnehmender  Entfernung 
der  Belegungen  die  VerBtärkungazaht  wachet,  statt  der  Glasplatten  dünne 
Glimmerplatteu')  verwendet. 

)  Femer    bat  man  Glascylinder,    Becherglftaer,  Fig.  41,  innen  und 

aussen,  such  am  Boden  mit  Stanniolblättem *)  bis  anf  etwa  drei  Vier- 
Fie.  41.  tel  ihrer  Höhe  mittelst  dünnen  Stärk ekleiaters  beklebt. 
Ein  durch  xwei  in  die  Cjlinder  passende  Holz-  oder  Kork' 
Bcbeiben  hindurcbgefilhrter,  oben  mit  einer  Metallkugel,  dem 
nKnopf ,  veraehener  Draht  wird  mit  den  Scheiben  in  die 
„Flasche"  hineingesteckt  Die  untere  Scheibe  ist  mit  Stan- 
niol beklebt  und  ruht  auf  dem  Boden,  die  obere  wird  lackirt 
und  hält  aich  mittelst  seitlicher  Messingfedem  in  der  Höhe 
des  oberen  Randes  der  inneren  Belegung.  Auch  hier  wird 
der  freie  Rand  der  Flasche  mit  Schellack-  oder  Siegellack- 
firnisB  überzogen.  Bringt  man  den  Knopf  an  den  positiven 
oder  negativen  Conductor  der  Elektrisirmaschine ,  so  kann 
,  man  bei  Ableitung  der  äusseren  Belegung  die  Flasche  laden; 
ohne  diese  Ableitung  erhält  sie  kaum  mehr  Elektricität,  als 
wenn  die  innere  Belegung  für  sich  allein  geladen  würde, 

1)  MuBBchenbroek,  H^m.  de  l'Acad.  de  Paris  174,  p.  S*.—  °)  Frank- 
lin, ßämmtliche  'Werke  (deutsch)  1,  p.  4B,  DreideD  17ao.  Die  Theorie  ist  in 
eioem  Brief  d.  d.  1.  Sept.  1747  eutlialten,  ibid.  —  ^)  KichoUon,  Joum.  5, 
p.  216;  Gitb.  Ann.  23,  p.  S74,  IHOe*.  —  *)  Bleifolie  wurde  als  Belegung  zuertt 
vun  WiitBon,  Phil.  Trang.  1748,  p.  53,  benutzt. 
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da  nunmehr  beide  vertheilten  Elektrieitäten  ia  der  äuBsereu  Belegnug  ver- 
weilen. Hat  die  Elektrisirmasohine  nur  einen  poeitiven  Conductor,  so  kann 
man,  um  die  Flasche  negatiT  zu  laden,  sie  am  Knopf  halten,  resp.  deneel- 
ben  ableiten,  und  die  nunmehr  isolirte  ausaere  Belegung  mit  dein  Conduo- 
tor  verbinden.  Grössere  Flaschen  setzt  man  dabei  auf  einen  mit  Glaa- 
fÜBsen  Tersehenen  Tisch,  einen  IsolirBchemel '). 

Bedarf  man  grosBer  Leiter  oder  Oberflächen  zur  Ladung,  ao  vereint  ] 
man  eine  Anzahl  Flaschen  zur  Batterie.     4,  9  oder  16  Flaschen  wer- 
den in  einem  viereckigen,  mit  Stanniol  ausgeklebten  Kasten  neben  einan- 
der gestellt  nnd  durch  die  durch- 
*"'«■  *^-  bohrten  Knöpfe  dereelben  Drähte 

gesteckt,  an  deren  Enden  even- 
tuell Metallkugeln  angeschraubt 
werden.  Andere  Drähte  werden 
quer  Über  die  ersten  gelegt,  oder 
auch  durch  die  durchbohrten  End- 
kugeln der  ersten  Drähte  gescho- 
ben. Man  kann  so  beliebig  viele 
Flaschen  neben  einauder  verbiu' 
den.  (Eine  ähnliche  Einrichtung 
s.  Fig.  42.) 

Auch  stellt  man  nachRiess*) 
um  eine  Flasche,  z.B.  von  2,6  D- 
Fnss  Belegung,  Fig.  43  (a.  f.  S.).  sechs  andere  gleiche  im  Kreise  herum 
auf  einem  mit  Stanniol  bekleideten  kreiarunden,  auf  Glasfüssen  stehenden 
Brett  auf.  Das  Brett  trägt  eine  Klemmschraube  zur  Aufuahme  von  Lei- 
tungsdrähten. Die  Kugeln  der  äusseren  Flaschen  bilden  Charniere,  in  denen 


')  Bei  den  sogenanDtea  SperrSuscIiea  hat  man  auch  durch  die  Holzauheibeu 
eine  beidereeitii  offene  Glasröhre  gesteckt,  durch  welche  der  bia  auf  den  Boden 
iler  Flaeche  reichende  Draht  geführt  wird.  Ist  die  Flasche  geladen,  bo  kann 
man  duroli  Umkehren  den  Draht  entfernen  und  ao  die  Kntladung  der  Flasche  ver- 
hiDderD.  Um  eine  Leydenev  Flusche  von  varinbler  Cspacitäl  herzuntellen ,  hat 
Boys  (Phil.  Mag.  [b]  T,  p.  108,  1HT9*)  eine  unten  geichlosBeoe  Olasrühre  ausaeu 
auf  ein  Drittel  ihrer  Länge  mit  Btauniol  beklebt  und  in  dieaelbe  ein  auasen  mit 
SiHüDiol  belegtea  BeagirglaH  mehr  oder  weniger  tief  eingesenkt ,  welches  an 
einem  Draht  befestigt  ist. 

GröBaere  Comienaatoren  hat  man  auch  ana  zwei  etwa  1  bis  1,2  m  langen, 
0,3m  breiten  KnutacLuk streifen  und  zwei  abwechselnd  mit  ihnen  ge ach ichteten, 
beideraeite  etwa  Sem  acbmäleren  Btanniolatreifen  hergestellt,  weldie  zu  einer 
Bolle  zuaam  man  gerollt  werden.  Die  StauDioUtreifen  werden  so  gelegt,  daes  sie 
ao  den  entgegengeaetzten  linden  über  die  Kautnchnk streifen  hervorragen ,  und 
dort  mit  Leitungsdrähten  verbunden  (Guthrie,  Phil.  Hag.  [4]  4S ,  p.  447, 
1871*). 

Die  Condensatoren ,  bei  denen  Wachstuch  oder  gefimiaatea  Papier  aU  lao- 
Iilor  angewendet  wird,  hat  man  wegen  des  häuflgen  Durchach tagena  der 
Funken  durch  .jene  BtofTe  'so  ziemUch  verlaaaen. 

*)  Elena,  BeibungselektricitSt  I,  p.  351*. 


sich  Sförmige,  am  Ende  luit  Engela  veraehcDe  Metalletäbe  drehen.  Die 
Kugeln  legen  eich  an  die  etwa  10  cm  im  DnrchmeBBer  haltende  Kagel 
der  mittleren  Flasche  an,  die  dazu  an  den  betreffenden  Stellen  halbkag«!- 


fbrmig  auBgeacIiHffen  ist.  Ein  von  letzterer  Kugel  nach  auseen  fubrendea 
Metallrohr  mit  Kugel  am  Ende  dient  zur  Verbindung  der  inneren  Bc 
legung  mit  anderen  Körpern. 

161  Da  die  ElektricitatsmeDge ,  welche  der  inneren  Belegnug  zugeftlhrt 

ist,  der  in  der  äusBeren  Belegung  durch  Influenz  erzeugten  gleicbnamigen 
proportional  ist,  eo  läset  sich  die  eretere  bestimmen ,  indem  man  z.  B.  in 
die  Elemmscbranbe  des  die  Batterie  tragenden  isolirten  Tisches  einen  in 
eine  Kugel  endenden  Draht  einsetzt  und  der  Kugel  eine  gleicbe  Kugel  in 
einer  bestimmten  Entfernung  gegenüberstellt ,  welche  am  Ende  eines  mit 
der  Erde  verbundenen  Drahtes  angebracht  ist. 

Auch  verbindet  man  mit  der  isolirten  äusseren  Belegung  durch  einen 
in  die  Klemmschraube  eingesetzten  Draht  die  innere  Belegung  einer  klei- 
nen Leydener Flasche  \(fu  1,2  DFuss  Oberfläche,  deren  Kugel  eine  zweite 
Kugel  auf  eine  messbare  Entfernung  durch  einen  isolirten  Schlitten 
genähert  werden  kann.  Die  auf  dem  Schlitten  befestigte  Kugel  wird 
durch  einen  Platindraht,  der  um  den  dieselben  tragenden  Glasstab  ge- 
wunden ist,  mit  der  äusseren  Belegung  der  kleinen  Flasche  verbunden. 
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Dieser  Apparat  iat  die  Lane'sche  Maasaflasche '),  Figar  44.  Die 
Kn^ln  lassen  sich  zweckmäsaig  auf  verticalen  coniscben  Za.p(ea  drehen, 
nm  die  darch  FuDkenübergaog  abgenutzten  Stellen  durcb  andere  ersetzen 
zu  kdanen.     Am  besten  bedient  man  eicb  wohl  polirter  Eupferkugeln. 

Fig.   44. 


Die  Kugeln  stehen  böcbstena  im  Abstand  von  2  bis  3  mm  von  einander. 
In  beiden  Fällen  ist  die  in  die  Batterie  eingeführte  Elektricitätsmenge  der 
Zahl  der  Funken  proportional,  welche  zwischen  den  einander  gegenüber- 
stehenden Kugeln  während  der  Ladung  übergehen  *). 

Znr  Verbindung  der  inneren  und  Äusseren  Belegung  der  Batterie  dient  ] 
der  Aaslader,  Fig.  45  (a.  f.  S.),  ein  an  einem  Glasstab  m  befestigtes  Kugel- 
gelenk e,  in  welchem  sich  iwei  etwas  gebogene,  am  Ende  mit  Metatlkugeln 
a,  b  versehene  Dr&hte  drehen.     Han  legt  die  eine  Kugel  an  die  äussere 
Belegung    und   bringt  die  andere  an   die    innere,  wobei   eine   Funken- 

')  Vgl.  Lan 
CoMtruction  von  ] 
Ann.  40.  p.  324, 

*}  Dazwackmäsaig  int  eg,  die  Haassflaacbe  mit  dem  die  Batterie  ladenden 
Condactor,  die  vor  ilirem  Knopf  stehende  Kugel  mit  der  inaereD  Belegung 
dar  auiserhalb  abgeleiteten  Batterie  zu  verbindeu ,  da  bei  allmählicher  Ladung 
der  latztaren  die  Funken  zwiscbea  den  Kugelu  der  Maassflaiclie  erst  bei  immer 
narkeren  Ladungen  des  Conductara  übergehen,  ihre  Zahl  also  nicliC  der  in 
der  Batterie  angehäuften  Quantität  Elektricität  proportional  ist  (vgl.  Harris, 
Phil.  Traniiact.  1834  und  a.  a.  O.*). 


U-2 


Ansiader. 


Fig.  45. 


entladnng  erfolgt  Zweckm&ssig  ersetzt  man  hierbei  nach  Rieea') 
den  einen  znr  äusseren  Belegnsg  ffthrenden  Drabt  des  Entladers  durch 
einen  geraden  Glasetah,  um  den  ein  etwa 
3  m  langer,  0,1  mm  dicker  Platindraht  ge- 
wunden ist,  welcher  die  an  das  Ende  des  Glas- 
stabes  aofgekittet«  Kugel  mit  dem  Kugel- 
gelenk verbimdet  Durch  diese  Einrichtung 
wird  die  Entladung  verzögert  und  die  Durch- 
bohrung der  äusseren  Stanniol  belegnng  durch 
Funken  vermieden. 


V 


Will  man  die  elektrischen  Entladnngs- 
ströme  der  Batterie  durch  verschiedene  Kör- 
per, welche  ihren  sogenannten  Schlies- 
.Bungskreis  bilden,  hindurchleiten, eventuell 
dieselben  der  Einwirkung  der  elektrischen 
Funken  aussetzen,  so  dient  dazu  der  Henley'- 
scbe  Auslsder,  Fig.  46.  Zwei  GlasfQsse  hh, 
die  auf  einem  Brett  befestigt  sind,  tragen  mit 
Klemmschrauben  versehene  Metallhülsen  und 
a  diesen  drehbare,  verticale  Metallzapfen,  die  durch  Schrauben  festzustel- 
in  sind.   Auf  dieZapfen  BindCbamierer.s  mit  Metallröhren  aufgesetzt,  in 

Fig.  46. 


welchen  Metalldräbte  C  d,  gf  durch  blosse  Reibung  oder  auch  dnrch  Klemm- 
schrauben in  verachiedenen  Lagen  festgestellt  werden  können.  Die  Drahts 
sind  an  ihren  einen  Enden  mit  Kugeln  oder  Ringen,  an  den  anderen  mit 

')  Biesi,  Epibungeelektr.  1,  p.S.ll'. 
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Klemmschrauben  veraeben,  in  welche  Stäbe  mit  Kugeln,  Spitzen,  Platten, 
Leitungsdrähte  u.  s.  f.  eingefügt  werden  können.  Die  Belegungen  der 
Batterie  werden  mit  den  Klemmschrauben  auf  den  Glaafössen  verbunden. 
Körper,  die  der  Einwirkung  der  Funken  ansgeaetzt  werden  aoUen,  werden 
auf  ein  isolirtes  Tischchen  zwiscbeD  die  mit  verschiedenen  Endungen  ver- 
sehenen StAbe  gebracht.  Man  kann  auch  den  einen  Glaastab  des  Appa- 
rats aof  einen  getheilten  Schlitten  setzen  und  so  die  an  die  St&be  ge- 
schraubten Körper  in  messbare  Eutfernnngen  von  einander  bringen. 

Endlich  hat  Riess')  einen  bequemen  Fallapparat,  Fig.  47,  zur  164 
EnÜadong  der  Batterie  angegeben.  Eine  auf  einem  Metallzapfen  drehbare, 
etwa  4  cm  dicke  Metallkugel 
steht  auf  einem  lackirten  Glas- 
stabe  und  kann  mit  der  inne- 
ren Belegung  der  Batterie  durch 
eine  Elemmscliraabe  und  einen 
Draht  verbunden  werden.  Vor 
der  Engel  dreht  sich  in  einem 
ebenfalls  auf  einen  Olasstab 
gekitteten  Charnier  ein  Me- 
tallstab  von  circa  25  cm  Länge 
und  8  bis  9  mm  Dicke,  der  in 
eine  30  mm  dicke  Kugel  endet. 
Der  Stab  wird  durch  eine  an 
dem  Charnier  angeschraubte 
Klemme  mit  der  Leitung  ver- 
bunden. Ein  Stift  bKlt  den 
Draht  fest,  dass  seine  Kugel 
in  einer  bestimmten  Entfer- 
nung von  der  festen  Kugel 
verbleibt  Wird  derselbe  durch 
einen  daran  geknUpften  Faden  mit  der  Hand  oder  mittelst  eines  Trittes 
herroi^ezogen ,  ao  föllt  der  Stab  mit  der  Kugel  gegen  die  feste  Kugel 
nnd  die  Batterie  wird  entladen.  Zum  sicheren  Gontact  ist  an  d^r  Be- 
rühmngsstelle  die  feste  Kugel  kugelig  ausgeschlitfeu. 

Die  Ley dener  Flaschen  und  Batterien  entladen  sich  mit  der  Zeit  von  163 
wlbst,  indem  sich  die  Elektricitäten  ihrer  ßelegongen  über  den  nicht 
belegten  Rand  allmählich  ausgleichen.  Der  wesentlichste  Grund  hiervon 
irt  die  Ansammlung  von  Feuchtigkeit  und  Staub  auf  demselben.  Stellt 
min  daher  eine  Leydener  Flasche  ans  einer  Flasche  von  sehr  gut  isoli- 
readem  Glase  ber,  beklebt  sie  aussen  mit  Stanniol,  ersetzt  die  innere  Be- 
legung durch  concentrirte  Schwefels ftnre ,  und  achliesst  die  Flasche  oben 


,  KeibuDgeelektr.  1,  p.  352*. 
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Yollstandig  durch  einen  Glasstöpsel,  in  welchen  der  die  Kugel  tragende 
Draht  eingekittet  ist,  so  kann  dieselbe  sehr  lange  ihre  Ladung  halten 
(siehe  das  Gapitel  Lei tnngs widerstand). 

Gewisse  Sorten  von  (Natron)  Glas,  welche  schon  beim  Verweilen  an 
der  Luft  sich  mit  einem  salzig  schmeckenden  Ueberzuge  von  Feuchtig- 
keit bedecken,  sind  für  die  Construction  von  Leydener  Flaschen  durch* 
aus  nicht  zu  verwenden ;  die  der  inneren  Belegung  zugefiihrte  Elektricitäts- 
menge  entweicht  sofort  nach  der  äusseren. 

166  Wird  dieselbe  Batterie  mit  verschiedenen  Elektricitätsmengen  q  g%- 

laden ,  so  ist  die  relative  Vertheilung  auf  den  Belegungen  und  den  mit 
ihnen  constant  verbundenen  Leitern  stets  die  gleiche.  Verbindet  man  ver- 
schiedene Zahlen  s,  und  s„  von  gleichen  Flaschen  zu  einer  Batterie,  so  Kann 
man,  weil  die  beiden  Systeme  mit  ihren  Zuleitern  einander  nahezu  ähnlich 
sind,  annehmen ,  dass  sich  die  Elektricität  auf  beiden  Batterien  in  ähn- 
licher Weise  vertheilt,  also  bei  Ladung  beider  Batterien  mit  denselben  Elek- 
tricitätsmengen die  Dichtigkeit  d  auf  ähnlich  liegenden  Punkten  im  um- 
gekehrten Verhältnisse  der  Zahlen  der  Flaschen  S„ :  s^,  resp.  der  jedesmaligen 
Oberfläche  8  der  Batterie  steht.  Es  muss  demnach  d  =  const,  q/s  sein. 
Entsprechend  muss  daselbst  die  Abstossung  gegen  einen  diese  Punkte 
berührenden  Körper  dem  Quadrat  der  Dichtigkeit,  oder  (q/sy  propor- 
tional sein.  Dies  hat  R  i  e  s  s  ^)  bewiesen.  Die  innere  Belegung  einer  Batterie 
von  fünf  möglichst  gleichen  Flaschen  war  mit  einer  Messingkugel  von  9  V^'' 
Durchmesser  verbunden.  An  die  Kugel  wurde  eine  zweite  Messingkugel 
von  7  V/"  Durchmesser  gebracht,  welche  am  einen  Ende  eines  12"  langen, 
1  Vfl'"  dicken,  in  der  Mitte  nach  Art  eines  Wagebalkens  balancirten  Glas- 
stabes befestigt  war,  der  am  anderen  Ende  eine  Wagschale  trug,  Fig.  49. 
Dieselbe  wurde  mit  verschiedenen  Gewichten  G  belastet  und  bei  verschie- 
dener Flaschenzahl  8  die  Ladung  q  der  Batterie  mittelst  der  L an e' sehen 
Flasche  bestimmt,  bei  welcher  eben  eine  Abstossung  der  Kugel  eintrat. 
So  ergab  sich  z.  B.: 

«  =  1  2  3 

0  gbeob.  qher.  qheöh.  gber.     gbeob.  gber. 

1  2,0  2,2  4,5  4,5  7,0  6,7 

2  3,5  3,2  6,0  6,3  10,0  9,5 

3  4,0  3,8  7,7  7,7  11,7  11,6 

4  4,5  4,5  9,0  8,9  13,8  13,4 

Die  berechneten  Werthe  sind  nach  der  Formel  p  =  (2,236  g/s)*  be- 
stimmt s). 


4 

1 

i 

gbeob. 

q  ber.' 

gbeob. 

gber. 

8,7 

8,9 

10,0 

11,2 

12,0 

12,0 

15,5 

15,8 

15,0 

15,0 

20,0 

19,4 

17,7 

17,9 

24,0 

22,4 

*)  BieR8,  Pogg.  Ann.  40,  p.  326,  1837*.  Beibungselektr.  1,  p.  373*.  — 
^)  Nach  diesem  Princip  war  die  zar  fiiektricitätsmessung  verwendete  Wage  von 
Brook  (Saxtorph,  Elektricitätslehre,  1803,  1,  p.  86*)  construirt. 


Abstossung  von  der  inneren  Belegung. 
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Wird  die  am  Wagebalken  befestigte,  von  der  Kugel  Ä  an  der  inne- 
ren Belegung  abgestossene  Kugel  B  mittelst  eines  leitenden  Armes  eben- 


Fig.  48. 


falls  mit  der  inneren  Belegung  leitend  verbunden  und  ihr  von  der  ande- 
ren Seite  noch  eine  dritte  zur  Erde  abgeleitete  Kugel  C  genähert,  die 
durch  Influenz  Kugel.  J?  anzieht,  so  -müssen  dieselben  Gesetze  für  die 
Summe  der  Anziehung  und  Abstossung  gelten,  wie  im  vorigen  Para- 
graphen, was  ebenfalls  von  Riess^)  bewiesen  worden  ist''^). 


*)  Eiess,  Pogg.  Ann.  40,  p.  330,  1837*.  (Reibungselektr.  1,  p.  376.)  Die 
Anziehung  zwischen  einer  mit  der  geladenen  inneren  Belegung  verbundenea  und 
einer  zweiten  mit  der  äusseren  Belegung  verbundenen,  an  einer  Wage  hängen- 
den Kugel  wurde  in  nicht  völlig  ausreichender  Weise  von  Harris  (Phil.  Trans. 
1834,  p.  220*)  proportional  dem  Quadrat  der  Elektricitätsmenge  in  der  Batterie 
und  umgekehi't  proportional  dem  Quadrat  ihrer  Oberfläche  gefunden.  Die 
Ladang  wurde  in  der  §.  161  erwähnten,  nicht  ganz  genügenden  Art  durch 
die  Maassflasche  bestimmt.  —  ^)  Nach  diesem  Princip  ist  die  zur  Messung 
von  EIektricitätsmeno:en  fVnher  angegebene  Wage  von  von  Hauch  (Sax- 
torph,  Elektricitätslehre ,  1803,  1,  p.  334*  und  Cuthbertson,  ibid.  p.  339*) 
construirt.  Nach  der  Abstossung  geht  die  bewegliche  Kugel  zur  festen  und 
entladet  sich.  Die  Abstossung  der  Kugeln  und  die  Reibung  machen  diese 
Instrumente  ziemlich  ungenau  (vergleiche  Biess,  1.  c).  Die  Versuche  von 
Knochenhauer  (Pogg.  Ann.  o8,  p.  31  und  211,  1843*,  65,  p.  569,  1845*), 
bei  denen  einer  mit  der  Staudkugel  einer  Drehwage  leitend  verbundenen  Kugel 
eine  andere  mit  der  inneren  Belegung  der  Batterie  verbundene  in  verscliiede- 
nen  Entfernungen  gegenübergestellt  wird  und  somit  die  Standkugel  und  beweg- 
liche Kugel  mit  der  Influenzelektricität  zweiter  Art  geladen  werden,  haben  das 
richtige  Resultat  geliefert,  dass  bei  constanter  Entfernung  die  Intensität  der  ge- 
bundenen Elektricität  mit  der  der  bindenden  proportional  wächst.  Bei  den 
uhrigen  Beobachtungen  über  die  Bestimmung  der  gebundenen  Elektricität  bei 
verschiedener  Entfernung  der  Kugeln  ist  der  Einfluss  der  Entfernung  auf  die 
Anordnung  der  Elektricität  nicht  berücksichtigt.  Dasselbe  gilt  von  Versuchen 
aber  die  Anziehung  einer  mit  der  inneren  Belegung  der  Batterie  verbundenen 
Kugel  durch  eine  mit  der  äusseren  Belegung  verbundene  Metallscheibe.  Die 
Ladung  der  Batterie  wurde  durch  eine  L an e' sehe  Flasche  gemessen. 

Wiedemftnn,  Elektricität.  I.  IQ 
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167  Statt  die  einzelnen  Flaschen  einer  Batterie  neben  einander  zu  ver- 

binden, kann  man  sie  auch  in  der  §.  156  angeführten  Art  hinter  einander 
oder  cascadenweise  zu  einer  Gas  cadenbatterie  verbinden,  indem  man  sie 
einzeln  auf  getrennte  Isolirstative  stellt,  die  äussere  Belegung  der  ersten 
Flasche  mit  der  inneren  der  zweiten,  die  äussere  Belegung  dieser  Flasche 
mit  der  inneren  der  dritten  u.  s.  f.  verbindet.  Eine  derartige  Batterie  ist 
zuerst  von  Franklin^)  hergestellt  worden,  indem  er  eine  Reihe  Fla- 
schen an  dem  Conductor  der  Elektrisirmaschine  aufhängte,  so  dass  jede 
einzelne  an  dem  Boden  der  anderen  hing.  -  Die  einzelnen  Flaschen  kön- 
nen hierbei  auch  durch  Batterien  ersetzt  werden,  deren  Belegungen  in 
ganz  gleicher  Weise  verbunden  werden,  wie  die  der  ersteren. 

Leitet  man  die  äussere  Belegung  der  letzten,  nten  Flasche  oder  Bat- 
terie ab  und  ladet  die  innere  der  ersten  mit  einer  Elektricitätsmenge  Q, 
so  würden,  wenn  alle  Flaschen  geschlossene  Eugelcondensatoren  wären 
und  keine  freie  Elektrici täten  auf  den  verbindenden  Drähten  blieben,  die 
äusseren  Belegungen  aller  Flaschen  die  Elektricitätsmengen  —  Q,  die 
inneren  Belegungen  +  Q  erhalten.  Da  indess  ein  Theil  der  Elektricität 
auf  den  nicht  einander  gegenüber  liegenden  Theilen  der  Belegungen  und 
Verbindungsdrähten  verbleibt,  so  ändert  sich  das  Verhalten  ein  wenig. 
Ist,  um  ein  einfaches  Beispiel  auszuführen,  die  Capacität  aller  Flaschen 
gleich,  ist  die  Elektricität  auf  der  inneren  Belegung  der  ersten  gleich  g, 
wird  dadurch  auf  der  äusseren  Belegung  die  Elektricitätsmenge  — wq 
angezogen,  -^  mq  abgestossen,  wovon  die  Menge  (1 — a)niq  auf  dem 
Verbindungsdraht  verbleibt,  amq  in  die  innere  Belegung  der  zweiten 
Flasche  gelangt,  so  erhält  die  äussere  Belegung  derselben  die  negative 
Elektricitätsmenge  — am^q,  die  innere  der  dritten  Flasche  die  Menge 
+  (ocm)^q  u.  s.  f.  Entfernt  man  alle  Verbindungsdrähte  und  verbindet 
je  alle  äusseren  und  alle  inneren  Belegungen  der  Flaschen  neben  ein- 
ander, so  ist,  wenn  ihre  Zahl  n  ist ,  die  Gesammtmenge  der  auf  letzteren 
angehäuften  Elektricitäten : 

g[l  +  aw  +  (aw)2  +  (amy^...4-(aw)«-n  =  g-i; — ^^— ^. 

1  —  am 

Derartige  Cascadenbatterien  hat  man  auch  zuweilen  in  eigenthüm- 
licher  Form  wiederholt  geladen  und  entladen.  So  stellte  Uoltz*)  zwölf 
Condensatoren ,  bestehend  aus  zwei  durch  Guttapercha-Papier  getrennten 
Zinkplatten  von  etwa  900  qcm  Oberfläche  mit  Anwendung  von  Ebonitstützen 
parallel  neben  einander  in  einem  Kasten  auf.  Durch  eine  rotirende  Wippe 
nach  Müller  (vergl.  das  Capitel  Polarisation)  werden  die  einen  und  die 
anderen  Belegungen  derselben  neben  einander  mit  den  Conductoren  einer 
Influenzmaschine  und  nach  der  Ladung  mit  ihren  entgegengesetzt  ge- 
ladenen Belegungen  hinter  einander  als  Franklin^sche  Batterie  ver- 
bunden.    Zwischen  zwei  mit  den  Endbelegungen  verbundenen  Kugeln 


1)  Franklin,  Werke  1,  p;  44  (4.  Brief,  28.  März  1786,  §.10*).  —  «)  Holtz, 
Pogg.  Ann.  155,  p.  639,   1875*. 
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springt  jetzt  ein  Funken  von  viel  höherer  Spannung  über,  als  vorher 
zwischen  den  parallel  yerbundenen.  —  Auch  könnte  man  erst  die  Batte- 
rien hinter  einander  verbinden  und  bo  laden,  dann  neben  einander  und 
entladen.  In  ganz  ähnlicher  Weise  verfuhr  Plante^)  bei  seiner  rheo- 
statischen  Maschine  mit  einer  Anzahl  von  parallel  neben  einander  ge- 
stellten Condensatoren  aus  belegten  Glimmerblättchen.  Als  Elektricitäts- 
qnelle  diente  ihm  eine  800  paarige  P(^arisationsbatterie  (siehe  das  Capitel 
Polarisation).  Der  Commutator  besteht  dabei  aus  einem  Hartgummi- 
cylinder,  der  zur  Herstellung  der  ersten  Verbindung  mit  parallelen  Längs- 
streifen von  Stcoiniol  bekleidet,  für  die  zweite  von  transversalen,  an  ihren 
Enden  umgebogenen  Eupferdrähten  durchbohrt  ist,  welche  gegen  Metall- 
fedem  drücken,  die  mit  den  Belegungen  verbunden  sind. 


b)    Condensator  und  Duplicator. 


Pijr.  49. 


^^Ms£m^^ 


Eine  zweite,  zuerst  vonVolta')  168^ 
gemachte  Anwendung  des  Ansamm- 
lungsapparates bezweckt,  die  auf 
einem  Körper  in  sehr  geringen  Men- 
gen aufgehäufte  Elektricität  in  ein 
Elektroskop  hineinzuführen.  Der 
hierzu  dienende  Condensator  be- 
steht aus  zwei  kreisrunden,  an  den 
Bändern  abgerundeten ,  sorgfältig 
aufeinander  geschliffenen  und  lackir- 
ten  Metallplatten  von  etwa  6  bis 
12  cm  Durchmesser,  Fig.  49,  deren 
eine,  die  CoUectorplatte,  auf  den  die 
Goldblättchen  des  Elektroskops  tra- 
genden Metallstab  aufgeschraubt  ist, 
deren  andere,  die  Condensatorplatte, 
an  einem  lackirten  Glasstiel  von  der 
ersteren  abgehoben  werden  kann. 
Die  CoUectorplatte  ist  mit  einem  in 
eine  Kugel  endenden  Drahtfortsatz 
versehen  *). 


*)  Planta,  Compt.rend.  85,  p.  794, 
1877*.  —  2)  volta,  Collezione  dell' 
Opere  1,  p.  221*;  Phil.  Transact.  72, 
p.  237  und  p.  VII.  1782*.  —  i)  Even- 
tuell kann  man  auch  die  Platten  des 
Ooudensators  durch  drei  in  Abständen 
von  je  120^  auf  die  untere  Platte 
aufgeschmolzene  SchellacktrDpfen,  resp. 

10* 
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)  Zweckmässig    kann   inaa    mit    dem   Elektroekop    auch    einen    von 

Kohlrsnach')  couBtruirteo  Condeneator  verbinden,  dessen  Einrich- 
tung mit  einigen  unwesentlichen  Yeräuderungen  in  der  mechanischen 
AnsfQhmDg  folgende  ist:     Auf  einem   Stahlpriema  ab,   Figur  50,   be- 

Fig.  50. 


wegen  sich  zwei  Schlitten  von  Messing.  Auf  jeden  derselben  ist  ein 
Säulchen  von  Holz  aufgesetzt.  Oben  sind  die  Säulen  durchbohrt,  die 
Löcher  daselbst  sind  mit  Schellack  ausgegossen,  in  welchen  Drähte  ein- 
geschmolzen  sind,  die  einerseits  Klemmschrauben,  andererseits  die  verti- 
calen  Coudensatorplatten  tragen.  Die  Säule  links  ist  xa  ihren  Sockel  d 
eingeschraubt  und  kann  durch  den  Arm  c  und  die  Schraube  (  um  ihre 
verticale  Axe  ein  wenig  hin  und  her  gedreht  werden  ;  die  Säule  rechts 
ist  an  ihrem  Sockel  durch  ein  Charnier  befestigt  und  kann  durch  die 
Scbraube  r  vor-  und  rückwärts  geneigt  werden.  Die  Feder  s  sucht  sie 
dabei  stets  in  die  verticale  Stellung  zurückzuführen.  Auf  diese  Weise 
können  die  Condens atorplatten  genau  einander  parallel  gestellt  werden. 
Der  Knopf  p  und  das  Schräubchen  o  dienen  dazu,  beim  Aneinander- 

auch  durch  eine  dänne  nichtleitende  Olimmerptatte  trennen,  wobei  im  letz- 
ten Fall  der  Uebergang  von  Elektrizität  auf  den  Qlimmet-  leicht  Störungen 
verursacht.  Volta  nelbst  trennte  zuerst  die  Met» II platten  (den  Teller  und  den 
Ueckel  eines  Elektrophors)  durch  einen  Harzkuchen  und  fand,  dass  der  Deckel 
nach  Beriilirung  mit  dem  Knopf  einer  schwach  ßel&denen  Leydener  Flasche 
und  dem  Abheben  einem  Elektroskop  eine  zur  Divergenz  der  Goldblättchen 
genügende  Ladung  ertheilte,  wsh  die  Flaxche  für  Hieb  nicht  leistete.  Dann 
emetüte  er  die  eine  Platte  und  den  Isolator  durch  eine  Platte  von  getrocknetem 
und  geflriiis*tHm  ean-arischen  Marmor.  Nachher  verwendete  er  nur  zwei  ge- 
ftrnieste  Mel«llpl alten.   —  ')  H.  Kohlrausch,  Pogg.  Ami.  72,  p.  3M,  1S47". 
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schieben  der  Schlitten  die  Condensatorplatten  stets  genau  in  derselben 
Entfernung  von  einander  zu  erhalten.  Dieselben  sind  nicht  lackirt;  als 
Isolator  dient  also  nur  die  zwischen  ihnen  vorhandene  Luftschicht. 

Berührt  man,  während  die  Condensatorplatte  entfernt  ist,  die  Collec-  170 
torplatte  auf  einem  Elektroskop  mit  einem  elektrisirten  Körper,  so  ver- 
theilt  sich  die  Elektricität  zwischen  demselben  und  dem  Leitersystem  des 
Elektroskops.  Besitzt  der  Körper  starke  Krümmungen,  so  gelangt  dabei 
nur  wenig  Elektricität  auf  das  letztere.  Bringt  man  aber  auf  die  CoUec- 
torplatte  die  Condensatorplatte,  die  man,  z.  B.  durch  Berühren  mit  dem 
Finger,  zur  Erde  ableitet,  so  wird  in  Folge  der  Anziehung  der  in  letzterer 
influenzirten,  der  Elektricität  des  Körpers  entgegengesetzten  Elektricität 
ein  weitaus  grösserer  Theil  der  Elektricität  des  Körpers  zu  der  der  Con- 
densatorplatte gegenüberliegenden  Fläche  der  Collectorplatte  hingezogen 
und  verweilt  daselbst,  wenn  der  Körper  entfernt  und  die  Ableitung  zur 
Erde  aufgehoben  wird.  Auf  den  Goldblättchen  des  Elektroskops  sammelt 
sich  noch  wenig  Elektricität  an,  dieselben  divergiren  kaum.  Wird  aber 
die  Condensatorplatte  entfernt,  so  verbreitet  sich  jetzt  die  Elektricität 
der  Collectorplatte  über  die  ganze  mit  ihr  verbundene  leitende  Oberfläche, 
und  die  Goldblättchen  divergiren  somit  viel  stärker  als  ohne  Anwendung 
der  Collectorplatte. 

Benutzt  man  die  obere  Platte  als  Collector-,  die  untere  als  Conden-  171 
satorplatte,  indem  man  den  geladenen  Körper  an  die  erstere  bringt,  letz- 
tere durch  den  Fiuger  ableitet,  dann  erst  diese  Ableitung  und  darauf  den 
Körper  entfernt  und  die  Platten  trennt,  so  divergiren  die  Goldblättchen 
des  Elektroskops  mit  der  der  Elektricität  des  Körpers  ungleichnamigen 
Elektricität. 

Nach  jedem  Versuch  sind  die  Platten  des  Condensators  schnell  durch 
eine  blau  brennende  (aus  einem  zur  Erde  abgeleiteten  Metallbrenner) 
Gas-  oder  Alkoholflamme  zu  ziehen,  um  die  in  der  Schellackfimissschicht 
Yerbleibenden  Ladungen  zu  beseitigen.  Man  kann  sich  sonst  bedeutenden 
Immgen  aussetzen,  wie  unter  Anderem  der  folgende  Versuch  zeigt.  Wird 
die  Schellackschicht,  z.  B.  auf  der  Collectorplatte,  durch  Reiben  mit  Katzen- 
fell negativ  gemacht,  die  Platte  abgeleitet,  so  schlägt  das  Elektroskop 
nicht  aus,  wenn  man  sie  auf  die  auf  demselben  befindliche  Condensator- 
platte aufsetzt,  wohl  aber,  wenn  man  beide  Platten  leitend  unter  einander 
▼erbmdet,  indem  dann  die  in  der  ersten  Platte  durch  die  Elektricität  der 
FunifisBchicht  vertheilte  entgegengesetzte  Elektricität  in  die  Condensator- 
platte übergeht  *). 

Je  näher   die  Platten   des   Condensators   aneinander  stehen,  desto  172 
wirksamer  ist  er;   ebenso   wird  mit  ihrer  Vergrösserung  immer   mehr 

'j  Gaugain,  Ann.  de  Chim.  et  Phyg.  (8)  48,  p.  170,  1856*. 
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Elektiicität  aus  dem  Körper  in  sie  hineingezogen;  indess  verbleibt  dann 
auch  bei  ihrer  Trennung  mehr  Elektricitat  auf  der  Collectorplatte  und 
gelangt  weniger  auf  die  Goldblättchen. 

In  diesem  Fall  kann  man  zunächst  die  Elektricitat  des  Körpers, 
z.  B.  einer  dauernd  constant  wirkenden  Elektricitätsquelle,  wie  des  einen 
Poles  einer  andererseits  abgeleiteten  galvanischen  Säule,  erst  auf  die  Col- 
lectorplatte eines  grösseren,  vom  Elektroskop  getrennten  Condensators 
überführen  und  dann  die  Elektricitat  der  Collectorplatte  desselben  an  die 
Collectorplatte  eines  kleineren,  mit  dem  Elektroskop  verbundenen  Con- 
densators übertragen^)  und  dieses  Verfahren  wiederholen^). 

173  Durch  andere  Apparate,  die  Duplicatoren,  hat  man  sich  bemüht, 
die  Elektricitätsmenge  zu  vergrössem,  welche  ein  elektrisirter   Körper 

lgi-     51  auch  nur  bei  einmaliger  Berührung  an 

die  Collectorplatte  eines  Condensators 
abgegeben  hat. 

Nach  der  ersten  Construction  von 
B  e  n  n  e  1 3)  besteht  derDuplicator  aus  drei 
gleichen  Metallplatten  JL,  B,  C,  Fig.  51, 
von  denen  ^  als  Collectorplatte  mit  dem 
Elektroskop  verbunden  und  auf  der 
oberen  Fläche  lackirt,  B  an  einem  seit- 
lichen Glasstiel  befestigt  und  beider- 
seits lackirt,  endlich  C  unterhalb  lackirt 
und  an  ihrer  oberen  Fläche  an  einem  Glasstab  befestigt  ist. 

Der  zu  untersuchende,  etwa  positiv  elektrisirte  Körper  wird  an 
Platte  Ä  gebracht  und  B  hinaufgelegt  und  abgeleitet.  B  ladet  sicii 
dabei  durch  Influenz  negativ.  Nun  wird  Platte  B  von  Ä  abgehoben  und 
der  Platte  C,  welche  abgeleitet  wird,  gegenübergestellt.  Platte  C  ladet 
sich  durch  Influenz  positiv.  Darauf  wird  B  auf  Ä  gelegt,  abgeleitet  und 
Platte  C  mit  A  in  metallische  Berührung  gebracht,  der  sie  in  Folge  der 
condensatorischen  Wirkung  von  B  einen  grossen  Theil  ihrer  positiven 
Elektricitat  mittheilt  und  so  die  dort  schon  vorhandene  Ladung  ver- 
stärkt. Durch  Wiederholung  des  gleichen  Verfahrens  kann  dieselbe  mehr 
und  mehr  gesteigert  werden. 

174  Ein    relativ   einfacher  Apparat    dieser  Art,    bei  welchem  die  Be- 
wegungen der  Platten  in  rotirende  verwandelt  sind,  ist  von  Nicholson*) 


^)  Yergl.  Ries 8,  Beibmigselektricität  1,  p.  338*.  Ein  älinlicher  Apparat 
auch  von  Gaugain,  1.  c*.  —  ^)  Eine  Berechnung  von  CondensationswirkaDgen 
8.  auch  Weiss,  Grunert's  Archiv  13,  p.  315,  1849*.  Eine  Berechnung  derVer- 
theilung  bei  einer  Beihe  von  Condensatoren,  die  nach  einandei"  mit  einander  be- 
rührt wurden,  siehe  Volpicelli,  Arcliives  des  Sc.  phys.  et  nat.  31,  p.  250, 
1856*.  —  3)  Bennet,  Phil.  Transact.  1787*,  p.  288.  —  *)  Nicholson,  Pbil. 
Transact.  1788*,  p.  403.    Die  Figur  nach  Mascart,  Trait^,  2,  p.  272*. 
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RDgegebeD.  Die  fesUn  Platten  A  und  C,  Fig.  52,  des  Bennet'Bchen 
Apparateg  sind  auf  GlaBBtäben  ao  aufgestellt,  dasB  die  an  einer  Glasoxe 
mit  Glasarm  drehbare  Platte  £  abwechselnd  vor  A  und  C  zu  etehea 
kommt.  A  wird  mit  dem  elektrisirten  Körper  berührt,  B  vor  A  gestellt; 
dttbei  wird  B  durch  den  dagegen  federnden  Draht  D  tnrErde  abgeleitet. 
Wird  darauf  B  am  ISO°  gedreht,  so  dass  es  vox  C  Bteht,  so  vermittelt 
der  an  der  Axe  befestigte  Draht  py  und  der  dagegen  senkrechte,  gegen 
Fig.  52. 


iea  mit  der  Erde  verbundenen  Stab  E  federnde  Draht  r  die  Ableitung 
TOD  C  zur  Erde.  Der  die  Platte  G  tragende  Draht  b  ist  etwas  gegen 
die  Aie  vorgebogen.  Wird  dann  die  Aze  um  180"  gedreht,  so  verbindet 
Draht  pq,  dessen  Ende  q  etwas  kOrzer  ist,  als  daa  Ende  p,  ao  dasa  3  den 
Triger  a  von  A  vorher  nicht  bertthrte,  Platte  C  mit  A  u.  a.  f.  ^). 

')  Ander«  Apparate  dieser  Art  von  Bohnenberger  (Beschreibung  unter- 
ichiedlicher  ElektricitäU verdopple r,  Tübingea  1798,  p.  32),  Cavsllo  (Complete 
irealiM  3,  p.  3e&*)  u.  a.  f.;  aui:h  von  M  unok  af  Rosen  Boliöld  (OfverH.  af 
»elenik.  ßrh.  2,  p.  298,  18*8*).  Bin  Doppelcoodeusator  ist  von  Svanbarg 
(Inrtit.  1847,  p.  682";  vgl.  Billet,  Arch.  20,  p.  53,  1852")  angegeben.  Er  be- 
Hellt  an«  zwei  Condensatoren  ab  und  "i  {ij ,  deren  Platten  n  und  u^  isolirt.  b 
und  ij  mit  einander  verbunden  sind.  Am  zweckmässigBteu  wendet  man  Luft- 
CDDdeDBBtoren  an,  nm  die  Reibung  zu  vermeiden.  Man  ladet  a  z.  B.  mit 
-f  Klektricitäl  und  leitet  t,  ab,  entfernt  die  Ableitung,  entfernt  u  und  leitet  iij 
ab.  Die  in  b  inllaenzirte  —  Elektricität  geht  fast  ganz  auf  Aj  über  und  bindet 
iiif  I,  fart  die  gleiche  Menge  4- SiektTioitüt.  Wieder  wird  a  gegenät»er  b  ge- 
l)ra«bt  u.«.  f.  und  lo  die  Ladung  von  a^  gesteigert.   Nach  drei  Wiederliotungeo 
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175  W.  Thomson  befestigt  auf  einer  rotirenden  Ebonitscheibe  viele 
diametrale  Metallstreifen,  deren  beide  Enden  an  zwei  Federn  schleifen, 
von  welchen  die  eine  mit  der  Erde,  die  andere  mit  einem  Condnctor  ver- 
bunden ist.  Vor  die  Contactstellen  der  Streifen  mit  der  zur  EIrde  ab- 
geleiteten Feder  wird  ein  influenzirender  Körper,  z.  B.  eine  elektrisirte 
Metallmasse,  gestellt,  die,  etwa  durch  Verbindung  mit  dem  einen  Pol  einer 
andererseits  abgeleiteten  Säule,  auf  constanter  Ladung  erhalten  wird  und 
deren  Elektricitat  man  verstärken  will.  Dadurch  ladet  sich  die  Erdleitung 
der  Federn  mit  der  influenzirenden  Metallmasse  ungleichnamig,  der  Con- 
ductor  gleichnamig  ^).  Wird  durch  die  Drehung  der  Ebonitscheibe  je  die 
Verbindung  eines  Streifens  mit  den  Federn  unterbrochen,  so  entweicht 
die  ungleichnamige  Elektricitat  zur  Erde,  die  gleichnamige  bleibt  im  Con- 
dnctor. 

176  Statt  dieser  Einrichtung  lässt  Righi  ^)  eine  in  sich  geschlossene 
Kautschukröhre,  die  mit  einzelnen  isolirten  Kupferdrahtringen  umgeben 
ist,  zwischen  zwei  Messingrädern  laufen,  von  denen  das  eine  gedreht 
wird,  das  andere  mit  der  Erde  verbunden  ist.  Vor  die  Röhre  wird  gegen- 
über der  Peripherie  des  letzteren  Rades  ein,  z.  B.  positiv  elektrisirter, 
Körper  gehalten.  Hierdurch  wird  die  nach  aussen  gekehrte  Seite  der  Ringe 
negativ,  die  positive  Elektricitat  entweicht  durch  das  Rad  zur  Erde.  Die 
Kautschukröhre  selbst  berührt  nirgends  die  Räder,  kann  also  nicht  durch 
Reibung  elektrisch  werden.  Die  negativ  geladenen  Ringe  trennen  sich 
bei  der  Drehung  von  dem  Rade  und  gehen  durch  eine  Durchbohrung 
einer  mit  einem  isolirten  Condensator  verbundenen  Metallkugel  gerade 
hindurch.    Sie  geben  daselbst  ihre  Ladung  ab. 

Ist  der  erregende  Körper  schwach  elektrisch,  so  häuft  sich  bei  den 
Apparaten  von  Thomson  und  Righi  hierbei  schnell  im  Condnctor  so- 
viel Elektricitat  an,  dass  ein  damit  verbundenes  Goldblattelektroskop 
einen  Ausschlag  zeigt.  Die  Ladung  des  Gonductors  findet  in  abnehmen- 
der Progression  statt  und  erreicht  ein  Maximum,  wenn  das  Potential  im 
4^onductor  dem  auf  den  einzelnen  Federn  oder  Ringen  gleich  ist.  Letz- 
teretr  ist  aber  proportional  dem  Potential  des  genäherten  elektrisirten 
Körpers,  so  dass  also  auch  die  Ladung  des  Gonductors  und  Elektroskops 
in  allen  Fällen  cet.  par.  letzterem  proportional  wird. 


kehrt  man  den  Process  um,  indem  man  a^  gegenüber  6|  als  Elektricitätsquelle, 
wie  vorher  a  gegenüber  ö,  benutzt. 

1)  W.  Thomson,  Phil.  Mag.  [4]  35,  p.  66,  1868*.  Repr.  of  Papers,  §.416, 
p.  330*.  —  2)  ßighi^  II  Principio  di  Volta,  Bologna,  Tipi  Gamberini  e  Par- 
meggiani,  1873*.     N.  Cimento,  7  u.  8,  p.  123,  1872*. 


Drittes   Capitel. 
Elektroskope  und  Elektrometer. 


Znr  Bestimmung  der  Art  der  Ladung  der  Körper,  sowie  einer  an-  177 
nähernden  Schätzung  der  Grösse  derselben  dienen  'die  Elektroskope.   Das 
gebräuchlichste  derselben  ist  das  bereits  §.10   beschriebene  Goldblatt- 


Fiflr.  53. 


elektroskop.  Früher  setzte  man  die 
das  Goldblättchen  tragende  Hülse  ge- 
wöhnlich auf  den  Hals  eines  Glaskolbens, 
Fig.  53,  in  dessen  Innerm  die  Gold- 
blättchen schwebten  und  der  eventuell 
noch  durch  einen  Glasfuss  isolirt  wurde. 

Um  die  Art  der  Ladung  eines  Kör- 
pers zu  untersuchen,  theilt  man  der 
Kugel  oben  am  Elektroskop  direct 
durch  Berührung  die  Elektricität  des 
zu  untersuchenden  Körpers  mit  und 
entfernt  den  Körper.  Wegen  der  star- 
ken Krümmung  der  Oberfläche  sammelt 
sich  die  dem  leitenden  System  des  Elek- 
troskops  mitgetheilte  Elektricität  na- 
mentlich auf  den  Goldblättchen  und 
bringt  sie  zur  Divergenz.  Nähert  man 
dem  Knopf  eine  mit  Wollenzeug  ge- 
riebene, d.  h.  negativ  elektrische  Siegel- 
lackstange und  fallen  dabei  die  durch 
die  Elektricität  des  Körpers  zur  Diver- 
genz gebrachten  Goldblättchen  zusam- 
men, so  ist  der  Körper  positiv,  im 
gegentheiligen  Fall  negativ  elektrisch. 

Man  kann  femer  das  Elektroskop 
durch  Berührung  seiner  Kugel  mit 
einer  geriebenen  Siegellack-  oder  Glas- 
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Btange  negativ  oder  positiv  laden  und  dann  demselben  den  zu  unter- 
suchenden Körper  nähern.  Je  nachdem  die  Goldblättchen  stärker  oder 
schwächer  divergiren,  ist  der  Körper  mit  dem  Elektroskop  gleichnamig 
oder  ungleichnamig  elektrisirt. 

Endlich  kann  man  auch  den  Knopf  des  Elektroskops  durch  den 
Finger  oder  einen  Draht  zur  Erde  ableiten  und  den  elektrisirten  Körper 
demselben  nähern.  Durch  Influenz  vertheilt  sich  die  Elektricität  im 
Knopf.  Die  der  Elektricität  des  Körpers  gleichnamige  entweicht  zur 
Erde,  die  ungleichnamige  sammelt  sich  im  Knopf;  die  Goldblättchen 
divergiren  noch  nicht.  Entfernt  man  jetzt  zuerst  die  Ableitung  zur  Erde 
und  dann  den  genäherten  Körper,  so  verbreitet  sich  die  auf  dem  Knopf 
angehäufte  Influenzelektricität  erster  Art  auch  über  die  Goldblättchen. 
Bei  Annäherung  einer  geriebenen  Siegellackstange  kann  man  wieder  die 
Art  dieser  Elektricität  bestimmen,  die  somit  der  des  geladenen  Körpers 
ungleichnamig  ist. 

Wegen  der  Irrthümer,  welche  man  bei  zu  grosser  Annäherung  der 
Siegellackstange  u.  s.  f.  an  das  Elektroskop  begehen  kann,  vergl.  §.  22. 

178  Um  ein  Elektroskop  bequem  bis  zu  einer  beliebigen  Stärke  laden 
zu  können,  bedient  sichRiess^)  der  elektrischen  Spritze,  einer  an  beiden 
Enden  mit  Messingfassungen  n  und  p  versehenen  Glasröhre,  durch  deren 
eine  Fassung  n  ein  Messingstab  mit  schwacher  Reibung  hindurchgeht,  der 
ausserhalb  des  Rohres  einen  Glasgriff  und  innerhalb  desselben  einen  mit 
amalgamirtem  Leder  überzogenen  Metallstempel  trägt.  In  letzteren  ist  auf 
der  Vorderseite  ein  Glasstäbchen  eingekittet,  welches  einen  die  Glaswand 
fast  berührenden  Metallstem  trägt,  der  mit  der  zweiten  Fassung  p  durch 
einen  spiralförmigen  Messingdraht  verbunden  ist.  Wird  der  Stempel  in 
die  Nähe  dieser  Fassung  gebracht  und  dann  nach  der  anderen  Seite  ge- 
zogen ,  so  ladet  sich  die  Fassung  p  positiv,  wenn  man  n  ableitet ,  und  n 
negativ,  wenn  man  p  ableitet. 

179  Das  Goldblattelektroskop  mit  einer  Glashülle  giebt,*  wie  vielfach 
beobachtet  worden  ist,  oft  sehr  unrichtige  Angaben.  Wird  z.  B.  dem  Knopf 
ein  sehr  stark  negativ  elektrischer  Körper,  z.  B.  eine  geriebene  Siegellack- 
stange, sehr  nahe  gebracht  und  entfernt,  so  zeigt  es  zuweilen  positive 
Ladung ,  indem  die '  negative  Elektricität  aus  den  Goldblättchen  auf  die 
innere  Glasfläche  übergeht  und  nun  die  im  Knopf  gebundene  positive 
Elektricität  nach  Entfernung  der  Stange  auf  die  Blättchen  übertritt  ^). 

Bekleidet  man  nach  Riess  die  Kugel  an  den  den  Goldblättchen 
gegenüberliegenden  Stellen  zunächst  ausserhalb  mit  Stanniolstreifen, 
welche  von  dem  Messinghals  derselben  bis  zum  Fussgestell  reichen,  so 
wird  die  aus  den  Goldblättchen  auf  die  Innenseite  übertretende  Elektri- 


^)  Riess,  Beibungselektricität  1,  §.  7,  p.  10*.    —    ^)  Vgl.  Porster,  Pogg. 
Ann.  144,  p.  439,  1871*. 
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Fig.  55. 


citat  grösstentbeils  gebunden.  Bringt  man  wie  bei  den  älteren  Elektro- 
skopen  die  Stanniolbelege  im  Innern  an,  so  wird  sie  abgeleitet,  resp. 
werden  die  Goldblättchen  bei  zu  starker  Ladung  entladen,  indem  sie  da- 
gegen anschlagen. 

Zweckmässiger  ersetzt  man  nach  Beetz ^  die  Glashülle  ganz  durch 
eine  Metallhülle,  wie  bei  dem  §.10  beschriebenen  Elektroskop. 

Ueber  die  Verbindung  des  Elektroskops  mit  dem  Condensator  ver- 
gleiche §.  168. 

Die  Goldblättchen  sind  zuerst  von  Bennet^)  gebraucht  worden^). 

Andere  Apparate  zu  mehr  qualitativen  Versuchen  sind  nach  Art  der  180 
Drehwage  construirt  worden. 

Bereits  früher  hat  man  horizontale  Metallstäbchen  auf  einer  isolirten 
Spitze  balancirt,  sie  elektrisirt  und  ihre  Anziehung,  resp.  Abstossung 
durch  genäherte  elektrische  Körper  beobachtet^).  Auch  befestigte  man 
hierzu  eine  leichte  Eupferkugel  am  einen  Ende  eines  auf  einer  Spitze 
balancirten  Glasstabes  und  elektrisirte  sie.  An  Stelle  derselben  kann 
man  für  Demonstrationszwecke  einen  leichten  aufgeblasenen  und  ver- 
goldeten Kautsckukballon  verwenden.  Man  nähert  den  zu  untersuchen- 
den Körper  der  Kupferkugel  oder  dem  Bal- 
lon und  beobachtet  die  Anziehung  oder  Ab- 
stossung. 

Elektrisirte  Nichtleiter,  deren  Ladung 
man  bestimmen  wollte,  z.  B.  Krystalle,  die 
durch  Erwärmen  elektrisch  werden,  legte  man 
auf  eine  auf  einer  Spitze  balancirte  Gabel, 
Fig.  55,  und  näherte  dann  von  verschiedenen 
Seiten  elektrische  Körper,  geriebene  Siegel- 
lack- oder  Glasstangen  ü.  s.  f. 

Zu Vorlesungsver suchen  verwendet  B  e  e  tz 
eine  95  cm  lange  leichte  Schellacknadel,  die 

1)  Beetz,  Pogg.  Ann.  158,  p.  320,  ISTÖ*. — 
2)  Bennet,  Phil.  TranBact.  1787,  p.  26*.  — 
^)  Die  früheren  Constructionen  des  Elektroskops 
sind  jetzt  so  ziemlich  verlassen,  so  die  von  Ca- 
vallo  (Treatise  on  electricity,  London  1795,  2, 
p.  80*)  mit  zwei  feinen,  durch  cooische  Kork- 
s\;ücke  helasteten  Silberdrähten,  von  Yolta 
(Collezione  dell'  Opere,  1816,  1  [2]*)  mit  zwei 
Strohhalmen  u.  s.  f.  Die  Einrichtung  dieser  In- 
strumente zu  Messapparaten ,  indem  ^man  den 
Ausschlag  der  elektrisirten  Goldblättchen,  resp. 
Strohhalme  (Fig.  54)  durch  einen  seitlich  ange- 
brachten getheilten  Bog^n  misst,  ist  wegen  der 
Unsicherheit  der  Resultate  verlassen  worden.  Das 
Weitere  hierüber  vergl.  Biess,  Beibungselektri- 
cität,  1,  §§.  48  bis  56,  p.  54  bis  63*.  —  *)  Hauy, 
Ann.  de  Chim.  8,  p.  383,  1818*.  Schweigg.  J. 
25,  p.  141,  1819*. 


Fig.  54. 
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am  einen  Ende  eine  1  cm  grosse  Hollundermarkkugel  trägt  und  bifilar  an 
zwei  50  cm  langen,  1cm  von  einander  abstehenden  Seidenfaden  vor  einem 
dunklen  Hintergrund  an  einem  Drahtbügel  aufgehängt  ist.  Bei  den  Ver- 
suchen wird  die  Hollundermarkkugel  elektrisirt  und  ihre  Abstossung,  resp. 
Anziehung  durch  irgend  einen  elektrisirten  Körper  gezeigt^). 

181  Während  die  erwähnten  Apparate  mehr  für  qualitative  Bestim- 
mungen gebraucht  werden,  sind  die  folgenden  Apparate  überwiegend  zur 
quantitativen  Messung  der  Elektricitätsmengen  verwendet  worden  2).  Die- 
selben lassen  sich  in  zwei  Gruppen  theilen. 

Bei  den  einen  werden  die  zu  untersuchenden  Elektricitätsmengen 
zweien  isolirten  Körpern  mitgetheilt,  deren  Abstossung  oder  Anziehung 
gemessen  wird.  Auf  diesem  Princip  beruht  die  Drehwage  und  das  Elektro- 
meter von  Dellmann  und  R.  Kohlrausoh,  das  Sinuselektrometer  von 
R.  Kohlrausch  und  Riess,  das  absolute  Elektrometer  von  Thomson. 
Endlich  ist  noch  das  bereits  §.146  erwähnte  Entladungselektroskop  von 
Gaugain  anzuführen. 

Bei  den  anderen  Apparaten  wird  der  elektrisirte  Korper  zwischen 
zwei  durch  eine  bestimmte  Elektricitätsquelle  entgegengesetzt  geladene 
Körper  gebracht  und  seine  Ablenkung  nach  der  einen  oder  anderen  Seite 
bestimmt.  Hierauf  beruht  das  Fechner-Bohnenberger^sche  Elektro- 
skop,  das  Elektrometer  von  Hankel,  das  Quadrantelektrometer  von 
Thomson  mit  seinen  verschiedenen  Abänderungen').  Wir  geben  hier 
die  Beschreibung  der  gebräuchlichsten  Formen  dieser  Apparate. 

182  Die  Dreh  wage  von  Coulomb  haben  wir  schon  §.  39  u.  flgde.  aus- 
führlich behandelt. 

Das  von  R.  Kohlrausch  verbesserte  Elektrometer  von  Dell- 
mann ^)  ist  folgendermaassen  construirt. 

Auf  einem  eisernen  Gestell  mit  drei  Stellschrauben,  Fig.  56,  ruht 
ein  Metallgehäuse  mit   doppelten  Wänden,   um  Luftströmungen  zu  ver- 


1)  Beetz,  CarPs  Rep.  9,  p.  182,  1873*.  Aehnlich  Carl  (mit  Wagebalken) 
und  Bourbouze,  ibid.  p.  461*.  —  *)  Die  früher  construirten  Apparate  von 
Le  Roy  und  d'Arcy  (M^m.  de  TAcad.  de  Paris,  1749,  p.  7*),  bei  denen  die 
Ladung  durch  die  Hebung  einer  Senk  wage  aus  der  elektrisirten  Flüssigkeit  be- 
stimmt wurde,  haben  sich  nicht  als  praktisch  erwiesen,  ebensowenig  die  Pendel- 
vorrichtung von  August  (Naturlehre,  2,  p.  11,  1840*),  in  welcher  in  einem 
Glaskasten  neben  einer  auf  einem  Glasstiel  isolii*ten  Metallkugel  an  zwei  an  den 
Seiten  wänden  des  Kastens  nach  oben  geführten  Coconfaden  eine  vergoldete 
Hollundermarkkugel  hängt  und  nach  der  Berührung  der  ersten  Kugel  von  ihr 
abgestossen  wird.  Durch  eine  an  einem  Gradbogen  gemessene  Neigung  des 
Kastens  kann  die  Hollundermarkkugel  wieder  zum  verticalen  Herabhängen  ge- 
bracht und  daraus  die  Abstossung  berechnet  werden.  —  ^)  Namen,  wie  idio- 
statische,  heterostatische  Elektrometer  u.  s.  f.,  können  wohl  entbehrt  werden.  — 
*). Dellmann,  Pogg.  Ann.  55,  p.  301,  1848;  86,  p.  524,  1852*.  Schlömilch, 
Zeitschr.,  6,  p.  216,  1861*.  B.  Kühlrausch,  Pogg.  Ann.  72,  p.  353,  1847; 
74,  p.  499,  1848*.  Ein  dem  Dell  mann' sehen  ähuliches  Instrument  auch  von 
Rumershausen,  Pogg.  Ann.  69,  p.  71,  1846*. 
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meiden,  auf  dessen  io  der  Mitte  durchbohrten  Deckel  von  Spiegelglas 
eine  Glasröhre  anfgesetit  ist,  die  oben  einen  Kopf,  wie  den  der  Con- 
lomb'schen  Drebwaage,  trägt.  Auf  dem  Theilkreise  JT  des  Kopfes  spielt 
ein  an  einem  verticalen  St&hldraht  befestigter  Zeiger  z.  An  den  Stabl- 
Pig.  56. 


geKiiieien  O' 

Unter  dem  Silberstreifen  ist  ein 
(am  besten  auf  einem  Spiegel  gc- 
th  eil  ter)T  heil  kreis  7^1  angebracht, 
üegt  die  Nadel  gerade  an  dem  Silberstreifen  aa  an,  ohne  dass  der  sie 
tragfnde  Glasfaden  tordirt  ist,  so  weist  sie  auf  den  Nullpunkt  dieses 
Kreises,  ebenso  wie  der  Zeiger  a  auf  den  des  oberen  Kreises  K.  Die  Ein- 
itellung  der  Nadel  wird  durch  die  Lupe  l  beobachtet.   Das  Mesaingrohr  c 
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lässt  sich  mittelst  der  Schraube  d  etwa  um  1  bis  2  mm  auf  und  nieder 
stellen,  so  dass  beim  höchsten  Stande  der  Streifen  aa  gerade  die  Nadel  nn 
berührt.  In  dem  Messingrohr  c  verschiebt  sich  vermittelst  des  Hebels  e 
ein  zweites  Messingrohr,  in  dessen  Axe  ein  dicker,  oben  spiralig  ge- 
wundener, unten  zu  einem  Ring  r  umgebogener  Silberdraht,  der  Zu- 
leitungsdraht ,  durch  zwei  Schellackplättchen  isolirt  eingekittet  ist.  In 
eine  kreisförmige  Rinne  im  Innern  des  Gehäuses  kann  ein  ringförmiges 
Gefass  mit  Schwefelsäure  oder  wasserfreier  Phosphorsäure  gesetzt  werden. 
Beim  Gebrauch  kann  man  sich  der  bei  der  Dreh  wage  erwähnten 
Methode  bedienen.  Zweckmässiger  stellt  man  die  Nadel  nn  rechtwinklig 
zum  Streifchen  aa,  hebt  durch  die  Schraube  d  und  Hebel  e  das  Streifchen 
und  den  Zuleitungsdraht  bis  zur  Berührung  mit  nn  und  theilt  allen 
dreien  durch  Verbindung  des  Ringes  r  mit  der  Elektricitätsquelle  Elek- 
tricität  mit.  In  obiger  Stellung  nimmt  die  Nadel  am  meisten  Elektricitat 
an.  Man  senkt  dann  den  Zuleitungsdraht  und  das  Streifchen  aa,  so  dass 
die  Nadel  nn  frei  schwebt  und  von  aa  abgestossen  wird.  Durch  Rück- 
wärtsdrehen des  Zeigers  JS  um  einen  Winkel  a  wird  der  Glasfaden  so 
weit  tordirt,  dass  Nadel  und  Streifchen  einen  bestimmten  Winkel  ß  mit 
einander  bilden.  Macht  man  denselben  Versuch  mit  einer  anderen  Elek- 
tricitätsquelle und  muBS  bei  gleicher  Einstellung  der  Nadel  den  Zeiger  £ 
um  den  Winkel  «i  rückwärts  drehen,  so  verhalten  sich  die  dem  Qua- 
draten der  in  den  Apparat  geführten  Elektricitätsmengen  e  und  Ci  pro- 
portionalen Abstossungen  der  Nadel 


const  e^  :  const  Cj*  =  a  4-  /5  :  «i  +  /3,    d.  h.    —  =   l/  — 


+  ß 


+  ß 

Lässt  man  den  einmal  geladenen  Apparat  längere  Zeit  stehen,  so 
nähert  sich  die  Nadel  nn  nur  sehr  langsam  dem  Streif  eben  aa^  so  dass 
der  Elektricitätsverlust  nur  unbedeutend  ist.  Nach  jedem  Versuch  wird 
wieder  der  Streifen  nn  und  der  Silberdraht  bis  zum  Gontact  mit  der 
Nadel  gehoben,  der  ganze  Apparat  abgeleitet  und  wieder  Streifen  und 
Silberdraht  gesenkt.  Wird  dann  die  Nadel  durch  Drehung  des  Zeigers  e 
auf  Null  gestellt,  so  giebt  diese  Drehung  die  rückbleibende  Torsion  des 
Glasfadens  an.  —  Die  Art  der  Ladung  des  Instruments  kann  durch  An- 
näherung einer  geriebenen  Siegellackstange  an  Ring  r  bestimmt  werden  ^). 

Will  man  das  Elektrometer  noch  besonders  graduiren,  so  kann  man 
den  Zuleitungsdraht  mit  dem  einen  Pol  einer  am  anderen  Pol  abgeleiteten 
galvanischen  Säule  von  verschiedenen  Zahlen  von  gleichen  Elementen 
verbinden,  so  dem  Leitersystem  Elektricitätsmengen  ertheilen,  welche 
der  Elementenzahl  proportional  sind  und  jeweilen  bei  verschiedenen  Ab- 
lenkungswinkeln /3  die  Drchungswinkel  a  des  Zeigers  0  beobachten. 

^)  Wird  der  in  die  Schellackplättchen  eingekittete  Silberdraht  lose,  so  kann 
beim  Heben  und  Renken  durch  seine  Reibung  leicht  eine  störende  Elektricitäfs- 
erregung  eintreten.  Vgl.  auch  Dellmann,  Pogg.  Ann.  86,  p.  524,  1852;  106, 
p.  329,   1859*. 
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Bei  diesem  Apparat  sind  die  Einflüsse  der  Luftströmungen  viel  ge- 
ringer, als  bei  der  Goulom  bischen  Dreh  wage;  er  ist  namentlich  auch 
brauchbar  zur  Messung  kleiner  Ladungen  durch  constante  Elektncitäts- 
quellen  [z.  B.  zur  Messung  der  Potentialdifferenz  an  den  Polen  einer  gal- 
Tanischen  Säule  i)]. 

Zu  Beobachtungen  der  Luftelektricitat  verwendet  Palmieri  2)  ein  183 
Elektrometer,  bei  dem  ähnlich  wie  bei  dem  von  Dellmann  in  einem 
Glasgehäuse  neben  einem  Bügel  mit  zwei  festen  horizontalen  Armen  eine, 
indess  von  ihm  isolirte  bewegliche  Aluminiumnadel  an  zwei  Coconfaden 
bifilar  aufgehängt  ist.  Die  Nadel  trägt  unterhalb  der  Drehungsaxe  eine 
runde  horizontale  Aluminiumscheibe,  die  in  einer  niedrigen  cylindrischen 
Metallschale  genau  conaxial  und  ohne  dieselbe  zu  berühren  schwebt.  Die 
Schale  ist  mit  dem  festen  Bügel  verbunden.  Wird  sie  elektrisirt,  so  wird 
die  Aluminiumscheibe  ungleichnamig,  die  Nadel  gleichnamig  elektrisirt 
und  somit  vom  Bügel  abgestossen.  Eine  unter  der  Nadel  auf  der  Peri- 
pherie eines  Ringes  befindliche  Kreistheilung,  über  welche  die  Enden  des 
Bügels  und  der  Nadel  senkrecht  herabgebogen  sind,  gestattet  mittelst 
eines  auf  dem  Fuss  des  Apparates  drehbaren  Mikroskopes  die  Ablenkung 
der  Nadel  zu  bestimmen. 

Das  Sinuselektrometer  vonRiess^).  In  einer  von  einem  Messing-  184 
dreifass  getragenen  Hülse,  Fig.  57  (a.  f.  S.)i  dreht  sich  auf  einem  Zapfen 
eine  getheilte  Messingscheibe.  Ein  auf  die  Ilülse  gelegter,  eventuell  durch 
Schraube  festzustellender  Ring  trägt  einen  Arm  mit  einem  Nonius,  der 
auf  der  Theilung  der  Scheibe  spielt  und  durch  die  Klemmschraube  fest- 
geklemmt werden  kann.  Auf  der  Scheibe  ruht  ein  16  cm  weiter,  11,5  cm 
hoher  Glascylinder ,  der  an  zwei  diametral  gegenüberliegenden  Stellen 
dorchhohrt  ist,  daselbst  einen  mittelst  Schellack  eingekitteten,  aussen 
in  die  Kugel  endenden  Metallstab  trägt,  und  in  der  Mitte  etwas  nach 
unten  umgebogen  ist.  Auf  einer  daselbst  angebrachten  Spitze  spielt  eine 
85mm  lange,  1,5  mm  dicke,  in  der  Mitte  kugelförmige,  an  den  Enden 
cyündrisch  abgedrehte  Magnetnadel.  Eine  Messingplatte,  welche  sich  in 
einer  um  den  Glascylinder  gelegten  Fassung  dreht,  schliesst  denselben 
ohen  und  ist  mit  einem  Mikroskop  zur  Ablesung  der  Stellung  der  Magnet- 
nadel, sowie  mit  einem  auf  die  Theilung  der  Messingscheibe  unten  hinab- 
reichenden Messingzeiger  versehen.  Bildet  die  Magnetnadel  einen  be- 
liebigen  „  Standwinkel '^   a  mit  dem  Metallstab  unter  ihr  und  werden 


^)  Ein  ähnliches  Elektrometer,  bei  welchem  indess  die  bewegliche  Nadel 
nur  durch  Yertheilung  elektrisch  wird,  von  Melloni,  Compt.  rend.,  T.  39, 
p.  1113,  1854*.  Vergl.  auch  Nestle's  Ringelektroskop,  Frankfurter  Jahresber. 
1863/64,  p.  35r  —  ^  Palmieri,  Atti  della  R.  Accad.  di  Napoli,  7,  p.  1,  1877* 
(auch  schon  Rendic  di  Napoli,  1863).  Beibl.  2,  p.  155,  1878*.  Cimeuto,  18, 
p.  145*.  —  «)  Biess,  Pogg.  Ann.  96,  p.  513,  1855*.  Abhandlungen,  1,  p.  3*. 
£in  ähnlicher  Apparat  auch  von  R.  Kohlrausch,  Pogg.  Ann.  88,  p.  497, 
1853*. 
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demselbeD  El ektricitäta mengen  e,  «]  zugeführt,  so  elektrisirt  sich  auch 
die  Niidel  uad  weicht  aus  ihrer  Lage.  Wird  nun  der  ganze  Glascylinder 
der  Nadel  um  die  Winkel  ip  reep.  (pi  nachgedreht,  bis  Bie  wieder  unter 
dem  niitgedrehten  Mikroskop  die  frühere  Einstellung  gegen  den  Metall- 
Btab  zeigt,  bo  sind  jetzt  die  auf  ihrer  Äxe  aenkrechteu  Componenten  der 
Fig.  57. 


horizontalen  Magnetkraft  der  Erde,  welche  sie  in  ihre  ursprüngliche  Lage 
zurückzudrehen  streben,  gleich  m  .  sin  <p  resp,  nt  sin  ipi,  wo  m  eine  von 
der  Magnetisirung  der  Nadel  und  der  Intensität  des  Erdmagnetismus 
ahhiingige  Constante  ist.  Die  diesen  Componenten  entgegenwirkenden 
ablenkenden  Kräfte  in  Folge  der  Etektrisirung  sind  e*/(a)  und  ei*/{tt), 
wo/(a)  eine  von  dem  ursprüngtichen  Standwinkel  abhängige  Grösse  ist. 
Demnach  verhält  sich 

c  :  Ci  -^  Vstn  <p  :  Vsin  (pi. 

Miast  man  dieselbe  Et ektricitäts menge  bei  verschiedenen  Standwiukelu  a 
und  «i,  indem  man  die  Einstellungen  alternirend  (ür  den  einen  und 
anderen  ausführt,  um  die  Einflüsse  der  Zerstreuung  der  Elektricitfit  zu 
eiiminiren,  so  kann  man  in  einer  Tabelle  die  den  jeweiligen  Drehungen  ip 
entsprechenden  El ektricitätsm engen  bei  jenen  Standwinkeln  direct  zu- 
sammenstellen. Man  kann  so  El  ektricitäts  mengen  vergleiehen ,  die  sich 
etwa  innerhalb  des  Vcrhältuisses  1  :  20  halten.  Für  grössere  Elektrici- 
tätamengen  waren  stärkere  maguctisirte  Nadeln ,  eventuell  in  weiterem 
AbatAnd  von  dem  Metallatab,  a 
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Nach  einem  ähnlichen  Princip  ist  das  ältere  Elektrometer  von  Pel-  1S5 
tier  ^)  construirt,  nur  dass  der  Metallstab  auf  einem  besonderen,  auf  dem 
Boden  des  Glascylinders  ruhenden  Fuss  befestigt  ist,  und  ein  auf  dem- 
selben befestigter  yerticaler  Ring,  der  mit  einem  durch  den  Glasdeckel 
des  CyHnders  führenden,  zur  Ladung  bestimmten  Metallstab  verbunden 
ist,  auf  einer  Spitze  einen  dem  Metallstab  parallelen  i  l^_ formigen 
zweiten  Metallstab  trägt,  an  dem  oben  die  Magnetnadel  befestigt  ist. 

Bei  dem  Elektrometer  von  Oersted^)  ist  der  feste  Metallstab  durch 
einen  ü  förmigen  Metallbügel  ersetzt,  an  dessen  oberer  Biegung  die  gegen 
seine  Arme  schlagende  Magpietnadel  mittelst  eines  Goconfadens  aufgehängt 
ist  Eine  an  den  Glascylinder  geklebte  Theilung  oder  ein  seitlich  auf- 
gestelltes Fernrohr  gestatten,  die  Stellung  der  Nadel  zu  bestimmen. 

Von  den  Apparaten  der  zweiten  Art  ist  das  zum  Nachweis  der  Art  186 
der  Ladung  elektrisirter  Körper  bestimmte  Bohnenberg  er*  sehe  Elek- 
troskop  mit  den  Abänderungen  von  Fe  ebner  bereits  seit  langer  Zeit  in 
Gebrauch  '). 

Ein  dünnes ,  etwa  30  bis  40  mm  langes  und  2  bis  3  mm  breites 
Goldblatt,  Fig.  58,  ist  ganz  ähnlich,  wie  die  Goldblätter  eines  gewöhn- 


Fig.  58. 


liehen  Goldblattelektroskops,  in  einer 
unten  offenen  Glasglocke  an  einem 
Metallstab  zwischen  zwei  vergolde- 
ten elliptischen,  mit  der  Längsaxe 
in  der  Yerticalebene  liegenden  Me- 
tallplatten a  und  g  so  aufgehängt, 
dass  eine  auf  seiner  Fläche  normale 
Ebene  auch  auf  den  Ebenen  von  a 
vLJidg  senkrecht  steht.  Diese  Platten 
werden  mit  gleichen  Quantitäten 
positiver  und  negativer  Elektricität 
mit  Hülfe  einer  sogenannten  trock- 
nen Säule  geladen,  welche  aus  kreis- 
förmigen Gold-  und  Silberpapier- 
platten besteht,  die  mit  ihren  Pa- 
pierstreifen unter  einander  verklebt  und  alle  in  gleicher  Lage  in  einer 
etwa  3  cm  weiten  und  24  cm  langen  Glasröhre  zwischen  zwei  Messingplat- 
ten durch  drei  Seidenschnüre  zusammengehalten  werden.  Diese  trockne 
Säule  liegt  in  einem  mit  Glasfenstem  versehenen  Holzkasten,  der  geöffnet 
werden  kann.  Auf  die  Enden  der  Glasröhre  sind  Messingfassungen  ge- 
kittet, die  mit  den  Endplatten  der  Säule  in  directer  metallischer  Be- 
liUurmg  stehen.     Dieselben  tragen  an  Chamieren  die  Drähte  c  und  /, 

')  Peltier,  Ann.  de  Chim. et  Phys.  [2]  62,  p.  422,  1836*.  —  ^  Oersted, 
I*ogj.  Ann.  53,  p.  612,  1841*.  —  ^)  Bohuenberger,  Schweigger's  Journ.  25, 
p.  159*.  Biot-Fechner,  Lehrbuch  der  Experimentalphysik,  Leipzig,  2.  Auf- 
flage,  3,  p.  56,  1829*. 

Wiedemann,  ElektricitAt.  I.  .  n 
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welche  oben  durch  einen  mit  Glasplatten  ausgelegten,  etwa  8  cm  langen 
und  8  bis  1 0  mm  breiten  Schlitz  im  Deckel  des  Kastens  frei  hindurch  gehen 
und  oberhalb  ebenfalls  anChamieren  die  neben  dem  Goldblatt  befindlichen 
Metallplatten  tragen.  Durch  seitliche  Schrauben,  welche  mittelst  isoliren- 
der  Zwischenstücke  von  lackirtem  Glas  mit  den  Drähten  c  und  /  verbun- 
den sind,  kann  man  die  Platten  a  und  g  beliebig  dem  Goldblatt  nähern. 
Vor  der  Säule  bewegt  sich  an  einem  am  Boden  des  Kastens  angebrachten 
Gharnier  ein  etwa  4  bis  5  mm  dicker ,  der  Axe  der  trocknen  Säule  pa- 
ralleler (in  der  Figur  nicht  angegebener)  Messingstab,  der  durch  eine 
Feder  von  ihr  entfernt  gehalten  und  durch  einen  durch  die  vordere  Glas- 
platte hindurchgehenden  Knopf  gegen  ihre  Endplatten  gegengedrückt 
werden  kann,  wo  dann  die  Säule  vorübergehend  entladen  wird.  Im  Ruhe- 
zustand berührt  er  die  Säule  nicht  ^).  —  Ertheilt  man  dem  Goldblatt  dieses 
Elektroskops  eine  Ladung,  so  schlägt  es  gegen  die  ihm  ungleichnamig 
geladene  Platte  a  oder  g  aus.  Wird  das  Elektroskop  nicht  gebraucht,  so 
werden  die  Platten  a  und  g  möglichst  von  einander  entfernt. 

Man  muss  vermeiden,  dass  das  Goldblatt  an  einer  der  Platten  längere 
Zeit  haftet,  da  dadurch  leicht  die  innere  Fläche  der  Glasglocke  elektrisch 
geladen  wird  und  dann  das  Goldblatt,  auch  wenn  es  abgeleitet  wird,  sich 
nach  einer  Seite  neigt.  Durch  Ersatz  der  Glocke  durch  eine  an  beiden 
Seiten  mit  Glasplatten  geschlossene  Blechhülle  vermeidet  man  diesen 
Uebelstand  ^).  Auch  darf  man  die  Platten  beiderseits  niclit  zu  nahe  an 
das  Goldblättchen  bringen,  da  es  sonst  bei  Berührung  der  einen  von  ihnen 
mit  ihref  Elektricität  geladen  und  abgestossen  wird,  zur  anderen  Platte 
fliegt,   sich  dort  entgegengesetzt  ladet  und  so  in  Schwingungen  kommt 

187  HankeP)  hat  dieses  Instrument  zu  einem  empfindlichen  Messinstm- 

ment,  einem  Elektrometer,  umgeformt,  indem  er  zunächst  die  trockne 
Säule  durch  eine  Kupfer -Wasser -Zinksäule  ersetzte.  Etwa  100  bis  200 
kleine  Gläser*)  von  etwa  4  cm  Höhe  und  3  cm  Weite  werden  auf  eine  mit 


1)  S.  eine  Beschreibung  dieses  Elektroskops  von  K  i  e  ss ,  Reibnngsolektricität  1, 
p.  18*.  —  2)  Andere,  weniger  zweckmässige  Constinictionen  dieses  Elektroskops  von 
Behrens  (Gilb.  Ann.  2o,  p.  25,  1806*),  der  auf  eine  Metallplatte  zwei  gleiche 
ti*ockne  Säulen  mit  ihren  entgegengesetzten  Polen  nach  oben  stellte,  zwischen 
denen  das  untere  Ende  des  Goldblattes  schwebte,  und  von  Bohnenberg  er 
(Schwelgg.  J.  25,  p.  159,  1819*),  der  die  beiden  trocknen  Säulen  neben  dem 
Goldblatt  an  dem  Messingdeckel  eines  Glascy linders  herabhängen  liess.  Die 
elektrische  Ladung  der  ganzen  Oberflächen  der  Säulen  kann  hier  störend  ein- 
wirken. —  ^)  Hankel,  Ber.  d.  k.  sächs.  Ges.  d.  "Wissensch.,  1850,  p.  71*.  Abh. 
ders.  5,  p.  392*,  9,  p.  5,  22,  206*;  Pogg.  Ann.  84,  p.  28,  1850*.  —  *)  Die  Gläser 
kann  man  auch  durch  Reagirgläser  von  etwa  1  bis  2  cm  Weite  und  6  bis  7  cm 
Höhe  ersetzen,  welche  in  einen  mit  Kautschukplatten  ausgefütterten  Holzkasten 
eingesetzt  werden,  der  dann  mit  Parafßn  ausgegossen  wird.  Branly  (Compt. 
rend,  75,  p.  431,  1872*)  verwendet  statt  der  Kupfer-Zinkbügel  dünne  Platindrähte 
von  ^2  '"^  Durchmesser,  die  mit  2  mm  dicken  Zinkdrähten  direct  durch  An- 
schmelzen verlöthet  werden.  Aus  diesen  Drähten  werden  Bügel  geformt,  die  in 
Beagirgläser  voll  Wasser  von  1  cm  Durchmesser  und  3  cm  Höhe  tauchen.  Das 
Wasser  wird  mit  Paraffin  Übergossen ,  auf  welches  man  nach  dem  Erstarren 
einige  Tropfen  Oel  bringen  kann. 
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Schellack  überzogene  Glasplatte  geetellt,  mit  Wasser  gefüllt  und  durch 
afönnige  Bügel  von  etwa  1  bis  2  cm  Breite  nnd  5  cm  Schenke  Hänge  Ter- 
bODiIen ,  dereu  einer  Schenkel  aus  einem  Kupferblech,  deren  anderer  aus 
eioem  Zinkblech  besteht,  welche  oben  mit  einander  verlöthet  sind.  In 
jedem  Glase  befindet  sich  der  Kupferschenkel  des  einen  und  der  Zink- 
Fig.  59. 


Mbeokel  des  folgenden  Bügels.  In  die  Endgläser  wird  noch  je  eine  ein- 
übe Kupfer-  and  Ziukplatte  dem  Zink-  nnd  Knpferschenkel  der  letzten 
Böge]  gegenüber  eingesenkt,  und  diese  Platten  werden  mit  den  neben  dem 
Goldblatt  befindlichen  Platten  a  und  g  des  Elektrometers,  Fig.  59,  ver- 
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bunden.  Die  Platten  siud  an  Metallknöpfen  befestigt,  welche  anf 
Schellackfüssen  auf  einem  Messingschlitten  mit  Theilung  stehen.  Durch 
eine  Mikrometerschraube  s  können  sie  einander  genähert  werden.  Die 
Metallknöpfe  stehen  durch  dünne  Spiraldrähte  mit  Klemmschrauben 
in  Verbindung,  die  mittelst  Schellack  in  das  hinten  durclv  eine  Glas- 
platte geschlossene  Messinggehäuse  des  Apparates  eingekittet  sind. 
Ein  Mikroskop  M  mit  Ocularmikrometer  gestattet,  den  Ausschlag  des 
Goldblatts  genau  zu  bestimmen.  Zwischen  der  Säule  und  den  Platten 
a  und  g  ist  noch  ein  Gommutator  ganz  nach  Art  des  P  oh  T  sehen  Gyro- 
trops  (s.  d.  Gap.  Apparate)  eingefügt,  nur  dass  die  Quecksilbemäpfe 
hiklmn  auf  Schellackfüssen  stehen  und  der  Querstab  e,  welcher  die  in 
die  Näpfe  eintauchenden  dreizackigen  Bügel  c  und  d  trägt,  ebenfalls  aus 
Schellack  geformt  ist. 

Ein  grosser  Vorzug  dieses  Instrumentes  ist  die  sehr  schnelle  Ein- 
stellung des  Goldblättchens  in  die  jeweilige  Gleichgewichtslage  ohne  jeg- 
liche Hin-  und  Herschwingungen.  Dasselbe  bewegt  sich  fast  völlig 
aperiodisch. 

188  Zur  Herstellung  des  Goldblättchens  ist  das  dünnste  Blattgold  zu 

wählen ;  um  demselben  eine  grössere  Länge  zu  geben,  vereinigt  man  zwei 
sehr  schmale  Streifen  mit  zwei  ihrer  Enden  durch  Druck.  Die  Stellung, 
in  welcher  die  beiden  Messingplatten  a  und  g  gleichen  Abstand  von  dem 
Goldblättchen  besitzen,  lässt  sich  leicht  finden,  wenn  man  das  Goldblätt- 
chen durch  seinen  Träger  mit  dem  einen  Pole  einer  Vol tauschen  Säule 
verbindet,  und  die  eine  oder  die  andere  Platte  so  lange  verschiebt,  bis 
die  ursprüngliche  Ruhelage  des  Blättchens  durch  Verbindung  mit  dem 
Säulenpole  keine  oder  nur  eine  äusserst  geringe  Aenderung  erleidet. 

Wenn  auch  die  Mitte  der  V  o  1 1  a '  sehen  Säule,  deren  Pole  durch  den 
Gommutator  mit  den  Platten  a  und  g  verbunden  sind,  zur  Erde  abgelei- 
tet ist,  80  werden  doch  sehr  oft  die  Spannungen  in  den  beiden  Polen  in 
Folge  von  Verschiedenheit  der  einzelnen  Elemente  nicht  genau  gleich 
sein.  Bei  Ungleichheit  der  Spannungen  in  den  Polen  zeigt  das  mit  der 
Erde  leitend  verbundene  Goldblättchen  einen  Ausschlag,  und  seine  Rich- 
tung giebt  an,  welche  Hälfte  der  Säule  zu  verstärken  oder  zu  schwächen 
ist.  Man  vermehrt  oder  vermindert  dann  die  Anzahl  der  Elemente  auf 
der  betreflfenden  Seite.  Da  ein  Element  Zink-Kupfer- Wasser  schon  eine 
starke  Aenderung  hervorruft,  so  bewirkt  man  eine  vollkommene  Ab- 
gleichung  durch  Einsetzung  eines  oder  einiger  viel  schwächerer  Zinn- 
Kupfer- Wasser-Elemente.  Ein  etwa  noch  übrig  bleibender  Ausschlag  von 
0,1  bis  0,2  Scalentheilen  des  Ocularmikrometers  lässt  sich  bei  der  spä- 
teren Messung  als  Gorrection  in  Rechnung  bringen.  Diese  Messungen 
werden  am  zweckmässigsten  so  ausgeführt,  dass  man,  nachdem  dem  Gold- 
blättchen die  zu  messende  Spannung  zugeführt  worden,  den  Gommutator 
umlegt.  Bei  diesem  Verfahren  wird  der  Ausschlag  verdoppelt  und  durch 
wiederholtes  Umlegen  eine  mehrmalige  Messung  desselben  ermöglichi. 
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Wenn  die  Ausschläge  sehr  gross  werden,  so  wachsen  sie  etwas  stär- 
ker als  die  elektrischen  Spannungen,  welche  dem  Goldhlättchen  ertheilt 
werden.  Es  lässt  sich  aber  leicht  die  Correction,  welche  an  den  beob- 
achteten Werthen  angebracht  werden  müssen,  um  sie  den  gegebenen  Span- 
nnngen  proportional  zumachen,  ermitteln,  indem  man  das  Goldblättchen 
mit  den  Polen  eines,  oder  zweier  oder  mehrerer  gleich  starker  galvani- 
scher Elemente  verbindet  ^). 

Man  kann  dem  Elektrometer  eine  sehr  grosse  Empfindlichkeit  geben, 
so  dass  z.  B.  die  elektrische  Differenz  zwischen  den  Polen  eines  Da- 
nie  11' sehen  Elementes  einen  Ausschlag  von  1 50  Scalentheilen  und  mehr 
erzeugt  Die  Empfindlichkeit  lässt  sich  steigern  durch  Nähern  der  Plat- 
ten a  nnd  g  an  das  Goldblättchen,  oder  durch  Vermehrung  der  Anzahl 
der  Elemente  in  der  Säule.  Das  letztere  Verfahren  verdient,  wenn  es 
möglich  ist,  den  Vorzug. 

Da  die  Temperatur  auf  die  elektrische  Spannung  an  den  Polen  der 
Zink-Kupfer-Wasser-Elemente  vonEinfluss  ist,  so  werden  im  Laufe  eines 
Tages  die  Spannungen  in  den  Platten  a  und  g  sich  etwas  ändern.  Mau 
misst  die  Aenderung  durch  Verbindung  des  Goldblättchen  mit  einem 
Daniel  r  sehen  Elemente,  und  ändert  entweder  die  Anzahl  der  Elemente 
der  Säule  angemessen  ab,  oder  reducirt  die  beobachten  Ausschläge  mit- 
telst der  durch  das  Daniell'sche  Element  erzeugten  Ausschläge  auf 
einen  bestimmten  Werth  des  letzteren  2), 

Das  Instrument  lässt  sich  auch  transpoHabel  machen  und  zur  Mes- 
sung* der  atmosphärischen  Elektricität  im  Freien  einrichten  ^). 

Das  Quadrantelektrometer  von  W.  Thomson*)  ist  in  seiner  Original-  189 
eonstmction  im  Wesentlichen  folgendermaasssn  eingerichtet. 

Eine  aussen  mit  Stanniol  bekleidete  Glasglocke  ist  oben  mit  eiuer 
Messingfassung  versehen,  Fig.  60  und  61.  Sie  kann  mittelst  derselben 
luftdicht  an  einen  an  drei  Füssen  mit  Stellschrauben  hängenden  Deckel 
etwa  mittelst  Bajonettverschlusses  angehängt  werden.  Der  Deckel  trägt 
an  drei  lackirten  Glasstäben  die  „Quadranten"  a,b, c,  (?.  Dieselben  sind 
Wgegtelit,  indem  eine  hohle,  etwa  1  cm  hohe  und  65  mm  im  Durchmesser 
haltende  Büchse  von  Messingblech  durch  zwei  um  90*^  gegen  einander  ge- 
neigte Verticalsehnitte  in  vier  Theile  zerschnitten  ist.  Drei  der  Quadranten 
sind  mit  ihren  oben  mit  Messingfassungen  versehenen  Glasstäben  un- 
beweglich an  dem  Deckel  befestigt.   Der  den  vierten  Quadranten  tragende 


*)  Abhandl.  der  K.  Sachs.  Ges.  der  Wiss.  5,  p.  421.  --  3)  Ein  anderes  Ver- 
ehren, 8.  ebend.  p.  427.  —  »)  Ebend.  p.  392.  —  *)  Die  Elektrometer  vonThoiu- 
80 n  sind  zuerst  erwähnt  und  beschrieben:  Rep.  Brit.  Asaoc.  1855  [2],  p.  22*; 
Accad.  Poot.  dei  N.  Liucei  1857;  Cimento,  8,  p.  115,  1858*;  PLil.  Mapr.  [4] 
20,  p.  253,  1860*  (absolutes  Elektrometer);  dann  Rep.  Brit.  Assoc.  1867,  p.  489* 
und  Reprint  of  Paper»  on  Elektrostatics  and  Mai^netism,  London  1872,  p.  257, 
260  —  312*.. 
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GlaBstab  läast  sich  mit  seiner  Fttssung  in  einem  radialen  Schütz  im  Deckel 
durch  eine  horizoutale  Schraube  zurückachieben ,  um  in  das  Innere  der 
Büchse  die  „Nadel"  eiuführen  zu  könneu.  Die  letztere  besteht  auü  einem 
etwa  5cm  laugen,  in  der  Mitte  2  bis  3,  an  den  Enden  12  bis  l&mm 


breiten,  daselbst  abgerundeten  biscuit  form  igen  Aluminiumblech  von  etwa 
0,07  g  Gewicht,  welches  von  einem  8  cm  langen  Draht  getragen  wird, 
der  mittelst  eines  Coconfadens  an  dem  oberen  -Deckel  einesjauf  den 
Deckel  der  Glasglocke  aufgesetzten  besonderen  kleinen  Slechgehäuses 
angebäugt  ist.    An  dem  Drabt  dicht  unter  seiueiu  oberen  Ende  ist  eio 
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kleiner  HoUiipiegel  tod  8  mm  Durchmesser  und  20  mg  Gewicht  befestigt, 
Tor  dem  das  Blechgehäuse  durch  ein  ebenes  Glaefenst^r  durchbrochen 
ist.  Der  Hohlspiegel  eutwirft  das  Bild  eines  beleuchteten  Spaltes  auf 
einer  Scala.     Auch  kann  erjdurch  einen  ebenen  Spiegel,  das  Glasfenitter 

Pig.'ei.  ' 


durch  eine  Sammellinse  ersetzt  werden  (vergl.  §.  45).  Nach  unten  ist 
der  die  Nadel  tragende  Draht  durch  einen  dünnen  Platindraht  u>  Terlän- 
g«rt,der  am  Boden  der  Glasglocke  in  eine  Schicht  conceutrirter  Schwefel- 
säure taucht,  und  durch  ein  daselbst  befestigtes  Platingewicht  gespannt 
erhalten  wird.     An  dem  Spiegel  ist  ein  sehr  kleiner  Magnet  befestigt 
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und  ausserhalb  der  Glasglocke  sind  zwei  Magnete  oder  ein  Hufeisen- 
magnet in  einer  solchen  Lage  aufgestellt,  dass  die  Nadel  gerade  inmitten 
der  Schlitze  zwischen  je  zweien  Quadranten  schwebt.  (Neuerdings  w^ird 
die  Nadel  mit  dem  Spiegel  u.  s.  f.  bifilar  an  zwei  dünnen  Coconfaden  auf- 
gehängt, deren  Enden  an  einen  kleinen  Querstab  oberhalb  des  Spiegels 
geknüpft  sind  und  die  oben  über  zwei  kleine  drehbare  Stifte  gewunden 
sind  [s.  §.  191].  Die  Magnete  am  Spiegel  und  ausserhalb  werden  dann 
nicht  vei'wendet.)  Der  die  Nadel  tragende  Platindraht  ist  von  einem  von 
den  Quadranten  isolirten,  an  dem  Deckel  befestigten,  behufs  des  Durch- 
ganges der  Nadel  aufgefeilten  Metallrohre  umgeben,  um  äussere  elek- 
trische Einflüsse  zu  vermeiden. 

Die  Quadranten  sind  kreuzweise  mit  einander  durch  dünne  spiral- 
förmige Drähte  verbunden.  Von  je  einem  derselben  geht  durch  eine  Hülse 
im  Deckel  des  Gehäuses  ein  mit  einer  Ebonitröhre  umkleideter  Draht, 
durch  welchen  die  Quadranten  z.  B.  mit  den  Polen  einer  Säule  oder 
anderen  Elektricitätsquellen  verbunden  oder  zur  Erde  abgeleitet  werden 
können.  Durch  eine  dritte  Hülse  geht  ebenso  isolirt  ein  Draht  bis  zu 
der  Schwefelsäure,  durch  welchen  derselben  Elektricität  zugeführt  und  so 
die  aus  der  Glasglocke  mit  der  Säure  und  der  äusseren  Stanniolhülle  ge- 
bildete Leydener  Flasche  geladen  wird.  Der  Draht  wird  nach  der  Ladung 
gehoben  und  so  seine  Verbindung  mit  der  Schwefelsäure  unterbrochen. 
Die  Flasche  behält  in  Folge  der  Trockenheit  ihres  inneren  Raumes  die 
Ladung  sehr  lange  bei;  indess  isolirt  nur  ausnahmsweise  das  Glas  (z.  B. 
Flintglas  aus  Glasgow  vom  Mechaniker  White)  hinlänglich  gut  zu  ihrer 
Herstellung.  Eine  Dosenlibelle  auf  dem  Deckel  gestattet  den  Apparat 
zu  horizontiren.  • 

190  Um   die  Flasche   stets   auf   gleicher  Ladung   erhalten   zu  können, 

bringt  Thomson  auf  dem  Deckel  in  einem  besonderen  kleinen  Gehäuse 
noch  einen  Füllapparat  (replenisher)  und  eine  Art  Elektrometer  an.  Der 
erstere,Fig.  62,  besteht  aus  einem  drehbaren,  verticalen  Stab  von  Ebonit  T, 
dessen  oberes  Ende  aus  dem  Deckel  des  Gehäuses  hervorragt.  Derselbe 
trägt  zwei  cylindrisch  gebogene,  etwa  60^  umfassende,  etwas  schräg  gegen 
ihn  gestellte  Metallstücke  h,  die  Lader,  Fig.  62.  Letztere  drehen  sich 
innerhalb  zweier  ebenso  cylindrisch  gebogener,  etwa  120°  umfassender, 
auf  eine  Ebonitplatte  aufgesetzter  und  einander  gegenüber  stehender 
Metallstücke  aa,  der  Vertheiler,  Fig.  62  a,  die  mit  den  Belegungen  der 
Flasche  verbunden  sind.  Die  Lader  berühren  bei  der  Drehung  zwei  Feder- 
paare; das  erste,  die  miteinander  verbundenen  Leiterfedern  cc,  wenn  sie 
gerade  vor  den  Vertheilern  angelangt  sind ,  das  zweite ,  die  mit  den  Be- 
legungen der  Flasche  verbundenen  Empfangsfedern  dd,  wenn  sie  gerade 
aus  den  Vertheilern  heraustreten.  Stehen  die  Lader  in  der  ersten  Lage,  wo 
sie  durch  die  Leitfedern  verbunden  sind,  so  werden  in  ihnen  durch  Influenz 
seitens  der  Vertheiler  entgegengesetzte  Elektricitäten  erregt;  drehen  sie 
sich,   so  geben  sie  dieselben  je  nach  der  Drehungsrichtung  durch  die 
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Emp&uigBfedem  an  die  gleich-  oder  ud gleichnamig  geladeaeD  Ftascben- 
belegangen  ab  nnd  stärken  oder  schwächen  somit  ihre  Ladung. 


Fig.  84. 


Das  die  Ladung  messende  Prüfelektrometer,  Fig.  f>3  u.  tU,  besteht  ans 
einem  quadratischen,  in  einen  längeren  Hebel  aaslaufenden  Aluminiumblech 
p,  welches  in  einem  besonderen,  auf 
den  Deckel  des  Elektrometers  aufge- 
setzten Gehäuse  durch  einen  durch 
zwei  Löcher  j9  im  Blech  and  ein  klei- 
nes dachförmiges  Blechstück  darauf 
bindurchgezogeneaundan  den  Enden 
gespannt    erhaltenen  Platindraht  / 
nahezu  in  horizontaler  Lage  erhal- 
ten wird,  60  daas  der  Hebel  mit  sei- 
nem Ende  etwas  nach  unten  weist. 
Da«  Ende  ist  znr  sicheren  Beobachtung  gabelförmig  au sge schnitten,  lieber 
die  Gabel  ist  ein  borizontateB  dunkles  (Dachs-)  Haar  ausgespannt,  wel- 
tbes  dmrcb  eine  Lupe  l  beobachtet  wird.    Hinter  dem  Haar  befindet  sich 
eme  kleine  weisse  Emailplatte,  auf  der  über  einander  zwei  kleine  schwarze 
Kreise   in   kaum   Haarbreite  Abstand   gezeichnet  sind.      Das   Haar  am 
Hebel  wird  so  eingestellt,  dass  es  gerade  zwischen  ihnen  steht.  Mau  kann 
dies  bis  auf  weniger  als  0,005  mm  genau  bewerkstelligen.     Auechlags- 
achranben  schränken  die  Bewegung  des  Hebels  nach  oben  und  unten 
in  gewisse  Grenzen  ein.    Unter  dem  Platinhlech  ist  ein  kreisförmiges, 
horizontales  Metallblech  G  von  38cm  Durchmesser  angebracht,  welches 
denuelben  durch  eine  Schraube  auf  2,5  bis  5  mm  genähert  werden  kann. 
Dieser  Apparat  ist  mit  der  inneren  Belegung  der  Flasche  verbunden. 
Die  Empfindlichkeit  des  Prufelektrometers  wird  durch  Veränderung  der 
Entfernung  des  unteren  lllecbs  vom  Aluminiumblech  nnd  verschieden 
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starke  AnspannuDg  des  daeselbe  trageDden  Drahta  regulirt.  Wird  di« 
Ladung  der  Flaeche  durch  den  FUUapparat  immer  gleich  erhidten,  so 
stellt  sich  in  Folge  der  Abatoasung  des  Platinblecha  durch  d&s  kreis- 
förmige Blech  der  Hebel  an  ersterem  immer  auf  gleiche  Höhe  ein. 

191  Bei  dem  Thomson'echen  Quadrantelektrometer  iät  es  immerhin 

umstSndlich,  daB  Potentialniveau  der  inneren  Belegung  der  Flasche  und  der 
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Nadel  constant  zu  erhalten.  Bequemer  kann  man  dies  durchVerbindung 
des  die  Belegung  ladenden  Drahtes  mit  dem  einen  Pol  einer  yielpaarigen 
Säule  erreichen,  deren  anderer  Pol  zur  Erde  abgeleitet  ist.  Man  bedient 
sich  dazu  der  §.187  beschriebenen  oder  einer  tockenen  Säule  (§.  186).  — 
Eine  sehr  bequeme  Construction  des  auf  diese  Weise  modificirten  Quadrant- 
elektrometers rührt  von  Angot,  Branly  und  namentlich  Mascart  her. 
In  etwas  veränderter  praktischer  Ausführung  durch  £.  Stöhrer  hat  der 
Apparat  die  folgende  Einrichtung. 

Auf  einem  Messingdreifuss  mit  drei  Stellschrauben,  Fig.  65,  dreht 
sich  auf  einem  conischen  Zapfen  eine  Messingplatte,  auf  welcher  drei 
Messingsäulen  eine  eben  solche  Messingplatte  tragen.     Auf  der  unteren 
drehbaren  Platte  sind  auf  Glasfüssen,  wie  im  Thomson'schen  Elektro- 
meter, die  vier  Quadranten  angebracht,   zwischen  denen  sich  die  Nadel 
befindet,  deren  Draht  unten  zu  einem  in  ein  Gefäss  voll  Schwefelsäure 
tauchenden  Ring  umgebogen  ist.     Dieses  Gefass  wird  zweckmässig  aus 
zwei  in  einander  gestellten  Gläsern  hergestellt,  um  das  Ueberlaufen  der 
Saure  zu  verhüten.  Durch  den  Deckel  gehen  die  zu  den  Quadranten  und 
der  Schwefelsäure  führenden  Drähte.  Eine  auf  den  Deckel  und  die  dreh- 
bare Bodenplatte  aufgeschliffene  (in  der  Figur  nicht  gezeichnete)  Blech- 
trommel dient  zum  Bedecken  des  Apparates.     Der  in  der  Mitte  durch- 
bohrte Deckel  trägt,  ganz  wie  §.43  beschrieben  ist,  einen  Messingbügel, 
der  oben  in  einen  Ring  endet,  in  welchen  eine  Fassung  mit  einer  Glas- 
röhre eingeschliffen  ist.    Der  an  der  Nadel  befestigte  Spiegel  schwebt  in 
dem  inneren  Räume  des  Bügels.    Eine  Metallbüchse. mit  seitlichem  Fen- 
ster wird  über  denselben  gesetzt.  Oben  trägt  die  Glasröhre  eine  Fassung, 
in  der  sich  ein  Messingstab  verschieben  und  durch  eine  Schraube  fest- 
stellen lässt.     Der  Stab  ist  unten   aufgeschlitzt  und  conisch  veijüngt. 
Seine  beiden  Hälften  tragen  dort  zwei  kleine  Ringe,  in  welche  die  Enden 
eines  Coconfadens  gebunden  werden,  in  dessen  Mitte  der  zu  einem  Haken 
gebogene  Draht  mit  der  Nadel  eingehängt  wird.     Der  Stab  ist  axial 
durchbohrt.      Die  Durchbohrung  verläuft  unten  conisch.      Durch  Ein- 
schrauben •  eines  unten  halbkugelformigen  Metallstabes  kann  man   die 
Ringe  am  unteren  Ende  des  Stabes  aus  einander  pressen  und  dadurch 
den  Abstand  der  Coconfäden  verändern  ^). 

Verbindet  man   die  zu  den  abwechselnden  Quadi*anten  führenden  192 
Drähte  I  und  II,  z.  B.  mit  den  Polen  eines  Dani eil' sehen  Elementes, 
80  laden  sich  dieselben  mit  entgegengesetzten  Elektricitäten ;  die  Nadel 
dreht  sich  nach  der  Seite  derjenigen  Quadranten,  welche  die  der  ihrigen 


^)  Um  die  l^el  schneller  zur  Buhe  kommen  zu  lassen,  ersetzt  Donati 
(N.  Cimento  [2]  l5,  p.  95,  1876*)  die  Quadranten  durch  magnetische  Stahlstücke, 
welche  an  den  einander  gegenüberliegenden  Stellen  sowohl  in  ihren  beiden  ver- 
KhiedeDen  Ebenen  wie  in  den  diametralen  Schnitten  entgegengesetzt  polar  sind. 
Die  in  der  schwingenden  Kadel  hierdurch  inducirten  galvanischen  Ströme  dämpfen 
ihre  Schwmgungen. 
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ungleichnamige  Elektricität  enthalten,  was  an  der  Verschiebung  des  Spiegel- 
bildes des  Spaltes  auf  der  Scala  zu  erkennen  ist.  Kehrt  man  die  Verbin- 
dung mit  den  Polen  des  Elementes  vermittelst  des  §.  187  erwähnten  Com- 
mutators  (vgl.  auch  das  Capitel  „Apparate")  um,  so  muss  die  Verschiebung 
des  Spiegelbildes  nach  der  entgegengesetzten  Seite  die  gleiche  sein,  inrie 
vorher;  sonst  ist  die  Nadel  durch  Drehung  der  Glasröhre  auf  dem  Ge- 
häusedeckel und  durch  die  des  Gehäuses  selbst  anders  einzustellen.  Be- 
dient man  sich  eines  oder  mehrerer  hinter  einander  verbundener,  ganz 
gleicher  D  an ie IT  scher  Elemente,  etwa  von  der  zuerst  von  Raoult  vor- 
geschlagenen Form  (vergl.  das  Capitel  Bestimmung  der  elektromotori- 
schen Kraft),  so  kann  man  sich  überzeugen,  ob  die  Ausschläge  der  Zahl 
der  Elemente  oder  der  derselben  proportionalen  Potentialdifferenz  an 
ihren  Polen  proportional  sind,  resp.  das  Verhältniss  der  den  einzelnen 
Ausschlägen  entsprechenden  Potentialdifferenzen  der  entgegengesetzt  ge- 
ladenen Quadranten  bestimmen. 

Vor  jedem  Versuche  ist  die  Schwefelsäure  in  dem  unteren  Gefäsee 
mit  einem  Glasstabe  umzurühren,  da  sonst  in  Folge  der  ungleichen  Dich- 
tigkeit derselben  an  ihrer  Oberfläche  bei  der  Wasseranziehung  die  Nadel 
sich  unregelmässig  einstellt.  Bei  der  grossen  Zähigkeit  der  Schwefel- 
säure geschieht  diese  Einstellung  sehr  schnell  und  ohne  Schwingungen 
(aperiodisch). 

Vor  jeder  Versuchsreihe  verbindet  man  ferner  die  Quadranten  mit 
den  Polen  eines  Daniel  loschen  Normal  dementes,  welches  sehr  constant 
wirkt  (resp.  eines  Normalelementes  von  Latimer  Clark),  um  so  die  *zu 
verschiedenen  Zeiten  erhaltenen  Ausschläge  auf  gleiches  Maass  reduciren 
zu  können.  —  Soll  das  Instrument  weniger  empfindlich  sein,  so  verwendet 
man  nur  zwei  Quadranten  und  lässt  die  anderen  isolirt.    Die  Körper  A 
und  B,  deren  Potentialdifferenz  gemessen  werden  soll,  werden  dann  der 
eine  A  mit  dem  zu  dem  einen  Quadrantenpaar  fährenden  Leiter,   der 
andere  B  mit  dem  Gehäuse  des  Instrumentes  verbunden.    Dabei  werden 
die  Ablenkungen  bei  gleichen  Potentialdifferenzen  auf  Vio  bis  Vis  re- 
ducirt.    Auch  bedient  sich  Thomson  eines   an   einem  Glasstabe  hän- 
genden isolirten  Metall sectors ,    welcher  über  dem  einen  oder  anderen 
Quadranten    befestigt    wird.       Am    wenigsten    schwächt   dieser   Sector, 
wenn  er  über  dem  isolirten  Quadranten  angebracht  wird,  stärker,  wenn 
er  über  dem  mit  A  verbundenen  Quadranten  angebracht  und  mit  letztc- 
rem verbunden  wird,  wobei  in  beiden  Fällen  J?  abgeleitet  ist;  noch  mehr, 
wenn  derselbe  mit  A^  B  aber  mit  dem  einen  Quadranten  unter  oder  neben 
dem  Sector  verbunden  wird,  am  stärksten,  wenn  A  mit  dem  Sector  allein 
verbunden  wird,  B  mit  dem  Gehäuse,  die  Quadranten  also  isolirt  sind  ^). 

193  Bei  anderen  Apparaten  von  Edelmann^)   ist  die  Nadel  aus  zwei 

Cylindermantelabschuitten  hergestellt,  die  unter  sich  durch  Querarme  ver- 

1)  W.Thomson,  Bepriut  of  Paperp,  p.  277,  May  1870*.  — ^j  Edelmann, 
Carl  Repert.  15,  p.  461,  1879*. 
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busden  sind.  Entsprechend  ist  das  Quadrantensystem  aus  einem  vertical- 
stehenden  Gylinder  gebildet,  der  durch  zwei  senkrecht  auf  einander  ge- 
führte Diametralschnitte  in  vier  Quadranten  getheilt  ist.  Der  Spiegel  an 
der  bifilar  aufgehängten  Nadel  ist  oberhalb  derselben  befestigt  und  das 
elektrometrische  System  durch  eine  unten  geschlossene,  an  dem  Deckel 
durch  Bajonettverschluss  befestigte  Glasglocke  verschlossen,  die  unten 
concentrirte  Schwefelsäure  enthält,  in  welche  der  an  der  Nadel  unten  be- 
findliche Flügel  taucht  (zweckmässiger  wäre  eine  Metallglocke,  in  der 
das  die  Säure  enthaltende  Glasgeföss  steht).  Die  Säure  steht  durch  einen 
durch  die  Glasglocke  gehenden  Draht  mit  einer  trockenen  oder  anderen 
Säule  in  Verbindung. 

Auch  E.  Becquerel  bildet  die  Nadel  aus  einem  an  beiden  Enden 
mit  verticalen  Kreisen  versehenen  horizontalen  Stab ;  die  Quadranten  sind 
durch  vier  verticale  Metallplatten  ersetzt  ^). 

Für  weniger  empfindliche  Instrumente  und  Demonstrationszwecke  194 
kann  man  auch  die  vier  Quadranten  durch  vier  einfache  Blechsectoren 
ersetzen,  über  denen  die  Nadel  schwebt*);  auch  hat  man  nur  zwei  halb- 
kreisförmige Sectoren  einander  gegenübergestellt,  über  deren  einer  Tren- 
nimgslinie  die  jetzt  nur  einseitig  ausgedehnte  Nadel  schwebt  und  die 
durch  Drähte,  welche  durch  Löcher  in  der  Glaswand  der  Leydener  Flasche 
oder  über  ihren  Rand  nach  aussen  führen,  geladen^werden  8).  Die  Flasche 
wird  in  eine  Blechhülle  mit  Drahtgazefenstem  eingesetzt  und  in  der 
Flasche  der  nach  unten  von  der  Nadel  geführte  Draht  noch  mit  einer 
Blechhülle  umgeben.  Man  begegnet  dabei  dem  Uebelstande,  dass  bei 
etwaigen  Längenänderungen  des  Aufhängefadens  der  Nadel  und  verti- 
efen Schwankungen  derselben  während  des  Versuches  sich  ihre  Entfer- 
nang  von  den  geladenen  Sectoren  und  somit  die  Empfindlichkeit  des  In- 
stnimentes  ändert.  Bei  Anwendung  der  kastenförmigen  Quadranten  ist 
dies  weniger  der  Fall,  da  die  Nadel  oben  und  unten  von  den  geladenen 
Blechen  umgeben  ist  und  sich  dem  oberen  nähert,  wenn  sie  sich  vom 
unteren  entfernt  und  umgekehrt. 

Sind  die  Potentialniveaux  der  mit  dem  Draht  I  und  II  verbundenen  195 
Qu&drantenpaare  Vi  und  Fj,  ist  das  Potentialniveau  der  Nadel  gleich  F, 
80  setzt  sich  die  Wechselwirkung  der  Quadranten  und  der  Nadel  aus  der 
der  direct  in  sie  hineingeführten  Elektricitätsmengen  und  der  der  in- 
direct  durch  Influenz  vertheilten  Elektricitäten  zusammen.  Liegt  die 
Nadel  ^  beiden  Quadranten  symmetrisch,  so  heben  sich  die  Wirkungen 
der  von  ihrer  Elektricität  in  den  beiden  Quadranten  vertheilten  Elektri- 
citäten auf  sie  gegenseitig  auf  (vergl.  §.  154).  Sind  a  und  ß  Constante, 
^  ist  demnach  die  Gesammtwirkung  auf  die  Nadel : 

^)Mascart,  Traitöd'fll.  1,  p.406*.  —  ^)  Angot,  Ann.  sc.  de  rfecole  nor- 
Jnaie  [2]  3,  p.  253,  1874*.  —  8)  Divided  ring  elektrometer  ThomBon's,  sowie 
^n  Apparat  von  Kirchhoff,  constniirt  von  Desaga.  j 
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Quadrantelektrometer. 


Fig.  66. 


F=a(V,—  Va){V—ß(V,+  V,)\' 

Formt  man  die  Nadel  nach  beifolgender  von  Maxwell^)  angegebe- 
ner Form,  Fig.  66,  mit  den  sectorenförmigen  Ausschnitten  a,  so  dass  die 
äussern  und  innern  Begrenzungen  der  Quadranten  und  der  Metalltheile 
der  Nadel  einander  concentrisch  sind  und  die  radialen  Rander  der  Aus- 
schnitte der  Nadel  ebenso  wie  ihre  vollen  Radien  an  den  Seiten  von  den 
Rändern  der  Quadranten  weit  entfernt  sind,  so  ist  in  obiger  Gleichung 

Sind  also  entweder  beide  Quadrantenpaare  gleich  stark,  aber  ent- 
gegengesetzt geladen,  d.  h.  Fi  =  —  Fj,  oder  ist  die  Ladung  der  Nadel 

F  gross  gegen  die  der  Quadranten  { Fi  +  F^), 
wie  dies  bei  den  oben  beschriebenen  Anord- 
nungen des  Apparates  der  Fall  ist,  so  ist  die 
auf  die  Nadel  wirkende  Kraft  proportional 
ihrem  Potential  F  und  der  Potentialdifferenz 
2  Fl  beider  Quadrantenpaare.  Zu  vermeiden 
ist  dagegen,  dass  die  Ladung  F  der  Nadel 
klein  gegen  die  der  Quadranten  ist,  da  dann 
dieses  Verhältniss  nicht  mehr  eintritt.  —  Bei 
Versuchen  von  Benoit*),  bei  welchen  die 
Potentialdifferenz  auf  den  Quadrantenpaaren 
im  Verhältniss  von  1  :  6  geändert  -wurde, 
blieb  die  Ablenkung  der  Nadel  bis  zu  10^  dem  Product  der  Ladungen 
der  Quadranten  und  der  Nadel  proportional. 


196  Während  die  vorher  beschriebenen  Apparate  gestatten,  die  relativen 

Werthe  der  Potentialdifferenzen  verschiedener  Körper  zu  bestimmen,  die- 
nen die  folgenden  Methoden  dazu,  dieselben  mit  dem  §.67  erwähnten 
Maasse  der  Elektricitätsmengen  zu  messen. 

Dergleichen  Messungen  lassen  sich  schon  durch  die  Dreh  wage  vor- 
nehmen, wenn  man  andem  Wagebalken  eine  Kugel  von  bekannten  Dimen- 
sionen der  Standkugel  gegenüberstellt.  Werden  beide  Kugeln  mit  einer 
Elektricitätsquelle  verbunden,  die  in  ihnen  das  Potentialniveau  F  erzeugt, 
und  von  einander  getrennt,  so  ist  das  Verhältniss  der  in  ihnen  angehäuften 
Elektricitätsmengen  E  und  Ei  aus  den  Berechnungen  von  Plana  (§.96) 
zu  entnehmen.  Stellen  sich  die  Kugeln  in  einem  Abstand  r  ihrer  Mittel- 
punkte ein,  und  kann  man  annehmen,  dass  die  Elektricitätsmengen  E  und 
El  aufeinander  wirkten,  wie  wenn  sie  in  ihren  Mittelpunkten  concentrirt 
wären,  so  ergiebt  sich  das  Product  der  Elektricitätsmengen  ^und^i  nach 
Bestimmung  des  Torsionsmomentes  des  Drahtes  aus  den  Berechnungen 
des  §.  48,  wo  die  Constante  gleich  Eins  gesetzt  wird.  Da  nun  EEi  und 
E:Ei  bekannt  sind,  lassen  sich  E  und  Ei  einzeln  berechnen.  Indess  ist 


1)  Maxwell,   Elektr.  and  Magn.   1,  p.  273,  1873*.   —    2)  Benoit,  J.  de 
Phys.  6,  p.  118,  1877*. 
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diese  Methode  mangelhnft,  da  die  obige  Annahme  nicht  richtig  ist  ui 
aach  die  Vertheilung  der  Elekb-icität  auf  den  Kugeln  in  Betracht  z 
riehen  ist,  was  Schwierigkeiten  vemreacht. 

W.  Thomson  ')  hat  deshalb  nach  frflheren  Versuchen  von  Snow  Hai 
ria*)  die  Anziehung  ebener parAlleler  Platten  zur  Construetion  eines  al 
solnten  Elektrometers,  Fig.  67,  verwendet.    Basselbe  besteht  at 


einer  horizontalen  kreisfönuigen  Metallplatte,  der  „Standplatte",  die  von 
einem  isolirenden  Ebonitstab  getragen  wird,  welcher  durch  eine  Mikro- 
meterscfaranbe  anf  und  nieder  bewegt  werden  kann.  Ueber  derselben 
schwebt  ihr  parallel  nnd  conaxial  eine  kleinere  kreisionnige  Metallplatte, 
welche  an  einem  in  Lagern  drehbaren  Metallhebel  mit  Gegengewicht  auf- 
gehlDgt  und  von  einem  sie  eng  umschliessenden  festen  Metallring,  dem 
Schntzring,  umgeben  ist,  dessen  äusserer  Dnrehmesser  dem  der  unteren 
Platte  gleicb  ist.  Der  Hebel  ist  an  seinem  Endo  ebenso  eingerichtet,  wie 
§-190  beschrieben  ist;  seine  Stellung  wird  durch  eine  Lupe  abgelesen.  Im 
Ruhezustand  steht  die  Platte  über  dem  Schutzring,  das  Haar  an  dem. 
Hebel  über  der  auf  der  Emaüplatte  bezeichneten  Stelle.  Die  Platte  und  . 
der  Schutzring  müssen  ans  gleichem  Metall  bestehen,  damit  sie  sich 
durch  ihren  Contact  nicht  laden'). 

Zunächst  wird  die  bewegliche  Platte  mit  Gewichten  Q  belastet,  dass 
ne  gerade  im  Schntzring  liegt,   das  Ende  des  Hebels  gerade  einspielt. 

')  W.  Tho 

p.  281'.    —  ')  f 
p.  «83,  1880*. 
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Dann  werden  die  Gewichte  entfernt,  die  Standplatte  wird  mit  einer  Elek- 
tricitätsquelle,  die  bewegliche  Platte  nebst  Schatzring  mit  einer  anderen 
(entgegengesetzt  geladenen)  Elektricitätsquelle  verbunden  and  die  Stand- 
platte so  lange  verstellt,  bis  die  bewegliche  Platte  wieder  im  Schatzring, 
der  Hebel  daran  auf  seinem  Zeichen  steht. 

Liegen  die  Platten  sehr  nahe  an  einander  und  ist  der  Schutzring 
gross  genug,  so  können  dieselben  als  unendlich  gross  angesehen  werden. 
Ist  ihre  Entfernung  gleich  e,  die  Oberfläche  der  beweglichen  kreisförmi- 
gen Platte  gleich  S,  so  ist,  wenn  sie  mit  dem  Schutzring  das  Potential- 
niveau V[ ,  die  darunter  befindliche  Standplatte  das  Potentialniveau  Fj 
hat  (nach  §.120),  die  Kraft,  welche  die  Einstellung  der  beweglichen 
Platte  bedingt, 

S    (n-Fi)*^ 


G  = 


Sjt         e 


2 


Da  der  Abstand  der  Platten  schwer  zu  bestimmen  ist,  wird  die  be- 
wegliche Platte  nebst  Schutzring  durch  Verbindung  mit  einer  constant 
geladenen  Leydener  Flasche  auf  einem  constanten  Potentialniveau  Vi  er- 
halten und  die  Standplatte  mit  der  Elektricitätsquelle  verbunden,  die  ihr 
das  Potentialniveau  F^  ertheilen  möge,  und  die  bewegliche  Platte  durch 
Belastung  mit  dem  Gewichte  G  auf  ihre  Einstellung  gebracht.  Dann 
wird  die  Standplatte  abgeleitet  und  durch  Verstellen  der  sie  tragenden 
Mikrometerschraube  um  die  Länge  e  —  ei  auf  einen  solchen  Abstand  Ci 
von  der  beweglichen  Platte  gebracht,  dass  letztere  wieder  in  ihre  firühere 
Stellung  zurückgeführt  ist.    Dann  ist 


F,  -  Fl  =  e   |/-g-  0  —  Fl  =ci   y  -^^ 

TT         ,  X  1  /SnG 

also  Fj  =  (c  —  €i)   y  — ^  , 

woraus  sich  Vq  ergiebt. 

198  Die  genauere  Construction  eines  solchen  absoluten  Elektrometers  ist 

die  folgende  ^) :  Ein  Gylinder  von  schlecht  leitendem  weissem  Glase,  Fig.  68, 
ist  aussen  und  innen  bis  nahe  an  den  kreisförmigen  Schutzring  A  mit 
Stanniol  belegt  und  dient  somit  als  Leydener  Flasche.  Der  Ring  A  ist 
durch  Stützen  0  mit  der  inneren  Belegung  des  Cy linders  verbunden.  In 
'  demselben  hängt  mittelst  dreier  cj  formiger  leichter  Stahlfedern  8  an  einem 
isolirenden  Stab  x  eine  etwa  46  mm  im  Durchmesser  haltende  Platte  c  von 
Aluminiumblech,  die  unten  völlig  eben,  oben  durch  einen  aufgeworfenen 
Rand  und  Rippen  verstärkt  ist.  Ihr  Abstand  vom  Schutzring  beträgt 
etwa  0,75  mm.  Der  isolirende  Stab  o;  ist  in  einer  Messingröhre  befestigt, 


^)  W.  Thomson,  Reprint  of  Papers,  p.  287,  d.  d.  1870*. 
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die  zwischen  einem  V  förmig  ausgeschnittenen  Schlitten  und  einer  Feder 
durch  eine  Mikrometer  schraube  m  auf  und  nieder  bewegt  werden  kann. 
Seine  Stellung  wird  durch  eine  Theilung  mit  Nonius/  und  einen  Theilkreia 
h  abgelesen.  Die  Schrauben  Vorrichtung  ist  an  dem  Messingblech  deckel 
C  des  61ascy]indei*8  befestigt.  Ein  an  demselben  hängender  Füllappa- 
rat j&,  sowie  ein  Prüfelektrometer  JP  (§.  190)  gestatten  die  innere  Belegung 
des  Glascylinders  nach  einmaliger  Ladung  stets  auf  gleichem  Potential- 
niyeau  zu  erhalten.  .Auf  dem  Schutzringe  ruht  eine  aus  zwei  Hälften 
bestehende  Messingdose  y^  die  die  bewegliche  Platte  bedecken  können, 
um  äussere  elektrische  Influenzen  fern  zu  halten.  In  der  Mitte  der  be- 
weglichen Platte  ist  ein  Haar  zwischen  zwei  kleinen  Ständern  ausgespannt. 
Eine  vor  einer  Oeffnung  der  Dose  auf  dem  Schutzring  befindliche  achro- 
matische Linse  h  entwirft  davon  ein  physisches  Bild,  welches  durch  eine 
aussen  angebrachte  Lupe  l  beobachtet  wird  und  beim  Einstehen  der 
Platte  zwischen  zwei  Schräubchen  A;  fällt.  Der  Glascylinder  ist  auf  einer 
gusseisernen  Platte  befestigt,  durch  die  eine  Mikrometerschraube  hin- 
durchgeht, welche  auf  einem  auf  einen  Glasstab  aufgesetzten  Messing- 
stab die  Standplatte  B  trägt.  Sie  geht  an  den  Stützen  des  Schutzringes 
hindurch,  ohne  sie  zu  berühren,  und  ist  durch  eine  isolirte  Drahtspirale 
und  einen  durch  die  Bodenplatte  hindurchgehenden  Draht  n  mit  der 
Elektricitätsquelle  zu  verbinden.  Die  Stellung  der  Standplatte  kann 
durch  eine  Theilung  r  und  einen  Theilkreis  £  abgelesen  werden.  Die  Stan- 
niolbelegungen des  äusseren  Glascylinders  haben  dazu  Ausschnitte.  Eine 
Rinne  voll  mit  Schwefelsäure  getränkten  Bimssteins  erhält  stets  das 
Innere  des  Apparates  trocken.  Vor  dem  Gebrauch  wird  bestimmt,  wie 
viel  Gewichte  bei  verschiedener  Stellung  der  Hebevorrichtung  ma  auf 
die  bewegliche  Platte  gelegt  werden  müssen ,  um  sie  jedesmal  zur  Ein- 
stellung zu  bringen.  Dann  werden  die  Gewichte  entfernt.  Darauf  wird 
die  Flasche  geladen  und  durch  den  Füllapparat  auf  dem  durch  das 
Prüfelektrometer  zu  messenden  Potentialniveau  erhalten,  die  Platte  B 
mit  der  Elektricitätsquelle  verbunden  und  gehoben,  bis  die  bewegliche 
Platte  einsteht,  und  die  Einstellung  e  von  B  bestimmt.  Endlich  wird 
B  abgeleitet  und  wieder  die  Einstellung  c^  von  B  beobachtet,  bei  der  die 
bewegliche  Platte  ihre  Normalstellung  annimmt. 

199  Mit  diesem   Elektrometer  kann  man  andere  Elektrometer  gradui- 

ren;  die  z.  B.  nach  dem  Principe  des  Prüfelektrometers  eingerichtet 
sind,  so  z.  B.  das  „Standard  Electrometer"  Thomson 's,  dessen  Ein- 
richtung aus  der  Figur  69  ersichtlich  ist.  A  ist  der  Schutzring  mit  der 
beweglichen  Aluminiumplatte,  B  die  durch  eine  Mikrometerschraube  hoch- 
und  niederzuschiebende  Standplatte,  welche  durch  einen  isolirten  Draht 
D  mit  der  Elektricitätsquelle  verbunden  ist,  C  eine  innen  und  aussen 
mit  Stanniol  belegte  Glocke  von  schlecht  leitendem  Glase,  die  über  den 
Apparat  gestülpt  wird  und  deren  eine  Belegung  einmal  mit  der  Schutz- 
platte verbunden  ist,   und  sodann   durch  einen  nach  aussen  durch  die 
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Bodenplatte  filhrendeii  Stab  S  geladeu  werden  kaun.  Vor  dem  Ende  des 
Hebels  an  der  bewegljcheu  AlumiDiuin platte  ist  die  Stanniolbelegung 
der  Glocke  durchbrochen  und,  um  Einwirkungen  der  Elektricit&ten  auf 
den  Hebel  zu  beseitigen,  im  Innern  durch  etu  Drahtnetz  ersetzt,  durch 

FiK.  S9. 


»rfches  man  das  Kude  des  Hebela  beobachten  kann').     Eine  Riuue   1 
nut  Bimsstein  und  Schwefelsäure  erhält  auch  diesen  Apparat  trocken. 


')  Aehnliehe,  nur  in  rein  oonirtructiver  Beziehung  von  obigem  verschiedene 
Heitrometer  tou  W,  Tbomflon,  das  portable  and  long  ränge  Elactrometer, 
efi.  Reprint  of  Papers,  p.  292  wq. 
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Erstes  Capitel. 
Elektricitätserregung  durch  Berührung  heterogener  Körper. 


I.     Feste    Körper. 

a)  Leiter. 

In  dem  ersten  Theile  haben  wir  die  Erregung  der  Elektricitäten  bei  200 
der  Reibung  heterogener  Körper  an  einander  betrachtet,  ohne  auf  die 
eigentliche  Ursache  derselben  näher  einzugehen,  und  zunächst  die  Haupt- 
eigenschaften der  elektrisch  geladenen  Körper  behandelt.  Es  ist  indess 
zu  entscheiden,  ob  die  Reibung  als  solche  zur  Elektricitätserregung  er- 
forderlich sei.  Unsere  bisherigen  Forschungen  ergeben,  dass  dazu  schon 
ein  Contact  der  heterogenen  Körper  ohne  Reibung  genügt.  Die  Unter- 
suchungen über  derartige  Erscheinungen,  sowie  über  die  daraus  resul- 
iirenden  elektrischen  Bewegungen  umfasst  das  mit  dem  Namen  Gal- 
yanismus  bezeichnete  Gebiet. 

Am  sichersten  lässt  sich  die  Elektricitätserregung  durch  Contact 
beim  Aneinanderlegen  von  metallischen  Leitern  beobach- 
ten, wobei  die  erregten  Elektricitäten  sich  sofoit  durch  Leitung  über 
ihre  ganze  Oberfläche  nach  den  allgemeinen  Gesetzen  der  elektrischen 
Wechselwirkungen  verbreiten. 

Diese  Erscheinungen  sind  zuerst  von  Volta^),  dem  Begründer  der 
eigentlich  wissenschaftlichen  Lehre  vom  Galvanismus,  bei  den  sogenann- 
ten Vol tauschen  Fundamentalversuchen  nachgewiesen  worden. 

1)  Man  schraubt  auf  ein  sehr  empfindliches  Goldblatt  -  Elektroskop  201 
(am  besten  ein  Fechner-Bohnenberger'sches  oder  auch  ein  Han- 


1)  Volta,  Grell.  N.J.  4,  p.  129,  1797*;  Ann.deChim.  40,  p.  225*.  (Vortrag 
im  lustitut  am  21.  Jan.  1801.)  Bestätigang  der  Richtigkeit  der  Versuche  durch 
die  Commission  der  Pariser  Akademie,  Gilb.  Ann.  10,  p.  389,  1802*; 
Jäger,  Gilb.  Ann.  13,  p.415,  1803*;  Pfaff,  Gilb.  Ann.  68,  p.  273,  1821*  U.A.; 
vorzüglich  Fecliner,  Pogg.  Ann.  41,  p.  225,  1837*  und  Lehrbuch  des  Galvanis- 
mus, 1829,  p.  11  flF.*;  Dell  mann,  Pogg.  Ann.  58,  p.  49,  1843*;  Prolet,  Ann. 
^e  Chim.  et  Phys.  [3]  2,  p.  233,  1841*. 
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Elektricitätserregung  zwischen  Metallen. 


Fig.  70. 


kel'scbes,  u.  8.  f.)  einen  Condensator,  Fig.  70,  der  ans  einer  lackirten 
Kupfer-  und  einer  lackirten  Zinkplatte  besteht.  Man  yerbindet  zwei  von 

Lack  freigelassene  Punkte  der  beiden  Plat- 
ten mittebt  eines  an  einem  Glasstabe  befestig- 
ten   ^  förmigen   Zink-  oder  Kupferdrabtes, 
entfernt  diesen  sodann  und  hebt  die  obere 
Platte  des  Condensators  an  ihrem  isolirten 
Glasstiel  von  der  unteren  ab.    Wahrend  vor 
dem   Abheben    das  Elektroskop    keine  An- 
zeichen   freier  Elektricität   gab,  divergiren 
jetzt  seine  Goldblättchen,  und  zwar  mit  po- 
sitiver Elektricität,  wenn  die  Zinkplatte,  mit 
negativer,  wenn  die  Kupferplatte  des  Con- 
densators  unmittelbar  auf  das  Elektroskop 
geschraubt  war.    Hierbei  ist  es  gleichgültig*, 
ob  der  die  Platten  verbindende  Draht  lange 
oder  kurze  Zeit  mit  ihnen  in  Berührung  war. 
Es  ist  auch  gleich,  ob  er  gerade  abgehoben, 
oder  unter  Reibung  entfernt  wird.   Die  Elek- 
tricitätserregung ist  also  von  letzterer  un- 
abhängig. 
2)  Mit  gleichem  Erfolge  kann  man  auch  auf  das  Elektroskop  eine 
auf  ihrer  oberen  Fläche  nicht  lackirte  Platte  von  Kupfer  schrauben  und 
darauf  eine  an  einem  isoliiien  Glasstiel  befestigte,  auf  ihrer  Unterfläche 
nicht    lackirte    Zinkplatte    setzen.      Das    Elektroskop    zeigt    zunächst 
wiederum  keine  Ladung.    Beim  Abheben  der  Kupferplatte  erweist  sich 
dasselbe    positiv    elektrisch.   —  Bei    diesem   Versuche  kann   die^  Zink- 
platte drei  kleine,  nicht  lackirte  Spitzen  von  Zink  tragen,  womit  sie  sich 
auf  die  Kupferplatte  aufsetzt ;  nur  ist  dann  die  Ladung  des  Elektroskopes 
beim  Abheben  der  Zinkplatte  geringer. 
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Fig.  71. 


Eine  andere  Art,  die  Elektricitätserregung  an 
der  Berührungsstelle  zweier  Metalle  nachzuweisen, 
ist  folgende: 

3)  Man  schraubt  wiederum  auf  das  Goldblatt- 
Elektroskop  einen  aus  lackirten  Kupfer-  und  Zink- 
platten bestehenden  Condensator.  Man  drückt 
zwei  wohl  auf  einander  geschliffene,  nicht  lackirte, 
an  Glasstieleu  befestigte  Platten  von  Zink  und 
Kupfer ,  Figur  71,  an  einander ,  hebt  sie  ohne 
Reibung  von  einander  ab  und  bringt  die  Zink- 
platte an  die  Zinkplatte  des  Condensators,  die 
Kupferplatte  au  die  Kupferplatte  desselben.  Man 
drückt  wieder  die  Platten  auf  einander,  bringt  sie 
nochmals  an  den  Condensator  u.  s.  f.    Das  Elek- 
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troskop  giebt  noch  keinen  Ausschlag.  Beim  Abheben  der  oberen  Platte 
des  Condensators  divergiren  indess  seine  Goldblättchen.  Die  Unter- 
sachung  der  Elektricität  des  Elektroskopes  beweist  wie  bei  den  früheren 
Yersttchen,  dass  das  Zink  .positiv,  das  Kupfer  negativ  elektrisch  geworden 
ist  —  Man  kann  durch  beliebige  Wiederholung  der  Elektricitätserregung 
durch  Berührung  der  Platten  und  Uebertragung  der  Elektricitäteu  an 
den  Gondensator  den  Ausschlag  der  Goldblättchen  des  Elektroskopes  be- 
liebig steigern,  so  dass  der  Versuch  selbst  bei  ziemlich  unempfindlichen 
Elektroskopen  gelingt  ^). 

Bedient  man  sich  zweier  gleicher  Condensatoren,  die  auf  zwei  Elek- 
troskope  geschraubt  sind,  von  denen  der  eine  aus  zwei  lackirten  Kupfer- 
platten,  der  andere  aus  einer  unteren  lackirten  Kupfer-  und  einer  oberen 
Zinkplatte  besteht,  und  verbindet  die  unteren  Platten  beider  Condensa- 
toren durch  einen  Kupferdraht,  ebenso  wie  die  oberen  Platten  derselben 
dorch  einen  Kupfer-  oder  Zinkdraht,  so  erweisen  sich  nach  der  Entfer- 
Dong  der  Yerbindungsdrähte  und  Abheben  der  oberen  Platten  die  mit 
den  unteren  Platten  verbundenen  Elektroskope  gleich  stark  mit  negati- 
ter  und  positiver  Elektricität  geladen. 

Eine  abgeänderte  Form  dieser  Versuche  ist  die,  dass  man  Metall-  203 
feile,  z.  B.  von  Kupfer,  über  eine  schräg  gehaltene  Platte*)  oder  durch 
einen  Trichter^)  von  einem  anderen  Metalle,  z.  B.  Zink,  auf  eine  mit 
einem  EUektroskope  verbundene  Metallplatte  gleiten  lässt.  Das  Elek- 
troskop  erscheint  dann  mit  der  Elektricität  des  Pulvers  geladen.  Ist  es 
mit  der  Platte  oder  dem  Trichter  verbunden ,  so  zeigt  es  die  entgegen- 
gesetzte Ladung.  So  laden  sich  Zinkfeile  positiv  an  Platten  von  Platin, 
Gold,  Silber,  Kupfer,  Gusseisen;  negativ  an  Platten  von  Zink,  Wismuth, 
Antimon;  Braunsteinpulver  ladet  Platten  von  Gold,  Platin,  Kupfer,  Zink, 


^)  Man  bedient  sich  häufig  zu  diesem  Versuche  eines  aus  zwei  Kupfer-  oder 
Hesaingplatten  bestehenden  Condensators  und  legt  sodann,  um  die  directe  Be- 
rührung der  einen  (oberen)  dieser  Platten  mit  der  Zinkplatte  des  erregenden 
Plattenpaares  zu  vermeiden,  auf  dieselbe  ein  Blättchen  feuchtes  Papier,  an  wel- 
ches man  jedesmal  die  Zinkplatte  heranbringt.  —  Man  muss  aber  dann  voraus- 
letzen,  dass  die  Berührung  des  feuchten  Papiers  mit  der  Kupferplatte  des  Con- 
densators einerseits  und  der  Zinkplatte  andererseits  keine  wesentliche  elektro- 
motorische Erregung  hervorruft;  eine  nicht  richtige  Voraussetzung,  da  schon 
durch  dieae[  Berührung  die  Kupferplatte  sich  mit  positiver  Elektricität  ladet. 

Man  stellt  den  Versuch  auch  wohl  so  an,  dass  man  die  Kupferplatte  des 
elektricitatserregenden  Paares  nach  ihrer  Beriilirung  mit  der  Zinkplatte  an  die 
eine  Platte  des  aus  zwei  Kupferplatten  bestehenden  Condensators  bringt,  wäh- 
rend man  die  andere  Condensatorplatte  mit  der  Hand  ableitend  berührt.  Mau 
moBs  dann  auch  die  Zinkplatte  des  Erregerpaares  vor  jeder  neuen  Berührung 
mit  der  Knpferplatte  ableitend  berühren.  —  Auch  hier  muss  die  nicht  richtige 
Voraussetzung  gemacht  werden,  dass  sowohl  bei  Berührung  der  kupfernen  Con- 
densatorplatte wie  auch  der  Zinkplatte  mit  der  ableitenden  feuchten  Hand  keine 
Elektricitätaerregung  auftritt. 

*)  Binger,  Elemente  der  Elektr.,  deutsch  von  Müller,  p.  199,  Breslau 
1819*.  Becquerel,  Trait6  de  l'Elect.  1834,  2,  p.  117*.  —  2)  w.  Thomson, 
'Proceed.  Roy.  8oc.  20.  Juni  1867    Reprint  of  Papers,  p.  324*. 
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Braunstein  negativ.  Da  hier  auch  eine  Erregung  zwischen  den  Platten  und 
Pulyem  yon  demselben  Stoff  eintritt,  müssen  ihre  Oberflächen  yerschie- 
den  beschaffen  sein.  Werden  die  Metallfeile  erhitzt  (und  vielleickt  hier- 
durch oxydirt),  so  steigt  die  Wirkung,  wenn  sie  sich  beim  Contact  mit 
der  Metallplatte  negativ,  sie  sinkt,  wenn  sie  sich  positiv  laden. 

204  Durch  die  Berührung  des  Zinks  mit  dem  Kupfer  ist  also  in  dem 
ersteren  positive,  in  letzterem  negative  Elektricitat  erregt  worden.  Da 
indess  vor  dem  Abheben  der  Metallplatten'  von  einander  bei  den  §.  202 
beschriebenen  Versuchen  oder  vor  der  Entfernung  des  sie  verbindenden 
Drahts  (§.  201)  die  Goldblättchen  des  Elektroskops  nicht  divergirten,  so 
muss  die  positive  Elektricitat  des  Zinks  durch  eine  ebenso  grosse  Menge 
negativer  Elektricitat  in  Kupfer  gebunden-  gewesen  sein. 

Wir  schreiben  diese  Erregung  gleich  grosser  Mengen  der  entgegen- 
gesetzten Elektricitäten  in  den  beiden  sich  berührenden  Körpern  der 
Wirkung  einer  besonderen  Kraft,  der  elektrischen  Scheidungs- 
kraft, zu.  —  Die  elektrische  Scheidungskraft  ladet  die  einander  berüh- 
renden Körper  in  sehr  kurzer  Zeit  mit  den  entgegengesetzten  Elektrici- 
täteu.  Man  braucht  bei  dem  Yolta' sehen  Versuche  1)  nur  einen  Moment 
die  Zinkplatte  und  Kupferplatte  mit  einander  zu  verbinden,  um  das 
Elektroskop  ebenso  stark  zu  laden,  wie  bei  langdauemder  Berührung. 

Wir  haben  nicht  nöthig,  hierbei  anzunehmen,  dass  die  elektrische 
Scheidungskraft  neue  Elektricitätsmengen  erzeugt  habe,  welche  sich  von 
der  Berührungsstelle  aus  in  beide  Körper  verbreiten.  Nimmt  man  an, 
dass  die  Körper  im  unelektrischen  Zustande  gleiche  Mengen  positiver 
und  negativer  Elektricitat  enthalten,  so  kann  die  elektrische  Scheidungs- 
kraft bewirken,  dass  sich  bei  der  Berührung  von  Zink  und  Kupfer  ein 
Theil  der  positiven  Elektricitat  des  letzteren  zum  Zink,  eine  gleiche 
Quantität  der  negativen  Elektricitat  des  Zinks  zum  Kupfer  begiebt.  In 
dieser  Art  könnte  man  die  elektrische  Scheidungskraft  vorläufig  als  eine 
ungleich  starke  Anziehungskraft  der  beiden  heterogenen  Körper  gegen 
die  beiden  entgegengesetzten  Elektricitäten  auffassen.  Das  Zink  wüi'de 
demnach  eine  grössere  Anziehungskraft  gegen  die  positive  Elektricitat 
ausüben  als  das  Kupfer,  und  eine  schwächere  gegen  die  negative  Elek- 
tricitat. 

205  Die  Elektricitätsmengen,  welche  durch  die  elektrische  Scheidungs- 
kraft in  die  einander  berührenden  Körper  geführt  werden,  verbreiten 
sich  auf  ihren  Oberflächen  nach  denselben  Gesetzen,  nach  denen  sich 
auch  die  Vertheilung  der  Elektricitat  auf  zwei  beliebigen ,  einander  ge- 
näherten und  durch  die  Elektrisirmaschine  entgegengesetzt  geladenen 
Körpern  gestaltet. 

Der  eine  Theil  der  entgegengesetzten  Elektricitäten  muss  sich  daher 
an  der  Berührungsstelle  der  Körper,  wo  die  Elektricitäten  in  unmittel- 
bare Nähe  kommen  können,  in  grosser  Dichtigkeit  anhäufen. 
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Der  andere  Theil  yerbreitet  sich  über  die  ganze  übrige  Oberfläche 
der  berührten  Körper,  hauptsächlich  indess  an  den  einander  gegenüber- 
liegenden Stellen  der  Metallflächen,  wo  sich  die  Elektricitäten  in  Folge 
ihrer  gegenseitigen  Anziehung  anhäufen,  so  also  namentlich  bei  Ver- 
bindung zweier  lackirter,  auf  einander  liegender  Kupfer-  und  Zinkplatten 
durch  einen  Draht. 

Werden  die  heterogenen  Metalle  an  ihren  Contactstellen  von  ein- 
ander getrennt,  und  sind  sie  mit  einem  Condensator  auf  die  eine  oder 
andere  Weise  yerbunden,  so  häufen  sich  die  in  den  Metallen  erregten 
Elektricitäten  in  letzterem  an.  Steht  hierbei  die  eine  Platte  des  Conden- 
sators  mit  einem  Goldblattelektroskop  in  Verbindung,  und  hebt  man  die 
andere  Platte  von  derselben  ab,  so  yerbreitet  sich  die  Elektricität  der  er- 
steren  frei  über  die  ganze  Oberfläche  des  Elektroskopes  und  macht  so 
die  Goldblättchen  diyergiren. 

Eine  Annahme  yon  Volta  und  Pf  äff,  dass  die  Elektricitäten  nich1^206 
hauptsächlich  an  der  Berührungsstelle  der  heterogenen  Metalle  conden- 
sirt,  sondern  durch  die  elektrische  Scheidungskraft  yon  der  Contactstelle 
fortgetrieben  würden^)  und  sich  an  den  anderen  Stellen  der  parallelen 
Metallplatten  bänden  ^),  wird  dadurch  widerlegt,  dass,  je  besser  die  Metall- 
platten auf  einander  geschliffen  sind,  eine  desto  stärkere  elektrische  La- 
dung beim  Trennen  derselben  am  Elektroskop  wahrgenommen  wird'). 
Aach  widerspräche  diese  Annahme  durchaus  den  sonst  bekannten  Ge- 
setzen der  Vertheilung  der  Elektricität  auf  der  Oberfläche  der  Leiter. 

Stellt^)  man  den  oben  beschriebenen  Versuch  2)  so  an,  dass  man 
auf  die  Zinkplatte  des  Elektroskopes  zuerst  eine  aufgeschliffene  Kupfer- 
platte und  auf  diese  eine  an  einem  Glasstiel  befestigte  zweite  Kupfer- 
platte setzt,  so  ist  beim  Abheben  dieser  letzteren  die  Ladung  des  Elektro- 
skopes äusserst  schwach.  In  diesem  Falle  gelangt  nur  die  frei  über  die 
Oberfläche  der  heterogenen  Metalle  yerbreitete  Elektricität  in  das  Elek- 
troskop, die  an  ihrer  Berührungsfläche  sich  bindenden  Elektricitäten 
bleiben  aber  an  derselben  gebunden. 

Bringt  man  die  heterogenen  Platten  nur  an  einem  Punkte  an  ein- 
ander, ohne  dass  sie  parallel  über  einander  liegen,  so  erhält  nfan  bei 
ihrer  Trennung  keine  Ladung  des  Elektroskopes ,  da  die  an  den  kleinen 
Berührungsstellen  angehäuften  Elektricitätsmengen  zu  gering  sind,  um 
wahrgenommen  zu  werden,  ebenso  wie  auch  die  frei  über  die  Oberfläche 
der  Platten  sich  yerbreitenden  Elektricitäten.  Letztere  können  sich  bei 
der  Anordnung  der  Platten  in  paralleler  Lage  und  Verbindung  derselben 
mit  einem  Draht  (Versuch  1)  in  grösserer  Menge  auf  den  gegenüber  lie- 
genden Flächen  derselben  binden.    Daher  erhält  man  auch  keine  Ladung 


*)  Volta,  Gilb.  Ann.  9,  p.  380,  1801*,  10,  p.  425,  1802*,  12,  p.  498,  1803*.— 
faff,  Revision,  p.  33*.  —  3)  Fechner,  1.  c,  §.200.  Preist,  I.e.,  §.200, 
ii  freilicli  das  Gegen  theil.  —  *)  Fechner,  Lehrbuch,  p.  23*. 
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des  Elektroskopes,  wenn  man  die  auf  die  Zinkplatte  gelegte  Kupferplatte 
in  horizontaler  Richtung  von  ihr  abschiebt.  Es  ist  dies  ein  neuer  Be- 
weis, dass  die  Reibung  hierbei  keine  Ursache  der  Erregung  der  Elektrici- 
tät  ist. 

Aus  demselben  Grunde  würde,  wenn  etwa  an  der  Berührungsstelle 
der  Goldblättchen  des  Elektroskopes  mit  dem  sie  tragenden  Metallstabe 
oder  an  der  Stelle,  wo  auf  letzteren  die  eine  Condensatorplatte  geschraubt 
ist,  eine  elektrische  Scheidungskraft  zwischen  den  daselbst  sich  berühren- 
den Körpern  auftritt,  diese  doch  nur  einen  verschwindenden  Einfluss  haben, 
da  hier  keine  Bindung  der  frei  über  die  Oberfläche  der  verbundenen 
Leiter  ausgebreiteten  entgegengesetzten  Elektricitäten  möglich  wäre. 

Bei  den  §.  201  u.  flgde.  erwähnten  Versuchen  könnten  wir  deshalb  ohne 
Bedenken  auch  auf  den  Kupfer-  oder  Messingstab  des  Elektroskopes  die 
Zinkplatte  aufschrauben  und  auf  sie  die  am  Glasstiel  befestigte  Kupfer- 
platte setzen,  oder  auch  beide  Platten  mit  den  Messingquadranten  des 
Quadrantelektrometers  verbinden.  Beim  Abheben  erweist  sich  auch  hier 
noch  die  Zinkplatte  positiv,  die  Kupferplatte  negativ. 

207  Bei  den  §.  201  u.  flgde.  beschriebenen  Versuchsmethoden  wird   die 

ganze  auf  den  einander  berührenden  Metallen  angehäufte,  freie  und  an 
der  Contactstelle  gebundene  Elektricität  beobachtet,  da  man  stets  die 
Metalle  an  ihrer  Berührungsstelle  trennt.  Man  erhält  demnach  dabei 
um  so  grössere  Elektricitätsmengen,  je  grösser  die  einander  berührenden 
Flächen  sind.  Will  man  nur  die  frei  über  die  Oberfläche  der  heteroge- 
nen Körper  sich  ausbreitenden  Elektricitäten  bestimmen,  so  muss  man 
sich  bei  Anwendung  eines  gewöhnlichen  Elektroskopes  einer  condensi- 
renden  Vorrichtung  bedienen,  durch  welche  ein  grösserer  Theil  derselben 
darin  angesammelt  wird. 

Man  befestigt  eine  Zink-  und  eine  Kupferplatte  Z  und  C,  Fig.  72, 
oder  zwei  solche   Stäbe  durch  Schrauben  oder  Löthung  au  dem   einen 

Ende  fs  an  einander.  —  Man  be- 
rührt   mit  dem  Kupferende    dieses 
Doppelstabes  die  Kupfei-platte  eines 
auf  ein  Goldblatt -Elektroskop  ge- 
schraubten   Kupfer  -  Zinkcondcnsa- 
tors,  während  man  das  umgebogene  Zinkende  desselben  mit  der  Zink- 
platte des  Condensators  berührt,  oder  auch  dasselbe  in  der  Hand   hält 
und  zugleich  mit  der  anderen  Hand  die  Zinkplatte  des  Condensators  ab- 
leitet.    Entfernt  man   die  Doppelplatte  und  die  ableitende  Hand,  so  er- 
giebt  der  Ausschlag  des  Elektroskopes  nach  Abheben  der  Condensator- 
platten  von  einander  wiederum   eine  negative  Ladung  des  Kupfers.  — 
Kehrt  man  den  Versuch  um,  so  dass  man  das  Zinkende  des  Doppelstabes 
an  die  Zinkplatte  des  Condensators  bringt,   und  sein  Kupferende,  sowie 
die  Kupferplatte  ableitet,  so  ergiebt  das  Elektroskop  die  positive  Ladung 
des  Zinks.     In  beiden  Fällen  ist  die  Berührung  mit  den  Händen  ohne 
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Einfluss,  da  sie  beiderseits  mit  gleichen  Metallen  in  Contact  sind  und  so 
die  Wirkung  auf  die  beiden  entgegengesetzt  geladenen  Condensator- 
platten  die  gleiche  ist. 

Berührt  man  die  Zinkplatte  des  Condeusators  mit  dem  Kupferende, 
die  Eupferplatte  mit  dem  Zinkende  des  Doppelstabes,  so  heben  sich  die 
Wirkungen  beiderseits  auf;  'der  Condensator  ladet  sich  nicht.  —  Bringt 
man  den  Doppelstab  isolirt  an  die  eine  Platte  des  Gondensators,  während 
die  andere  abgeleitet  wird,  so  erhält  derselbe  gleichfalls  keine  Ladung, 
da  dann  die  Menge  der  freien  Elektricität ,  welche  sich  über  die  Ober- 
fläche der  isolirten  Hälfte  des  Doppelstabes  verbreiten  kann,  zu  klein  ist  ^). 

Will  man  sich  hierbei  eines  aus  zwei  Kupfer-  oder  Messingplatten 
bestehenden  Condeusators  bedienen,  so  kann  man  die  obere  kupferne 
Condensatorplatte  durch  einen  Kupferdraht  mit  der  inneren  Belegung 
von  Zink-  oder  unechtem  Silber-  (Zink-)  Papier  einer  Leydener  Flasche 
verbinden  und  ihre  äussere  Belegung  sowie  die  untere  kupferne  Con- 

^)  Häufig  wird  augegeben,  dass  man  die  vorstehenden  Versuche  mit 
dem  Zinkkupferstabe  mit  einem  aus  zwei  Kupfer-  (oder  Messing-)  Platten  be- 
stehenden Condensator  auch  in  der  Weise  austeilen  könne,  dass  man  die 
eine  Condensatorplatte  mit  der  Hand  ableitend  berührt,  den  Doppelstab  mit 
der  anderen  Hand  am  Zinkende  fasst  und  die  zweite  Condensatorplatte  mit  dem 
Kupferende  desselben  berührt.  Beim  Abheben  erweist  sich  dann  die  mit  dem 
Doppelstabe  berührte  Platte  negativ.  Ebenso  soll  man,  um  die  po^tive  Erreg- 
barkeit des  Zinks  nachzuweisen,  den  Doppelstab  am  Kupferende  und  die  untere 
Condensatorplatte  mit  den  Händen  ableiten  und  nun  auf  die  obere  Condensator- 
platte ein  Blatt  feuchtes  Papier  legen,  an  welches  man  das  Zinkende  des 
Doppelstabes  bringt.  Es  ladet  sich  indess  hierbei  schon  durch  den  Contact  des 
feuchten  Körpers  einerseits  mit  dem  Zinkende  des  Doppelstabes,  andererseits 
mit  der  Kupferplatte  des  Condeusators,  das  erstere  negativ;  ebenso  wird  bei 
Zwischenlegung  des  feuchten  Papiers  2r^schen  das  Zinkende  des  Doppelstabes 
and  die  kupferne  Condensatorplatte  letztere  positiv,  so  dass  es  unmöglich  ist, 
aas  diesen  Versuchen  sichere  Schlüsse  zu  ziehen. 

Freilich  hat  man  die  Anwendung  des  feuchten  Papiers  durch  folgenden 
Verroch  (Fe ebner,  Galvanismus,  p.  17*)  zu  rechtfertigen  vei'sucht:  Man  legt 
an  die  untere  kupferne  Collectorplatte  eines  Condeusators  ein  Blättchen  feuchtes 
Papier,  an  dieses  einen  in  der  Hand  gehaltenen  Zinkstab,  während  man  die 
obere  kupferne  Condensatorplatte  ableitet.  Bei  Entfernung  des  Zinkstabes  und 
Abheben  der  Condensatorplatte  beobachtet  man  keine  Ladung  des  Elektroskopes, 
da,  wie  man  meinte,  hier  die  elektricitätseiTegende  Wirkung  des  Zinks  und 
Knpfers  auf  einander  durch  das  Zwischenlegen  des  feuchten  Papiers  aufgehoben 
w'ätu.  Indess  ist  hier  keine  Elektricitätserregung  möglich.  Das  Zink  ist  beider- 
»it«  mit  Feuchtigkeit  in  Berührung,  einerseits  mit  der  des  Papiers,  anderer- 
seits mit  der  der  Hand,  welche  beide  fast  gleich  elektricitätserregend  wirken; 
^Kupfer  der  unteren  Collectorplatte  ist  ebenso  mit  dem  feuchten  JPapier,  wie 
äai  Kapfer  der  oberen  Condensatorplatte  mit  der  Feuchtigkeit  der  zur  Erde  ab- 
leitenden Hand  oder  des  sonst  zur  Ableitung  verwendeten  Körpers  in  Berührung, 
^  dass  auf  beiden  Seiten  in  dem  Kreise  der  mit  den  Condensatorplatten  in 
^rnbrung  befindlichen  Körper  AUes  symmetrisch  ist. 

Jedenfalls  ist  der  einseitige  Contact  der  Metalle  mit  Flüssigkeiten  oder 
feuchten  Leitern  irgend  einer  Art  bei  der  Anstellung  der  Fundamentalversuche 
KTgl^tigst  zu  vermeiden  oder  doch  vollkommen  zu  berücksichtigen  und  in 
Ahnung  zu  ziehen,  wenn  man  irgend  sichere  Resultate  erzielen  will.  —  Die 
Annahme,  dass  die  elektrische  Scheidungskraft  zwischen  den  Metallen  und 
Massigkeiten  verschwindend  klein  sei  gegen  die  zwischen  den  Metallen,  wird 
durch  die  im  folgenden  Abschnitt  mitgetheilten  Versuche  über  die  Elektricitäts- 
^'^gung  beim  Contact  von  Metallen  und  Flüssigkeiten  völlig  widerlegt. 
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densatorplatte  zum  Erdboden  ableiten.  Mau  kann  die  etwaige  elektro- 
motorische Erregung  bei  dieser  Ableitung  dadurch  compensiren,  dass 
man  die  äussere  Belegung  der  Leydener  Flasche  aus  unechtem  Gold- 
(Kupfer-)  Papier  herstellt.  Die  obere  Condensatorplatte  ladet  sich  hier- 
bei mit  negativer,  die  Flasche  mit  positiver  Elektricität,  welche  durch 
die  auf  der  äusseren  Belegung  vertheilte  negative  Elektricität  gebunden 
wird,  während  die  daselbst  frei  werdende  positive  Elektricität  in  den 
Erdboden  entweicht'). 

208  Directer  lassen  sich  diese  Versuche  anstellen,  wenn  man  zwei  fast 
volle  Halbkreise  von  Zink  und  Kupferblech,  Fig.  73,  an  ihren  einen 

Enden  ah  mit  einander  verlöthet,  so  dass  zwi- 
schen  ihren  anderen  Enden  nur  ein   schmaler 
Spalt  bleibt.  Hängt  man  über  dem  so  gebildeten, 
auf  Schellackfüssen  horizontal  gestellten  Ring 
eine  über  seinem  Spalt  schwebende  elektrisirte 
Aluminiumhalbnadel  in   ganz   analoger  Weise 
auf,  wie  die  Aluminiumnadel  des  Quadrantelek- 
trometers  (§.194),  so  zeigt  ihre  Ablenkung  nach 
der  einen  oder  anderen  Seite  wiederum  an,  dass 
das  Zink  positiv,  das  Kupfer  negativ  geladen 
ist.    Die  frei  über  die  Oberfläche  beider  Halbkreise  verbreiteten  Elektri- 
citäten  binden  sich  hier  namentlich  an  den  gegenüberliegenden  Stellen 
•  des  Spaltes*). 

Aehnliche  Versuche,  wie  mit  Zink,  Kupfer,  kann  man  mit  anderen 
Metallen,  wie  Platin  oder  Gold  oder  Silber  und  Zink,  anstellen  (s.  w.  u.). 

209  Gegen  die  Beweiskraft  der  hier  erwähnten  Contactversuche  sind 
viele  Einwände  gemacht  worden,  und  so  hat  man  namentlich  hervor- 
gehoben, dass  dieselben  meist  noch  von  chemischen  Processen,  Oxyda- 
tionen der  Platten  durch  die  umgebende  Luft,  Einwirkung  der  Feuchtig- 
keit beeinflusst  seien,  welche  direct  zur  Erregung  von  Elektricität 
Veranlassung  geben  könnten. 

Wir  werden  diese  Einwände  erst  im  Capitel  „Theorie  der  Elektri- 
citätserregung und  der  Elektrolyse"  specieller  besprechen  und  vorläufig 
die  Elektricitätserregung  beim  Contact  nicht  chemisch  auf  einander 
wirkender  Körper  als  bestehend  ansehen,  in  den  einzelnen  Fällen  aber 
speciell  hervorheben,  in  wie  weit  ihr  Einfluss  bei  den  elektrisch -galva- 
nischen Processen  hervortreten  kann  oder  compensii't  wird. 

210  Wollen  wir  uns  Rechenschaft  geben,  in  welcher  Weise  durch  den 
Metallcontact  eine  Vertheilung  der  freien  Elektricitäten  in  den  einander 


1)  Volta,   Ann.  de  Cliim.  40,   p.  225*.     Gilb.  Ann.  10,  p.  431,  1802*.  — 
*)  W.  ThomBOn,  Proceed.  Manchester  8oc.  2,  176,  1862. 
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berührenden  Metallen  eintreten  kann ,  so  haben  wir  dazu  etwa  folgende 
Betrachtungen  anzustellen: 

Werden  die  heterogenen  Metallplattei^  A  und  JB  bis  auf  eine  ge- 
ringe Entfernung  einander  genähert,  sojjpehen  sie  sich  in  Folge  der 
Adhäsionskräfte  an.  Bei  ihrer  gegenseingen  Berührung  verlieren  sie  die 
ihnen  durcb  diese  Anziehung  ertheilte  lebendige  Kraft  der  Bewegung, 
welche  sich  in  Wärme  umsetzt.  Zugleich  aber  können  die  in  beiden 
Körpern  im  natürlichen  Zustand  enthaltenen  gleichen  Quanta  entgegen- 
gesetzter Elektricitäten  von  beiden  verschieden  stark  angezogen  werden, 
so  dass  dadurch  z.  B.  ein  Theil  der  positiven  Elektricität  von  3  (Kupfer) 
zu  A  (Zink)  übergeht  und  ein  entsprechender  Theil  negativer  Elektri- 
cität von  A  zu  -B.  Diese  Elektricitäten  verbreiten  sich  auf  den  Kör- 
pern, wodurch  eine  gewisse  Menge  potentieller  Energie  angehäuft  wird, 
der  ein  Theil  des  Verlustes  der  Bewegung  der  Platten  bei  ihrer  Anein- 
anderlagerung  oder  eine  Abkühlung  derselben  an  der  Contactstelle  ent- 
sprechen muss.  Trennen  wir  die  Platten,  so  ist,  abgesehen  von  der 
Ueberwindung  ihrer  Adhäsion,  eine  bestimmte  Arbeit  erforderlich.  Ein 
Theil  derselben  wird  dazu  verwendet,  um  die  Elektricitäten  von  ein-- 
ander  zu  trennen;  ein  anderer  Theil  wird  zur  Anordnung  derselben  auf 
den  Platten  nach  den  elektrostatischen  Gesetzen  verbraucht.  Könnten 
wir  die  Platten  durch  einen  dünnen  Draht  mit  einander  verbinden,  dessen 
Contact  mit  ihnen  nicht  weiter  'elektricitätserregend  wirkte,  so  würde 
bei  der  Ausgleichung  der  Elektricitäten  in  demselben  eine  Wärmemenge 
erzengt  werden,  die  der  vorher  auf  die  Vertheilung  der  Elektricitäten 
verwendeten  lebendigen  Kraft  und  der  bei  der  Trennung  der  mit  den 
entgegengesetzten  Elektricitäten  geladenen  Platten  verbrauchten  elektri- 
schen Arbeit  entspräche. 

Im  Innern  jedes  einzelnen  der  beiden  Körper  A  und  B  ist  jedes  211 
Molecül  von  gleichartigen  umgeben,  die  alle  dieselbe  Anziehung  gegen 
die  eine  oder  andere  Elektricität  ausüben.  Dort  kann  also  keine  Ver- 
theilung der  Elektricitäten  eintreten.  Werden  aber  an  der  Contactstelle 
die  Elektricitäten  von  den  Molecülen  der  beiden  Metalle  A  und  B  un- 
gleich stark  angezogen  und  vertheilt,  so  müssen,  wenn  die  Elektricitäten 
im  Gleichgewicht  sein  gellen,  die  von  jenen  Elektricitäten  auf  die  Elek- 
tricitäten im  Innern  der  Körper  ausgeübten  beschleunigenden  Kräfte  nach 
allen  Richtungen  Null  sein ,  d.  h.  die  Differentiale  der  Potentiale  jener 
Elektricitäten  auf  die  elektrische  Masseneinheit  daselbst  .verschwinden, 
die  Potentialfunctionen  selbst  im  ganzen  Innern  eines  jeden  Metalles 
constant  sein;  es  findet  sich  daselbst  keine  freie  Elektricität  vor.  Die 
Potentialfunctionen  im  Innern  von  A  und  J5  seien  F«  und  F^.  —  An 
der  Oberfläche  und  Grenzfläche  der  Metalle  verschwindet,  da  die  Masse 
liw  einseitig  oder  ungleich  vertheilt  ist,  die  Wirkung  der  Molecular- 
kfäfte  nicht.  Sind  jene  Flächen  stetig  gekrümmt,  so  heben  sich  ihre  in 
den  Tangentialebenen  zu  denselben  liegenden  Componenten  auf,  ihre  in 
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der  Normale  zu  denselben  wirkende  Componente  wird  eine  Fanction 
f{N)  der  normalen  Eutfernung  N  des  betrachteten  Punktes  von  der 
Fläche.  Ist  ebendaselbst  das  Potential  aller  elektrischen  Massen  auf  die 
(positive)  elektrische  Masseneinheit  gleich  F,  so  muss,  wenn  sich  ein 
Gleichgewichtszustand  hergestellt  hat, 

4^  —f{N)  =  0  oder  dV=f{N)dN 

sein.  Nahe  an  jenen  Flächen  muss  sich  der  Werth  der  Potentialfaaction 
ändern,  mithin  eine  Schicht  freier  Elektricität  von  variabler  Dichtig'- 
keit  vorhanden  sein.  —  Beruhren  sich  zwei  Metalle  Ä  und  J?,  welche 
wir  als  unendlich  ausgedehnt  annehmen,  an  einer  ebenen  oder  8chv?^ach 
gekrümmten  Trennungsfläche ,  so  gilt  für  ein  im  Abstand  N  von  der- 
selben gelegenes  elektrisches  Theilchen  dieselbe  Gleichung.  lutegriren 
wir  dieselbe  von  —  oo  bis  +  oo ,  so  ist 


00  OD 


Da  im  ganzen  Innern  der  Körper  die  Potentialwerthe  constant  sind, 
so  ist  der  erstere  Werth  gleich  F^  —  F«;  der  zweite  Werth  lässt  sich 

£t  y  -1-00 

in  drei  Theile  CfilT^dN  +  ff{N)dN  +  ffiN^dN  zerlegen,  wo  « 

—  00  X  y 

und  y  die  Abstände  N  von  der  Trennungsfläche  sind ,  innerhalb  deren 
f(N)  noch  einen  merklichen  Werth  hat.  Dann  wird  das  erste  und  letzte 
Integral  gleich  Null;  das  mittlere  reducirt  sich* auf  eine  von  der  Natur 
der  Körper  abhängige  Constante,  so  dass  also  beim  Uebergang  von  dem 
einen  zum  anderen  Körper  ein  Sprung  in  dem  Potentialwerth  eintritt. 
Dasselbe  Verhältniss  tritt  in  gleicher  Weise  in  endlichen  Körpern  ein, 
wenn  die  Grenzen  der  Integration  für  N  grösser  als  x  und  y  zu  neh- 
men sind. 

d^V         dfCN) 
Da  femer  —rr=^  =  — rrz-  ist,  so  folgt  die  Dichte  der  Elektricität  an 
dfp  dN 

1    dfiN) 
dem  betrachteten  Punkte  p  =r  —  - —  — — --- 1)  und ,  wenn  die  Grösse  der 

^  4«    dN 

Contactstelle  ^ der  Metalle  gleich  JP  ist,  unter  Annahme  einer  gleichen 

Vertheilung  der  Elektricitäten  auf  derselben,  die  Gesamratmenge  der  auf 

der  einen  und  anderen  Seite  der  Contactstelle  verbreiteten  Elektricitäten 


^)  Nach  der  bekannten  Formel  J^V=:  —  ^tio,  in  welcher  in  diesem  Falle 
die  linke  Seite  gleich        «^   zu  setzen  ist. 
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WO  für  iV^  =  i:  00  in  beiden  Metallen  f{N)  =  0  wird  und  wir  f{N)  für 
N  -=  0^  gleich  f(o)  gesetzt  haben.  —  Die  Gesammtmenge  Ma  +  Mb  der 
in  beiden  Metallen  an  den  Contactstellen  angehäuften  Elektricitäten  ist 
mitbin  gleich  Null. 

Man  kann  annehmen,  dass  die  Anziehung  gegen  die  positive  resp.  212 
negative  Elektricität  sich  in  allen  Metallen  cet.  par.  nach  demselbeü  Ge- 
setze der  Entfernung  ändert  und  nur  je  nach  der  Natur  des  Metalls  ver- 
schieden ist.  Bezeichnen  wir  diese  Anziehung  unter  gleichen  Bedingungen 
für  die  Metalle  Ä  und  B  mit  a  und  /3,  so  ist,  wenn  dieselben  mit  Elek- 
tricität geladen  sind,  welche  aus  unendlicher  Entfernung  unter  Einfluss 
ibrer  freilich  nur  in  molecularen  Entfernungen  wirkenden  Anziehungs- 
kräfte zu  ihnen  gelangt,  die  in  ihnen  aufgehäufte  potentielle  Energie  ak 
und  ßk,  wo  k  eine  Constante  ist.  Ist  in  den  Metallen  selbst  nach  dem 
Contact  das  Potentialniveau  Va  und  Vb  und  geht  von  Ä  zu  B  die  Elek- 
tricitätsmenge  dM  über,  so  ist  die  dabei  geleistete  Arbeit 

dM(ak  —  ßk  —  Va+  Vb). 

Im  Gleichgewichtszustand  muss  diese  Arbeit  gleich  Null  sein,  also 

Vb-Va  =  {ß-  0i)k. 

Dem  Wcrthe  ß  —  a  entspricht  dann  auch  die  beschleunigende  Kraft  oder 
elektrische  Scheidungskraft  /(o),  welche  die  positive  Elektricität 
an  der  Contactstelle  in  der  Richtung  vom  einen  Metall  Ä  zum  Metall  B 
erfahrt. 

Gewöhnlich     nennt    man     die    Differenz     der    Potentialfunctionen 
Fj  —  Va  der  elektrischen  Massen   auf  der  Oberfläche  der  Metalle  auf ' 
eine  in  dem  einen  oder  andern  Metalle  gelegene  elektrische  Massenein- 
heit elektromotorische  Kraft  oder  Spannungsdifferenz  zwischen  den 
Metallen,  welche  nach  dem  Obigen  ebenfalls  ß  —  a  proportional  ist. 

Wir  bezeichnen  die  elektromotorischen  Kräfte  zwischen  zwei  Kör- 
pern, indem  wir  zwischen  ihre  Namen  oder  ihre  chemischen  Zeichen 
einen  verticalen  Strich  setzen,  wie  z.  B.  Zink  |  Kupfer  oder  Zu  |  Cu. 
Drücken  wir  die  Grösse  der  elektromotorischen  Kräfte  in  Zahlen  aus,  so 
geben  wir  denselben  das  positive  oder  negative  Vorzeichen ,  je  nachdem 
der  bei  der  Bezeichnung  der  elektromotorischen  Kraft  zuerst  genannte 
Körper  sich  bei  der  Berührung  mit  dem  zweiten  mit  positiver  oder  nega« 
tiver  Elektricität  ladet. 

Legt  man  zwei  Metallplatten  von  gleicher  Gestalt  und  Grösse  an  ein-  213 
ftoder,  so  müssen  sich  die  entgegengesetzten  Elektricitäten  auf  ihrer  Ober- 
fläche in  gleicher  Weise  vertheilen.     Dann  sind  die  Potentialfunctionen 

Wi  e  d  e  m  an  o  ,  Elektricit&t.  I.  13 
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Va  und  Vh  in  den  beiden  Platten  einander  gleich  und  entgegengesetzt.  Wer- 
den nun  genau  gleichgestaltete  Plattenpaare  von  verschiedenen  Metallen 
gebildet,  so  sind  in  jedem  Falle  die  oben  betrachteten  Potentiale  sowohl 
den  gesammten  auf  den  Platten  angehäuften  Elektricitäten  als  auch  den 
auf  der  Einheit  ihrer  Oberfläche  an  ähnlich  liegenden  Punkten  an- 
gehäuften Elektricitätsmengen  oder  der  Dichtigkeit  der  Elektrici- 
täten daselbst  proportional.  Diese  Dichtigkeit  nennt  man  häufig  die 
freie  Spannung  an  der  Oberfläche  (vgl.  §.116).  Für  den  hier  be- 
trachteten Fall  ist  also  die  elektromotorischeKraft  zwischen  zwei 
Metallen  sowohl  den  nach  ihrer  Trennung  in  ihnen  beobachte- 
ten freien  Elektricitäten  wie  auch  der  freien  Spannung  an 
ähnlich  gelegenenPunkten  der  einander  berührenden  Platten 
proportional. 

Haben  die  Platten  verschiedene  Gestalt  und  Grösse,  so  müssen  die 
entgegengesetzten  Elektricitätsmengen,  welche  durch  die  elektrische 
Scheidungskraft  in  sie  hineingeführt  werden,  einander  gleich  sein  und 
sich  so  vertheilen,  dass  die  Differenz  der  Potentialfunotionen  stets  dieselbe 
bleibt.  Diese  Elektricitätsmengen  können  sehr  verschieden  sein;  sie  sind 
z.B.  bedeutender,  wenn  zwei  Theile  der  Metalle  nach  Art  eines  Conden- 
sators  über  einander  geschichtet  sind. 

214  Denken  wir  uns  nochmals  zwei  Metallplatten  A  und  B  in  der  Art 

auf  einander  gelegt,  dass  die  Potentialfunction  der  durch  die  elektrische 
Scheidungskraft  auf  ihrer  Oberfläche  vertheilten  freien  Elektricitäten  auf 
die  Punkte  im  Innern  der  Platten  A  und  B  resp.  F«  und  Vh  sei.  Ist  die 
elektromotorischeKraft  zwischen  den  zwei  Metallen  von  einer  zufalligen 
äussern  Elektrisirung  ihrer  Oberfläche,  durch  welche  im  ganzen  Innern 
ein  constantes  Potentialniveau — Va  erzeugt  würde,  unabhängig,  so  muss, 
wenn  hierdurch  das  Potential  in  dem  einen  Metall  A  von  Va  auf  Null  re- 
ducirt  wird,  das  Potential  in  der  Platte  B  gleich  Vi  —  Va  werden.  Die  Diffe- 
renz der  Potentiale  in  beiden  Platten  ist  also  dieselbe  wie  vorher.  Haben 
die  an  einander  gelegten  Metallplatten  A  und  B  gleiche  Gestalt,  ist  die 
Dichtigkeit  der  freien  Elektricitäten  an  zwei  correspondirenden  Stellen 
derselben  -f-  E  und  —  E^  und  führen  wir  den  Platten  von  aussen  eine 
solche  Elektricitätsmenge  zu,  dass  z.  B.  jene  gleich  gelegenen  Stellen 
sich  dadurch  mit  den  gleichen  Elektricitätsmengen  -{-  E  laden  würden, 
so  addiren  sich  wiederum  die  durch  die  elektrische  Scheidungskraft  und 
die  äussere  Elektrisirung  erzeugten  Ladungen,  und  die  betrachteten 
Stellen  der  Platten  erhalten  die  Ladungen  2E  und  0.  Könnten  wir, 
statt  durch  Zuführung  statischer  Elektricität,  etwa  durch  Ableitung  zum 
Boden  die  freie  Elektricität  an  der  ersten  Stelle  auf  Null  reduciren,  ohne 
hierdurch  eine  neue  elektrische  Scheidungskraft  hervorzurufen,  so  würde 
in  gleicher  Weise  zur  Erhaltung  des  Gleichgewichts  der  Elektricitäten 
die  Menge  der  entgegengesetzten  Elektricität  auf  der  correspondirenden 
Stelle  der  andern  Platte  auf  das  Doppelte  steigen.  —  Man  pflegt  des- 
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b&lb  zn  sagen,  dass  darch  die  elektrische  Scheidungskraft  die 
Differenz  der  freien  Spannungen  (4-  ^  —  [ —  -E]  und  2E  —  0) 
an  correspondirenden  Stellen  der  einander  berührenden  Kör- 
per constant  erhalten  wird. 

Untersucht  man  die  elektrischen  Ladungen,  welche  die  yerschiedencn  215 
Metalle  bei  ihrer  Berührung  mit  einander  erhalten,  so  kann  man  die- 
selben in  eine  Reihe  ordnen,  in  welcher  jedes  Metall,  mit  irgend  einem 
der  folgenden  berührt,  positiv  elektrisch  wird,  dieses  aber  negativ. 

Man  bezeichnet  die  so  gefundene  und  zuerst  von  Yolta  ermittelte 
Reihe  der  Metalle  als  ihre  Spannungsreihe.  In  dieselbe  fügen  sich 
neben  den  Metallen  noch  einige  Schwefelverbindungen  und  Super- 
oxide- ein. 

Um  die  Stellung  der  Körper  in  der  Spannungsreihe  zu  bestimmen, 
kann  man  entweder  untersuchen,  mit  welcher  Elektricität  sie  sich  bei 
Berührung  mit  anderen  Körpern  laden,  deren  Reihenfolge  in  der  Span- 
Dungsreihe  man  schon  bestimmt  hat,  oder  man  bringt  die  zu  unter- 
suchenden gleichgestalteten  Körper  alle  mit  einem  Körper,  z.  B.  Zink 
oder  Kupfer,  in  Berührung,  bringt  den  einen  von  ihnen  nach  einer  der 
oben  beschriebenen  Methoden  an  einen  Condensator  und  beobachtet  den 
Ausschlag  der  Goldblättchen  des  mit  ihm  verbundenen  Elektroskopes. 
Je  grosser  derselbe  ist,  desto  weiter  müssen  die  Körper  von  dem  mit 
ihnen  berührten  Körper  in  der  Spannungsreihe  abstehen. 

Einige  von  den  auf  diese  Art  gefundenen  Reihen,  in  welchen  die 
zuerst,  genannten  Metalle  in  Berührung  mit  den  später  genannten  positiv 
werden,  sind  folgende: 

Reihe  Volta's^):  Zink,  Blei,  Zinn,  Eisen,  Kupfer,  Silber,  Gold, 
Kohle,  Graphit,  Braunstein. 

Reihe  Seebeck's'):  Zink,  polirtes  Blei,  Zinn,  rauhes  Blei,  Anti- 
mon, Wismuth,  Eisen,  Kupfer,  Platin,  Silber.  (Erhalten  mittelst  an  ein- 
ander gelegter  Metallscheiben  bei  Temperaturen  von  12  bis  14®  C.  Die 
Reihe  gilt  auch  bei  höheren  Temperaturen,  wenn  beide  Metalle  gleich 
wann  sind«) 

Reihe  Peclet^s^):  Zink,  Blei,  Zinn,  Wismuth,  Antimon,  Eisen, 
Knpfer,  Gold  (nach  den  Methoden  §.  202). 

Reihe  Munk's*):  Kupfer,  Silber,  Kohle,  Gold,  schwarzes  Schwefel- 
qoecksilber,  Schwefelkies,  Braunstein,  Bleisuperoxyd. 

Reihe  Pfaff's^):  Zink,  Cadmium,  Zinn,  Blei,  Wolfram,  Eisen,  Wis- 
muth, Antimon,  Kupfer,  Silber,  Gold,  Uran,  Tellur,  Platin,  Palladium. 

Aluminium  (mit  Oel  und  Bimsstein  geputzt)  ist  positiver  als  Zink. 


1)  Volta,  Ann.  de  Ohim.  et  Phys.  40,  p.  225*;  GUb.  Ann.  10,  p.  421, 
1802*.  —  2)  Seebeck,  Abhandl.  d.  Berlin.  Akad.  1822  bis  1823,  p.  295*.  — 
*)  Fielet,  Ann.  de  Chim.  et  Phys.  [3]  2,  p.  243,  1841*.  —  *)Munk  af 
Bogenschöld,  Pogg-Aon.  35,  p.  55,  1835*.  —  ^)  Pfaff,  Pogg.  Ann.  51,  p.  209, 

18*0*. 
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Mit  Wasser  geputzt  und  an  der  Luft  getrocknet,  also  oxydirt,  ist  es 
negativer^)  (s.  w.  u.). 

Bei  der  Aufstellung  dieser  Reihen  (namentlich  auch  der  zuletzt  ge- 
nannten) ist  nicht  immer  die  Berührung  der  an  einander  gehrachten 
Körper  oder  der  Condensatorplatten  mit  den  feuchten  Fingern  vermieden 
worden. 

Es  ist  zu  beachten,  dass  hier  häufig  diejenigen  Metalle,  welche  in 
Berührung  mit  Wasser  elektromotorische  Kräfte  von  sehr  verschiedeuer 
Grösse  entwickeln,  bei  ihrem  Contact  die  grössten  Elektricitätserregungen 
hervorrufen. 

In  quantitativer  Beziehung  zeigen  die  der  Spannungsreihe  an- 
gehörigen  Körper  ein  besonderes  Verhalten.  So  fand  Volta*)  mit  Hülfe 
eines  Strohhalmelektrometers  die  elektromotorische  Erregung: 

Zink    I  Blei       =  5  Kupfer  |  Süber    =     1 

Blei     I  Zinn      =  1  Zink      |  Süber    =  12 

Zinn    I  Eisen     =  3  Zinn      |  Kupfer  =     5 

Eisen  |  Kupfer  =  2  Zink      |  Eisen     =     9. 

Jedenfalls  sind  indess  diese  Zahlen  nur  als  erste  Annäherung  an 
die  richtigen  Werthe  zu  betrachten.  —  Vergleicht  man  aber  die  elektro- 
motorische Erregung  Zink  |  Silber  =12  mit  denen  der  übrigen  Körper, 
so  ist: 

Zk  I  Pb  +  Pb  I  Sn  +  Sn  I  Fe  +  Fe  I  Cu  +  Cu  I  Ag  =  Zk  I  Ag  =  12. 

Ebenso  erhält  man: 

Sn  I  Fe  +  Fe  |  Cu  =  Sn  |  Cu  =  5 

Zk  I  Pb  +  Pb  I  Sn  +  Sn  I  Fe  =  Zk  I  Fe  =  9. 

In  der  Spannungsreihe  ist  daher  die  elektromotorische 
Erregung  zwischen  zweiMetallen  gleich  derSumme  der  elek- 
tromotorischenErregungen  zwischen  den  einzelnen,  zwischen 
jenen  Metallen  stehenden  Gliedern. 

216  Dieses  von  Volta  aufgestellte  Gesetz  der  Spannungsreihe  lässt  sich 

noch  auf  eine  andere  Art  nachweisen. 

Verbindet  man  nämlich  die  beiden  Platten  von  Zink  und  Kupfer 
eines  Condensators  statt  mittelst  eines  Zink-  oder  Kupferdrahtes  durch 
einen  beliebigen  andern  Draht  oder  durch  eine  Reihe  zusammengelötheter 
Drähte  von  verschiedenem  Metall,  so  erhält  man  stets  genau  denselben 
Ausschlag.  Es  folgt  hieraus  unmittelbar,  dass  die  elektrische  Spannung 
zweier  Metalle  dieselbe  ist,  wie  die  Summe  aller  Spannungen  einer  Beihe 
mit  einander  verbundener  Metalle,  deren  Endglieder  jene  beiden  Me- 
talle sind. 


^)  Malavasi,  Atü  di  Modena  18,   1878*.   Yerfi;!.  Bighi,   Principio  di 
Volta,  BologDa,  Gamberini  e  Parmeggiani,  1873*.  —  ^  Volta,  1.  c. 
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Nehmen  wir  an,  dass  die  elektromotorischen  ELräfte  einer  ungleichen 
Anziehung  der  Elektricitäten  durch  die  an  der  Contactstelle  der  ver- 
schiedenen Metalle  liegenden  Molecüle  zuzuschreiben  seien,  so  ergieht 
sich  das  Gesetz  der  Spannungsreihe  unmittelbar.  Es  seien  z.  B.  vier 
Metalle  A,  J?,  C,  D  über  einander  gelagert.  Ihre  Anziehungen  gegen 
die  eine  oder  andere  Elektricität  mögen  unter  sonst  gleichen  Verhält- 
nissen  den  Constanten  cc,  ßy  y,  d  entsprechen,  die  nur  von  der  Natur 
jedes  Metalles  abhängig  sind  (vgl.  §.  212). 

Ist  in  dem  untern  Metall  das  Potentialniveau  gleich  Va  gemacht,  ist 
es  in  den  darau£folgenden  Platten  F^,  Fe,  Va,  so  ist  auch 

^  I  JJ  =  F,  -  Fa,        -B  I  0  =  Fe  -  F6,        C  I  D  =  Fd  -  Fe, 
also  Ä\B  +  B\C+C\D  =  Vd  —  Va 

und  beim  directen  Aufeinanderlegen  von  Ä  und  D 

wenn  F«  das  hierbei  in  der  Platte  D  erzeugte  Potential  bezeichnet.     Da 
nun  aber  bei  Berührung  je  zweier  der  betrachteten  Platten 

F»  -  Fa  =  Ä(/J  -  «) 

Vc-ri  =  k(Y  -  ß) 
Vi-Vc  =  k(d  -  r), 

wo  k  eine  Constante  ist«  und  auch 

80  ist  auch  Vi  =  Va  vLnd  Ä  \  B  +  B  \  C  +  C  \  D  =  Ä  \  D. 

Die  numerischen  Werthe   der  Spannungsdifferenzen   zwischen  den  217 
Metallen  sind  zuerst  durch  sorgfältige  Versuche  von  R.  Eohlrausch 
bestimmt  worden. 

R.  Eohlrausch^)  bediente  sich  zu  seinen  Versuchen  des  §.169  l^e- 
schriebenen  Condensators. 

Die  Condensatorplatten  werden  aus  verschiedenen  Metallen,  Zink 
und  Kupfer  oder  Platin  und  Zink  etc.,  gewählt.  Man  verbindet  sie  für 
eioen  Moment  dui'ch  einen  Metalldraht,  welcher  an  einen  Harzstab  an- 
gekittet ist,  entfernt  sodann  die  eine  Condensatdirplatte  von  der  andern 
and  bringt  sie  mit  einem  Kohlrausch -Del  Iman  naschen  Elektrometer 
(Tgl. §.182)  in  Verbindung,  an  dem  man,  sei  es  durch  Messung  der  Ab- 
leukung  der  Nadel,  sei  es  durch  Messung  des  Winkels,  um  den  man  den 
dieselbe  tragenden  Faden  tordiren  muss,  um  sie  in  eine  bestimmte  Lage 
zaräckzuführen,  die  in  der  Condensatorplatte  angehäufte  Elektricitäts- 
menge  bestimmen  kann.  Kohlrausch  hat  zu  diesem  Zweck  umfangreiche 
Tabellen  constmirt,  nach  denen  man  den  Einfluss  der  Luftströmungen  etc. 
anf  den  Stand  der  Nadel  des  Elektrometers  corrigirt.    Da  indess  beim 


1)  B.  KohlrauBoh,  Pogg.  Ann.  88,  p.  465,  185S*. 
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Einsetzen  von  Condensatorplatten  von  verschiedenem  Metall  die  Plat- 
ten nicht  genau  gleichen  Abstand  von  einander  behalten  und  so  die 
Yerstärkungszahl  des  Condensators  jedesmal  eine  andere  ist,  so  muss 
derselbe  erst  durch  eine  constante  ElektricitätsqueUe  geladen  und  mit 
dieser  Ladung  seine  Ladung  bei  Verbindung  seiner  Platten  verglich eB 
werden.  Als  eine  solche  Quelle  benutzte  Kohlrausch  die  DanielTsche 
Kette,  bestehend  aus  einer  Zink-  und  Kupferplatte,  die  resp.  in  Zink> 
vitriollösung  und  Kupfervitriollösung  sich  befinden,  welche  Lösungen 
durch  eine  poröse  Thonwand  von  einander  getrennt  sind.  Bei  Ableitung 
der  Zinkplatte  dieser  Kette  erweist  sich  die  Kupferplatte  als  positiv 
elektrisch.  Wir  wollen  die  Potentialdifferenz  an  den  beiden  Platten  dieser 
Kette  mit  T  bezeichnen.    Es  wurden  folgende  Versuche  angestellt  ^) : 

1.  Die  Platten  des  Condensators,  wir  wollen  annehmen,  von  Zlink 
und  Platin,  wurden  direct  mit  einander  verbunden  und  ihre  Ladung  be- 
stimmt. Dadurch  ergab  sich  die  der  elektromotorischen  Kraft  A  =  Zu  |  Pt 
proportionale  Ladung. 

2.  Die  Kupferplatte  der  Dan  i  eil 'sehen  Kette  wurde  mit  der  Platin- 
platte, die  Zinkplatte  derselben  mit  der  Zinkplatte  des  Condensators  ver- 
bunden. Er  lud  sich  dabei  durch  die  elektromotorische  Erregung  B  = 
F  —  Cu  I  Pt.  (Cu  I  Pt  mit  dem  negativen  Vorzeichen,  da  Platin  gegen 
Kupfer  negativ  ist.)  —  Nach  dem  Vol tauschen  Gesetz  der  Spannungsreihe 
(welches  also  als  richtig  vorausgesetzt  wird)  ist :  Cu  |  Pt  =  Cu  |  Zn  +  Zn  |  Pt, 
also  auch  B  =  F  —  Cu  |  Zn  —  Zn  |  Pt  =  F  +  Zn  |  Cu  —  Zn  |  Pt. 
Werden  die  Endplatten  der  D  an  i  eil 'sehen  Säule  durch  einen  Kupfer- 
draht verbunden,  so  ist  in  ihrem  geschlossenen  Kreise  die  elektro- 
motorische Kraft  D  =  F  +  Zn  I  Cu  thätig.  Es  ist  also  auch  B  = 
D  —  Zn  I  Pt. 

3.  Die  Zinkplatte  der  Daniell' sehen  Kette  wurde  mit  der  Platin- 
platte, die  Kupferplatte  dei*selben  mit  der  Zinkplatte  des  Condensators 
verbunden.  Die  Ladung  desselben  erfolgte  durch  die  elektromotorischen 
Kräfte  C  =  Zn  |  Cu  +  F  +  Zn  |  Pt  =  D  +  Zn  |  Pt. 

Aus  den  Werthen  B  und  C  können  die  elektromotorischen  Kräfte  Zn  |  Pt 
und  D  berechnet  werden.  Im  Allgemeinen  differirt  der  aus  A  direct 
gefundene  Werth  Zn  |  Pt  nur  wenig  von  dem  auf  diesem  Wege  gefun- 
denen Werth  derselben  elektromotorischen  Kraft.  Ein  Unterschied  muss 
übrigens  eintreten,  da  bei  directer  Verbindung  der  Platten  und  bei  der 
Verbindung  mit  den  Polen  der  Säule  die  Capacitäten  der  geladenen 
Flächen,  also  die  Vertheilungen  der  Elektricitäten  sich  ändern. 

Kohlrausch  benutzte  stets  zwei  Condensatoren,  den  einen  aus  einer 
Zink-  und  Kupferplatte,  den  andern  aus  zwei  anderen  Platten.  Beide 
Condensatoren  wurden  unmittelbar  hinter  einander  mit  der  Daniell'- 
schen  Kette  verbunden,  damit  man,  ehe  eine  Verminderung  ihrer  elektro- 
motorischen Kraft  stattfand,  die  elektromotorischen  Kräfte  der  die  Con- 


*)  B.  Kohl  raus  eh,  Pogg.  Ann.  82,  p.  1,  1851*. 
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densatoren  hildenden  Metalle  mit  derselhen  vergleichen  konnte.  —  Die 
auf  diese  Weise  gefundenen  elektromotorischen  Kräfte  verschiedener 
Metalle  sind  in  folgender  Tabelle  unter  IL  verzeichnet^).  Unter  I.  sind 
ältere  Bestimmungen  von  Kohl  rausch  angegeben,  bei  denen  die  Con- 
densatorplatten  durch  Seidenschnüre  in  verticaler  Lage  einander  gegen- 
über erhalten  wurden.  Die  elektromotorische  Kraft  Zn  |  Cu  ist  gleich 
100  gesetzt. 

Zn  I  Cu  Zn  I  Au     Zn  |  Ag      Zn  |  Pt     Zn  |  Fe 

L  100         112,7         105,6         106,4         74,7 

n.  100         115  109  123  — 

Statt  der  Gold-,  Silber-,  Platin-  und  Eisenplatten  dienten  Kupfer- 
and  Messingplatten,  die  auf  galvanischem  Wege  mit  den  betreffenden 
Metallen  überzogen  waren.  —  Die  Differenzen  der  Angaben  I.  und  IL 
beruhen  darauf,  dass  bei  den  älteren  Beobachtungen  I.  das  verschiedene 
Verhalten  der  oxydirten  und  blanken  Zinkplatten  nicht  berücksichtigt 
war.  Die  Angaben  IL  beziehen  sich  auf  eine  kurz  vorher  gereinigte 
Zinkplatte.  Eine  oxydirte  Zinkplatte  ist  gegen  eine  reine  negativ,  und 
zwar  ist  die  elektromotorische  Kraft  zwischen  beiden  Zn  |  Zn  0  = 
0,399  Zn  I  Cu. 

Berechnete  Kohlrausch  nach  den  Angaben  I.  die  elektromotorischer 
Kräfte  Fe  |  Cu  u.  s.  w.,  indem  er,  gemäss  dem  Gesetz  der  Spannungs 
reihe  Fe  |  Cu  =  Zn  (  Cu  —  Zn  |  Fe  setzte,  und  bestimmte  dieselben 
direct  durch  das  Experiment,  so  erhielt  er: 

Fe  I  Cu    Fe  I  Pt  Fe  |  Au  Fe  |  Ag 

berechnet  25,3         32,3  38  30,9 

beobachtet  31,9         32,3         39,7  29,8 

Bis  auf  die  Werthe  Fe  |  Cu  stimmen  diese  Zahlen  sehr  gut. 
Für  2>  ergab  sich  im  Mittel,  wenn  Zn  |  Cu  =  4,17  ist: 

D  =  8,68,  also  F  =  4,51. 

Nach  einem  ganz  analogen  Verfahren  fand  Gerl an d*)  an  mehreren,  218 
längere   Zeit  an   der  Luft  aufbewahi*ten   oder  sorgfältig   mit   Smirgel, 
Alkohol,  Leinen  und  Leder  geputzten  Metallplatten  folgende  elektro- 
motorische Kräfte: 

Zn|Cu  Zn|Ag  CujAg    ZnjAu  Cu|Au 

blank 100       108,7        —  115,0       12,7 

an  der  Luft  gelegen     100       144,3       44,3         —  — 

Nach  der  Methode  von  Kohlrausch  findet  Clifton')  die  Potential- 
dififerenz  der  verschiedenen  Metalle  bei  Vergleichung  mit  der  Spann ungs- 


*)  R.Kohlrau8ch,  Pogff.  Ann.  88,  p.  472,  1853*.  —  «)  Gerland,  Pogg. 
Ann.  83,  p.  513,  1868'.  —  «)  Clifton,  Proceed.  Roy.  8oc.  26,  p.  299,  1877*. 
Beibl.  1,  p.  568*. 
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differenz  C  an  den  Polen  des  Elementes  von  Latimer  Clark,  wenn 
die  Spannung  des  D an ielT sehen  Elementes  D  ist  (C  =  1,273  D  = 
1,374  Volts): 

Zn  I  Fe  Fe  I  Cu  Cu  |  Hg  Zn  |  Cu  Fe  |  Hg  Zn  |  Hg 

0,694  D.  0,095       0,200       0,789       0,295       0,989 

=  0,749  Volts       0,102       0,216       0,852       0,318       1,067 

219  Auch  HankeP)  hat  derartige  Messungen  ausgeführt,  hei  denen  die 

durch  die  Gapacitätsänderungen  bedingten  Fehler  der  Methode  von  Kohl  - 
rausch  vermieden  sind.  Eine  beiderseits  eben  geschliffene  Kupferplatte 
von  95  mm  Durchmesser  (die  obere  Condensatorplatte)  trug  an  ihrem  Rande 
drei  je  18  mm  lange,  in  gleichen  Winkeln  hervortretende  Fortsätze,  in 
deren  Enden  drei  30mm  lange,  mit  Schellack  überzogene  Glasstabchen 
eingesetzt  waren.  An  denselben  waren  drei  dünne  1,2  m  lange  Kupfer- 
drähte  befestigt,  welche  sich  oben  an  drei,  in  eine  horizontale  Zinkplatte 
eingesetzte  Schrauben  anknüpften.  Die  Schrauben  dienten  zum  Hori- 
zontiren der  Kupferplatte.  Die  Zinnplatte  hing  an  einer  über  Rollen 
gehenden  Schnur,  deren  freies  Ende  an  eine  Scheibe  geknüpft  war.  Durch 
Drehen  der  letztem  bis  zu  bestimmten  Anschlagspunkten  konnte  die 
Kupferplatte  auf  bestimmte  Höhen  gehoben  werden.  Auf  die  Kupfer- 
platte  wurde  ein  Messingstück  gesetzt,  das  oben  in  einer  Schrauben- 
klemme eine  sehr  dünne  Platindrahtspirale  trug.  Diese  wurde  mit  einem, 
mit  dem  Goldblatt  eines  Hankel' sehen  Elektrometers  verbundenen 
isolirten  horizontalen  Platindraht  verbunden. 

Unter  der  Condensatorplatte  war  auf  einer  Serpentinplatte  ein  mit 
drei  Stellschrauben  befestigtes  Holzbrett  angebracht,  auf  welches  ein  weiter 
Glascylinder  aufgekittet  War.  Auf  seinem  obern  Rande  waren  drei  je 
^/4  Zoll  hohe  Schellackstäbchen  befestigt,  aufweiche  eine  der  Condensator- 
platte genau  gleiche  Kupferplatte  gelegt  wurde,  die  durch  die  Stell- 
schrauben horizontirt  wurde.  Diese  Platte  wurde  durch  einen  Platin- 
draht mit  der  Erde  verbunden.  Auf  dieselbe  wurden  die  zu  untersuchen- 
den, auf  beiden  Seiten  genau  eben  geschliffenen  Metallplatten  gelegt  und 
die  obere  Condensatorplatte  den  letzteren  bis  auf  eine  bestimmte,  du4:ch 
ein  Ocularmikrometer  gemessene  Entfernung  (0,94  mm)  genähert.  So- 
dann wurde  der  Platindraht  an  der  obern  Platte  mittelst  eines  weitem 
Platindrahtes  mit  der  Erde  verbunden,  die  Verbindung  unterbrochen 
und  die  obere  Condensatorplatte  auf  330  mm  gehoben.  Die  freie  Elek- 
tricität  in  derselben  verbreitete  sich  nun  in  das  Elektrometer.  Die  Diffe- 
renz E  der  Ausschläge  des  Goldblattes  desselben  wurde  sodann  gemessen, 
während  nach  einander  durch  einen  Commutator  die  Verbindung  der 
dem  Goldblätt  gegenüberstehenden  Metallplatten  mit  den  Polen  der  da- 


^)  Hankely  Elektrische  Untersuchungen  Y.  und  VI.  aus  d.  Abhandl.  der 
mathem.-phyg.  Classe  der  königL  sächs.  Gesellschaft,  6,  p.  1,  1861*;  7,  p.  585, 
1865';  Pogg.  Ann.  115,  p.  57*,  126,  p.  286*. 
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mit  irerbandenen  Säule  im  £lektroskop  in  der  einen  oder  andern  Rich- 
toDg  hergestellt  wui'de.  Zu  diesen  Werthen  musste  der  ursprüngliche 
Ausschlag  des  Goldblättchens  ohne  weitere  Ladung  addirt  und  die  mit 
der  Zeit  variable  Ladung  der  Säulenpole  auf  einen  Normalwerth  redu- 
eirt  werden.  Zur  Vermeidung  aller  Störungen  durch  die  Luftelektricität 
brannte. in  dem  Beobachtungszimmer  eine  kleine  zur  Erde  abgeleitete 
Alkoholflamme. 

Bezeichnet  man  die  elektromotorischen  Erregungen  zwischen  der 
obem  Condensatorplatte  K  und  dem  ableitenden  Platindraht  Fi  mit 
K\Pi^  zwischen  dem  Platin  und  der  Erde  mit  Pt\E^  zwischen  dem 
Platin  und  der  untern  Kupferplatte  mit  Pt  \  Ki  und  zwischen  letzterer 
imd  der  daraufliegenden  Metallplatte  M  mit  Ki  |  M,  so  ist  der  der 
Ladung  entsprechende  Ausschlag  am  Elektrometer 

Ä  =  aiK  \  Pt  +  Pt  \  E)  —  ßiM  \  Kl  +  Kl  \  Pt  +  Pt  \  E), 

wo  a  and  ß  Constante  sind,  die  von  den  Ableitungsgrössen  der  Plat- 
ten u.  s.  f.  abhängen.  Ersetzt  man  die  Metallplatte  M  durch  eine  zweite 
gleich  grosse  Jlfi,  so  ist  bei  gleichem  Verfahren  der  Ausschlag 

Äi  =  a(K  \  Pt  +  Pt  \  E)  —  ß(Mi  \  Kl  +  Kl  \  Pt  +  Pt  \  El) 

oder  A-  Ai  =  ß{Mi  \  Ki --  M  \  Ki)  =  ß{Mi  \  Ki-^r  ^i  \  M), 

oder  nach  dem  Gesetz  der  Spannungsreihe 

Ä-A,=  ßiM,  I  M). 

Bei  Anwendung  verschiedener  gleichgestalteter  Metallplatten  Mi 
kann  man  so  ihre  elektromotorischen  Kräfte  gegen  einander  vergleichen. 

Die  Metallplatten  wurden  durch  Schleifen  mit  gröberem  und  feinem 
Smirgelpapier  und  wiederholtes  Abwischen  mit  einem  reinen  Handtuch 
oder  durch  Abfeilen  mit  neuen  Feilen  gereinigt,  so  dass  also  feuchte 
Körper,  die  sich  etwa  auf  den  Platten  condensiren  könnten,  vermieden 
waren. 

Bei  Anwendung  einer  frischen  Zinkplatte  betrug  z.  B.  nach  den 
nöthigen  Correctionen  Ä  im  Mittel  —  4,93  Theile  (nach  19  Stunden 
—  4,43),  bei  einer  reinen  Kupferplatte  war  Ai  =  —  0,71,  so  dass  die 
elektromotorische  Kraft  Zu  |  Cu  =  4,22  zu  setzen  ist. 

Zur  Bestimmung  der  elektromotorischen  Wirkung  des  Quecksilbers 
wurde  dasselbe  in  einem  eisernen  Trichter  unter  die  obere  Condensator- 
platte gebracht  und  sonst  in  gleicher  Weise  beobachtet.  So  ergaben 
sich  die  Werthe  der  folgenden  Tabelle,  wo  die  Spannung  Zn  |  Cu  =  100 
gesetzt  ist.  Will  man  die  Spannung  zweier  beliebiger  Metalle  erhalten, 
flo  hat  man  die  neben  ihren  Namen  stehenden  Zahlen  von  einander  zu 
subtrahiren. 
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Gefeilt 

Geputzt 

Nach 
1  bis  2 
Tagen 

Nach 
7  Tagen 

Nach 

2  weiteren 

Monaten 

AI 

Zn.  amalg 

Zd 

Cd 

Pb 

8n 

8b 

Bi 

Neusilber     .... 
Messing 

Hg 

Fe 

8talil 

Gusseisen 

Cu 

Au 

Pd 

Ag 

Coaks    

Platin 

209 

192 
175 
151 
145 
131 
118 

225—220 
200? 
200 
181 
156 
149 
131 
130 
125 
122 
119 
116 
116—108 
116—108 
100 

90 

85 

82 

78 

77 

188 

116 

110 
60 

165 
164 

122 

110 

100 

86 
81 

70 
78 

140 

157 
139 

113 

106 
105 

92 
93 
96 

82 

220  Nach  Ayrton  und  Perry*)  (vgl.  die  Methode  §.259)  sind  die  elek- 

tromotorischen Kräfte  in  Volts  ^)  zwischen  käuflichen  Metallen  resp.  Kohle 
(also  ohoe  besondere  Bearbeitung  ihrer  Oberfläche)  bei  18®  C. : 


0 

Cu 

Fe 

Pb 

Pt 

Sn 

Zn 

Zn, 
amalg. 

Mes- 
sing 

c     .   .   .   . 

0 

0,370 

0,485 

0,858 

0,113 

0,795 

1,096 

1,208 

0,414 

Ou  .    .    .    . 

—0,370 

0 

0,146 

0,542 

—0,238 

0,456 

0,750 

0,894 

0,087 

Fe   ...    . 

—0,485 

—0,146 

0 

0,401 

—0,369 

0,313 

0,600 

0,744 

—0,064 

Pb  .    .    .    . 

—0,858 

—0,542 

—0,401 

0 

—0,771 

—0,099 

0,210 

0,357 

—0,472 

Pt    .    .    .    . 

—0,113 

0,238 

0,369 

0,771 

0 

0,690 

0,981 

1,125 

0,287 

8u   .    .    .    . 

—0,795 

—0,456 

—0,313 

0,099 

—0,690 

0 

0,281 

0,463 

—0,372 

Zu  ...    . 

—1,096 

—0,750 

—0,600 

—0,210 

—0,981 

—0,281 

0 

0,144 

—0,679 

Zn,  amalg. 

—1,208 

—0,894 

—0,744 

—0,357 

—1,125 

—0,463 

—0,144 

0 

—0,822 

Messing     . 

-0,414 

—0,087 

0,064 

0,472 

—0,287 

0,372 

0,679 

0,822 

0 

1)  Ayrton  und  Perry,  Phil.  Transact.  1880,  p.  1  und  Beibl.  4,  p.  665*. 
Andere  Data  auch  von  Hoorweg,  Wiedem.  Ann.  9,  p.  562,  577,  1880*.  — 
^)  Ein  Volt  ist  nahezu  gleich  der  0,89  fachen  Potentialdiä'erenz  an  den  Polen 
eines  Daniell'schen  Elementes  (s.  w.  u.). 
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Trotz  der  grossen  Sorgfalt,  mit  der  die  erwähnten  Bestimmungen  221 
zum  grossen  Theil  ausgeführt  sind,  ist  es  doch  immerhin  noch  nicht 
ganz  sicher,  ob  dieselben  ganz  genau  die  zwischen  den  ganz  reinen 
Metallen  thätigen  elektromotorischen  Kräfte  angeben.  Ebenso,  wie  sich 
die  Oberfläche  der  Metalle  und  ihre  elektromotorische  Kraft  gegen  ein- 
ander nach  längerem  Liegen  an  der  Luft  verändert,. können  die  Metalle 
auch  unmittelbar  nach  dem  Putzen  mit  einer  dünnen  Schicht  von  con- 
densirten  Gasen,  von  Oxyd  u.  s.  f.  bedeckt  sein.  Bei  Anwendung  poröser 
Stofife,  wie  Smirgel,  und  von  Flüssigkeiten,  wie  Alkohol  u.  s.  f.,  werden 
hierbei  auf  die  Metalle  Stofife  gebracht,  die  sich  auf  ihnen  mehr  oder 
weniger  condensiren  und  mit  grosser  Kraft  auf  ihnen  festgehalten  werden. 
Sind  also  bei  den  vorliegenden  Versuchen,  namentlich  von  Hank el,  auch 
die  Metalle  durch  gleiche  Behandlung  auf  möglichst  gleichen  Zustand 
gebracht,  so  ist  doch  der  Einfluss  dieser  störenden  Verhältnisse  der 
Natur  der  Sache  nach  kaum  ganz  zu  vermeiden. 

m 

Den  Einfluss  dieser  Oberflächenänderungen  hat  nach  einer  etwas  222 
abweichenden  Methode  auch  Pellat^)  untersucht. 

Der  Strom  eines  Elementes  wird  durch  einen  Schliessungskreis  ge- 
leitet, in  den  ein  Rheostat  eingeschaltet  ist.  Die  Enden  desselben  werden 
mit  den  in  Form  eines  Condensators  angeordneten  Metallplatten  ver- 
bunden, deren  Potentialdifferenz  gemessen  werden  soll.  Durch  Verände- 
rung der  Länge  des  Rheostaten  wird  die  durch  den  Strom  an  seinen 
Enden  verursachte  Potentialdifferenz  abgeändert,  bis  sie  gleich  und  ent- 
gegengesetzt der  der  Platten  ist,  also  die  eine  oder  andere  derselben 
nach  der  Isolirung  an  einem  HankeP sehen  Elektrometer  keinen  Aus- 
schlag giebt.  Diese  Methode  ist  bis  auf  ^/soo  der  Potentialdifferenz  der 
Dan i eil' sehen  Kette  genau.  Die  elektromotorische  Kraft  ^  zwischen 
den  Metallen  wechselt  mit  der  Behandlung  derselben. 

Zwischen  Zink  und  Kupfer  ist  nach  dem  Putzen  mit  Tripel  und 
Waschen  mit  absolutem  Alkohol  E  =  0,75  Volts,  nach  dem  Abreiben 
mit  Smirgel  und  Waschen  mit  Alkohol  0,9. 

Die  Potentialdifferenz  Cu  |  Au  ist  gleich  0,137  gegen  die  eines  Ele- 
mentes von  Latimer  Clark  (1,457  Volts),  wenn  das  Kupf^  mit  Tripel 
gepatzt  und  mit  absolutem  Alkohol  gewaschen  ist;  sie  ist  nach  kurzem 
oder  langem  Eintauchen  des  Kupfers  in  Schwefelwasserstoffgas  nach  dem 
Waschen  mit  Alkohol  0,201^).  Die  Farbe  zeigte  an,  dass,  wenn  die 
Oberflächenschicht  noch  lange  nicht  die  Dicke  einer  Wellenlänge  betrug, 
die  Aenderung  ihr  Maximum  erreicht  hatte.  —  Eine  mit  feinem  Smir- 
gelpapier  und  mit  Alkohol  abgeriebene  Zinkplatte  giebt  mit  Gold  Zn  |  Au 
=  0,698,  nach  14  Tagen  0,523,  obgleich  das  Zink  noch  blank  ist;  nach 
dem  Abreiben  mit  Tripel  und  Waschen  mit  Alkohol  0,607,  nach  neuem 


')  Pellat,  Compfr.  rend.  80,  p.  990,  1880*;    Beibl.  4,  p.  668*.  —   ^)  Pel 
lat,  Journ.  de  Phys.  10,  p.  68,  1881*. 
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Abreiben  mit  Smirgel  und  Waschen  0,738,  welche  Zahl  mit  der  Zeit 
auf  0,690  sinkt  und  bei  Abreiben  mit  Tripel  und  Alkohol  nicht  wie  vor- 
her 0,607 ,  sondern  0,693 ,  also  grösser  als  vorher  bei  gleicher  Behand- 
lung ist.  Pellat  schliesst  daraus,  dass  diese  Aenderung  nicht  durch 
chemische  Veränderung,  sondern  durch  eine  Art  mechanischer  Härtung 
der  Oberfläche  bedingt  ist.  Auch  bei  anderen  Metallen  hat  er  beob- 
achtet, dass  durch  solche  Härtung  dieselben  positiver  werden,  schnell 
vorübergehend,  wenn  sie  nur  ganz  oberflächlich  ist  (Abreiben  mit  Leinen 
oder  Filtrirpapier),  langsamer,  wenn  sie  tiefer  geht.  Zink  zeigt  dies  am 
stärksten,  Kupfer  weniger,  Blei  noch  weniger.  In  einem  indifferenten 
Gase  nimmt  die  scheinbare  Potentialdifferenz  mit  wachsendem  Druck  zu 
und  kehrt  bei  Aufhebung  desselben  auf  ihren  früheren  Werth  zurück. 
Die  Aenderungen  betragen  höchstens  V35  ^^^  Totalwerthes  und  sind  in 
Sauerstoff  etwas  grösser,  in  Kohlensäure  und  noch  mehr  in  Wasserstoff 
etwas  kleiner  als  in  Luft.  —  Bei  20  bis  30  mm  Quecksilberdruck  ist  der 
Einfluss  der  Natur  des  umgebenden  Gases  kaum  merklich.  Bei  Atmo- 
sphärendruck giebt  der  Sauerstoff  etwas  grössere  Werthe  als  Luft,  Stick- 
stoff oder  Kohlensäure,  Wasserstoff  giebt  dieselbe  Wirkung  wie  Luft  bei 
20  bis  30  mm.  Die  Wirkung  der  Aenderung  des  Druckes  oder  der  Ver- 
tauschung des  Gases  mit  einem  anderen  erfolgt  nicht  augenblicklich, 
sondern  allmählich ,  so  dass  die  Potentialdifferenz  nicht  direct  von  den- 
selben, sondern  von  Aenderungen  der  Oberfläche  herrührt.  —  Mit  stei- 
gender Temperatur  werden  die  Metalle  positiver,  mit  fallender  negativer, 
z.  B.  Kupfer  um  0,03  Volts  zwischen  15^  und  35^.  Eisen  verhält  sich 
ähnlich,  Stahl  ändert  sich  weniger,  Zink  mehr. 

223  Ebenso  wie  die  elektromotorische  Kraft  der  Metalle  unter  einander 

durch  Oxydschichten  geändert  wird,  welche  allmählich  in  der  Luft  auf 
ihrer  Oberfläche  entstehen  können,  wird  dieselbe  auch  geändert,  wenn 
Gase  von  der  einen  von  zwei  gleichartigen  Metallplatten  absorbirt  wer- 
den oder  auch  chemisch  auf  sie  einwirken. 

Legt  man,  nach  E.  Becqueren),  auf  eine  auf  ein Elektroskop  ge- 
schraubte Platinplatte  eine  zweite,  die  bis  auf  ihre  Berührungsstelle  mit 
der  ersten  lackirt  ist,  so  erhält  man,  wenn  die  Platten  längere  Zeit  an 
der  Luft  gestanden  haben,  beim  Trennen  derselben  keine  Anzeige  von 
Elektricitätsen*egung.  Taucht  man  aber  die  obere  Platte  vor  dem  Ver- 
such in  Wasserstoffgas,  so  wird  sie  positiv,  die  mit  Luft  bekleidete  nega- 
tiv; sie  verhält  sich  zu  letzterer  wie  Zink  zu  Kupfer.  —  Werden  beide 
Platten  ganz  lackirt,  so  erhält  man  beim  Einsenken  der  einen  in  Wasser- 
stoff viel  schwächere  Wirkungen. 

Bei  diesem  Versuch  wird  das  Wasserstoffgas  resp.  der  Sauerstoff  der 
Luft  vom  Platin  absorbirt  und  das  mit  Wasserstoff  beladene  Platin  Ptn 


1)  E.  Becquerel,  Compt.  rend.  22,  p.  677,  1846*. 
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ist  gegen  die  mit  Luft  resp.  condensirtem  Sauerstoff  bekleidete  Platte  Pto 
positiy. 

In  ähnlicher  Weise  verhält  sich  eine  in  Chlor  eingesenkte  Silber- 
platte  nach  dem  Herausnehmen  gegen  eine  frische  elektronegativ  ^). 

Sehr  gut  kann  man  diesen  Einfluss  der  umgebenden  Gase  mit  dem 
§.  208  beschriebenen  Apparate  nachweisen,  wenn  man  die  Halbringe  aus 
Kupfer  und  aus  Eisen,  resp.  Zink  bildet  und  den  Apparat  in  einen  Glas- 
kasten einschliesst ').  Während  sich  das  Zink  oder  Eisen  in  der  Luft 
positiv  erweist,  wird  es  bei  Füllung  des  Glaskastens  mit  Schwefelwasser- 
stoff negativ.  —  Ebenso  ist  bei  einem  Ringe  aus  Nickel  und  Kupfer  in 
der  Luft  das  Kupfer  negativ,  in  Chlorwasserstoff  positiv. 

Hierbei  bilden  sich  auf  den  Platten  Schichten  von  Schwefelmetall 
oder  Chlormetall,  welche  noch  mit  Wasserstoff  bedeckt  sein  können,  wo- 
durch zu  den  Erregungen  der  einander  berührenden  Metalle  unter  ein- 
ander noch  die  der  gebildeten  Oberflächenschichten  gegen  die  Metalle 
treten.  Wir  werden  dieses  Verhalten  bei  der  Besprechung  der  Theorie 
der  Elektricitätserregung  durch  Contact  noch  weiter  erörtern. 

Die   Grösse  der  beim  Contact  der  Metalle  unter  gewissen  Bedin-  224 
gungen   erregten   Elektricitätsmengen    lässt    sich    nach  Helmholtz^) 
durch  folgende  Betrachtungen  beurtheilen. 

Verbindet  man  eine  Kupfer-  und  Zinkplatte  und  nähert  sie  einander 
parallel  auf  den  Abstand  e,  so  ist  nach  §.  120  die  Dichtigkeit  4:<'  der 
Elektricität  auf  ihnen  Ö  =  (Vh —  Fa)/43re,  also  bleibt  das  Product  öe 
bei  Aenderung  der  Entfernung  der  Platten  constant.  Dieses  Product 
aus  der  Dichtigkeit  der  Elektricitäten  und  Entfernung  der  Platten  nennt 
man  das  Moment  der  elektrischen  Doppelschicht. 

Für  die  Einheit  der  Fläche  ist  die  auf  die  Bildung  der  Doppel- 
schicht verwendete  Arbeit 

V.(n-F„)tf  =  2«eö«  =  ^^"Zy'- 

o7te 

Diese  Arbeit  kann  durch  die  Anziehung  der  mit  einander  verbundenen 
Platten  bei  ihrer  Annäherung  geleistet  werden,  eventuell  durch  eine 
entsprechende  Wärmeänderung,  wenn  die  Platten  einander  gegenüber- 
gestellt und  dann  erst,  z.  B.  durch  einen  Draht,  verbunden  werden  (ver- 
gleiche §.  210). 

Um  die  Grösse  der  obigen  Arbeit  zu  beurtheilen,  nehmen  wir  die 
Platten  kreisförmig  vom  Radius  R.  Wir  setzen  Vb  —  Va  =  E.  Dann 
ist  43r(5  =  E/e  und  die  Elektricitätsmenge  auf  jeder  Platte 


xR^ö  = 


4e 


^)  VergL  F.Ezner,  Wied.  Ann.  9,  p. 591,  1880*.  —  ^)  J.  Brown,  Natme 
18,  p.  12,  1878*;  Phü.  Mag.  [5]  7,  p.  109,  1879*.  —  »)  Helmholtz,  Wied. 
Ann.  7,  p.  337,  1879*. 
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Werden  die  Platten  ohne  Entladung  völlig  von   einander  getrennt, 

80  ist  die  Dichtigkeit  dieser  Elektricität  im  Abstand  Q  von  der  Mitte 

der  Platten 

Rö 

und  ihr  Potential 

RE  ' 

Setzen  wir  R  =  10  cm,  c  =  1.10-«mm;  so  ist  F=  39  270 000  ^. 
Nach  W.  Thomson  kann  eine  Batterie  von  5510  Daniel  1' sehen  Ele- 
menten zwei  sehr  schwach  gekrümmte  Platten  so  stark  laden,  dass  ein 
Funken  von  ^/g  cm  Länge  zwischen  ihnen  übergeht.  Ist  in  obiger  Formel 
E  gleich  der  elektromotorischen  Kraft  eines  Daniell'schen  Elementes 
und  die  Schlagweite  der  Potentialdifferenz  proportional  zu  setzen,  so 
würde  durch  obige  Potentialdifferenz  zwischen  den  Platten  und  einer 
zur  Erde  abgeleiteten  ein  Funken  von  891  cm  Länge  übergehen  können. 

Da  nun  in  der  That  nach  den  §.217  u.  flgde.  erwähnten  Versuchen 
die  elektromotorische  Kraft  Zn  |  Cu  u.  s.  f.  mit  der  des  Dan iell^ sehen 
Elementes  D  von  gleicher  Grössenordnung  ist  (etwa  Zn  |  Cu  =  0,79  Z>), 
so  könnte  man  durch  die  beim  Contact  der  Körper  erregten  Elektrici- 
täten  sehr  bedeutende  Wirkungen  erzielen. 

Hebt  man  aber  zwei  auf  einander  liegende  Metallplatten  von  Kupfer 
und  Zink  u.  dgl.  m.  von  einander  ab,  so  ist  es  nicht  möglich,  ihnen  dabei 
ihre  volle  Ladung  zu  bewahren,  da  sie  sich  nicht  plötzlich  von  einander 
trennen  lassen,  sondern  die  in  ihnen  angehäuften  Elektricitäten  ihrem 
letzten  Trennungspunkt  zuströmen  und  sich  daselbst  zum  grossen  Theil 
wieder  vereinen.  Je  nach  der  Art  des  Abhebens  können  hierbei  grosse 
Unregelmässigkeiten  eintreten.  Besteht  dagegen  die  eine  Platte  aus  einem 
Nichtleiter,  einer  Glas-  oder  Ilarzplatte,  so  findet  dies  nicht  statt,  und 
so  kann  man  sich  wohl  die  sehr  bedeutenden  Elektricitätsmengen  er- 
klären, welche  bei  den  elektrostatischen  Versuchen  in  der  Elektrisir- 
maschine  u.  s.  f.  erregt  Werden. 


b)  Nichtleiter. 

225  Entsteht  bei  der  Berührung  schlechter  Leiter  oder  guter  mit  schlech- 

ten Leitern  ebenfalls  eine  Elektricitätserregung,  so  ist  dieselbe  doch  direct 
viel  unsicherer  nachzuweisen,  als  die  beim  Contact  der  Metalle.  Die 
an  einander  gebrachten  Körper  berühren  sich  stets  nur  an  relativ  wenigen 
Stellen  direct,  an  denen  sich  die  durch  die  elektrische  Scheidungskraft 
getrennten  Elektricitäten  anhäufen.  In  den  Nichtleitern  werden  dieselben 
von  diesen  Punkten  nicht  fortgeleitet  und  erlangen   daselbst  schon   in 
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sehr  kleinen  Mengen  eine  so  grosse  Dichtigkeit,  dass  die  der  Scheidungs- 
kraft entsprechende  Potentialdifferenz  hergestellt  ist.  Ist  der  eine  der 
beiden  Körper  ein  Leiter,  so  können  auch  in  ihm  sich  nicht  grössere 
Quantitäten  Terhreiten,  als  an  den  Contactstellen  im  Nichtleiter  mit  ent- 
gegengesetztem Vorzeichen  angehäuft  sind. 

Die  älteren  Versuche,  analog  den  Vol tauschen  Fnndamentalyer-  226 
Bachen  die  Elektricitätserregungen  durch  Aufdrücken  von  Metallplatten 
aaf  verschiedene  pulverformige  und  getrocknete  Substanzen  zu  bestimmien, 
konnten  deshalb  nur  wenig  befriedigende  Resultate  ergeben.  Häufig  blieb 
dabei  auch  Pulver  an  der  abgehobenen  Platte  hängen  oder  dieselbe 
wurde  mit  der  Hand  ableitend  berührt,  wodurch  Fehlerquellen  eintraten. 
So  wurden  bei  den  Versuchen  von  D  a  v  y  ^)  Kupfer ,  Zink ,  Zinn  positiv 
bei  Berührung  mit  Säuren,  z.  B.  Bemsteinsäure ,  Borsäure,  Phosphor- 
säare,  negativ  bei  Berührung  mit  Alkalien  und  Erden,  z.  B.  Kalk;  sie 
blieben  unelektrisch  bei  Berührung  mit  neutralen  Salzen. 

Auch  als  Fechner^)  von  einer  geglätteten  Schwefelplatte  eine 
Kupfer-  oder  Zinkplatte  nach  Berührung  mit  der  Hand  möglichst  ohne 
Reibung  abhob,  wurden  sie  positiv,  die  Schwefelplatte  negativ;  beim  Ab- 
heben von  Kreide  ebenso,  aber  schwächer  positiv;  beim  Abheben  von 
Glas  und  calandrischem  Späth  negativ  u.  s.  f.  Ebenso  fand  Munk^), 
als  er  in  einen  hohlen  Papiercylinder  schlecht  leitendes  Quecksilber- 
oxydol  brachte,  denselben  auf  eine  Zinkscheibe  stellte  und  sie  erwärmte, 
nm  den  Cylinder  zu  trocknen,  dass  bei  Auflegen  einer  feuchten  Scheibe 
Papier  auf  den  Cylinder  und  Andrücken  an  eine  Kupferplatte  letztere 
negativ  wurde.  Derselbe  Versuch  gelang  auch,  nur  mit  schwächerer 
Elektricitatserregung,  ohne  Anwendung  des  Papiers.  Feuerstein  verhielt 
sich  ebenso.  Freilich  ist  sehr  schwer  zu  entscheiden,  ob  nicht  bei  allen 
diesen  Versuchen  zurückbleibende  Feuchtigkeit  die  Elektricitatserregung 
bedingt. ' 

Direct  lässt  sich  die  Elektricitatserregung  hierbei  zeigen,  indem  man  227 
eine  elektrische  Aluminiumhalbnadel  mit  Spiegel  (von  einem  Quadrant- 
ej^ktrometer)  über  der  Trennungsfläche  einer  auf  Seidenfäden  ruhenden, 
halb  aus  einem,  halb  aus  einem  anderen  Isolator  bestehenden  Platte  (vgl. 
Fig.  73)  aufhängt.  Die  Nadel  schlägt  dann  nach  der  einen  Seite  aus,  wo- 
bei man  hinlängliche  Zeit  zu  warten  hat,  bis  die  durch  zufallige  Berüh- 
ningen  bedingten  Ladungen  verschwunden  sind.  So  ist  Glas  positiv  gegen 
Wachs,  Harz,  Paraffin,  Schwefel;  Schwefel  gegen  Zink  und  Vulcanit. 
Hängt  man  ebenso  in  ein  Thomson'  sches  Quadrantelektrometer,  dessen 
Quadranten  entgegengesetzt  geladen  sind,  eine  halb  aus  Glas,  halb  aus 


*)  Davy,  Ann.cleCbim.  63,  p.  230,  1807*.  Gehler'B  Wört6rb.4,  p.618*.— 
^  Fechner.Galvanismus,  p.  21, 1829*.  —  3)  Munk  af  Eosenschöld,  Pogg. 
Ann.  35,  p.  57,  1835*. 
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Siegellack  bestehende  Nadel,  so  erweist  sich  nach  10  Tagen  die  Glas- 
hälfte positiv,  die  Siegellackhälffce  negativ  ^). 

228  Bei  einigen  quantitativen  Versuchen  bringen  Ayrton  undPerry*) 
in  ein  mit  heissem  Oel  umgebenes  Luftbad  einen  flachen  kupfernen  Teller, 
auf  welchem  auf  drei  kleinen  Glasstücken  von  0,191  cm  Dicke  eine  Zink- 
platte von  12,8  cm  Durchmesser  ruht.  Letztere  ist  durch  einen  aus  dem 
Luftbad  herausgeführten  Streifen  von  gleichem  Metall  und  einen  Draht 
mit  dem  Elektrometer  verbunden.  Das  Büd  eines  von  dem  Spieg^el  des 
Elektrometers  erleuchteten  Spaltes  fallt  auf  eine  mit  Papier  bedeckte 
horizontale  rotirende  Walze  und  seine  Lage  wird  durch  einen  Bleistift 
markirt,  um  so  die  zeitlichen  Aenderungen  der  Ladung  kennen  zu  lernen. 

Befand  sich  Paraffin  zwischen  den  Platten,  so  zeigte  sich  bei  hoher 
Temperatur  eine  Ladung,  die  bei  Yergleichung  mit  einem  Element  von 
Latimer  Clark  sich  bei  einigen  Graden  über  dem  Schmelzpunkt  zu 
0,73  bis  0,75  Volts  ergab  und  von  Temperaturänderungen  wenig  be- 
einflusst  wurde.  Bei  Anwendung  von  getrockneter  Guttapercha  stieg  mit 
wachsender  Temperatur  die  elektromotorische  £j:aft  bis  etwa  0,789  Volts. 
Ebonit  gab  nur  eine  Ladung  durch  seine  Zersetzung  in  der  Hitze,  Kaut- 
schuk bei  190^  eine  elektromotorische  Kraft  von  etwa  0,17,  bei  100* 
von  0,36  Volts ;  Schellack  von  28^  aufsteigend  eine  fast  constante  elektro- 
motorische Kraft  von  1,12  Volts.  —  Die  hier  beobachteten  Spannungen 
sind  gleich  der  Summe  der  Spannungen  Cu|F  +  F|Zn,  wo  F  die  zwischen- 
gebrachten Körper  darstellt.  Letztere  wirken  entweder  wie  jeder  metal- 
lische Leiter,  so  dass  z.  B.  die  Potentialdifierenz  bei  Anwendung  von 
Paraffin  und  Guttapercha  nahe  der  zwischen  Zink  und  Kupfer  direct 
ist;  oder  sie  enthalten  durch  den  Strom  zusetzbare  Bestandtheile  oder 
Unreinigkeiten,  wo  sich  ganz  andere  Werthe  ergeben. 

229  Auch  die  folgenden  Erscheinungen  beruhen  auf  der  Elektricitäts- 
erregung beim  Contact  und  der  Trennung  heterogener  Körper. 

Schmilzt  man  Schwefel,  Wachs  oder  Harze  in  Glasgefassen  und 
lässt  sie  erstarren,  so  erweisen  sie  sich  nachher  negativ  elektrisch'). 
Metallschalen  erhalten  dabei  verschiedene  Ladungen^).  Metalle,  Blei, 
Zinn,  Zink  in  Glasgefässe  gegossen  und  erstarrt,  sind  nach  dem  Heraus- 
nehmen negativ  *),  ebenso  Chocolade  beim  Erstarren  in  Zinnformen  ^) ;  ein 
Platintiegel,  in  dem  geschmolzenes  und  erstarrtes  schwefelsaures  Kupfer- 
oxydkali sich  zusammenzog,  ist  positiv^).  Nur  für  sich  geschmolzene 
und  erstarrte  Substanzen,  z.  B.  eine  am  einen  Ende  erweichte  Siegellack-, 

1)  Jos.  Thomson,  Proceed.  Boy.  Boc.  Lond.,  25,  p.  169, 1876*;  Phil.  Mag. 
[5]  3,  p.  389*;  Beibl.  1,  p.  404,  1877*.  —  »)  Ayrton  u.  Perry,  Proceed.  Roy. 
Soc.  27,  p.  219,  1878*;  Beibl.  3,  p.  495*.  —  »)  Gray,  Phil.  Transact.  1732, 
p.  285*.  —  *)  Aepinns,  Tentamen  Üieoret.  electr.  p. -66, 1738*.  —  *)  Wilcke, 
•  Abh.  der  schwed.  Akad.  Deutsch  von  Kästner  für  das  Jahr  1769,  p.  321, 
1772*.  —  «)Henley,  Cavallo  compl.  treatise  1,  p.  8*.  Biess,  Beibel.  2, 
p.  402*.  —  7)  Böttger,  Pogg.  Ann.  50,  p.  43,  1840*. 
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oder  Harzstange  u.  s.  f.,  geben  dagegen  keine  Elektricitat  ^).  -  (Vgl.  auch 
die  Yersuche  von  Hankel  im  Capitel  Thermoelektricität.) 

Für  mesBende  Versuche  befestigte  BecquereP)  in  der  Dreh  wage  230 
an  einer  durch  den  Deckel  hindurchgehenden  verticalen,  abgeleiteten 
Enpferröhre  einen  horizontalen  Kupferring,  gegen  welchen  die  glatten 
oder  polirten  Krystallplatten  u.  s.  f.  durch  einen  zweiten  unteren  Ring 
Yon  2  cm  Durchmesser  mittelst  dreier  Schrauben  gegengepresst  wur- 
den. Conaxial  zur  Kupferröhre,  ging  durch  den  Boden  der  Dreh  wage 
eine  Glasröhre,  welche  oben  eine  dünne  Korkscheibe  trug  und  von 
unten  durch  einen  hoch  und  nieder  zu  stellenden,  andererseits  ver- 
schieden belasteten  Hebel  gehoben  wurde,  so  dass  die  Korkscheibe  mit 
verschiedenem  Druck  gegen  die  Krystallplatte  gedrückt  wurde.  Nach 
der  Trennung  derselben  wurde  mittelst  eines  Charniers  die  Korkscheibe 
mit  ihrer  Fläche  vertical  gestellt  und  so  dem  unelektrischen  oder  vor- 
her schon  geladenen  Probescheibchen  von  Rauschgold  gegenübergebracht. 
Nach  Bestimmung  der  Trennungsgeschwindigkeit,  bei  der  das  Maximum 
der  Elektricitätserregung  erzielt  wurde,  waren  bei  derselben  die  Ladun- 
gen L  dem  Druck  D  nahezu  proportional.  So  war  z.  B.  beim  Andrücken 
der  Korkscheibe  an  eine  Kalkspath-  oder  Schwerspathplatte 


Kalkspath 

, 

Schwerspath 

D 

1kg         2          3 

4 

2         3         4 

6 

L 

X              3,4      4,6 

6 

D. 

2,1       3,1      4,2 

6,1 

Aehnliche  Resultate  zeigten  Hyalin  und  Gyps,  von  denen  letzterer 
eine  etwa  drei  Mal  schwächere  Ladung  gab  als  Kalkspath. 

Vermindert  man  während  des  Aneinanderliegens  der  Scheiben  den  . 
Anfangsdruck,  so  sinkt  die  Spannung  nach  der  Trennung  nicht  sofort  auf 
den  dem  niederen  Druck  entsprechenden  Werth,  so  dass  die  Erregung 
jedenfalls  nicht  thermischen  Ursprunges  ist. 

Da  bei  wachsendem  Druck  immer  mehr  Stellen  der  Korkscheibe  mit 
der  Krystallplatte  in  Contact  kommen,  so  muss  die  Ladung  der  ersteren 
dabei  wachsen,  indess  dürfte  sie  bei  höheren  Drucken  ein  Maximum 
erreichen. 

Drückt  man  eine  an  einem  isolirenden  Glas-  oder  Schellackstab  be-  231 
festigte  Metallplatte  auf  eine  Stelle  eines  Nichtleiters,  z.  B.  einer  Ebonit- 
scheibe, hebt  sie  ab  und  untersucht  sie  an  einem  Elektroskop,  so  erweist 
sie  sich  nur  sehr  schwach  geladen.  Diese  Ladung  kann  indess  bis  zu 
einem  Maximum  verstärkt  werden,  wenn  man  die  Platte  wiederholt  auf 
frische  Stellen  des  Nichtleiters  drückt,  an  denen  von  Neuem  die  elek- 
trische Scheidungskraft  wirkt.    Das  Maximum  ist  erreicht,  wenn  bei  der 


*)  Beccarift,  ElettriciBmo  artif. ;  auch  van  Marum  u.  TrooBtwyk,  Joum. 
dephys.  33,  p.  248,  1788*.  —    2)  Becquerel,  Trait^  d'^lect.  2,  p.  100,  1834*. 
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letzten  Berührung  das  Potential  in  der  nichtleitenden  Platte  Null  wird, 
und  die  Differenz  der  Potentiale  zwischen  der  in  der  Metallplatte  auf- 
gehäuften Elektricität  und  dem  unelektrischen  Nichtleiter  gleich  ist  der 
durch  die  elektrische  Scheidungskraft  für  sich  erzeugten  Potentialdiffe- 
renz. Wäre  die  Berührung  hierhei  genau  dieselbe,  wie  beim  ersten  Con- 
tact,  so  erhielte  die  leitende  Platte  gerade  die  doppelte  Ladung  wie  an- 
fangs. Da  aber  die  Zahl  der  einander  berührenden  Punkte  sich  bei 
jedem  Contact  ändert,  mithin  auch  die  Elektricitätsvertheilung,  so  ist 
dieses  Yerhältniss  nie  exact  zu  erreichen. 

Insofern  die  Reibung  eines  Körpers  an  dem  anderen  wesentlich  in 
einer  Aenderung  ihrer  Contactstellen  besteht,  kann  durch  dieselbe  eine 
gleiche  Steigerung  der  elektrischen  Ladung  wie  bei  wiederholten  Con- 
tacten  hervorgerufen  werden.  Neben  der  Arbeit,  welche  der  Wärme- 
erzeugung bei  der  Reibung  äquivalent  ist,  würde  noch  eine  Arbeit  ver- 
zehrt werden,  welche  an  den  auf  einander  folgenden  Contactstellen  der 
Trennung  der  in  den  einander  berührenden  Körpern  erzeugten  Elektri- 
citäten  entspricht.  Inwiefern  dabei  die  Reibungswärme  selbst  das  elektro- 
motorische Verhalten  der  Körper  beeinflusst,  ist  vorläufig  eine  secundäre 
Frage. 

232  In  der  That  zeigen  sich  bei  der  Elektricitätserregung  durch  Rei- 

bung ganz  ähnliche  Verhältnisse,  wie  beim  Contact  heterogener  Körper. 

Zunächst  entwickeln  sich  bei  denselben  ebenso  wie  beim  Contact 
stets  gleiche  Mengen  der  beiden  entgegengesetzten  Elektricitäten. 

Sodann  ist  die  Verbreitung  der  Elektricitäten  auf  den  geriebenen 
Körpern  cet.  par.  dieselbe,  wie  wenn  sie  mit  der  Reibungsfläche  nur  in 
Contact  waren. 

Dies  lässt  sich  aus  folgenden  Versuchen  von  Riess^)  ableiten: 

In  eine  Glasröhre  wurde  ein  mit  einer  Ledermanchette  versebener 
Messingstempel  eingesetzt,  der  an  einem  Ende  eines  langen,  mit  einem 
Glasgriff  versehenen  Metallstabes  angebracht  war.  Wurde  der  Stempel 
nur  um  seine  Axe  gedreht,  so  erwies  sich  der  Metallstab  unelektrisch. 
Wurde  die  Röhre  aus  zwei  Längshälften  gebildet,  und  wurden  sie  von 
dem  Stempel  abgehoben,  so  waren  sie  positiv,  der  Stempel  negativ  elek- 
trisch. 

Stellte  femer  Riess  ein  mit  Quecksilber  gefülltes  Glas  mit  kupfer- 
nem Boden  auf  ein  B ohne nb erger 'sches  Elektroskop  und  senkte  in 
das  Quecksilber  eine  Stange  von  Glas,  Harz,  Kautschuk,  so  gab  dem 
obigen  Verhalten  entsprechend  das  Elektroskop  keinen  Ausschlag,  ob- 
gleich eine  Reibung  des  Quecksilbers  sowohl  an  der  eingesenkten  Stelle 
wie    auch    an  dem  Glase  stattfand,    wohl  aber  beim  Herausheben  der 


')  Riess,  Berliner  Monatsber.  1876,  p.  301*;    Abhandl.  2,  p.  170*;  Pogg. 
Ann.  160,  p.  588,   1877*. 
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Stange,  die  auch  für  sich  geprüft  eine  dem  Quecksilber  entgegengesetzte 
Ladung  zeigte. 

Wie  bei  den  Yolta' sehen  Fundamentalyersuchen  bleibt  also  auch 
die  bei  der  Reibung  erzeugte  Elektricität  fast  ausschliesslich  an  der 
Contactstelle  der  geriebenen  Körper.  In  dem  vorliegenden  Fall  tritt  dies 
um  so  mehr  ein,  als  die  auf  dem  Nichtleiter  erregte  Elektricität  völlig 
auf  die  Contactstelle  beschränkt  ist  und  somit  eine  um  so  grössere  An- 
ziehung auf  die  in  dem  Leiter  erregte  daselbst  ausübt. 

Auch  die  übrigen  §.  231  entwickelten  Consequenzen  kann  man  an  233 
weiteren  Versuchen  von  Riesa  (1.  c.)  prü£en. 

Wurde  ein  mit  Leder  überbundener ,  unten  flacher  Metallcylinder, 
etwa  in  Form  eines  Gewichtstückes  von  etwa  40  cm  Durchmesser,  oben 
an  einem  mit  Schellack  überzogenen  Glasstab  befestigt,  auf  eine  grosse 
Ebonitplatte  gesetzt,  um  etwa  3  cm  fortgezogen,  seine  Ladung  am  Sinus- 
elelctrometer  geprüft,  wurde  er  dann  auf  eine  frische  Stelle  der  Ebonit- 
platte gestellt,  wieder  3  cm  fortgezogen  u.  s.  f.  und  so  n  Mal  an  ver- 
schiedenen Stellen,  so  wuchsen  die  Ablenkungen  des  Sinuselektrometers 
Ä  wie  folgt: 

j  n  =     1         2  4  8 

^  =     1  1,45         1,67  1,93. 

Bei  directem  Fortschieben  des  reibenden  Gewichts  um  8  X  3  cm  ergab 
sich  gleich  der  letztere  Werth.  Bei  weiteren  Reibungen  änderte  sich  dieser 
Werth  nicht  mehr  bedeutend.  Bei  einem  anderen  Versuch,  wo  das  Ge- 
wicht mit  Blei  belastet  war  und  dasselbe  um  1X3,  8x3  und  144x3 cm 
fortgeschoben  wurde,  waren  die  Ablenkungen  1,  1,93  und  2,38. 

Beim  Hinführen  des  Reibers  über  eine  grössere  unelektrische  Stelle 
der  geriebenen  Fläche  steigt  also  die  in  ersterem  angehäufte  Elektricitäts- 
menge  bis  zu  einem  Maximum,  ganz  entsprechend  den  Ausführungen 
des  §.231. 

Wird  der  Reiber  immer  wieder  auf  derselben,  also  bereits  elektri- 
sirten  Stelle  der  Ebonitplatte  um  3  cm  vorwärts  geschoben ,  so  erreicht 
er  eine  viel  kleinere  Ladung,  als  wenn  er  über  immer  neue  un elektrische 
Stellen  hingeführt  wird.  So  war  in  diesem  Fall  bei  gleichen  Verhält- 
nissen wie  in  der  Reihe  I 

w  =     1         2  4  8       " 

A  =     1         1,14         1,14         1,09. 

Aehnliches  ergab  sich,  als  der  Reiber  um  1,  2,  4,  8  Mal  60  Grade  um 
seine  Axe  gedreht  wurde.  Die  Elektricitätsmengen  in  ihm  waren  7,6, 
7,3,  8,1,  7,0.  Auch  dies  entspricht  völlig  den  Verhältnissen  beim  Con- 
taci  Die  Differenzen  der  Zahlen  können  von  der  Ungleichheit  der  Grösse 
und  Beschaffenheit  der  wirklich  zur  Berührung  kommenden  Stelleu  her- 
rühren. 

14* 
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234  Wird  der  Reiber  während  des  Hinüber f üb rens  über  verschieden 
lange  Strecken  der  Unterlage  oder' bei  wiederholten  gleichen  Reibungen 
an  verschiedenen  Stellen  derselben  abgeleitet,  sodann  nach  den  verschie- 
denen Reibungen  isolirt  und  am  Elektrometer  geprüft,  so  zeigt  er  nahe 
gleiche  Ladungen.  Es  folgt  dies  daraus,  dass  durch  die  Ableitung  das 
Potential  im  Leiter  Null  wird,  also  in  Folge  der  Gontactwirkung  in  dem 
Nichtleiter  stets  wieder  das  gleiche  Potentialniveau,  mithin  auch  die 
gleiche  Elektricitätsmenge  erregt  wird. 

Wird  der  Reiber  isolirt  über  die  Fläche  in  einzelnen  Reibungen 
oder  in  einem  grösseren  Zuge  hingeführt,  wo  er  sich  also  während  der 
Reibung  mit  einer  immer  grr^sseren  Elektricitätsmenge  ladet,  dann  am 
Ende  seiner  Bahn  abgeleitet,  isolirt  abgehoben  und  geprüft,  so  erweist 
er  sich  immer  schwächer  elektrisch.    So  war  z.  B. 

n  =  1,  4,  8,  24,  A  =  15,3,  9,2,  3,0,  1,2». 
Da  hierbei  das  Potential  im  Nichtleiter  allmählich  auf  Null  sinkt,  kann 
bei  der  Ableitung  auch  im  Leiter  nur  immer  weniger  Elektricität  zurück- 
bleiben. 

Bei  verschiedener  Belastung  des  Reibers  (ihit  483  und  868  gr)  er- 
gaben sich  keine  sicheren  Resultate;  einmal  erhielt  man  bei  geringerer, 
das  andere  Mal  bei  grösserer  Belastung  grössere  Elektricitätserregungen. 
Der  Grund  liegt  nur  in  zufälligen  Aenderungen  der  Gontactfläche. 

235  Schon  ältere  Versuche  von  Peclet^)  zeigen,  dass  die  Ladung  an 
einander  geriebener  Körper  bis  zu  einem  Maximum  von  den  äusseren 
Versuchsbedingungen  unabhängig  ist  und  nur  durch  die  Natur  der  ein- 
ander berührenden  Stoffe  bestimmt  wird. 

Auf  den  Cylinder  einer  Cylinderelektrisirmaschine  drückt  ein  durch 
zwei  verticale  Leitstäbe  am  seitlichen  Gleiten  behindertes  und  mit  Ge- 
wichten belastetes  Reibzeug.  Von  den  Aufsaugkämmen  führt  ein 
Draht  zu  einem  in  einer  Glasröhre  isolirten  horizontalen,  am  Ende  in 
einen  dünnen  Stahldraht  mit  Metallknopf  auslaufenden  Metallstab.  Am 
Stahldraht  hängt  frei  in  der  Luft  ein  Elektroskop,  bestehend  aus  zwei 
neben  einander  hängenden,  unten  mit  Eorkkugeln  versehenen  Stroh- 
halmen, von  denen  der  eine  in  der  verticalen  Lage  festgestellt  ist,  der 
andere  sich  in  der  zum  Stahldraht  senkrechten  Ebene  drehen  kann.  Die 
Ablenkung  wird  während  der  Drehung  des  Cylinders  von  Minute  zu 
Minute  an  einen»  auf  die  Glasröhre  aufgeschobenen  Theilkreis  durch  eine 
entfernte  Oefinung  hindurch  beobachtet.  Die  Versuche  wurden  mit  ver- 
schiedenen Reibzeugen,  Papier,  verkupfertem,  versilbertem  Papier,  Blei, 
Wachstaffent,  Seide,  Hammelfell,  schwarzem  Sammet,  auch  mit  den  zwei 
letzten  Stoffen  und  einem  Harzcylinder  angestellt,  auch  bei  verschieden 
schweren  Kugeln  des  Elektroskops,  um  sich  von  den  Ablenkungen  selbst 
unabhängig  zu  machen. 


1)  P6clet,  Ann.  de  Chim.  et  Phys.  [2]  57,  p.  337,  1834*. 
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Bei  Wiederholung  desselben  Versuchs  ergaben  sich  bei  gehöriger 
Festigkeit  aller  Theile  des  Apparats  stets  nahezu  die  gleichen  Resultate. 

Bei  längerem  Gebrauch  stieg  stets  die  Ablenkung  des  Elektro- 
meterpendelfl  bis  zu  einem  je  nach  der  Natur  des  Reibzeugs  verschiede- 
nen, nachher  constant  bleibenden  Maximum,  indem  sich  das  Reibzeug 
dem  Cylinder  allmählich  anpasste  resp.  eine  höhere  Temperatur  annahm. 
Bei  verschiedenen  Geschwindigkeiten  des  Cylinders  (1  bis  8),  verschieden 
starken  Belastungen  (1  bis  10,2  kg)  des  Reibzeuges,  verschiedener  Ober- 
fläche (40  und  144  qcm),  verschiedener  Dicke  (1  bis  40  Stanniol-  oder 
1  bis  11  Taffetblätter  u.  s.  f.)  desselben,  auch  bei  rollender  und  gleiten- 
der Reibung  war  die  zu  erzielende  Ladung  am  Elektrometer  von  allen 
diesen  Bedingungen  nahezu  unabhängig.  Nur  bei  kleinen  Geschwindig- 
keiten und  geringen  Drucken  zeigte  sich  eine  Abnahme,  die  wohl  auf 
äussere  Verluste  zu  schieben  ist,  ebenso  bei  sehr  vielen  Lagen  der  das 
Reibzeug  bildenden  Platten  und  stärkerer  Krümmung  seiner  Contact- 
fläcbe,  wobei  indess  der  Austausch  der  dem  Cylinder  erth  eilten  Elektri- 
cität  mit  der  des  Reibzeuges  an  ihrer  Trennungsstelle  einen  secundären 
Eiiifluss  ausübt. 

EUemach  werden  wir  nicht  umhin  können,  den  Ursprung  der  bei  236 
der  Reibung  entwickelten  Elektricität  als  identisch  mit  dem  der  Elektri- 
cität  bei  der  einfachen  Berührung  heterogener  Körper  anzusehen,  so 
lange,  als  nicht  zwingende  Gründe  für  die  gegentheilige  Annahme  auf- 
gefuuden  werden.  Wenn  sich  zuweilen  abweichende  Resultate  beim  Rei- 
ben und  Berühren  der  Körper  ergeben,  also  z.  B.  Messingplatten  beim 
Reiben  auf  gefirnisster  Seide  sich  positiv,  beim  Aufsetzen  auf  dieselbe 
negativ  laden  ^)  u.  s.  f. ,  so  ist  dies  kein  Beweis  gegen  die  erwähnte 
Uebereinstimmung ,  sondern  kann  auf  sehr  geringen  Oberflächenände- 
rungen  beruhen  (siehe  den  folgenden  Paragraphen). 

Die  Versuche  über  die  Elektricitätserregung  durch  Reibung  sind  237 
insofern  sehr  unsicher,  als  einmal  die  geringsten  Oberflächenverände- 
ningen  der  geriebenen  Körper  ihr  gegenseitiges  Verhalten  vollständig 
verändern  können,  sodann  auch  die  direct  erzeugten  Elektricitäten  vor 
der  Prüfung  der  geriebenen  Körper  schon  mehr  oder  weniger  fortgeleitet 
werden  oder  sich  gegenseitig  ausgleichen  können,  je  nachdem  die  ge- 
riebenen Körper,  die  Halter  oder  die  umgebende  feuchte  Luft  leiten. 

Zwei  Körper  von  ganz  gleicher  Oberflächenbeschaffenheit  sollten 
beim  Reiben  keine  Elektricitätsentwickelung  geben,  gleichviel,  ob  beide 
gleiche  Oberflächen  haben  oder  der  eine  eine  kleinere  Oberfläche  besitzt, 
welche  auf  der  grösseren  Fläche  des  anderen  entlang  geführt  wird;  denn 
auch  im  letzten  Fall  berühren  sich  in  jedem  Moment  stets  gleiche  Flächen 


')  Libes,  Journ.  de  Paris  an  13,  p.  208.    Eiess,  Beibel.  2,  p.  403%  auch 
Volpicelli,  Atti.  N.  Lincei,  12,  8.  Mai  1859 ;  Arch,  des  sc.  phys.  [2]  7,  p.  187, 1860*. 
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beider  Körper  und  so  liegt  gar  kein  Grund  der  Elektricitatsvertheilung 
nach  der  einen  oder  anderen  Richtung  vor.  Dennoch  hat  man  in  Folge 
sehr  geringer  Unterschiede  der  Oberflächenbeschaffenheit  beim  Beiben 
zweier  scheinbar  gleicher  Körper  entgegengesetzte  elektrische  Ladungen 
derselben  bemerkt,  so  z.  B.  beim  Aneinanderreihen  der  Kiele  zweier 
roher  Gänsefedern,  zweier  Stücke  Spiegelglas,  zweier  Seidenbänder ^), 
zweier  quer  über  einander  hingeführter  Flanellstreifen  ^)  u.  s.  f. 

238  Sehr  deutlich  treten  die  Einflüsse  geringer  Oberflächenänderungen  bei 

der  Reibung  des  Glases  hervor.  So  werden  die  schlecht  leitenden  Flächen 
von  länger  an  der  Luft  gestandenen  Gläsern  positiv  durch  Reiben  mit 
den  meisten  Körpern  (mit  Ausnahme  von  Edelsteinen,  Pelz  der  Raub- 
thiere  und  struppigem  Menschenhaar),  ziemlich  leitende  matte  Glasflächen 
dagegen  positiv  durch  Reiben  mit  Wachstaffet,  Schwefel,  Metallen,  Alko- 
hol, Aether  und  Harzen,  negativ  mit  Wolle,  Federkielen,  Holz,  Papier, 
der  Hand  und  den  auch  glatte  Glasflächen  negativ  elektrisirenden  Kör- 
pern 8).  Entsprechend  wird  eine  mit  einer  matten  Glasplatte  geriebene 
glatte  positiv,  erstere  negativ.  Frische  Oberflächen  ungebrauchter  Gläser 
leiten  die  Elektricität  und  werden  beim  Reiben  wenig  elektrisch. 

Wird  die  eine  Hälfte  eines  Glasstabes  etwa  eine  Minute  lang  in 
einer  Weingeistflamme  (oder  einer  Flamme  von  Oel,  Aether,  Phosphor, 
Schwefel,  Kohle,  Kohlenoxyd,  Wasserstoff)  erhitzt,  so  wird  sie  nach 
Heintz^)  nach  dem  Erkalten  bei  gelinder  Reibung  mit  Wolle  oder 
Leder  oder  Siegellack,  Seide,  Stanniol,  Zink,  Eisen,  Blei,  Kupfer,  Silber, 
Platin,  Gold  stark  negativ,  die  andere  Hälfte  wird  dagegen  beim  Reiben 
positiv.  Durch  Abreiben,  Abwaschen  mit  Alkohol  und  Kalilauge  ver- 
schwindet der  Einfluss  des  Erhitzens.  Mit  trocken  oder  mit  Fett  auf 
Leder  gestrichenem  Kienmeyer'schem  Amalgam  gerieben  wird  das  Glas 
in  allen  Fällen  positiv. 

Wie  Erhitzung  wirkt  Eintauchen    des  Glasstabes   in   concentrirte 
Schwefelsäure,  Chlorwasserstoffsäure,  Salpetersäure,  Waschen  mit  destil- 
lirtem  Wasser  und  Trocknen.     Alkalien  wirken  nicht  in  gleicher  Weise 
ebensowenig  Wasserdämpfe  oder  heisse  Kohlensäure. 

Wie  Glas  verhalten  sich  Bergkrystall,  Kalkspath,  Gyps  und  Schwer- 
spath  gegen  die  Flamme. 

In  allen  diesen  Fällen  werden  die  auf  der  Oberfläche  des  Glases 
condensirten  Schichten  fortgeschafft  resp.  durch  andere  ersetzt.  Dem 
entsprechend  kann  auch  eine  Glasplatte  bei  schwachem  Reiben  mit  ge- 
walztem Blei,  Kattun,  Leinwand  positiv,  bei  starkem  Reiben  negativ 
elektrisch  werden^). 


*)  Bergmann,  Oposcala  phys.,  Lipa.  1788,  5,  p.  372,  374,  394*.  —  ^  Fa- 
rad ay,  Exp.  res.,  §.2142*.  —  «)  Encyolop.  metrop.  Lond.  1830.  Electr.  p.  121. 
Riesa,  Reibel.  1,  p.  379*.  —  *)  Heintz,  Pogg.  Ann.  59,  p.  305,  1843*.  — 
*)  Pöclet,  Ann.  de  Chim.  et  Phys.  57,  p.  373,  1834*. 
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Aehnliche  Verschiedenbeiten  zeigen  sich  bei  scheinbar  geringen  239 
Aenderungen  der  Oberfläche  des  Körpers,  mit  welchem  das  Glas  gerieben 
wird.  Beim  Hin-  und  Herreiben  eines  Glasstabes  mit  dem  Pelz  der 
Hinterbeine  und  des  Halses  einer  Wildkatze  wird  derselbe  positiv,  beim 
Reiben  nur  in  einer  Richtung  negativ,  in  letzterem  Fall  mit  dem  Pelz 
des  Rückens  positiv.  Mit  dem  Pelz  der  Hinterbeine  leicht  gerieben,  wird 
das  Glas  negativ,  unter  starkem  Druck  gerieben  positiv  ^).  Aehnlich  wird 
Glas  beim  Peitschen  mit  frischen  Haaren  negativ,  beim  Hindurchziehen 
durch  eine  Haarschlinge  positiv.  Mit  todtem  Haar  wird  das  Glas  stets 
positiv  *). 

Matt  geschliffenes  oder  durch  die  Flamme  gezogenes  Glas  wird  hier- 
bei immer  negativ.  —  Mit  einem  Fuchsschwanz  gerieben,  wird  das  Glas 
stete  positiv. 

Eine  glatte  Porcellanröhre  wird  durch  Reiben  mit  Wolle  oder  Seide 
positiv,  eine  rauhe  negativ.  Reibt  man  eine  rauhe  Porcellanröhre  mit 
geschwefeltem  Kautschuk,  so  wird  sie  anfangs  positiv,  dann  bei  starkem 
Reiben  negativ  und  nachher  ebenso  bei  schwachem  Reiben,  wohl  weil 
etwas  Schwefel  oberflächlich  hängen  bleibt  ^), 

Verschiedene  Sorten  Papier  verhalten  sich  ebenfalls  beim  Reiben 
sehr  verschieden,  auch  beim  starken  und  schwachen  Reiben ;  indess  sind 
die  Resultate  ganz  individuell.  Rauhes  Packpapier  wird  beim  Reiben 
mit  glattem  Maschinenpapier  stets  positiv,  mit  der  Hand  negativ  ^)  (ent- 
gegen der  Annahme  von  Coulomb,  der  das  z.  B.  mit  Seidenzeug  ge- 
riebene Papier  stets  positiv  fand).  Erwärmtes  Schreibpapier  wird,  an 
weissem  oder  abgenutztem  schwarzen  Seidenzeug  gerieben,  negativ,  mit 
neuem  schwarzen  Seidenzeug  positiv  u.  s.  f.  Im  Allgemeinen  sollen  dabei 
nach  Coulomb  diejenigen  Flächen  meist  positiv  werden,  deren  Theilchen 
beim  Reiben  am  wenigsten  aus  ihrer  Gleichgewichtslage  gedreht  werden, 
also  glatte  oder  stärker  gepresste  Gewebe  gegenüber  den  rauhen').  — 
Eine  Schreibfeder  wird  beim  leichten  Schlagen  gegen  trockenes  Segel- 
tach negativ,  beim  Durchziehen  durch  eine  Falte  positiv^)  u.  s.  f. 

Streicht  man  ein  Haar  eines  Gemsbartes  von  der  Wurzel  zur  Spitze, 
so  wird  es  positiv,  bei  entgegengesetzter  Richtung  (wenigstens  die  ersten 
Male)  negativ.  Die  Haare  können  so,  in  einen  Federhalter  gefasst,  als 
Elektroskop  gebraucht  werden,  indem  sie  nach  der  Reibung  von  elek- 
trisirten  Körpern  angezogen  oder  abgestossen  werden^). 

Hartgummi  wii'd  durch  langsames  Streichen  mit  einem  Leintuch 
oder  der  Hand  negativ,  durch  schnelles  poöitiv.  Gyps  wird  durch  Reiben 
mit  weisser  Seide  auf  dem  Hauptblätterdurchgang  positiv,  auf  dem  zwei- 
ten, der  Glasglanz  zeigt,  negativ  u.  s.  f.  ^). 


*)  Hagenbach,   Carl's  Rep.  8,  p.  65,  1872*.   —   ^)  Wilcke,  Abh.  d.  k. 


Wied.  Ann.  5,  p.  143,  1877*. 


j 


216  Elektricitätserregung  durch  Nichtleiter. 

Durch  geringe  Oherflächenveränderungen  erklären  sich  auch  die 
§.  236  erwähnten  Versuche  von  Lihes. 

240  SchiesshaumwoUe,  CoUodium,  Pyroxylinpapier  ^),  auch  Baumwollen- 
oder  Leinen-  oder  Hanfzeug,  welches  durch  längeres  Einsenken  in  eine 
Mischung  von  5  Thln.  concentrirter  Schwefelsäure  und  3  Thln.  concen- 
trirter  Salpetersäure  nitrirt  und  dann  gewaschen  und  getrocknet  worden 
ist^),  wird  durch  Reihen  mit  fast  allen  Körpern  stark  negativ  (s.  §.  243). 

Ein  an  einem  P förmigen  Glasstah  aufgehängter,  durch  die  Hand 
gezogener  Streifen  Pyroxylinpapier  kann  wegen  seiner  stark  negativen 
Erregung  als  Elektroskop  dienen;  zwei  solche  neben  einander  gehängte 
Streifen  stossen  sich  nach  dem  Durchziehen  durch  die  Hand  sehr  stark  ab. 

241  Länger  aufbewahrte  Guttapercha  wird  auf  der  Oberfläche  graublau, 
namentlich  nachdem  sie  erhitzt  worden  ist.  Der  blaue  Ueberzug  läset 
sich  abreiben  und  durch  Schwefeläther  und  Terpentinöl  abwaschen,  nicht 
durch  Alkohol. 

Die  so  beschlagene  Guttapercha  wird  beim  Reiben  mit  fast  allen 
Körpern  positiv,  ausser  mit  Glimmer,  Diamant,  Pelzwerk,  während  ge- 
wöhnliche Guttapercha  nur  durch  Schiessbaumwolle,  Collodium  und  elek- 
trisches Papier  positiv,  durch  alle  Körper  negativ  wird*). 

Ebenso  werden  vulcanisirte  Kautschuk-  und  Ebonitplatten  beim 
Reiben  mit  Pelzwerk  sehr  stark  negativ  elektrisch.  Nach  längerer  Zeit 
oxydirt  sich  indess  in  Folge  der  Ozonbildung  beim  Elektrisiren  und  der 
Einwirkung  des  Sauerstoffs  der  Luft  der  Schwefel,  und  die  gebildete 
Schwefelsäure  zieht  Wasser  an,  wodurch  die  Platten  unbrauchbar  werden 
und  leiten.  Durch  Putzen  mit  Magnesiapulver  kann  man  ihre  Wirksam- 
keit so  ziemlich  wieder  herstellen. 

Eine  in  Wasser  gelegene  Harzstange  wird  durch  Reiben  mit  dem 
Finger  erst  positiv  elektrisch.  Reibt  man  immer  in  demselben  Sinne,  so 
wächst  die  positive  Erregung  bis  zu  einem  Maximum,  nimmt  dann  bis 
zu  Null  ab,  und  zuletzt  wird  die  Erregung  dauernd  negativ^). 

242  In  sehr  trocknen  warmen  Zimmern  kann  durch  die  Reibung  der 
Fussbekleidung  auf  dem  Teppich  so  starke  negative  Elektricität  in 
ersterer  erregt  werden,  dass  man  aus  den  Bewohnern  der  Zimmer  Fun- 
ken ziehen  kann^).  Diese  Erscheinungen  können  auf  elektrometrische 
Versuche  störend  einwirken;  man  kann  dann  ein  Elektroskop  durch  Be- 


1)  Schönbein,  Pogg.  Ann.  68,  p.  159,  1846*.  —  2)  Meynier,  Compt. 
rend.  26,  p.  44,  1848*.  —  8)  Ries s,  Pogg.  Ann.  91,  p.  489,  1854*;  Abb.  1, 
p.  392;  siehe  auch  Farad ay,  Phil.  Mag.  [3]  32,  p.  165,  1848*;  Pogg.  Ann. 
74,  p.  154*.  —  *)  Volpicelli,  Atti  dei  nuovi  Lincei  11, p.  143,  1858*.  Cimento 
8,  p.  86,  1858*;  C.  R.  46,  p.  535;  ibid.  48,  p.  954,  1854*.  —  ^)  Loomis,  Sillim. 
J.  [2]  10,  p.  321*;  Krönig.  J.  1,  p.  206,  1850*;  Pogg.  Ann.  100,  p.  599,  1857*; 
Silliman's  J.  [2]  26,  p.  58,  1858*;  auch  John,  ibid.  p.  62*;  auch  J.  Schnei- 
der, Pogg.  Ann.  101,  p.  309,  1857*. 
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rühren  des  Knopfes  nicht  ganz  entladen,  sondern  nur,  wenn  man  zu- 
gleich mit  der  Gasleitung  des  Hauses  leitend  verbunden  ist^). 

In    Folge    der    höchst   veränderlichen  Verhältnisse    sind  auch  die  243 
mannigfachen  Angaben  über  die  Mektrisirung  der  Metalle  bei  der  Bei- 
bang an  schlechten  Leitern  sehr  unsicher  und  oft  einander  widersprechend. 
Wir  begnügen  uns  deshalb  mit  den  folgenden  Angaben  ^). 

Nach  de  la  Rive')  werden  alle  Metalle,  auch  wenn  sie  oxydirt 
sind,  beim  Reiben  mit  der  Hand,  £lfenbein,  Kork,  Kautschuk  und  Harz 
negativ.  Wird  bei  starker  Reibung  die  Oxydschicht  durch  den  Reiber 
fortgenommen  und  haftet  an  demselben,  so  kann  dann  das  Metall  positiv 
werden.  So  werden  Würfel  von  3  cm  Kante  von  Wismuth,  Blei,  Zinn, 
Zink,  Eisen  beim  Reiben  ihrer  eben  gereinigten  Oberflächen  in  trockner 
Luft  negativ,  in  feuchter  Luft  erwärmt  beim  Reiben  ihrer  ganzen  Fläche 
positiv,  an  den  Kanten  negativ  u.  s.  f. 

Ein  weisses  Seidenband,  an  der  Kante  eines  blank  polirten  Metall- 
gefasses  oder  gegen  ein  rauhes  Gefass  gerieben,  wird  negativ,  an  der 
ebenen  Fläche  positiv,  ein  schön  schwarz  gefärbtes  Seidenband  stets  ne- 
gativ*). 

Zink-,  Kupfer-,  Messingplatten,  unter  Tonbildung  mit  dem  Violin- 
bogen gestrichen,  werden  negativ,  ohne  Tonbildung  positiv;  Kupfer- 
platten, mit  weisser  Seide  geschlagen,  werden  positiv,  gestreift  negativ  ^), 

Hartgummi ,  Schellack ,  Pyroxylinpapier ,  CoUodium  werden  beim 
Reiben  mit  elektronegativen  Metallen,  Platin,  Gold,  Palladium,  Silber, 
auch  Kienmayer'schem  Amalgam  positiv,  mit  elektropositiven,  Zink, 
Cadmium,  Eisen,  negativ  elektrisch^).  Schiessbaum  wolle  wird,  mit 
Spiegelamalgam  gerieben,  positiv  (nach  Hagenbach  negativ). 

Beim  Eintauchen  von  Glas,  Siegellack,  Bernstein,  Doppelspath  in  244 
Qaecksilber  beobachtete  C  a  n  t  o  n  ^)  stets  eine  negative  Ladung  des  Queck- 


1)  Wheatstone,  Phil.  Mag.  [4]  40,  p.  128,  1870*.  Die  in  ähnlicher 
Weise  durch  ihre  Beibung  stattfindende  Elektricitätsentwickelimg  an  Treib- 
riemen ist  vielfach  beobachtet  worden,  z.  'B.  von  Holmes  and  Bachauan, 
Mech.  Mag.  55,  p.  155,  1851*;  Phil.  Mag.  [4]  1,  p.  581,  1851*;  ebenso  von  Pa- 
pier in  Papierfabriken ,  namentlich  wenn  es  gut  getrocknet  von  erhitzten  Unter- 
lagen abgezogen  wird  (vgl.  Hankel,  Pogg.  Ann.  55,  p.  477,  1842*;  Dwight, 
8illim.  J.  1,  p.  427,  1846*;  Poppe,  Dingl.  J.  103,  p.  353,  1847*;  Joulin. 
Compt  rend.  76,  p.  1299,  1478,  1873*  u.  A.).  —  2)  Pacinotti  (N.  Ciraento  [2] 
13,  p.  5,  14,  p.  128*)  hat  verschiedene  Metalldrähte  anf  nichtleitenden  Platten 
gerieben  und  ihre  Ladungen  bestimmt;  auch  die  Ladung  der  Platten  mittelst 
Mennigeschwefelpulver  beobachtet.  Er  verband  auch  zwei  heterogene  Metall- 
drahte gabelfbrmig  und  rieb  ihre  freien  Enden  gleichzeitig.  Der  eine  Strich  er- 
wies sich  dann  durch  das  Aufpulvern  positiv,  der  andere  negativ.  So  war  z.  B. 
auf  Schwefel  gerieben  von  folgenden  Metallen  stets  das  erste  positiv :  Gu ,  Ag, 
Pt,  An,  G  —  Bi,  Ni,  Pb  —  Zn,  Fe,  AI  u.  s.  f.  Indess  traten  Unregelmässig- 
keiten ein;  auch  sind  die  Versuchsbedingungen  complicirt.  —  ^  de  la  Bive, 
KbLuniv.,  59,  p.  13*;  Pogg.  Ann.  37,  p.  506*.  —  *)  Coulomb,  Biot,  Trait^de 
phya.  [2],  p.  354*.  —  6)  Fritsch,  Wied.  Ann.  5,  p.  143,1877*.  —  «)  Poggen- 
dorf,  Pogg.  Ann.  131,  p.  631,  1867*.  —  T)  Ganton,  Phil.  Trans.  1762,  p.  461*. 
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Silbers,  was  ihn  zu  Anwendung  des  Zinnamalgams  bei  der  Elektrisir- 
maschine  führte.  Dessaignes^)  erhielt  beim  Eintauchen  von  Glas- 
Stäben  in  Quecksilber  je  nach  der  Reinheit  des  letzteren  variable  Resul- 
tate. Sowohl  die  Oxydation  wie  die  Erhöhung  der  Temperatur  verstärken 
die  Erregung.  Aehnlich  verhalten  sich  Schwefel,  Siegellack,  Seide,  Wolle. 
Wie  geringe  Oberflächenänderungen  hierbei  wiederum  von  Einfluss 
sind,  hat  Riess^)  gezeigt,  indem  er  Quecksilber  aus  einem  Holzgefass 
in  eine  eiserne,  auf  dem  Teller  eines  Fechner-Bohnenberger'schen 
Elektroskops  stehende  Schale  fliessen  liess.  Gebrauchte  Glasstäbe  er- 
regten dasselbe  positiv,  gereinigte  negativ,  wobei  die  Geschwindigkeit 
des  Eintauchens  keinen  Einfluss  hatte. 

245  Auch  durch  Abreiben  mit  Schwefel  wird  die  Elektrisirung  der  Me- 
talle geändert.  Messing  wird  beim  Reiben  mit  allen  Körpern  negativ, 
ausser  mit  Pyroxylinpapier  und  mit  Schiessbaum  wolle ,  wo  es  positiv 
wird.  Nach  dem  Abreiben  mit  Schwefel  wird  es  aber  negativ,  obgleich 
Schwefel  selbst  beim  Reiben  mit  Schiessbaumwolle  positiv  wird  3).  Wird 
das  Messing  mit  Smirgelpapier  abgerieben  oder  durch  eine  Weingeist- 
flamme gezogen,  so  verliert  es  diese  Eigenschaft.  Aehnlich  verhält  sich 
Kupfer.  Durch  Behandeln  mit  Schwefelwasserstoff  erhält  das  Messing 
nicht  dieselbe  Eigenschaft,  wie  durch  Abreiben  mit  Schwefel;  ebenso- 
wenig werden  die  natürlichen  Schwefelkupferverbindungen  durch  Reiben 
mit  Schiessbaum  wolle  negativ. 

246  Die  von  H  a  u  y  ^)  beobachteten  Elektrisirungen  verschiedener  Mine- 
ralien beim  Reiben  mit  Wolle  können  zum  Theil  von  thermoelektrischen 
Erregungen  durch  die  dabei  stattfindende  Erwärmung  herrühren.  Da- 
nach wurde  z.  B.  positiv:  Axinit,  Arragonit,  Alaun,  Augit,  Analzim, 
Anhydrit,  Anthophyllit,  Asbest,  Borazit,  Weissbleierz,  Bitterspath,  Bitter- 
salz, Bergkryfftall ,  Bleivitriol,  Borax,  Chabasit,  Cölestin,  Chrysoberyll, 
Cy anit ,  Ghiastolith ,  Doppelspath ,  Datolith ,  Dichroit ,  Diamant ,  Diallag, 
Euklas,  Essonit,  Epidot,  Flussspath,  Fraueneis,  Feldspath,  Glauberit, 
Granat,  Glimmer,  Hornblende,  Hypersthen,  Ichthyophtalm ,  schwefelsau- 
res Kali,  Kochsalz,  Kryolith,  Kreuzstein,  Kieselzinkerz,  Lomonit,  Meso- 
typ,  Malachit r  Magnesia,  Nephelin,  Olivenerz,  Prehnit,  Pinit,  Peta- 
lit.  Spargelstein,  Schwerspath,  Strontianit,  Salpeter,  Sapphir,  Spinell, 
Smaragd,  Stilbit,  Salmiak,  Sodalith,  Staurolith,  Topas,  Turmalin,  Tita- 
nit,  Tungstein,  Triphan,  Vesuvian,  Witherit,  Wemerit,  Wawellit,  Zirkon, 
Zinnstein.  Negativ  werden:  Anthracit,  Arsenkies,  Bernstein,  Bleiglanz, 
Roth-,  Braun-,  Grün-,  Gelbbleierz,  Blende,  Chromeisenstein,  Columbeisen, 
Ceroxyd  (schwach),  Erdpech,  Eisenkies,  Eisenglanz,  Eisenpecherz,  Eisen- 


^)  Desaaignes,  Ann.  de  Chim.  et  Phys.  2,  p.  59,  1816*.  —  ^)  Biess, 
Reibungselektricität,  §.  922,  2,  p.  374*.  —  »)  Hagenbach,  1.  c.  —  *)  Hauy, 
Ann.  de  Chim.  8,  p.  383,  1818*,  von  Biess  alphabetisch  geordnet  Beibel.  §.923, 
2,  p.  374*. 


Spannungsreihen .  219 

TÜriol,  Erdkobalt,  Fahlerz,  Glaserz,  Graubraunsteinerz,  Graphit,  Honig- 
stein, Kupfemickel,  Kupferkies,  Kupfervitriol,  Kupferglanz,  Kupferlasur, 
Knpfersmaragd,  Lievrit,  Manganglanz,  Magnetkies,  Octaedrit,  Phosphor-  • 
kapfererz,  Quecksilberhomerz ,  Retinasphalt,  Rotheisenstein ,  Rothgül- 
tigerz, Rauschgelb,'  Rothkupfererz,  Rutil,  Schwefel,  Spiessglanzsilber, 
Schwefelkies,  Grauspiesglanzerz,  Talk,  Uranpecherz,  Uranglimmer,  Was- 
serblei, Wolfram,  Würfelerz,  Yttrotantal,  Zinnober. 

Von  an  einander  geriebenen  frischen  und  trocknen  Holzscheiben 
wird  die  härtere  meist  negativ,  z.  B.  Ebenholz,  dann  Orange,  Kiefer, 
Linde,  Birke  u.  s.  f.  i).  Die  Versuche  sind  ziemlich  unsicher,  schon  wegen 
des  Feuchtigkeitsgehaltes. 

Auch  für  die  Erscheinungen  der  Reibung  hat  man  die  Körper  in  Span-  247 
nongareihen  zu  ordnen  versucht,  in  denen  ein  jeder,  gerieben  mit  einem 
vorher  genannten,  negativ,  mit  einem  folgenden  positiv  elektrisch  wird. 
Bei  dieser  Anordnung  ist  man  von  der  Annahme  ausgegangen,  dass 
jeder  einzelne  Körper  eine  bestimmte,  von  seiner  Natur  abhängige,  ver- 
schieden starke  Anziehung  gegen  die  beiden  Elektricitäten  ausübt.  Diese 
Reihen  haben  indess  nur  einen  sehr  relativen  Werth,  da,  wie  erwähnt, 
scheinbar  sehr  unbedeutende  Einflüsse  die  Stellung  der  Körper  in  ihnen 
ändern  können.  Wir  begnügen  uns  deshalb  mit  der  Aufzählung  der 
Reihen  von  Wilcke,  Faraday,  Riess  und  Gaugain. 

W  i  1  c  k  e  *) :  Glas,  Wollentuch,  Federkiele,  Holz,  Papier,  Lack,  weisses 
Wachs,  mattes  Glas,  Blei,  Schwefel,  Metalle. 

Faraday:- Katzen-  und  Bärenfell,  Flanell,  Elfenbein,  Federkiele, 
Bergkrystall,  Flintglas,  Baumwolle,  Leinwand  (Segeltuch),  weisse  Seide, 
Hand,  Holz,  Lack,  Metalle  (Fe.  Cu,  Messing,  Sn,  Ag,  Pt),  Schwefel. 

Nach  Riess  ist  die  Reihe  der  elektronegätivsten  Körper:  Metalle, 
Eantschuk,  Siegellack,  Schwefel,  Guttapercha,  elektrisches  Papier,  Gollo- 
diam,  Schiessbaumwolle. 

Eine  ähnliche  Reihe  ist  von  Gaugain')  aufgestellt  worden.  Da 
aUe  Metalle,  mit  Schwefel  gerieben,  negativ,  mit  Guttapercha ^ positiv 
werden,  stellt  Gaugain  Mischungen  der  beiden  Körper  her,  durch  die 
bei  der  Reibung  das  eine  Metall  positiv,  das  andere  negativ  wird.  Er 
findet  in  dieser  Weise  die  Reihe 

+  AI;  Cd,  Zn,  Pb;  Fe,  Sn;  Cu,  Bi;  Sb;  Ag;  Pt;  Hg,  Au,  Pd.  — 

Bei  anderen  Isolatoren  ändert  sich  die  Reihe;  z.  B.  wird  mit  Schellack 
geriehenes  Wismuth  positiv,  Eisen  negativ. 


^)  Fechner,  Resultate  der  Pflanzenanalysen ,  Leipzig,  p.  259,  1829*.  — 
IZuewt  von  Wilcke,  Phil.  Transact.  1759,  abridg  11,  p.401*;  Herbert,  Bit- 
ter, Hektr.  System  250,  Leipz.  1805*;  Young,  Sect.  on  nat.  philo».,  London 
1807,  2,  p.  426*;  Fa-raday,  Exp.  Res.,  §.  2141*;  vgl.  auch  Bitter,  Elektr. 
Syrtem.  p.  113,  1805*.  Die  weitere  Literatur  hierübei*  sowie  das  Folgende  siehe 
Eie«g,  2,  §.  707  bis  935*.  —  8)  Gaugain,  Compt.  rend.  59,  p.  493,  1864*; 
Ann.  de  Chim.  et  Phys.  [4]  6,  p.  25,  1865*. 
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Indess  zeigen  sich  häufig  Abweichungen.  So  wird  Flanell,  mit  Ebo- 
nit gerieben,  positiv,  Ebonit  mit  Glas  positiv,  aber  Flanell  mit  Glas  ano- 
maler Weise  negativ*).  Solche  Abweichungen  dürften  wohl  weniger  auf 
die  elektrolytische  Natur  des  einen  oder  anderen  der  drei  Körper  selbst '), 
als  auf  die  Feuchtigkeit  des  Flanells  zurückzuführen  sein  (vergl.  §.  268). 

248  Die  ziemlich  unbestimmten  Elektricitätserregungen ,  welche  man 
beim  Schaben  und  Schneiden  verschiedener  Stofife,  Kork^),  Harz,  Wachs, 
Talg,  Knochen,  Zucker,  Siegellack,  Eis,  Kohle,  Holz  u.  a.  beobachtet  hat, 
wenn  man  die  Späne  auf  einen  isolirten  Teller  fallen  liess ,  der  sich  da- 
bei zuweilen  bis  zum  Funkengeben  lud*),  rühren  wohl  nur  von  der  Rei- 
bung der  Substanzen  gegen  den  schabenden  Körper  her.  Sie  sind  häufig 
verschieden,  je  nachdem  der  schabende  Körper  rund  oder  scharf  ist^), 
wobei  im  ersten  Fall  die  Elektricitäten  sich  zwischen  dem  schabenden  und 
geschabten  Körper  anders  vertheilen,  als  wenn  letzterer  seine  Elektricität 
theilweise  durch  die  Schneide  an  die  Späne  wieder  abgeben  kann.  Die  beim 
Zusammenpressen  der  beiden  Hälften  eines  zerschnittenen  Korks  ^),  beim 
Zerreissen  von  Glimmer-  7)  und  Gypsblättern,  Zerschlagen  von  Kalkspatb, 
Zucker  (der  dabei  im  Dunklen  leuchtet),  auch  Zerbrechen  von  Siegellack, 
Harz  u.  s.  f.  wahrgenommenen  Elektricitätserregungen  können  nur  von 
einer  Unhomogeneität  der  getrennten  Flächen  herrühren,  da  sonst  kein 
Grund  vorläge,  warum  die  eine  oder  andere  Elektricität  sich  gerade  nach 
der  einen  Seite  bewegte ;  es  sei  denn,  dass  bei  der  Zerreissung  Temperatur- 
änderungen aufträten  und  die  untersuchten  Körper,  z.  B.  Krystalle,  thermo- 
elektrisch  wären. 

Auch  die  Elektricitätsentwickelung  beim  Zerspringen  einer  über 
einen  Ring  gespannten  Blase  durch  Auspumpen  der  Luft  unter  derselben 
kann  auf  Reibung  der  feuchten  Luft  u.  s.  f.  daran  beruhen  ^). 

Auf  Reibungen  im  Inneren  zwischen  nicht  homogenen  Th eilen 
dürfte  auch  die  von  Springt)  beobachtete  Elektricitätserregung  beim 
Dehnen  von  vulcanisirten ,  vom  überflüssigen  Schwefel  befreiten  Kaut- 
schukplatten beruhen. 

249  Ebenso  unbestimmt  sind  die  Resultate  über  die  Elektricitätserregung 
bei  der  Reibung  von  Pulvern  an  Flächen  oder  unter  einander. 


1)  Guthrie,  Chem. News  41,  p.  131,1880*.  Aehnliche  Abweichungen  siehe 
Hoorweg,  Wied.  Ann.  9,  p.  562,  577,  1880*.  —  ^)  Ayrton,  ibid.  p.  179*.  — 
^)  Canton,  Saxtorph,  Elektricitätslehre  1,  p.  539*.  —  *)  Volta,  CoUezionedelle 
opere  1  [2],  p.  259, 1816*.  —  ß)  Auch  Wilson,  Nicholson  J.  4,  p.49;  Gilb.Ann. 
17,  p.  205,  1804*.  Vassalli,  Güb.  Ann.  7,  p.  498,  1801*.  —  «)  Becquerel, 
Trait^  d'^1. ,  Paris  1834,  2,  §.  13*.  —  7)  Nicholson,  Phil.  Transact  1789, 
p.  283*.  —  8)  Duprez,  Bullet,  de  Brux.  12  [2],  p.  142;  Arch.  de»  sc.  phys.  et 
nat.  2,  p.  289,  1846*.  —  »)  Spring,  Bullet,  de  l'Acad.  Belg.  [2]  41,  p.  1024*; 
Katurforsch.  1876,  p.  370*.  Dass  eine  gedehnte  elektrisirte  Platte  beim  Anfheben 
der  Spannung  scheinbar  unelektrisch  wird,  könnte  wohl  davon  herkommen,  dass 
die  Elektricitäten  sich  nur  auf  der  Oberfläche  in  grösserer  Dichtigl^eit  anlaufen 
und  so  zu  den  benachbarten,  ihnen  im  Ganzen  näheren  Leitern  entladen  können. 
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Bentelt  man  verschiedene  Pulver  durch  ein  Sieb  oder  durch  Leinenzeug 
oder  lässt  sie  auf  Flächen  von  Papier,  Metall  u.  s.  f.  entlanggleitefi  und 
dann  auf  ein  mit  einer  ebenen  Metallplatte  statt  des  Knopfes  versehenes 
Elektroskop  fallen,  so  weist  die  Ladung  desselben  die  elektrische  Er- 
regung des  Pulvers  nacb,  vorausgesetzt,  dass  nicht  auch  derContact  des 
Palvers  mit  der  Platte  des  Elektroskops  eine  wesentliche  Ladung  des- 
selben bedingt^).  Bei  der  Unbestimmtheit.. der  Bedingungen  genüge  es, 
eine  Beobachtungsreihe  von  Kortum^)  anzuführen,  nach  der  durch  ein 
Sieb  von  Silber,  durch  Mousselin,  weissen  und  schwarzen  Tafifet,  Haartuch 
gesiebte  Pulver  von  kohlensauren  Alkalien  positiv,  trockne  Säuren  ne- 
gativ ,  die  Vitriole ,  Erden ,  ausser  Kalk ,  negativ  werden ,  während  nach 
Cavallo*)  Harz-  und  Schwefelpulver,  gegen  Papier,  Glas  oder  Metall, 
auch  Harz  [Faraday^)]  gerieben,  negativ,  Glaspulver  gegen  Papier 
negativ,  gegen  Metall  positiv  werden  u.  s.  f. 

Von  mehr  praktischem  Interesse  ist  die  Ladung  zweier  gemischter  250 
Pulver,  z.  B.  von  Mennige  und  Schwefel,  beim  Durchbeuteln  durch 
Gaze  u.  s.  f.  Wird  auch  jedes  Pulver  einzeln  hierbei  negativ ,  so  über- 
wiegt doch  ihre  Elektricitätserregung  bei  ihrer  wechselseitigen  Reibung; 
der  Schwefel  wird  negativ,  die  Mennige  positiv  (vgl.  §.  4).  Pulvert 
man  sie  daher  über  eine  Harzfläche,  der  man  an  verschiedenen  Stellen 
durch  Berührung  mit  geriebenen  Körpern  (oder  mit  den  Knöpfen  zweier 
entgegengesetzt  geladener  Leydener  Flaschen)  die  entgegengesetzten 
Elektricitäten  ertheilt  hat,  so  färben  sich  die  negativen  Stellen  roth  in 
Folge  der  Anziehung  der  positiven  Mennige,  die  positiven  gelb  durch 
den  angezogenen  negativen  Schwefel.  In  gleicher  Weise  kann  nach- 
gewiesen werden,  dass  Drachenblut  allein  beim  Durchbeuteln  positiv, 
Gummigutti  negativ  wird.  In  einer  Mischung  von  beiden  wird  ersteres 
negativ,  letztere  positiv.  Durch  Bestäuben  mit  derartigen  Pulvergemischen 
kann  man  sehr  gut  die  Ladung  verschiedener  Stellen  eines  Körpers  mit 
dieser  oder  jener  Elektricität  beobachten  ^). 

Auch   die  beim  Verpuffen  und  Zerspritzen  von  Salzen  in  erhitzten  251 
Platintiegeln  u.  s.  f.  erzeugten  Elektricitäten  beruhen  nur  auf  der  Tren- 
nung der  dabei  in  Berührung  kommenden  heterogenen  Körper. 

Verpufft  oxalsaures  Silberoxyd   durch  Erhitzen  mit  einem  Brenn- 
glas auf  dem  Teller^)  eines  Goldblattelektroskops  oder  durch  Erhitzen 


*)  In  ähnlicher  Weise  kann  beim  Gegenblasen  eines  Pulvers  aus  der  Mün- 
dung eines  Blasebalgs  gegen  eine  Platte  sowohl  die  Reibung  in  ersterer  als 
attcS  die  an  letzterer  ^ektricitätserregend  wirken.  Vergl.  die  Versuche  von 
Bennet,  Phil,  transact.,  1787,  p.  26*,  und  Volta  (mit  Eispulver  und  Schnee), 
Colleaone  2,  p.  263,  1816*.  —  2)  Kortum,  Voigt»s  Mag.  10  [2],  p.  13*;  auch 
Singer,  Encycl.  metrop.  1 830,  p.  123*.  —  »)  Cavallo,  Corapl.  treat.  2,p.  75*. — 
*)  Faraday,  Exp.  Res.,  §.  2138*.  —  ^)  Villarsy,  Joum.  gön^ral  de  France 
1788;  Voigt's Magazin  8  [4],  p.  176*;  Gersdorf,  Gilb.  Ann.  17,  p.  201,  1804*.— 
•iDoebereiner,  Gilb.  Ann.  67,  p.  332,  1821*. 
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in  einem  mit  demselben  verbnndenen  Platinlöffel'},  eo  wird  d&sselbe 
stark  negativ  elektrisch,  nicht  aber,  wenn  die  Zeretänbung  der  Prodncte 
und  ihre  Reibung  am  Teller  des  Elektroskops  durch  ein  übergelegtes 
UhrgUs  gehindert  wird.  Ein  Dach  von  Drahtgaze  aber  dem  Salz  ladet 
eich  positiv.  Oxaleaures  Qneckailberoxydul  verhält  eich  ebenso,  ab«r  sehr 
schwach,  ebenso  oxalsaures  Kupferoiydammoniak.  Knallailber,  dnrch 
Schwefelsäure  oder  ein  Brennglas  auf  dem  Tellur  des  Elektroskops  explodirt, 
ladet  dasselbe  positiv,  beim  Erhitzen  im  glühenden  Löffel  nicht*).  Knall- 
gold,  pikrinsaurer  Baryt,  pikrinsaurea  Kali  oder  NatroD  geben  keine 
Ladung,  wohl  aber  citrouen saures  Silber  und  in  Stanniol  gewickeltes  und 
befenchtetes  salpetersaures  Kupfer,  welches  das  Elektroskop  negativ  ladet '). 
Wird  chromsanres  Ammoniak  oder  fumarsaures  Silber  in  einem 
Platinlöffelchen  erhitzt,  welches  mit  einem  Bohneuberger'scheii  Elek- 
troskop verbunden  ist,  so  wird  letzteres  stark  positiv,  die  aufsteigenden 
Wasserdämpfe  negativ.  Ebenso  verhält  flieh  geschmolzenes  salpetersanrea 
Animon,  dem  man  eine  Messerspitze  Zink-  oder  Cadmiumsp&ne  bei  der 
Entwickelnng  von  Stickoxydul  zusetzt*). 


II.    Ein  fester  Körper  und  eine  Flüssigkeit 


!  Die  Elektricitätserregung 

nächst  eines  Metalls  mit  einer 
Fig.  H. 


')  EFeBB,   KeibiingBelektri 
Scliweigg.  J.  51.  p.  80,  1827'. 


bei  Berührung  eiues  festen  Körpers,   zu- 

nichtmetallischen  Flüssigkeit,  läset  sich 

analog,  wie  die  Elektricitätserregung 

beim  Metall contact,  in  folgender  Art 

nachweisen ; 

Man  schraubt  auf  den  Metalldraht 
eines  sehr  empfindlichen  Goldblattelek- 
troskopes  (Fig.  74],  zweckmässiger  eines 
Fechner'schen  Säulenelektroskopes, 
eine  Metallplatte  a  von  etwa  drei  Zoll 
Durchmesser  und  legt  auf  dieselbe  eine 
Platte  von  sehr  dünnem  Glase  h,  deren 
untere  Seite  und  Ränder  mit  einem  dün- 
nen üeberzuge  von  Schell ackfimiss  ver- 
sehen sind.  Auf  dieser  Glasplatte  brei- 
tet man  vermittelst  eines  Pinsels  eine 
dünne  Schicht  c  eiaer Flüssigkeit,  z.B. 
Wasser,  aus  oder  legt  auf  sie  ein  ßla't 
Löschpapier,  welches  mit  derselben 
Flüssigkeit  getränkt  ist.  Nun  verbin- 
det man  die  Metallplatte  a  durch  einen 

U  2,   p.  416,   S.  B59*.   —   2f  Bchweigg 


.fi.  jj.  ou,  .Di.  . ,  uui-igni.  Pogg.  Ann.  50,  p.  *-1,  1840  .  — 

Prankf.  Jahreaber.  18ö2— 53,  p.  J2*. 
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an  einem  isolirenden  Handgriffe  von  Glas  oder  Schellack  befestigten 
Draht  d  Yon  demselben  Metall  mit  der  Wasserscbicht  c.  Entfernt  man 
den  Metalldraht,  so  bemerkt  man  zunächst  keinen  Ausschlag  der  Gold- 
blättchen des  Elektroskopes.  Hebt  man  aber  die  Glasplatte  von  der 
Metallplatte  ab,  ohne  dabei  die  letztere  oder  die  Wasserschicht  auf  jener 
zn  berühren,  so  divergiren  die  Goldblättchen.  Besteht  die  Metallplatte 
aus  Zink,  ist  die  Flüssigkeit  Wasser,  so  nimmt  diese  Divergenz  zu,  wenn 
man  dem  Elektroskop  eine  durch  Reiben  mit  einem  Katzenfelle  negativ 
elektrische  Harzstange  nähert. 

Dj^ch  die  Berührung  mit  dem  Wasser  ist  daher  zunächst  in  der 
Zinkplatte  negative  Elektricität  erregt  worden,  welche  vor  dem  Abheben 
der  Glasplatte  durch  eine  ebenso  grosse  Menge  positiver  Elektricität  in 
dem  Wasser  gebunden  war. 

Da  bei  diesen  Versuchen  der  die  Wasserschicht  mit  der  Zinkplatte 
verbindende  Draht  beim  Hinwegnehmen  benetzt  bleibt,  so  wird  auch 
die  an  der  Contactstelle  des  Zinks  und  Wassers  angehäufte  Elektricität 
mit  hinweggenommen,  und  die  Ladung  des  Elektroskopes  ist  allein  durch 
die  frei  über  den  Oberflächen  des  Wassers  und  Zinks  verbreiteten,  durch 
die  Glasplatte  hindurch  einander  anziehenden  entgegengesetzten  Elek- 
tricitäten  bedingt*). 

Wird  -  bei  dem  vorliegenden  Versuche  die  Zinkplatte  durch  gleich- 
gestaltete Platten  von  anderen  Metallen,  das  Wasser  durch  andere  Flüssig- 
keiten ersetzt,  so  bestimmen  die  Ladungen  des  Elektroskopes  das  Ver- 
hältniss  der  jedes  Mal  wirkenden  elektrischen  Scheidungskräfte. 

Auf  diese  Weise  ergeben  sich  nach  Buff*)  folgende  elektrische  Er- 
regungen : 

In  reinem  Wasser  werden  die  Metalle  negativ,  Zink  stark,  Platin 
schwach  negativ. 

In  Kalilauge  werden  ebenfalls  die  Metalle  negativ. 

In  verdünnter  Schwefelsäure:  Zink,  Eisen,  Kupfer  in  abnehmen- 
der Stärke  negativ,  Gold  und  Platin  positiv.  Die  Erregung  von  Zink 
ist  ebenso  gross,  die  von  Kupfer  weniger  stark  als  durch  Wasser. 

In  verdünnter  Salpetersäure:  Eisen  und  Zink  negativ,  Pla- 
tin und  Gold  positiv  (stärker  als  durch  Schwefelsäure),  Kupfer  in- 
different. 

In  käuflicher  Salpetersäure:  Eisen  und  Zink  negativ,  aber 
schwächer  als  in  verdünnter  Säure;  Platin,  Gold,  Kupfer  positiv. 

In  ganz  conoentrirter  Salpetersäure:  Zink  sehr  schwach  ne- 
gativ; Platin,  Gold,  Kupfer,  Eisen  positiv. 


*)  Sidot,  Compt.  rend.  74,  p.  179,  1872*.  Auf  dieser  Elektricitätserregting 
^im  es  berulien,  dass  beim  Schüttehi  von  Silber-,  Eisen-,  AInminiumstücken 
mit  reinem  ScbwefelkohlenstofT  in  einer  dickwandigen  Retorte  I^hinken  dareb 
die  Flössigkeit  schlagen.  Platin,  Kupfer,  Zink  zeigen  die  Eracheinung  nicht.  — 
*)  Buff,  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  42,  p.  5,  1842*  u.  45,  p.  137,  1844*. 
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In    concentrirter    ZinkvitriollÖsung:    Zink    stark     negativ, 
Kupfer  schwach  negativ;  Platin  positiv. 

In  diesen  Angaben  lässt  sich  keine  einfache  Gesetzmässigkeit  der 
elektromotorischen  EiTegung  der  Metalle  bei  ihrer  Berührung  mit  den 
Flüssigkeiten  auffinden^). 


1)  Fehlerhafte,  aber  zuweilen  auch  jetzt  noch  angewendete  YersuchRinethodeo 
sind  die  folgenden: 

Man   setzt  auf  die  obere  CoUector platte  eines  auf  ein  Goldblattelektroskop 
geschraubten  Condeiisators,   z.  B.   von  Kupferplatten,    ein  kupfernes  oder  mes- 
singenes  Schälchen   (Fig.  75),   füllt   dies   mit 
^^S'  ^^'  einer  Flüssigkeit,  z.  B.  mit  Kalilauge.     Hier- 

i  durch  würde  das  Kupferschälchen  und  die  mit 

ihm  verbundene  Gollectorplatte  negativ,  die 
Kalilauge  positiv  elektrisch  werden.  lioitet 
man  durch  Berührung  mit  dem  Finger  die 
untere  Condensatorplatte  zur  Erde  ab,  so  bin- 
det die  negative  Elektricität  der  oberen  Gol- 
lectorplatte die  positive  Elektricität  der  nn- 
teren,  während  die  negative  in  den  Erdboden 
entweicht. 

Da  indess  die  in  der  Kalilauge  erregte 
positive  Elektricität  sich  in  derselben  anhäuft, 
so  tritt  bald  ein  Punkt  ein,  wo  keine  wei- 
tere Elektricitätsvertheilung  stattfindet  und 
die  Gollectorplatte  nicht  weiter  geladen  wer- 
den kann.  Um  merkbare  Ladungen  zu  er- 
halten, muss  auch  die  Kalilange  ableitend  mit 
dem  Finger  berührt  werden. 
Hebt  man  nun  die  obere  Gollectorplatte  mit  dem  Kupferschälchen  ab,  so 
divergiren  die  Goldblättchen  des  Elektroskopes  mit  positiver,  d.  h.  mit  der  der 
Metallschale  entgegengesetzten  Elektricität.  Ersetzt  man  die  Kalilauge  durch 
andere  Flüssigkeiten,  die  Kupferschale  durch  Schalen  von  anderem  Metall,  z.  B. 
von  Zink,  Platin,  so  kann  man  die  elektromotorischen  Erregungen  jedes  Hai 
bestimmen.  Da  indess  in  dem  letzteren  Falle  durch  die  Berührung  der  Zink- 
oder Platinschale  mit  dem  Kupfer  des  Gondensators  eine  elektromotorische  Er- 
regung hervorgerufen  werden  könnte,  so  muss  man  hier  auch  die  untere  Gon- 
(lensatorplatte,  statt  direct  mit  dem  Finger,  erst  durch  eine  in  der  Hand 
gehaltene  Zink-  oder  Platinstange  ableitend  berühren.  Da  so  die  etwaige  elek- 
tromotorische Erregung  zwischen  den  heterogenen  Metallen  in  der  oberen  und 
unteren  Gondensatorplatte  gleiche  Elektricitäten  erzeugt,  so  hebt  sich  die  Wir- 
kung auf. 

Auf  diese  Weise  hat  Becquerel  (Ann.  de  Ghim.  et  Phys.  25,  p.  405, 
1824*;  Pogg.  Ann.  2,  p.  169*)  gefunden,  dass  alkalische  Lösungen  hei  Be- 
rührung mit  Zink,  Platin,  Kupfer  meist  positiv,  die  Metalle  negativ  elektrisch 
werden,  concentrirte  Schwefelsäure  aber  das  entgegengesetzte  Resultat  ergiebt, 
also  negativ  wird,  während  die  Metalle  positiv  elektrisch  werden.  —  Bei  diesen 
Versuchen  ist  indess  vorausgesetzt,  dass  durch  die  Berührung  der  in  den  Me- 
tallschalen auf  dem  Gondensator  befindlichen  Lösungen  mit  dem  Finger  und 
ebenso  durch  die  Berührung  der  unteren  Gondensatorplatte  oder  der  Metallstäbe, 
durch  welche  dieselbe  abgeleitet  wird,  mit  der  Hand,  die  stets  Feuchtigkeit  ent- 
hält, keine  Elektricität  erregt  wird,  eine  Voraussetzung,  die  nicht  gerechtfertigt 
erscheint.  Am  besten  bedient  man  sich  noch,  um  diesen  Uebelstand,  wenigstens 
zum  Theil ,  zu  vermeiden ,  einer  untei*en  Gondensatorplatte .  von  vergoldetem 
Messing. 

Der  Versuch  kann  auch,  freilich  ohne  Beseitigung  der  eben  erwähnten 
Uebelstände,  so  abgeändert  werden,  dass  man  die  Finger  der  einen  Hand  mit 
der  zu  untersuchenden  Flüssigkeit  benetzt,  mit  ihnen  einen  Metallstab  ergreift, 
den   man  an   die  obere  Gondensatorplatte  legt,   während  man  mittelst  der  un- 
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Die  Unterschiede  der  Erregung  verschiedener  Metalle  kann  man 
auch  nachweisen,  indem  man  an  die  Kugel  des  Bohnenherger'schen 
Elektroskopes  z.  B.  vier  Drähte  von  Kupfer,  Platin,  Eisen,  Zink  löthet* 


benetzten  Hand  einen  Stah  aus  gleichem  Metall  an  die  untere  Condensatorplatte 
bringt. 

In  dieser  Art  sowie  nach  einem  der  oben  beschriebenen  Methode  ähnlichen 
Ter&hren  hat  Fielet  (Ann.  de  Chim.  et  Phys.  [3]  2,  p.  233*;  Arch.  de  TEL 
1,  p.  621,  1841*)  an  einem  Condensator  mit  vergoldeten  Glasplatten  folgende 
Ausschläge  der  Goldblättchen  erhalten,  deren  Grösse  ein  Maass  für  die  elektro- 
motorische Kraft  zwischen  den  jedesmal  angewandten  Flüssigkeiten  und  Me- 
tallen ergeben  sollte.  Die  Zeichen  -f"  ^^^d  —  geben  die  Elektricitäten  der  Gold- 
blättchen direct,  also  die  denselben  entsprechende  Elektrisirung  der  Flüssigkeit 
an  den  Fingern. 


t 

»« 
^ 

Verdünnte 
Schwefel- 
säure Veo 

Verdünnte 
Salpeter- 
säure Vßo 

1 

c 

H 

0   06 

3" 

bD 

a 

et 

§ 

a 
s 
< 

Schwefel- 
kalium 

Seesalz- 
lösung 

0 

■§ 

d 
> 

0 

06 

06 

... 

26 

27 

26 

26 

27 

•30 

38 

30 

25 

26 

35 

24 

bäber. 

26 

27 

21 

20 

16 

28 

26 

35 

22 

22 

12,5 

12,5 

> 

1  .   .   . 

17.5 

14 

13 

13 

15 

24 

22 

17,5 

14 

13,5 

20 

13,5 

•     «      ■ 

15 

16 

12 

12 

15 

28 

22 

24 

15 

13,5 

0 

14,5 

!••• 

11,5 

13 

8 

11 

12 

19,5 

15 

17,5 

15 

6,5 

9 

10 

1*0.. 

8,7 

7 

1 

5 

6 

21,5 

16 

20 

7 

7 

10 

7,5 

k    - 

7.5 

4 

1 

5 

3 

17 

10,5 

18 

6 

4 

7,5 

9 

»   .. 

7,5 

2,5 

1 

5 

3 

—11,5 

11,5 

• 

22,5 

6 

5 

7,5 

3,5 

1.. 

10 

3 

0,5 

.     6 

4 

10 

8 

20 

6 

3 

5 

4,5 

1 

10 

3 

—  2 

—  3 

—  2 

3,5 

3,5 

22,5 

2,5 

3 

5 

4,5 

i.  .  . 

10 

—  6 

—  4 

—  2 

—  4 

+5 

+4 

+17 

2,5 

3 

6 

4,5 

10 

— -  4 

—  4 

-  0,5 

—  4 

+5 

+4 

+17 

—  4 

3 

5 

4,5 

1    .    .     . 

10 

—  3 

—  3 

—  4 

—  4 

+4 

+3 

+15 

—  2 

3 

5 

4,5 

Mein  . 

—15 

—20 

—21 

—21 

—19 

—7 

—4 

+  5 

—13 

-9,1 

—10 

—11 

Die  ohne  Vorzeichen  angegebenen  Ausschläge  sind  positiv.  Die  Zahlen 
%*  y»  ^**i  ^®^  Flüssigkeiten  bedeuten  den  Gehalt  an  concentrirter  Säure  oder 
kaustischem  Kali  in  Wasser.  Die  Concentration  der  Lösungen  ist  ohne  bedeu- 
tenden £influs8.  Auch  Erwärmen  ändert  die  Resultate  wenig,  denn  als  der  Ver- 
mch  mit  einer  Zinkkapsel  voll  schwach  saurem ,  kaltem  und  warmem  Wasser 
oder  T0II  concentrirter  Schwefelsäure  angestellt  wtirde,  ergab  sich  höchstens 
eine  Differenz  von  Vi,  der  elektromotorischen  Erregung.  Bemerkenawerth  ist 
in  diesier  Tabelle,  dass  die  positive  Erregung  der  Flüssigkeiten  durch  die  Me- 
talle vorherrscht.  Nur  der  Braunstein  macht  eine  eigenthümliche  Ausnahme. 
Auch  ist  ersichtlich,  dass  häufig  die  elektrische  EiTegung  um  so  kleiner  wird, 
je  wemger  die  Metalle  durch  die  verschiedenen  Flüssigkeiten  chemisch  an- 
gegriffen  werden,  ein  Resultat,  welches,  indess  nicht  allgemein  gültig  ist 

Wiedemann,  Klektricität.  I.  25 
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Berührt  man  sie  nach  einander  mit  der  Hand  oder  senkt  sie  in 
Wasser,  so  nimmt  der  negative  Ausschlag  des  Goldblattes  mehr  und 
mehr  zuO« 


Statt  der  heschriebenen  Methoden  kann  man  auch  die  Flüssigkeiten  in 
Gläser  fallen  oder  auf  Papp-  und  Tuchscheiben  ausbreiten,  sie  einertteits  ab- 
leiten, andererseits  mit  der  CoUectorplatte  des  Oondensators  verbinden,  wäh- 
rend man  die  andere  Platte  desselben  ableitet.  .  Das  Wesentliche  des  Versuches 
ändert  sich  dadurch  nicht,  und  die  oben  erwähnten  Fehlerquellen  treten  aach 
hier  ein. 

Von  den  verschiedenen  so  erhaltenen  Resultaten  erwähnen  wir  nur  noch 
die  von  Pf  äff  (Pogg.  Ann.  51,  p.  110  u.  197,  1840*;  ähnliche  Versuche  von 
Cappa,  Atti  di  Torino  13,  26.  Mai  1878*).  Die  Elektricität  der  Fliissigkeit 
wurde  tlieils  durch  Holz- ,  theils  durch  Metallstäbe  abgeleitet  und  die  Elektri- 
cität des  nicht  abgeleiteten  Metalls  erst  an  eine  aus  gleichem  Metall  bestehende 
CoUectorplatte  eines  Oondensators  von  8  Zoll  Durchmesser  übertragen,  von 
welcher  ans  sie  an  die  CoUectorplatte  eines  kleineren,  auf  ein  Elektroskop  ge- 
schraubten Condensators  von  2  Zoll  Durchmesser  abgegeben  wurde.  Hierdurch 
wurde  die  Divergenz  der  Goldblättchen  verstärkt. 

In  der  folgenden  Tabelle  sind  die  Metalle  mit  ihren  chemischen  Zeichen 
angefahrt  und  nach  der  Stärke  ihrer  Erregung  in  absteigender  Linie  geordnet 
Das  Zeichen  hinter  den  MetaUen  deutet  die  Elektricität  an,  welche  dieselben 
beim  Contact  mit  der  Flüssigkeit  annehmen. 


Natronlauge  \ 

Kalilauge       / 

Ammoniak : 

Conc.  Schwefelsäure,  sp.  Gew.  1,848: 

Conc.  Salpetersäure,  sp.  Gew.  1,498: 

Salzsäure,  sp.  Gew.  1,140: 

Goldchloridlösung : 

Platinchlorid : 

Quecksilberchlorid : 
Zinnchlorür: 
Zinnchlorid : 
Antimonchlorid : 
Chlorblei : 
Zinkchlorid : 
Eisen  Chlorid : 
Salpeters.  Silberox^^d: 
Salpeters.  Quecksilberoxydul : 

Salpeters.  Bleioxyd: 

Schwefels.  Zinkoxyd: 

Schwefels.  Kupferoxyd: 

Schwefels.  Eisenoxydal: 
Jodkalium : 

Salmiak : 


SnZnSbPbCuAuPtBi  Stahl  Ag  — 

ZnSnPbAgFeCu  — 
PbAgAuPtCuFe  +,  SbSnZn  — 
Stahl  PtAuPbSnCu-|-,  FeSbZn  — 
Stahl  PtAuAg  +  ZnSnPb— ,Sb-|-Cu  — 
SnPbAu  Stahl  PtCuSbZnAgBi -^- 

fSnPbSbCu-h  \   a„7„t>.  Ac^ti,- -U 
(stahl  Fe-       f  AuZnPtAgBi  + 

PbZnAuCuAg  Messing -f* 
PtAuAgSbCuBi  Stahl  FePbSn  — 
ebenso,  nur  Stahl  obenan. 
ZnPbBi-f,  Stahl  CuAuPtAg  — 
Zu  -f,  Pt  Au  Sb  Ag  Cu  Stehl  Bi  8n  Pb  — 
Zn  Stahl  Au  Pt  Sb  Cu  Bi  Sn  Pb  — 
PbAuPtSnSbZn  Stahl  AgBiCu  + 
ZnSnPb  +,  AuPt —,  Stahl  BiCuSbAg  -f 
Ag AuPtSbBiCu  +,  Zn  — ,  SnPbFe  -f- 

Zn-,BiFe4-,Pb-,SnAg+^  Z°  «-S«  kehren 
Sb  AuPtCu  +» 

ZnSnPbFeBiCuAgAuPt— ,Sb4- 

ZnSnAg 
kehren  ihre  Po 
larität  um. 
Zn  FeBi  — ,  Sn  Pb  +,  Sb  Ag  Cu  AuPt  — (?) 
SbAgZnPb— ,SnBi-|-1FeCuAuPt— 
Sn  Pb  -f,  Pt  — ,  Bi  Ag  Cu  Fe  -)-, 
Zu— ,Ag-t-,AuPt 


ihre     Polarität 
nachher  um. 


Zn  SnPbFe BiSdAg + 
AuPt—Cu? 


Im  AUgemeinen  sollte  hiemach  ein  Metall  in  einer  Salzlösung  die  Elek- 
tricität annehmen,  welche  es  bei  unmittelbarer  Berührung  mit  dem  Metall 
des  Salzes  erhielte,  ein  Resultat,  welches  keine  allgemeine  Gültigkeit  besitzt. 

1)  Righi,  N.  Cimento  [2]  13,  p.  202,  1875*. 
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Genauere  Messungen  sind  die  folgenden:  253 

Zur  Bestimmung  der  elektromotorischen  Kraft  zwischen  Metallen 
und  Flüssigkeiten  wurde  von  Hankel^)  die  schon  §.219  beschriebene, 
frei  aufgehängte  Condensatorplatte  von  Kupfer  benutzt.  Unter  derselben 
war  aber  jetzt  auf  der  Serpentinplatte  ein  Trichter  aufgestellt,  der  auf 
einem  mit  Stellschrauben  versehenen  Brett  befestigt  war.  Der  obere 
Rand  des  Trichters  war  genau  eben  geschliffen  und  hatte,  wie  die  obere 
Condensatorplatte,  einen  Durchmesser  von  95  mm.  Der  Trichter  war 
anten  mit  einem  U- förmigen  Rohr  verbunden,  dessen  einer  Schenkel  etwa 
in  der  Höhe  des  Randes  des  Trichters  eine  weitere  Glasröhre  trug.  Der 
eben  geschliffene  Rand  des  Trichters  wurde  genau  horizontal  gestellt, 
derselbe  sodann  mit  Flüssigkeit  gefüllt,  bis  die  Flüssigkeit  eine  an  einem 
horizontalen  Arm  über  den  Trichter  gebrachte,  in  der  Ebene  seines  Ran- 
des befindliche  Spitze  berührte. 

In  die  mit  dem  Trichter  verbundene  seitliche  Glasröhre  wurde  ein 
Knpferstab  eingesenkt,  dieser  durch  einen  Platindraht  zur  Erde  ab- 
geleitet und  durch  Ableiten,  Senken,  Isoliren,  Heben  der  oberen  Con- 
densatorplatte die  Spannung  in  ganz  gleicher  Weise  bestimmt,  wie  oben 
(§.  219)  beschrieben  wurde. 

Da  die  obere  Condensatorplatte  gegenüber  einer  anderen  Kupfer- 
platte fast  genau  dieselbe  Spannung  ergab,  als  sie  direct  untersucht 
wurde  und  nachdem  sie  dicht  über  der  Wasserfläche  W  im  Trichter  zur 
Bestimmung  der  elektromotorischen  Kraft  W  |  Cu  gedient  hatte,  so  kann 
die  etwaige  Condensation  des  Wassers  auf  derselben  keinen  wesentlichen 
Einflnss  gehabt  haben. 

Ist  die  Erregung  der  oberen  Cpndensatorplatte  durch  das  Platin 
E  I  Pt,  des  Platins  durch  die  Erde  E  |  Pt,  die  des  Platins  mit  dem  in 
das  Wasser  eingesenkten  Metall  Pt  |  M,  die  des  Wassers  durch  dieses 
Metall  M  |  W,  so  ist  die  Ladung  A,  entsprechend  der  Formel 

A,  =  a(K  I  Pt  +  Pt  I  E)  —  /J(W  I  M  +  M  |  Pt  +  Pt  |  E), 

wo  a  und  ß  Constante  sind,  die  von  den  Ableitungsgrössen  der  gegen- 
überstehenden Leiter  abhängen.  Wird  nun  der  Trichter  getrocknet,  auf 
deuselben  eine  reine  Platte  vom  Metall  M  gelegt  und  dieselbe  durch 
einen  Platindraht  zur  Erde  abgeleitet,  die  Condensatorplatte  ihr  wieder 
auf  dieselbe  Entfernung  genähert,  wie  dem  Wasser,  sodann  entfernt  und 
wie  vorher  die  Ladung  des  Elektroskopes  A„  gemessen ,  so  ergiebt  sich 

A„  =  a(K  I  Pt  +  Pt  I  E)  —  /3(M  I  Pt  +  Pt  I  E). 

Durch  Subtraction  beider  Gleichungen  erhält  man 

A„-A.  =  /}(W|M). 


^)  Hankel,  Elektr.  Untersaohangen,  VI.  Abhandl.  der  math.-phys.  Classe 
der  königl.  säcbs.  GesellBChaft  7,  p.  585,  1865*;  Pogg.  Ann.  126,  p.  286*. 
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Wird  an  Stelle  der  Platte  M  auf  den  Trichter  eine-reine  Zinkplatte 
gelegt  und  das  Verfahren  wiederholt,  so  erhält  man  einen  Ausschlag  am 
Elektrometer 

A^  =  a(K  I  Pt  +  Pt  I  E)  —  /J(Zn  I  Pt  +  Pt  I  E). 

Also  A„,  -  A„  =  /J(Zn|M). 

Es  lässt  sich  also  die  Spannung  zwischen  Wasser  und  dem  Metall  M 
direct  mit  der  zwischen  Zink  und  Metall  M  oder  auch  nach  §.219  zwi- 
schen Zink  und  Kupfer  vergleichen. 

Im  ersten  Moment  des  Eintauchens  >  als  noch  während  des  Ein- 
senkens die  leitende  Verbindung  der  oberen  Condensatorplatte  zur  Erde 
entfernt  wurde,  lud  sich  bei  Anwendung  eines  Kupferstabes  M  das  Wasser 
stets  positiv.  Diese  Ladung  kehrt  sich  indess  sehr  schnell  in  die  ent- 
gegengesetzte um.  —  Um  diese  Aenderungen  besser  zu  studiren,  wurde 
als  untere  Condensatorplatte  K  eine  Metallplatte,  z.  B.  von  Platin  (Pt), 
gelegt,  die  nur  eine  schwache  Spannung  gegen  die  obere  K  zeigt,  die- 
selbe durch  einen  Platindraht  zur  Erde  abgeleitet  und  die  Ladung  A, 
wie  oben  bestimmt.    Hierdurch  ergab  sich 

A,v  =  a(K  I  Pt  -f  Pt  I  E)  —  /J(Pt  I  E). 

Sodann  wurde  die  untere  Metallplatte  z.  B.  mit  einem  polirten  Kupfer- 
stück Gu  verbunden,  welches  in  Wasser  tauchte,  und  die  obere  Platte  der 
unteren  auf  0,95  mm  genähert.  Etwa  nach  10  Minuten  wurde  in  das 
Wasser  ein  frisches,  durch  einen  Platindraht  mit  der  Erde  verbundenes 
Kupferstück  Cu^  eingesenkt  und  sogleich  die  Verbindung  der  oberen 
Platte  mit  der  Erde  aufgehoben.  Bei  dem  Heben  derselben  ergab  sich 
die  Spannung 

Av  =  a(K  I  Pt  +  Pt  I  E)  —'/S (Pt  I  Cu  +  Cu  I  Cu,  +  Cu,  |  W. 
+  W  J  W  +  W  I  Cu  +  Cu  I  Pt  +  Pt  I  E), 

wo  Cu  I  CU|  die  Spannung  zwischen  dem  frischen  und  dem  oberfläch- 
lich veränderten  Kupfer,  Cu,  |  W,  die  Spannung  zwischen  letzterem 
und  dem  an  der  Oberfläche  des  Kupfers  eventuell  veränderten  Wasser, 
W,  I  W  die  Spannung  zwischen  letzterem  und  dem  reinen  Wasser,  W  |  Cu 
die  Spannung  zwischen  diesem  und  dem  frisch  eingetauchten  Kupfer  be- 
zeichnet.   Es  ist  also  bei  der  Subtraction 

A„  -  A^  =  /J(Cu  I  Cu,  +  Cu,  I  W,  -I-  W.  I  W  +  W  I  Cu). 

Dieser  Werth  misst  dieAenderung  der  elektromotorischen  Kraft  des 
Kupfers  gegen  das  Wasser  bei  längerem  Eintauchen. 

In  ähnlicher  Weise  wurden  auch  die  elektromotorischen  Kräfte  zwi- 
schen den  übrigen  Metallen  und  dem  Wasser,  sowie  die  in  ihnen  in 
Folge  längeren  Eintauchens  eintretenden  Aenderungen  bestimmt.  Die 
erhaltenen  Werthe  giebt  die  folgende  Tabelle: 


Messungen  von  Hankel. 
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254  Im  Allgemeinen  zeigen  also  die  gefeilten  Metalle  gleich  beim  ersten 

Eintauchen  eine  stärker  negative  Erregung  des  Wassers,  als  die  polirten.  — 
Die  Zeitdauer  der  Veränderungen  ist  bei  den  verschiedenen  Metallen  ver- 
schieden. Bei  gefeiltem  Kupfer,  Silber  und  Wismuth  ündet  die  Aende- 
rung  der  negativen,  bei  gefeiltem  Eisen  die  der  positiven  Erregung  des 
Wassers  schneller  statt,  als  bei  den  polirten  Metallen,  langsamer  da- 
gegen bei  gefeiltem  Zinn  und  Neusilber.  Bei  Gold  und  Palladium  findet 
die  Aenderung  erst  schneller,  dann  langsamer  statt,  als  bei  Kupfer  und 
Silber;  beim  gefeilten  Golde  tritt,  wenn  die  positive  Ladung  des  Was- 
sers nahe  auf  0  gesunken  ist,  zuweilen  wieder  eine  kurze  Rückkehr  in 
den  positiven  Zustand  ein.  Beim  Zink  steigt  die  negative  Spannung  des 
Wassers  ( —  16)  erst  (auf  —  26)  und  nimmt  dann  wieder  ab,  bleibt  aber 
meist  auf  einem  etwas  höheren  Werth  als  Anfangs  ( —  20).  Gefeiltes 
Zinn  zeigt  gleich  eine  grössere  negative  Spannung  ( —  30)  als  polirtes, 
dieselbe  nimmt  aber  schnell  auf  einen  kleineren  Werth  ( —  10)  ab ,  als 
die  des  polirten  erreicht.  Beim  Eisen,  deutlicher  noch  beim  harten  Stahl, 
nimmt  auch  die  positive  Spannung  des  Wassers  erst  ab  und  steigt  so- 
dann schnell  wieder  auf  einen  relativ  hohen  Werth.  Da  die  Verände- 
rung der  Metalloberflächen,  welche  bei  den  meisten  Metallen  die  nega- 
tive Ladung  des  Wassers  bedingt,  auch  bei  längerem  Liegen  der  Metalle 
an  der  Luft,  namentlich  wenn  sie  vorher  benetzt  waren,  eintritt,  so  ist 
dieselbe  wohl  bei  den  unedlen  Metallen  wesentlich  auf  die  Bildung  einer 
sehr  dünnen  Oxydschicht  zurückzuführen,  so  dass  man  dann  an  Stelle 
der  Erregung  des  Metalls  M  mit  Wasser  W ,  also  an  Stelle  von  M  |  W, 
die  Erregimg  des  Metalls  M  mit  seinem  Oxyd  MO  und  die  des  letzteren 
mit  Wasser,  also  M  |  MO  -|-  MO  |  W  hat.  Die  erstere  Erregung  ist  aus 
§.  219  zu  entnehmen,  so  dass  sich  die  Spannung  MO  |  W  wie  folgt  er- 
giebt : 


M  1  MO  4-  MO     W     M  1  MO 

MO  1  W 

Kupfer                       —     8 

—  15 

+    7 

Wismuth                   —  20 

—  24 

+    4 

Antimon                     —     6 

—  18 

+  12 

Blei                           —    7 

—  20 

+  14 

Cadmium                   —  27 

—  37 

+  10 

Zink                          —  32 

—  43 

+  11 

Aluminium                —  74 

—  85 

+  11 

Beim  Zink  und  Eisen  dürfte  wohl  auch  eine  Bildung  von  Oxyd 
durch  den  Zutritt  des  Sauerstoffs  der  Luft  die  anfängliche  Zunahme  der 
negativen  oder  Abnahme  der  positiven  Spannung  des  Wassers  bedingen. 
Die  darauf  folgende  Abnahme  der  negativen  Spannung  beim  Zink  und 
die  Zunahme  der  positiven  Spannung  beim  Eisen  dürfte  einer  Wasserzer- 
setzuug  und  Bekleidung  der  Metalle  mit  einer  dünnen  Wasserstoffschicht 
zuzuschreiben  sein,  die  dann  bei  der  Bewegung  der  Metalle  zum  Theil 
verschwindet,  wonach  sie  das  Wasser  wiederum  negativ  erregen. 
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Wendet  man  bei  diesen  Versuchen  statt  einer  Wasser  schiebt  be- 
netztes Fliesspapier  an,  so  erhält  man  abweichende  Resultate.  Wurde 
z.  B.  unter  die  obere  bewegliche  Condensatorplatte  der  mit  Flüssigkeit 
gefüllte  Trichter  gestellt  und  mit  einem  Blatt  Filtrirpapier  bedeckt, 
welches  sich  genau  an  die  Oberfläche  der  Flüssigkeit  anlegte,  so  erwies 
sich  beim  Eintauchen  eines  Kupferstabes  in  das  seitliche  Ansatzrohr  des 
Trichters  die  Ladung  des  benetzten  Filtrirpapiers  um  den  nicht  un- 
bedeutenden Werth  von  -f"  Ö,13  (Zn  |  Cu)  grösser,  als  die  der  freien 
Wasseroberfläche.  Hierdurch  erklären  sich  manche  Abweichungen  der 
Beobachtungsresultate,  z.  B.  von  Buff  und  Anderen  von  den  Resultaten 
HankeTs. 

Gerland ^)  bedient  sich  zur  Bestimmung  der  Spannung  zwischen  255 
Flüssigkeiten  und  Metallen  der  Methode  von  K  o  h  1  r  a  u  s  c  h  (§.217).  Der 
eine  Condensator  wurde  hierbei  einmal  durch  einen  horizontal  liegenden 
Condensator  ersetzt ,  dessen  untere  Platte  aus  der  mit  ihrem  Statif  ver- 
mittelst eines  Charniers  horizontal  gelegten  festen  Platte  des  Kohl- 
rausch'sehen  Condensators  bestand.  Die  bewegliche  Platte  desselben 
war  durch  eine  Glasplatte  ersetzt,  welche  an  ihren  vier  Ecken  von  lackirten 
Seidenschnüren  getragen  wurde,  die  oben  zu  einem  Haken  zusammen- 
liefen, welcher  wiederum  an  einer  Schnur  hing.  An  den  Ecken  der  Glas- 
platte wurden  mittelst  Schellack  gut  isolirte  Schlingen  von  Draht  an- 
gekittet, welche  auf  vier  verticalen  Stricknadeln  liefen,  so  dass  die 
Glasplatte  leicht  ohne  seitliche  Bewegung  auf  und  ab  geschoben  wer- 
den konnte.  Auf  der  Glasplatte  wurde  das  Wasser  vermittelst  eines 
Fliesspapiers  ausgebreitet,  dessen  Fläche  der  der  unteren  Condensator- 
platte gleich  war. 

Bei  einem  anderen  Condensator  war  die  feste  Platte  des  Kohl- 
rausch' sehen  Condensators  durch  ein  achteckiges  flaches  Glaskästchen 
von  9cm  Höhe  ersetzt,  dessen  eine,  der  beweglichen  Condensatorplatte 
zugewandte  yerticale  Seite  aus  einer  mit  Schellack  überzogenen  Glas- 
platte von  1,29  mm  Dicke  bestand.  Das  Kästchen  hatte  oben  eine  Oeff- 
nung  zum  Eingiessen  des  Wassers.  In  allen  Fällen  wurde  das  Wasser 
mit  der  gegenüberstehenden  Metallplatte  M  des  Condensators  durch  einen 
isolirten  Haken,  der  aus  verschiedenen  Metallen  M,  gebildet  war,  mo- 
mentan verbunden,  die  Verbindung  unterbrochen  und  nun,  ganz  wie  bei 
den  §.217  beschriebenen  Versuchen,  unter  Anwendung  eines  Daniell'- 
schen  (Mei  dinge  raschen)  Elementes  unter  Berücksichtigung  der  von 
Kohlrausch  angegebenen  Correctionen  die  elektromotorische  Kraft 
M(M, -f- MjW(Was8er)  bestimmt.  Da  sich  bei  dem  horizontalen  Conden- 
sator für  die  Spannungen  zwischen  Wasser  und  Zink,  Kupfer  oder  Silber 
etwa  um  1,47  bis  1,26  Mal  grössere  Werthe  ergaben,  als  an  dem  verti- 
calen, so  dürfte  an  ersterem  wiederum  das  Fliesspapier  einen  störenden 
£influ8s  ausgeübt  haben  (vergl.  254). 

1)  Gerland;  Pogg.  Ann.  133,  p.  513,  1868*. 
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Durch  Versuche  mit  dem  verticalen  Condensator  unter  Anwendung 
von  Zink-  und  Kupferplatten,  welche  mit  feinem  Smirgelpapier ,  Leinen, 
weichem  Leder  und  von  Gold-  und  Silberplatten,  die  mit  absolutem  Alkohol, 
Leinen  und  Leder  geputzt  waren  oder  längere  Zeit  an  der  Luft  geleg'en 
hatten,  ergab  sich,  wenn  die  Spannung  Zn  |  Cu  =  100  gesetzt  wird: 


Beine  Platten: 

An  der  Luft  gelegen: 

Zn  1  W         —  61,6 

—  100,2 

Cu 

W  —  —  33,0 

—     40,4 

Ag 

W  =  —  17,0 

—     40,3 

Au 

W  —  —  33,7 

Pt 

W  =  —  44,7 1) 

— 

Sehr  auffällig  ist  bei  diesen  Versuchen  die  sehr  grosse  elektromoto- 
rische Kraft  von  Platin  gegen  Wasser  im  Verhältniss  zu  der  geringeren 
elektromotorischen  Kraft  von  Kupfer  und  Silber  gegen  dasselbe.  Uebri- 
gens  könnte  die  Glasfläche  Störungen  verursacht  haben. 

256  Clifton*)  stellte  zwei  horizontale  Platten,  auch  eine  Metallplatte 

und  eine  in  einem  flachen  Gefass  enthaltene  Flüssigkeit  parallel  einander 
gegenüber,  verband  sie  durch  einen  Schlüssel  ein  Mal  unter  einander 
und  dann  nach  dem  Heben  der  oberen  Platte  mit  den  entsprechenden 
Quadranten  eines  Quadrantelektrometers.  Durct  Verbindung  des  letzte- 
ren mit  den  Polen  eines  Daniel  loschen  Elementes  konnten  die  Messun- 
gen der  Potentialdifferenzen  auf  ein  bestimmtes  Maass  reducirt  werden. 
Kupfer  lud  sich  beim  Contact  mit  Wasser  positiv,  mit  Kupfervitriol  nur 
Va  so  stark  positiv,  mit  Schwefelsäure  (Vso)  fast  nicht,  mit  Kalilauge  und 
Cyankalium  negativ,  Zink  mit  Wasser  etwa  ebenso  stark  positiv,  wie  mit 
Kupfer,  mit  stark  verdünnter  Schwefelsäure  sehr  schwach  negativ,  Eisen 
mit  Wasser  negativ.  —  Die  Unterschiede  von  den  Beobachtungen  von  H  an- 
k  e  1  erklären  sich  durch  Abweichungen  in  der  Oberflächenbeschaffenheit. 
A  y  r  1 0  n  und  P  e  r  r  y  3)  befestigen  an  einer  verticalen  Drehungsaxe 
Mj  Fig.  76,  ein  horizontales  Holzbrett  ^^,  auf  welchem  diametral  einan- 
der gegenüber  in  gleichen  Abständen  von  der  Axe  auf  je  drei  Stellschrau- 
ben eine  Metallplatte  P  und  ein  flaches,  mit  einer  Flüssigkeit  gefülltes 
Porcellangefass  F  aufgestellt  sind.  P  kann  auch  durch  ein  zweites  Por- 
cellangefass  mit  Flüssigkeit,  F  durch  eine  zweite  Metallplatte  ersetzt 
werden.  Isolirte  Messingstäbe,  die  sich  in  P  und  in  der  Flüssigkeit  spie- 
geln, gestatten,  beide  bei  der  Drehung  der  Axe  um  je  180^  gleich  hoch 
zu  stellen.  lieber  F  und  P  schweben,  durch  verticale  Schrauben  verstell- 
bar, genau  in  derselben  Horizontalebene  an  Glasstäben  G  zwei  ganz  gleiche 
blanke  Messingplatten  T  und  Ti.  Die  Glasstäbe  sind  von  Blechhüllen  B 


^)  Unter  Anwendung  der  von  Kohlrausch  gegebenen  Zahl  Zn  |  Pt=  123 
berechnet.  —  2)  ciifton,  Proceed.  Eoy.  8oc.  26,  p.  299,  1877*;  Beiblätter  1, 
p.  566*.  —  s)  Ayrton  u.  Perry,  Proceed.  Roy.  See.  27,  p.  196,  1878*;  Trans. 
Roy.  Soc.  1880,  1,  p.  1*;  Beibl.  4,  p.  665*. 
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umgeben,  in  denen  sich  zum  Trocknen  der  Luft  Bleirinnen  voll  Bimsstein 
mit  Schwefelsäure  befinden.  T  und  Ti  sind  durch  Klemmschrauben  und 
Drähte  mit  den  isolirten  Quadranten  eines  Quadrantelektrometers,  sowie 
mit  den  isolirten  Contacten  eines  Schlüssels  von  geringem  Widerstand 
verbunden.  Der  ganze  Apparat  ist  in  einen  Blechkasten  mit  einer  Thüre 
eingeschlossen  ^).  Nach  richtiger  Einstellung  werden  P  und  F  durch  einen 
Draht  oder  eine  in  einem  Docht  aufgesogene  Flüssigkeit  von  demselben 
Stoff  wie  F  verbunden,  der  Schlüssel  wird  geöffnet  und  der  Ausschlag  des 
Elektrometers  bestimmt.  Derselbe  Versuch  wird  bei  Drehung  der  Axe 
um  180^  nach  gehöriger  Einstellung  wiederholt;  Endlich  werden  P  und 
F  durch  genau  gleichgestellte  Messingplatten  ersetzt,  die  mit  den  Polen 
einer  Daniel  loschen  Kette  verbunden  sind.  Durch  Brückenleitungen 
zwischen  letzteren  kann  man  die  Platten  mit  einer  Potentialdifferenz 
laden,  die  einem  aliquoten  Theil  der  elektromotorischen  Kraft  der  Kette 
entspricht,  und  so  das  Elektrometer  graduiren.  Werden  die  Ausschläge 
des  letzteren  mit  denen  eines  Elements  von  Latimer  Glark  verglichen, 
dessen  elektromotorische  Kraft  gleich  1,457  Volts  gesetzt  wird,  so  dass 
die  Kraft  Zn  |  Cu  =  0,75  Volts  ist,  so  ist  in  Volts: 


^)  Die  übrigen  Einrichtungen  zum  Horizöntiren ,  Heben  und  Senken  und 
der  Sicherung  der  Bewegung  der  einzelnen  Theile  des  Apparates  ergeben  sich 
aus  der  Figur. 


Messungen  von  Ayrton  und  Perry. 
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Zwischen  Quecksilber  und  Hg^S04  (Paste)  —  0,475,  concentrirter 
H2SO4  und  bei  15^  gesättigter  Alaunlösung  —  1,456,  Zn-  und  ZnSOi- 
Lösung,  specif.  Gewicht  —  1,125  bei  16,9«:  0,238  Zn  und  1  destillirtes 
Wasser  -|-  3  gesättigte  Zinksulfatlösung  —  0,444;  Zink  gegen  1  H2SO4 
+  20  Gewichtstheile  destillirtes  "Wasser  —  0,344,  amalgamirtes  Zn  gegen 
1  Gewichthl.  H^  SO4  +  5  Thle.  destillirtes  HjO  —  0,429,  1  GewicbtsthL 
destillirtes  H^O  -|-  5  Thle.  concentrirte  H2SO4  gegen  Kohle  —  0,01  bis 

—  0,03,   gegen  Blei  +  0,120,   gegen  2^nn  +   0,256,  gegen  Messing 

—  0,016;  concentrirte  Eupfersulfatlösung  von  15°  C.  gegen  destillirtes 
H3O  ^  0,043,  gegen  bei  15,3°  gesättigte  Zinksulfatlösung  0,095,  gegen 
1  destillirtes  HjO  +  1  concentrirte  Zinksulfatlösung  —  0,093,  gegen 
1  H3O  +  3  gesättigte  Zinksulfatlösung  —  0,102,  gegen  concentrirte 
H^SOi  1,269;  Zinksulfatlösung,  spec.  Gewicht  1,125  bei  16,9°  C.  gegen 
Kupfersulfatlösung,  spec.  Gew.  1,087  bei  16,6°:  0,090;  bei  15°  concen- 
trirte^Kupfersulfatlösung  gegen  1  destillirtes  KjO  -|-  3  gesättigte  Zdvk- 
Sulfatlösung  —  0,102. 

Die  fär  Flüssigkeiten  von  nicht  genau  bekannter  Zusammensetzung 
gefundenen  Zahlen  haben  nach  dem  gegenwärtigen  Stande  der  Wissen- 
schaft nur  untergeordneten  Werth,  auch  sind  die  Einzelresultate  ziem- 
lich schwankend. 

Ueberhaupt  möchten  wir  auch  bei  allen  diesen  Versuchen,  selbst  wenn 
sie  mit  grosser  Sorgfalt  ausgeführt  wurden,  den  numerischen  Resultaten 
keinen  allzu  grossen  Werth  beilegen,  da  geringe  Oberflächenveränderungen 
auf  dieselben  einen  zu  grossen  Einfluss  ausüben  und  ausserdem  die  zu- 
fallige, bei  geringen  Temperaturdififerenzen  leicht  eintretende  Conden- 
sation  der  Dämpfe  der  Flüssigkeit  auf  den  verschiedenen  Theilen  des 
Apparates  doch  sehr  leicht  bei  der  Kleinheit  der  beobachteten  Werthe 
erhebliche  Fehler  herbeiführen  könnte.  —  Hierdurch  erklären  sich  auch 
die  Abweichungen  in  den  Resultaten  der  verschiedenen  Beobachter. 

• 

257  Berechnet  man  aus  den  Spannungswerthen  für  die  Flüssigkeiten  die 

Differenz  der  Spannungen  der  in  Wasser  eingesenkten  Metalle,  so  folgt: 

Hankel 
Gerland    Hankel  Gerland    anfangs    später 

HO  +  HO  I  Cu  —  28,6  —  25  —  12 

HO  +-  HO  I  Ag  —  44,6  —  24  —  13 

Zn  I  Au     115        110       Zn|HO-fHO|Au  —27,9  —26  —04 

Zn  I  Pt   123    123   Zn  j  HO  +  HO  |  Pt  —  16,9  —  30  —  04 


Zn  I  Cu  100    100   Zn 
Zn  I  Ag  108,7  128   Zn 


Es  stehen  also  jedenfalls  die  elektromotorischen  Kräfte  der  Metalle 
unter  einander  durchaus  nicht  im  Verhältniss  der  Differenzen  ihrer  Er- 
regungen durch  das  Wasser. 

Diese  Data  zeigen  zugleich,  dass  die  elektromotorischen  Kräfte  zwi- 
schen Zink,  Wasser,  Kupfer  u.  s.  f.  nicht  unbeträchtlich  sind. 
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Dem  widerspricht  eine  Erfahrung  von  W.  Thomson*).  Er  be- 
festigte in  horizontaler  Lage  zwei  fast  volle  Halbkreise  von  Zink  und 
Kupfer  mit  ihrer  diametralen  Kante  neben  einander,  ähnlich  wie  im  §.  208, 
so  dass  zwischen  ihnen  zwei  kleine  Spalten  blieben,  und  hängte  über  der 
einen  eine  mit  einer  Elektricitätsquelle  verbundene  Aluminiumnadel  auf. 
Wurden  die  Halbkreise  auf  der  der  Aluminiumnadel  abgekehrten  Seite 
metallisch  mit  einander  ver'bunden,  so  schlug  sie  nach  der  einen  oder 
anderen  Seite  aus  (vergl.  §.  208).  Wurde  die  Lage  der  Kreise  so  ab- 
geändert, dass  hierbei  bei  gleicher  und  entgegengesetzter  Ladung  der 
Nadel  die  Ausschläge  nach  beiden  Seiten  die  gleichen  wurden,  wurde 
dann  die  metallische  Verbindung  der  Halbkreise  entfernt  und  an  ihrer 
Stelle  zwischen  dieselben  ein  Tropfen  Wasser  gebracht,  so  blieb  die 
Nadel  in  ihrer  Ruhelage. 

Beide  Metallplatten  waren  also  auf  gleichem  Potentialniveau. 
Dasselbe  Resultat  hat  Glifton  (1.  c.  §.  255)  erhalten,  da  er  Zink 
und  Kupfer  in  Wasser  fast  gleich  stark  positiv  fand.  Er  hat  dasselbe 
weiter  geprüft,  indem  er  zwei  sorgfaltig  gereinigte  Zink-  und  Kupfer- 
platten  in  ein.Gefass  voll  Wasser  brachte  und  sie  durch  Kupferdrähte 
mit  einem  aus  einer  Zink-  und  einer  Kupferplatte  im  Abstände  von  nur 
0,2  mm  bestehenden  Condensator  verband.  Bei  Verbindung  des  letzten 
mit  dem  Elektrometer  durch  Kupferdrähte  zeigte  sich  ein  Ausschlag,  der 
bald  constant  wurde  und  sich  nicht  veränderte,  als  die  Gondensator- 
platten  von  den  Platten  in  der  Flüssigkeit  losgelöst  und  auch  als  sie  von 
einander  entfernt  wurden.  Bei  directer  Verbindung  beider  Condensator- 
platten  durch  einen  Draht  erhielt  man  dagegen  nach  Loslösung  desselben 
and  Trennung  der  Platten  einen  sehr  grossen  Ausschlag.* 

Der  Unterschied  z^vischen  diesen  Resultaten  und  den  oben  erwähn- 
ten kann  nach  Pellat^)  davon  herrühren,  dass  sie  unmittelbar  nach  dem 
Contact  der  Flüssigkeit  mit  den  Metallen,  letztere  erst  einige  Zeit  nach- 
her erhalten  wurden.  Er  brachte  zwischen  eine  Kupfer-  und  Zinkplatte 
einen  Tropfen  Alkohol,  bestimmte  10  Secunden  nachher  die  Potential- 
differenz der  Platten  nach  seiner  Methode,  sowie  ihre  Veränderung  mit 
der  Zeit  und  berechnete  danach  die  Differenz  bei  dem  ersten  Contact 
rückwärts.  Er  erhielt  dann  genau  denselben  Werth,  wie  bei  directem 
Contact  der  Metallplatten.  Da  sich  bei  seiner  Methode  zu  der  Erregung 
Zn  I  Fl  +  Fl  I  Cu  stets  noch  die  Erregung  Zn  |  Cu  addirte,  ergab,  sich 
also  wiederum  die  Erregung  Zn  |  Fl  +  Fl  |  Cu  =  0. 

Die  Metallplatten  sind  bei  der  ersten  Berührung  mit  der  Flüssig- 
keit noch  mit  den  Oberflächenschichten  0  und  Oi  überzogen,  die  sie  in 
der  Luft  angenommen  hatten.  Die  Gesammterregung  in  der  freien 
Flüssigkeitszelle  ist  also  Zn  |  0  +  0  |  Fl  +  Fl  |  Oi  +  Oi  |  Cu,  und 
es  wäre  wohl  möglich ,  dass  diese  Erregungen  sich  gerade  compensirten. 


^)  W.  Thomson,  s.  Fleeming  Jenkin,   Elektr.   and  Magn.  London  1873, 
p.  45  n.  f.*  —  2)  Pellat,  Joum.  de  Phys.  16,  p.  68,  1881*. 
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Sind  die  Oberflächenschichten  durch  die  Flüssigkeit  nach  einiger  Zeit 
aufgelöst,  80  tritt  die  normale  Potentialdifferenz  Zn  |  Fl  -|-  Fl  |  Cn  her- 
vor. Diese  letztere  ist  bei  den  späteren  Betrachtungen  stets  maass- 
gebend. 

258  Bei  allen  bisher  beschriebenen  Versuchen  erhält  man  nur  die  £lek' 
tricitätsmengen,  welche  sich  von  der  Berührungsstelle  der  festen  Körper 
und  Flüssigkeiten  aus  frei  über  die  Oberfläche  verbreiten.  Bei  einigen 
älteren  Versuchen  hat  man  sich  bemüht,  durch  Trennung  der  betreffen- 
den Körper  an  ihrer  Berührungsstelle  selbst  auch  die  hier  verdichteten 
Elektricitäten  zu  erhalten.  Indess  sind  die  so  gewonnenen  Resultat« 
sehr  unrein,  da  es  nicht  möglich  ist,  eine  Trennung  der  Art  voll- 
ständig zu  bewirken.  In  dieser  Weise  drückte  Volta^)  Metallplatten 
an  einer  isolirten  Handhabe  auf  Papp-,  Leder-  und  Tuchscheiben,  die 
mit  verschiedenen  Substanzen  getränkt  und  nachher  abgetrocknet  waren. 
Diese  Scheiben  wurden  ableitend  berührt.  Die  Metallplatten  wurden  so- 
dann an  den  Condensator  gebracht,  nochmals  auf  die  feuchten  Substanzen 
gesetzt  u.  s.  f.  Nach  mehrmaliger  Wiederholung  des  Verfahrens  konnte 
man  beim  Abheben  der  Gondensatorplatten  die  Ladung  bestimmen.  So 
fand  Volta,  dass  alle  Metalle,  vorzüglich  Zink,  bei  Berührung  mit  den 
feuchten  Leitern  negativ  elektrisch  wurden ;  Wasser  sollte  stärker  wirken 
als  Salzlösungen,  namentlich  aber  Zinn  durch  Kalilauge  und  Kalkmilch 
stark  negativ  erregt  werden.  Aehnlich  fand  Hauy^),  dass  namentlich 
isländischer  Doppelspath,  dann  Arragonit,  Bergkrystall,  Flussspath  beim 
Druck  zwischen  den  (stets  feuchten)  Fingeni  elektrisch  werden.  Ein 
Stückchen  Kalkspath,  am  Ende  eines  nicht  horizontalen  Schellackbalkens 
befestigt  und  durch  ein  Gegengewicht  balancirt,  wird  stark  positiv  und 
kann  als  Elektroskop  dienen.  Diese  Resultate  haben  durch  die  oben 
angeführten  neueren  Untersuchungen  manche  Abänderungen  erfahren. 

259  Die  Elektricitätserregung ,  welche  man  bei  Reibung  von  Luft  oder 
Dämpfen,  die  mit  Flüssigkeitstheilchen  gemischt  sind,  an  verschiede- 
nen Wänden  beobachtet  hat,  schliesst  sich  diesen  Erscheinungen  unmit- 
telbar an.  —  Reine  trockne  Luft  giebt  bei  der  Reibung  an  festen  Kör- 
pern durchaus  keine  Elektricitätserregung.  Faraday^)  comprimirte 
z.  B.  in  einer  Kupferbüchse  von  46  Cubikzoll  Inhalt  Luft  auf  etwa  3  bis 
4  Atmosphären  und  Hess  sie  aus  einem  kegelförmigen  Mundstück  gegen 
einen  vorgestellten  Kegel  von  Messing  oder  Holz  ausströmen.  Derselbe 
wurde  nie  elektrisch,  wenn  die  Luft  in  der  Büchse  vorher  durch  Kalk 
getrocknet  war,  wohl  aber  wurde  der  Kegel  negativ,  wenn  die  Luft  nicht 
getrocknet  war,  oder  wenn  sie  durch  eine  kleine  Kammer  zwischen  der 


0  Volta,  Gehler'8  Wörterbuch  4,  p.  616*.  —  2)  H^uy,  Ann.  de  Chim.  et 
Phyg.  [2]  6,  p.  95,  1817*;   Riesa,  Reibungselektricität  2,  p.  403*.  —  »)  Para- 


day,  £xp.  Bes.  Ser.  18,  1843*. 
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Büchse  und  der  Oeffnung  strömte,  die  destillirtes  Wasser  enthielt.  Posi- 
tiv wurden  die  Kegel  (auch  Eiskegel),  wenn  die  Kammer  Terpentinöl, 
oder  Wasser  _mit  Terpentinöl  oder  Olivenöl  oder  mit  alkoholischer  Lö- 
sung Von  Harz  enthielt.  Unelektrisch  blieben  sie,  wenn  sie  Brunnen- 
wasser, verdünnte  Lösungen  von  Ammoniak,  Salz  oder  sehr  verdünnte 
Sänre  enthielt. 

£benso  verhält  sich  überhitzter  Dampf.     So  brachte  Faraday  in 
einem  isolirten  Dampfkessel  mit  innerer  Heizung  von  10  Gallonen  (451) 
Inhalt  Wasser  zum  Sieden  und  Hess  den  Dampf  aus  einer  4,5  Fuss  lan- 
gen Messingröhre  ausströmen,  die  in  einen  Hahn  und  eine  Hohlkugel 
von  Messing  endete,  an  welche  Mundstücke  angeschraubt  werden  konnten. 
Strömte  der  Dampf  unter  dem  Druck  von  1,4  Atmosphären  aus,  so  zeigte 
der  Kessel  anfangs  keine  Ladung,   ehe  sich  nicht  Wasser  in  der  Hohl- 
kugel   condensiii  hatte;   dann,  oder  nachdem  schon  vorher  Wasser  in 
dieselbe  gebracht  war,  war  der  Kessel  negativ,  wenn  das   Mundstück 
aus  einer  metallenen,   gläsernen  oder  hölzernen  Röhre  bestand.    Liess 
man  ihn  in  eine  isolirte,  mit  mehreren  Zwischenwänden  von  Drahtgaze 
versehene  Röhre   treten,   so  wurde  diese  positiv.     Strömte  der  Dampf 
durch  eine  mit  einem  Kegelventil  vorn  zu  vei*schliessende  Röhre,  so  wurde 
ebenfalls  der  Kessel  negativ,  wenn  in  dem  Ventil  der  Kegel,  bei*  dem  der 
Dampf  vorbeiströmte,  aus  Messing,  Buchsbaum,  Elfenbein,  Schwefel,  Lei- 
nen, weisser  oder  geölter  Seide,  lackirtem  Leder,  geschmolzenem  Kaut- 
schuk, Harz  (letztere  als  Ueberzüge  über  einen  Holzkegel)  bestand.  Ging 
der  Dampf  durch  eine  Elfenbeinröhre,  so  war  er  fast  unelektrisch,  ebenso 
wie  der  Kessel.   Traf  er  dann  auf  isolirte  Drähte  oder  Fäden  von  Platin, 
Kupfer,  Eisen,  Zink,  Schwefelkupfer,  Leinen,  Baumwolle,  Seide,  WoUen- 
gam,  Holz,  Ross-  oder  Bärenhaar,  und  war  die  Röhre  gefüllt  mit  Flint- 
glas, grünem. Glas,  Federkielen,  Elfenbein,  Schellack  oder  Schwefel  auf 
Seide,  Schwefel  in  Stücken,  Graphit,  Holzkohle,  Asbest^  Cyanit,  Hämatit, 
Bergkrystall,  Operment,  Schwerspath,  schwefelsaurem  oder  kohlensaurem 
Kalk,  Flussspath,  so  wurde  der  Dampf  stets  positiv,  jene  Substanzen 
negativ.     Trat  der  Dampfstrahl  durch  eine  Röhre  von  Metall,  Glas  oder 
Holz  aus,  so  war  er  für  sich  positiv,   die  in  denselben  hineingehaltenen 
Körper  wurden  entsprechend  nahe  der  Oeffnung  in  Folge  der  starken 
Reibung  negativ,'  weiter  ab,  wo  der  Contact  weniger  innig  war,  luden 
sie  sich  mit  der  positiven  Elektricität  des  Dampfes. 

Enthielt  die  Hohlkugel  Brunnenwasser  oder  eine  ganz  kleine  Menge 
von  Glaubersalz,  Kochsalz,  Salpeter,  Kali,  Schwefelsäure,  Aether,  Holz- 
geist, Borsäure,  so  hörte  die  Elektricitätserregung  auf;  Ammoniakflüssig- 
keit störte  sie  nicht.  Einige  Tropfen  Terpentinöl  in  der  Dampfkugel 
machten  dagegen  den  Dampf  negativ,  den  Kessel  positiv,  bis  nach  Ver- 
dunstung des  Oeles  die  frühere  Ladung  wieder  hervortrat.  Aehnlich 
verhielt  etf  sich,  als  der  Dampf  durch  eine  Metallröhre  strömte,  in  der 
eine  mit  etwas  zusammengedrehtem  und  mit  Terpentinöl  getränktem 
Segeltuch   ausgefüllte  Kammer  angebracht  war.    Wurde  in  die  Dampf- 
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kugel  oder  Kammer  Olivenöl,  Speck,  Wallrath,  Wachs,  RiciBUsöl,  alko- 
holische Harzlösung,  Lorbeeröl  gebracht,  so  war  ebenfalls  der  Kessel 
positiv,  der  Dampf  negativ.  Wurde  in  die  Dampfkngel  Schwefelkohlen- 
stoff, Naphthalin,  Schwefel,  Kampher,  geschmolzener  Kautschuk  gebracht, 
so  erhöhte  sich  meist  die  frühere  negative  Ladung  des  Kessels. 

Auch  beim  Ausströmen  der  mit  flüssiger  resp.  fester  Kohlensaure 
gemischten  kohlensauren  Dämpfe  aus  einer  isolirten  eisernen  Flasche,  in 
der  die  Kohlensäure  condensirt  ist,  ladet  sich  die  Flasche  so  stark,  dass 
Funken  zu  genäherten  Körpern  überspringen'). 

260  In   ähnlicher  Weise  wird  durch  die  Verdunstung  von  reinem 

Wasser,  z.  B.  in  einem  weissglühenden  Platintiegel  oder  Löffel,  nie  £lek- 
tricität  erzeugt,  wenn  nicht  eine  Reibung  an  den  Wänden  eintritt,  wie 
wenn  in  den  Tiegel  ein  zusammengerolltes  Platinblech,  Sand,  Porcellan- 
scherben  u.  s.  f.  gebracht  werden^). 

Salzlösungen  verhalten  sich  ähnlich.  Werden  sie  in  einem  Platin - 
tiegel  verdunstet,  so  erhält  man  anfangs  kaum  eine  Ladung;  bedecken 
sich  aber  die  Tiegelwände  mit  Salz,  an  denen  sich  der  Wassertheilchen 
haltende  Dampf  reibt,  so  wird  die  Erregung  stärker.  In  ähnlicher  Weise 
treten  starke  Elektricitätsentwickelungen  auf,  wenn  man  Wasser  auf 
heisse  Salzmassen  fallen  lässt,  die  durch  einen  Platindraht  mit  dem  Elek- 
troskop  verbunden  sind. 

Zerstäubt  man  gepulvertes  Salz  in  einem  mit  dem  Elektroskop  ver- 
bundenen glühenden  Platintiegel  durch  einen  Luftstrom,  so  erhält  der 
Tiegel  meist  die  entgegengesetzte  Ladung,  wie  durch  die  verdampfende 
Lösung ;  er  wird  negativ  durch  schwefelsaures,  borsaures,  phosphorsaures 
Natron,  Chlomatrium,  Chlorbaryum,  schwefelsaure  Magnesia,  positiv 
durch  Kalkerde,  Baryterde,  Strontianerde ,  kohlensaures  und  schwefel- 
saures Kali^). 

Nicht  verknistemde  Substanzen,  wie  Schwefelsäure,  Salpetersäure, 
Borax,  Kalk  geben  keine  oder  sehr  schwache  Wirkungen  (vergleiche 

§•  251). 

Die  Elektricitätserregung  bei  der  Verdampfung  von  Salzlösungen  ist 
danach  zweien,  meist  einander  entgegenwirkenden  Ursachen  zuzuschrei- 


1)  Jelly,  8.  Riess,  Reibungselektricität  2,  p.  412*.  —  2)  Reich,  Abh.  bei 
Begründung  der  k.  Sachs.  Ges.  1846,  p.  197*.  Kiess,  Pogg.  Ann.  69,  p.  286, 
1846*,  und  ebenso  Saussure,  der  auch  eine  Elektricitätserregung  fand,  wenn 
glühendes  Eisen  in  eine  hohe  Kaffeekanne  voll  Wasser  geworfen  wird  (Voyages 
dans  les  Alpes  2,  p.  249*;  auch  Erman,  Abh.  d.  Berl.  Akad.  1818—19,  p.  25*; 
Configliacchi,  Gilb.  Ann.  43,  p.  370*,  undVolta  (Met.  Briefe,  p.  206,  214*), 
entgegen  Pouillet,  der  freilich  beim  Verdunsten  von  reinem  Wasser  in  Platin- 
tiegeln keine  Elektricitätserregung,  wohl  aber  in  Eisen-,  Silber-,  Eupfertiegeln, 
wenn  das  Wasser  Salze  oder  Säuren  enthielt,  den  Tiegel  negativ  fand,  dagegen 
positiv ,  wenn  es  Alkalien  enthielt.  Er  schob  die  Elektricitätserregung  deshalb 
auf  die  Trennung  des  Wassers  von  dem  gelösten  Stoff  oder  die  Zerle^ng  des 
Wassers  bei  der  Bildung  einer  Oxydschicht  auf  den  Tiegelwänden.  — •)  Gau- 
gain,  Compt.  rend.  38,  p.  1012,  39,  p.  231,  1854*. 
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ben,  einmal  der  Reibung  des  Wassers  an  dem  Salz,  dann  der  Reibung 
des  Salzes  an  dem  Tiegel,  von  denen  aber  die  erstere  überwiegt. 

Lasst  man  die  Flüssigkeiten  aus  dem  spbäroidalen  Zustand  durch  261 
Erkalten  plötzlich  in  einem  Platintiegel  verdunsten,  wobei  also  auch 
Flüssigkeitstheilchen  umhergeschleudert  werden ,  so  kann  nach  R  i  j  k  e  ^) 
auch  desiillirtes  Wasser  dem  Tiegel  eine  negative  Ladung  geben,,  ebenso 
wie  wenn  das  Wasser  Phosphorsäure,  Oxalsäure,  Chlorwasserstoffsäure 
enthält.  Concentrirte  Salpetersäure  und  Schwefelsäure  ^)  ertheilen  dem- 
selben im  concentrirten  Zustand  schwache  positive ,  im  verdünnten  Zu- 
stand (bei  Schwefelsäure  vom  spec.  Gew.  1,632)  negative  Elektricität.  Kali 
giebt  nacbRijke,  wie  auchPouillet,  Reich  undGaugain  gefunden, 
dem  Tiegel  positive,  Ammoniak  negative,  Kalk,  Baryt,  Strontian  nega- 
tive Ladung  (entgegen  den  anderen  Beobachtungen).  Salze,  auch  reines 
kohlensaures  Kali  (entgegen  Gaugain)  geb6n  dem  Tiegel  meist  nega- 
tive, essigsaures  Blei  positive  Elektricität. 

Wird  eine  Platinscheibe  isolirt  mit  dem  einen  Halbring  des  Thom- 
son^ sehen  Elektrometers  verbunden,  und  werden  auf  ihr  die  folgenden 
Flüssigkeiten  im  spbäroidalen  Zustand  verdunstet,  so  ergeben  sich  nach 
Täte  und  Wanklyn^)  folgende  Ladungen  (in  Scalentheilen) : 

Brom  Jod  Ammoniak        Alkohol      Cblorschwefel      Wasser 

+  400  +90  —200  —0,1  —100  —80 

Kohlensaare  Kochsalz-     Kupfervitriol- 

Kalilösuug        Kalilauge''       Salzsäure    Schwefelsäure     lösuug  lösung 

—  310  +  150  — 160  +15  —  400  —  1000 

Ein  Grove^sches  Element  gab  am  Elektrometer  einen  Ausschlag 
70II  5,8  Scalentheilen. 

Beim  Entwickeln  von  Gasen  durch  chemische Processe  zeigt  das 
mit  dem  Ort  der  chemischen  Einwirkung  verbundene  Elektroskop  auch 
beim  Entweichen  derselben  Ladungen,  die  aber  sehr  variabel  sind. 

Bei  vielen  dieser  Versuche  trennen  sich  die  verdunstenden  Flüssig-  262 
keitstheilchen  nicht  eigentlich  von  den  Wänden  und  festen  Körpern,  son- 
dern letztere  bleiben  benetzt.  Da  indess  die  in  der  Flüssigkeit  beim 
Gontact  mit  denselben  erregte  Elektricität  nicht  allein  an  der  Contact- 
fläche  selbst  verdichtet  ist,  sondern  sich  mit  abnehmender  Dichtigkeit 
sach  noch  in  die  Flüssigkeit  hinein  erstreckt,  so  kann  der  darin  befind- 
liche Antheil  mit  der  Flüssigkeit  von  dem  Antheil,  welcher  in  der  an  den 
festen  Körpern  fest  adhärirenden  Flüssigkeitsschicht  verbleibt,  fortgeführt 
werden  (vergl.  das  Capitel  Continuirliche  Erregung  der  Elektricität  und 


^)  Bijke,  Pogg.  Ann.  98,  p.500,  1856*.  —  ^)  Bei  beiden  finden  Pouillet 
undOangain  keine  Elektricitätsen-egung.  —  ^  Täte  und  Wanklyn,  Phil. 
%•  [*]  23.  p.  494.  1862*. 

Wiedemaun,  Elektricitttt.  I.  IQ 


242  Leiter  erster  und  zweiter  Glasse. 

elektrische  Ströme  yermittelst  des  Contactes  und  der  Trennung  hetero- 
gener Körper). 

Häufig  kann  man  bei  diesen  Versuchen  ganz  secundäre  Wirkungen 
erhalten.  Hält  man  z.  B.  in  den  aus  einem  Platintiegel  auüstei^nden 
Dampf  des  verdunstenden  Wassers  einen  mit  dem  Elektroskop  Terbun- 
denen  Platinstreif  und  leitet  das  Wasser  durch  einen  Zinkdraht  zur  Erde 
ab,  so  .wird  durch  den  Contact  mit  letzterem  das  Wasser  mit  positiver 
Elektricität  geladen,  und  die  Dämpfe  führen  dieselbe  fort.  Die  Wirkung 
wird  noch  stärker,  wenn  man  das  Wasser  mit  dem  einen  Pol  einer  an- 
dererseits abgeleiteten  Säule  verbindet^). 

263  Das  elektromotorische  Verhalten  der  Metalle  zu  den  Flüssigkeiten 
ist  ein  ganz  anderes,  als  das  Verhalten  der  Metalle  unter  einander.  So 
wird  z.  B.  das  Wasser  in  Berührung  mit  Zink  stark  positiv.  In  der 
Vol tauschen  Spannungsreihe  müsste  man  es  hiernach  über  das  Zink 
setzen  und  in  Folge  dieser  Stellung  vermuthen,  dass  es  gegen  das  tief 
stehende  Kupfer  sich  noch  viel  stärker  positiv  verhalten  müsste,  als  gegen 
das  Zink.  Die  Erfahrung  lehrt  aber,  dass  im  Gegentheil  das  Wasser,  mit 
dem  Kupfer  berührt,  schwächer  positiv  erregt  wird,  als  mit  dem  Zink. 

Das  Wasser  lässt  sich  demnach  in  die  Volta'sche  Spannungsreihe 
der  Metalle  nicht  einordnen  (vergl.  auch  §.  257). 

Ebenso  wie  das  Wasser  verhalten  sich  auch  die  übrigen  Flüssig- 
keiten. 

Wegen  dieses  entgegengesetzten  Verhaltens  theilt  man  die  Elektri- 
citätsleiter  in  zweiClassen:  in  die  Leiter  ersterClasse,  welche  dem 
Gesetz  der  Spannungsreihe  folgen  und  zu  denen  ausser  den  Metallen 
einige  stark  negative  Superoxyde,  z.  B.  Mangansuperoxyd,  Bleisuperoxyd 
und  einzelne  Schwefelverbindungen,  z.  B.  Bleiglanz,  Schwefelkies  etc., 
viele  Nichtleiter,  gehören,  und  in  die  Leiter  zweiter  Classe,  welche 
der  Spannungsreihe  nicht  angehören,  zu  welchen  u.  A.  die  verdünnten 
Säuren,  Salzlösungen,  auch  geschmolzene  Salze  zu  zählen  sind,  also  alle 
diejenigen  zusammengesetzten  Leiter,  welche,  wie  wir  später  anführen 
werden,  beim  Durchleiten  des  galvanischen  Stromes  in  ihre  Bestandtheile 
zersetzt  werden. 

264  Wir  legen  jetzt  auf  eine  isolirte  sehr  dünne  Zinkplatte  eine  gleich 
grosse,  mit  saurem  Wasser  befeuchtete  Tuchscheibe.  Die  Zinkplatte  ladet 
sich  dabei  auf  ihrer  Oberfläche  mit  negativer,  die  Tuchscheibe  mit  posi- 
tiver Elektricität,  die  Dichtigkeiten  der  freien  Elektricitäten  an  zweien, 
ähnlich  gelegenen  Stellen  der  Platten  mögen  den  Werthen  i  a  entsprechen. 
Auf  die  Tuchscheibe  bringen  wir  jetzt  eine  Kupferplatte  von  gleicher 
Grösse,  deren  Dicke  so  klein  sei,  dass  die  äussere  Oberfläche  des  Systems 
durch  dieselbe  nicht  wesentlich  geändert  werde.     Dann  geht  durch  Lei- 


1)  Buff,  Lieb.  Ann.  89,  p.  203,  1854*. 
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tnng  die  freie  Elektricitat  der  Tuchscheibe  auf  die  au  ihre  Stelle  ge- 
tretene freie  Oberfläche  des  Kupfers  über.  Die  den  früher  betrachteten 
Stellen^  der  Platten  ähnlich  gelegene  Stelle  der  Eupferoberfläche  erhält 
nnn  die  Dichtigkeit  4~  ^-  Zugleich  wirkt  aber  noch  eine  elektromoto- 
rische Erregung  zwischen  der  Eupferplatte  und  der  Tuchscheibe,  von 
denen  die  erstere  hierdurch  an  der  betrachteten  Oberflächenstelle  die 
Dichtigkeit  — h,  die  letztere  oder  an  ihrer  Stelle  die  sie  bedeckende 
Zinkplatte  durch  Leitung  die  Dichtigkeit  4~  ^  erhalten  möge.  So  ad- 
diren  sich  die  Dichtigkeiten  der  freien  Elektricitäten ,  und  zwar  sind 
sie  nun: 

Kupfer  .    .    .  (^+  fl  —  6  =  -|-  (a  —  b)\ 


Tuch 
Zink 


■(+«  +  & ) 

.(—a-\-bz=  _  (a  —  ft)^ 


Denken  wir  uns  die  Zinkplatte  ableitend  berührt,  so  dass  an  der 
betrachteten  Oberflächenstelle  die  Dichtigkeit  Null  wird,  so  gestaltet  sich 
die  Elektricitätsyertheilung  ebenso,  wie  wenn  man  eine  solche  Menge 
positiver  Elektricitat  auf  die  vereinten  Platten  gebracht  hätte,  dass  da- 
darch  jene  Stelle  im  Zink  die  Elektricitätsmenge  -l~  (^  —  ^)  erhalten 
hätte.  Dadurch  würde  die  Dichtigkeit  daselbst  —  (a  —  h)  -\-  (a  —  b) 
=  0  und  auf  der  correspondirenden  Stelle  der  Kupferplatte  +  (a  —  h) 
4.(a  — &)  =  2(a  — 6). 

Könnte  man  daher  an  einem  Elektroskop  die  Elektricitat  der  Kupfer- 
platte für  sich  untersuchen,  so  würde  sich  dieselbe  jetzt  als  doppelt  so 
stark  erweisen,  wie  wenn  die  Zinkplatte  nicht  abgeleitet  wäre.  Die  Diffe- 
renz der  freien  Spannungen  zwischen  Kupfer  und  Zink  (2  [a  —  h]  —  0) 
ist  wiederum  dieselbe,  wie  vorher  (-{-  [a — h]  —  [ —  (a — 5)]). 

Das  Kupfer  als  das  schwächer  erregte  Metall  zeigt  am  Elektroskop 
hierbei  dieselbe  (positive)  Elektricitat,  welche  die  Flüssigkeit  im  Tuch 
durch  den  Contact  mit  der  stärker  erregten  Zinkplatte  annimmt. 

Ist  allgemein  bei  Aufeinanderlegen  von  drei  Platten  von  beliebiger 
Gestalt,  Metall  Ä,  Flüssigkeit  B,  Metall  (7,  das  Potential  der  freien  Elek- 
tricitäten  auf  der  Oberfläche  der  Platten  auf  eine  elektrische  Massenein- 
heit im  Inneren  von  Ä,  B  und  C  gleich  F«,  Vb  und  Vc,  sind  die  elektro- 
motorischen Kräfte  zwischen  Ä  und  B  sowie  B  und  C  gleich  Ä  \  B  und 
^|C,  seist: 

Ä\B  =  rb—  Va,        B\  C=Ve  —  Vb, 
also  Ve  —  Va  =  Ä\B  +  B\a 

Legt  man  verschiedene  Metallplatten  mit  verschiedenen  Flüssig- 
keiten zusammen,  so  misst  also  die  Potentialdifferenz  Vq  —  F«  in  den 
beiden  Endplatten  jedesmal  die  elektromotorische  Kraft  des  Systems. 
Sind  die  Plattensysteme  gleich  gestaltet,  so  entspricht  auch  die  Potential- 
differenz der  Differenz   der  Dichtigkeiten  der  freien  Elektricitäten  an 

16* 
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ähnlich  gelegenen  Stellen  der  Systeme,  so  dass,  wenn  wir  die  Endplatten 
derselben  mit  den  aus  gleichem  Stoff  bestehenden  beiden  Platten  eines 
Condensators  verbinden  und  dann  die  Verbindungsdrähte  entfernen,  die 
Ladungen  des  Condensators  den  elektromotorischen  Kräften  der  Systeme 
proportional  sind. 

265  Von  den  in  dieser  Art  angestellten  Versuchen  erwähnen  wir  bei- 

spielsweise einige  Resultate  von  BecquereP). 

Wie  in  dem  §.  252  Anmerkung  beschriebenen  Verfahren  wurde  auf 
die  CoUectorplatte  des  Condensators  ein  Metall schälchen  gestellt,  dieses 
mit  einer  Flüssigkeit  gefüllt  und  in  dieselbe  ein  mit  der  Hand  gehalte- 
ner Metallstreif  getaucht.  Die  untere  Condensatorplatte  wurde  abgelei- 
tet. Beim  Abheben  der  CoUectorplatte  zeigt  dann  das  Elektroskop  eine 
Ladung.    Es  wurden  folgende  Resultate  erhalten: 


Metall  der 
Schale 

Metall  des  Stabes 

Flüssigkeit 

Die  Schale 
ladet  sich 

Cu 

ff 
fl 
ff 

Au,  Ag,  Pt 

Fe,  Zn,  Pt 

Au,  Ag 

Pt,  Zn,  Fe,  Pb 

r 

KOH  gelöst 

ff 
H2SO4  conc. 

ff 

+ 
0 

• 

ff 

Pt 

Au,  Ag,  Pt,  Pb 

Fe,  Zn 

alle  Metalle 

H28O4  verd. 

ff 
HaS04  verd.  od.  conc,  KOH 

+ 

Au,  Pt 

Cu 

HNOg  conc. 

fast  0^ 

n 

ff 

verd. 

— — 

Bei  diesen  Versuchen  sind  indess  mehrere  Fehlerquellen.  Selbst  wenn 
man  die  untere  Condensatorplatte  mit  einem  Metallstabe  von  gleichem 
Metall  wie  das  Schälchen  berührt,  um  dadurch  die  durch  den  Contact  hete- 
rogener Metalle  auf  beiden  Condensatorplatten  etwa  erregten  Elektrici- 
täten  zu  compensireu,  so  beobachtet  man  doch  immer  noch  die  Differenz 
der  Erregungen  einmal  der  beiden  die  Flüssigkeit  im  Schälchen  berüh- 
renden heterogenen  Metalle,  und  dann  auch  der  Erregungen  der  mit  bei- 
den Händen  in  Berührung  befindlichen  Metalle  durch  die  Feuchtigkeit 
des  Körpers.  Wendet  man  statt  des  Metallschälchens  ein  schwach  mit 
Wasser  befeuchtetes  und  mit  den  verschiedenen  Lösungen  gefülltes  Holz- 
schälchen  an,  so  hat  man  wiederum  eine  ganze  Reihe  elektrischer  Schei- 
dungskräfte in  der  Verbindung  der  beiden  Condensatorplatten,  so  dass 
die.  Resultate  keine  einfachen  Folgerungen  zulassen. 


1)  Becquerel,  Traitö  d'felectricit^  2,  p.  244*.  —  *)  De  la  Bive,  ibid.* 
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Sehr  gut  kann  man  diese  Versuche  mit  dem  §.  208  heschriebenen 
Apparat  anstellen.  Man  kann  dabei  z.  B.  auf  eine  kreisförmige,  an 
einer  Steile  radial  aufgeschlitzte  Ebonitscheibe  zwei  etwa  60^  umfassende, 
bis  an  den  Schlitz  gehende  Papiersectoren  legen,  dieselben  befeuchten 
und  mittelst  befeuchteter  Papierstreifen  mit  einem  aus  einem  Zink-  und 
einem  Kupferdraht  gebildeten  Bügel  verbinden.  Die  über  dem  Schlitz 
schwebende  elektrisirte  Nadel  zeigt  durch  ihre  Ablenkung,  dass  das  Pa- 
pier am  Zink  positiv  ist  u.  s.  f.  ^). 

Durch  die  Aufeinanderschichtung  verschiedener  Metalle  und  Flüssig-  266 
keiten  in  verschiedener  Reihenfolge. kann  man  auch  den  sich  unmittel- 
bar aus  den  Daten  der  §.217, 253  u.  flgd.  ergebenden  Satz  bestätigen,  dass 
die  elektromotorische  Erregung  zwischen  Metallen  und  Flüssigkeiten 
in  keiner  Weise  gegen  die  Erregung  der  Metalle  unter  einander  ver- 
schwindet. 

Legt^)  man  auf  eine  auf  ein  Elektroskop  geschraubte  Platinplatte 
eine  Glasplatte,  auf  diese  eine  Zinkplatte,  so  wird  bei  Verbindung  beider 
Metallplatten  durch  einen  Platindraht  das  Platin  stärker  negativ,  als 
wenn  man  es  mit  einer  auf  der  Glasplatte  ausgebreiteten  Wasserschicht 
verbanden  hätte,  aber  schwächer  negativ,  wie  eine  an  Stelle  der  Platin- 
platte mit  dem  Wasser  verbundene  Zinkplatte. 

Es  ist  demnach  die  elektromotorische  Kraft: 

Zn  I  Pt  >  Wasser  |  Pt,  aber  <  Wasser  |  Zn. 

Dies  bestätigt  sich  auch,  wenn  man  die  auf  das  Elektroskop  geschraubte 
Zinkplatte  mittelst  eines  Platinstreifens  mit  der  auf  der  Glasplatte  aus- 
gebreiteten Wasserschicht  verbindet.  Es  subtrahiren  sich  hier  die  elektro- 
motorischen Kräfte  Zn  |  Pt  —  Wasser  |  Pt;  doch  ist  erstere  grösser,  und 
das  Zink  ladet  sich  positiv. 

Ganz  entsprechend')  ladet  sich  eine  durch  einen  Platindraht  mit 
einer  Zinkplatte  verbundene  Platinplatte  negativ,  bei  Verbindung  durch 
die  Finger  positiv,  da  die  negative  Erregung  des  Zinks  durch  die  Feuch- 
tigkeit der  Hand  weit  grösser  ist  als  die  negative  Erregung  des  Platins 
durch  die  Feuchtigkeit,  welche  der  ersteren  entgegenwirkt.  Die  Elektri- 
citätserregung  zwischen  den  Metallen  kann  also  durch  das  Hinzutreten 
TOD  Feuchtigkeit  zum  Zink  sogar  umgekehrt  werden. 

Auch  ein  anderes  Beispiel  zeigt  dies.  Auf  die  Goldplatte  seines  Con- 
densators  brachte  Peclet*)  eine  lackirte  Zinkplatte.  Wurden  beide 
durch  einen  Metallbogen  verbunden,  so  ergab  der  Ausschlag  des  Elektro- 
skopes  beim  Abheben  der  Platten  die  elektromotorische  Erregung  Au  |  Zn 
=  —  3.    Wurden  aber  beide  Platten  mit  den  Händen  berührt,  also  ihre 


^)  Brown,  PhU.  Mag.  [5]  7,  p.  109,  1879*;  Beibl.  3,  p.  201'.  —  ^  Buff, 
Ann.  (1.  Chem.  u.  Pharm.  42,  p.  7,  1842*.  —  ^  E.  Becquerel,  Compt.  Bend. 
22,  p.  677,  1846*.  —   *)  Fielet,  Ann.  de  Chim.  et  Pbys.  [3]  2,  p.  244,  1841*. 
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Verbindung  durch  die  Feuchtigkeit  F  des  Körpers  hergestellt,   so  lud 
sich  das  Elektroskop  durch  die  Summe  der  elektromotorisdienEräfie: 

Au  I  F  +  F  I  Zn  =  +  20. 

Da  die  elektromotorische  Wirkung  der  Feuchtigkeit  auf  das  Gold 
sehr  gering  im  Yerhältniss  zu  der  auf  das  Zink  anzunehmen  ist,  so  ist 
die  positive  Ladung  des  Elektroskopes  überwiegend  durch  letztere  be- 
dingt, und  es  wurde  sich  annähernd  Au  |  Zn :  F  |  Zn  =  —  3 :  +  20  ver- 
halten. 

Wurden  analog  zwei  lackirte  ebenso  grosse  Zink-  und  Kupferplatten 
mit  den  Fingern  oder  mittelst  eines  ^etalldrahtes  verbunden  und  sodann 
ihre  Elektricitäten  an  die  Goldplatten  eines  Gondensators  übertragen,  so 
waren  die  Erregungen:  Cu  |  Zn  =  —  8,  Cu  |  F  +  F  |  Zn  =  +  55. 
Zinn-,  Blei-,  Eisen-  und  Wismuthplatten  gaben  analoge  Resultate. 

Es  ist  hiemach  bei  den  Fundamentalversuchen  die  Dazwischenkunft 
feuchter  Leiter,  z.  B.  der  Finger,  des  feuchten  Papiers,  durchaus  nicht 
zu  vernachlässigen. 


in.  Galvanischer  Strom  in  einem  Kreise  von  zwei  Metallen 

und  einer  Flüssigkeit. 

267  Das  (jesetz  der  Spannungsreihe  zwischen  den  Metallen  besagt,  dass 

bei  Aneinanderlagerung  einer  Reihe  von  Metallen  Ä,  By  0,  D  die  Diffe- 
renz der  Potentiale  der  freien  Elektricitäten  auf  einen  Punkt  im  Inne- 
ren ihrer  Endglieder  ebenso  gross  ist,  wie  die  Differenz  der  Poten- 
tiale auf  das  Innere  der  unmittelbar  an  einander  gelegten  Endglieder. 
Ist  also  z.  B.  durch  irgend  ein  Mittel  das  Potential  im  Inneren  des  Me- 
talls A  gleich  Va  gemacht,  und  legen  wir  auf  dasselbe  der  Reihe  nach 
die  Metalle  J?,  0,  D,  in  welchen  die  Potentiale  der  freien  Elektricitäten 
gleich  Vhi  Ve.,  Vi  sind,  so  wir(l,  wenn  auf  das  Metall  D  nochmals  ein 
zweites  Stück  des  Metalls  A  gelegt  wird,  in  diesem  wiederum  das  Po- 
tential Va'  Die  elektromotorischen  Kräfte  zwischen  den  Metallen  sind 
dann  der  Reihe  nach: 

A\B=V^--Va 
^  I    C   =  Fe   —  n 


c 

D 


B^Vä-Vo 
A=Va-  Vä. 


Bei  der  Addition  ist  also  die  Summe  der  elektromotorischen  Kräfte 
A\B  +  B\  C+C\D  +  D\A  =  0^y 


1)  Vgl.  Kirchhoff,  Pogg.  Ann.  78,  p.  506,  1849*. 
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Bringen  wir  also  das  die  Metallreihe  beginnende  und  schliessende 
Metallstück  Ä  mit  einander  in  Contact,  so  kann  durch  die  Contactstelle 
keine  dauernde  Strömung  Ton  Elektricitat  stattfinden.  —  Wie  die  Me- 
talle verhalten  sich  die  anderen  Körper  der  Spannungsreihe. 

Fassen  wir,  wie  schon  früher,  die  elektrischen  Scheidungskräfte 
zwischen  den  Metallen  als  ungleiche  Anziehungen  ihrer  Massen  gegen 
die  eine  oder  andere  Elektricität  auf,  so  können  solche  Anziehungen 
eben  auch  nur  eine  statische  Yertheilung,  einen  Gleichgewichtszustand 
der  Elektricitäten  in  einem  geschlossenen  Metallkreise  hervorrufen.  In 
der  That  würde ,  wenn  ein  dauernder  Elektricitätsstrom  in  dem  Kreise 
aufträte,  durch  denselben  in  den  metallischen  Leitern  selbst  Wärme  er- 
zengt, die  höchstens  durch  eine  Erkältung  an  den  Contactstellen  der  Me- 
talle aufgehoben  würde.  Es  würde  jedenfalls  eine  ungleiche  Wärme- 
vertheilung  hervorgerufen ;  auch  könnte  durch  den  .Strom  ohne  irgend 
eine  Zufuhr  von  aussen  dauernd  eine  elektromagnetische  Bewegungs- 
maschine getrieben  und  so  eine  Arbeit  geleistet  werden,  was  unmöglich 
ist,  da  bei  fester  Verbindung  der  Metalle,  etwa  durch  Löthung,  auch  an 
den  Contactstellen  keine  Yerändenmgen  mehr  statthaben  können,  die 
diese  Arbeit  compensirten. 

In  einem  geschlossenen  Kreise  von  Kölrpern,  welche  der 
Spannungsreihe  angehören,  ist  also  dieBildung  einer  dauern- 
den Elektricitätsströmung  nicht  möglich. 

Denken  wir  uns  femer  zwei  Metalle,  wie  einen  Zink-  und  einen  268 
Knpferstab  mit  ihren  einen  Enden  verlöthet,  ihre  freien  Enden  aber 
durch  einen  dritten  Körper  verbunden ,  der  gegen  beide  Metalle  nicht 
elektromotorisch  wirkte,  sondern  nur  die  auf  ihren  Oberflächen  ange- 
sammelten entgegengesetzten  Elektricitäten  leitete,  so  dass  sie  sich  in 
ihm  ausglichlBii,  so  würde  die  elektrische  Scheidungskraft  dann  stets  die 
frühere  Spannungsdifferenz  wieder  herstellen  und  so  ein  dauernder  Elek- 
tricitätsstrom in  dem  Kreise  auftreten,  der  ohne  jeden  Ersatz  eine  Arbeit 
leisten  könnte,  was  wiederum  unmöglich  ist.  —  Demnach  kann  es 
keinen  Körper  geben,  der  ohne  elektromotorische  Thätigkeit 
gegen  die  anderen  Körper  nur  dieElektricität  leitet;  alle  Kör- 
per, die,  wie  die  Metalle,  in  ihrer  inneren  Constitution  unveränderlich 
sind,  müssen  entweder  der  Spannungsreihe  angehören,  oder  sie  müssen 
Tollkommene  Nichtleiter  der  Elektricität  sein.  Indess  dürften  sich  solche 
Körper,  die  die  Elektricität  absolut  nicht  leiten,  kaum  vorfinden. 

Senken  wir  endlich  eine  Zink-  und  eine  Kupferplatte  in  eine  Flüssig-  269 
keit  ein,  welche  eine  sogenannte  binäre  Verbindung  enthält,  welche 
also  in  zwei  chemisch  verschiedene  Bestand  theile  zerfallen  kann,  die  sich 
völlig  sättigen ,  z.  B.  in  verdünnte  Ghlorwasserstoffsäure  (H  -|-  Gl)  u.  s.  f., 
80  ladet  sich  nach  §.  252  u.  f.  das  Zink  negativ,  das  Kupfer  positiv.  Bei 
Verbindung  der  Metalle  gleichen  sich  diese  Elektricitäten  durch  die  Con- 
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tiact8l:«lle  hindurch  atu,  durch  welche  also  ein  Strom  poaitiTer  Elektri- 
cität  vom  Kupfer  zum  Zink  fliesat.  Da  auch  die  heim  Coutact  letzterer 
Metalle  auftretende  elektrische  Scbeidungskrail  die  poeitive  Elektricitit 
im  gleichen  Sinne  fortführt,  eo  heben  sich  die  Wirkungen  der  elektrischen 
Scheidungskräfte  nicht  auf,  wie  in  einem  geschlosHenen  Metsllkreise.  Es 
entsteht  also  ein  dauernder  Strom  von  positiver  Elektricität,  der  in  dem 
geschloseenen  Kreise  vom  Kupfer  durch  seine  Contactetetle  mit  dem  Zink 
zu  letzterem  und  vom  Zink  durch  die  Flüssigkeit  zum  Kupfer  fliesst 
Wir  werden  alsbald  darauf  zurückkommen,  inwiefern  wirklich  die  einzel- 
nen ,  in  der  Schliessung  vorhandenen  elektrischen  Scheidungakräft«  an 
der  Bildung  dieses  Stromes  tbeilnehmen.  —  Eine  Combination  von  Lei- 
tern, welche  einen  aolcben  „galvanischen  Strom"  liefert,  nennen  wir 
ein  galvanisches  Element,  oder  eine  galvanische  Kette. 

Die  Metallplatten  in  der  Kette  nennt  man  häufig  Erregerplatten 
oder  auch  Metallelektroden  des  Elementes,  wie  überhaupt  oft  Me- 
tallplatten, welche  als  Stromesleiter  in  Flüssigkeiten  gesenkt  sind,  als 
Elektroden  bezeichnet  werden. 

Verbindet   man   die  Kupfer-   und  die  Zinkplatte,   statt   durch   einen 
Kupferdrabt,   durch   einen  Draht  von   einem   anderen  Metall  M,    so  ent- 
steht hierbei  keine  neue  El ektricitätsqu eile  im  Schliessungskreise,  da 
stets  die  elektromotorische  Kraft  Cu  |  M  -|-  M  |  Zn  ^  Ca  |  Zn  ist.    Man 
Yja  77  kann   daher  an  die  Metallplatten    kupferne 

Schrauben,  sogen.  Klemmschrauben,  Fig.  77, 
befestigen  und  dieselben  durch  Drähte  von 
beliebigem  Stoffe  verbinden,  ohne  die  Rich- 
tung des  entstehenden  galvanischen  Stromes 
zu  ündem. 

Senkt    man     zwei    Uetalldrähte    oder 
Platten  von  Zink  und  Kupfer  in   ein  Glas 
voll  schwach  salzaaurem' Wasser,  statt  zwi- 
schen die  Metallplatten  eine  feuchte  Tnch- 
Bcheibe  zu  legen,  und  verbindet  sie   ausser- 
halb desselben,  so  kann  sich  wohl  die  Ver- 
theilung  der  Elektricität  auf  der  Oberfläche 
der  Drähte  ändern ;  die  an  jedem  Punkte  der 
einander  berührenden  Flächen  der  heterogenen  Körper  auftretenden  elek- 
trischen Scheidungskräfte   und  die  Potentiale  der  freien  Elektrici täten 
auf  das  Innere  der  Korper  bleiben  aber  dieselben.     Die  Richtung  des 
Stromes  wird  also  hierdurch  nicht  geändert. 

Wendet  man  statt  des  Kupfers  und  Zinks  andere  Metalle,  statt  der 
Salzsäure  andere  Flüssigkeiten,  z.  B.  verdünnte  Schwefelsäure  u.  s.f.,  bd, 
so  giebt  unter  sonst  gleichen  Verhältnissen  die  Richtung  und  Stärke  des 
erhaltenen  galvanischen  Stromes  ein  Maass  für  die  Summe  der  elektro- 
motorischen Kräfte  in -dem  Schliessungskreise  der  drei  Körper. 
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Die  Wirkungen  des  galvanischen  Stromes  sind  dieselben,  wie  die  270 
des  elektrischen  Stromes  der  Elektrisirmaschine,  nur  treten  sie  deutlicher 
hervor.   Die  Yorzüglichsten,  durch  welche  wir  seine  Stärke  und  Richtung 
messen  können,  sind  in  kurzen  Zügen  die  folgenden. 

1.  Thermische  Wirkungen.  Nimmt  man  die  mit  einer  Flüssig- 
keit, z.  B.  verdünnter  Schwefelsäure  oder  Salpetersäure,  in  Contact  stehen- 
den Metallplatten,  z.  B.  von  Kupfer  und  Zink,  gehörig  gross  und  ver- 
bindet sie  durch  einen  recht  dünnen  Platindraht,  so  erwärmt  sich  der- 
selbe bis  zum  Glühen. 

■ 

2.  Chemische  Wirkungen.  Verbindet  man  die  beiden  Platten 
mit  zwei  Eupferdrähten,  an  welche  Platinplatten  angelöthet  sind,  die  in 
schwach  mit  Schwefelsäure  angesäuertes  Wasser  tauchen,  so  zersetzt  sich 
dasselbe  in  seine  Bestandtheile.  An  der  mit  der  Eupferplatte  verbunde- 
nen Platinplatte,  durch  welche  die  positive  Elektricität  in  das  Wasser 
eintritt,  „an  der  positiven  Elektrode",  erscheint  Sauerstoffgas  und  Schwefel- 
saure, an  der  mit  der  Zinkplatte  verbundenen  negativen  Wasserstoff- 
gas. —  Ebenso  zersetzt  sich  das  saure  Wasser  zwischen  den  Metallplatten 
des  Elementes.  Sauerstoff  und  Schwefelsäure  scheiden  sich  an  der  Zink- 
platte aus,  also  wiederum  da,  wo  die  positive  Elektricität  in  das  Wasser  ■ 
eintritt;  sie  verbinden  sich  aber  sogleich  mit  dem  Zink  zu  schwefelsaurem 
Zinkoxyd,  welches  sich  in  dem  umgebenden  Wasser  löst.  An  der  Kupfer- 
platte scheidet  sich  Wasserstoff  ab.  Bei  diesem  Vorgänge  können  auch  die 
Metalle  ausserhalb  der  Flüssigkeit  direct,  ohne  Einschaltung  einer  anderen 
FlüBsigkeit,  verbunden  sein.  —  Fügt  man  andere  Stoffe,  z.  B.  eine  mit 
Starkekleister  gemischte  Lösung  von  Jodkalium  zwischen  die  Platin- 
platten, so  erscheint  an  der  positiven  Elektrode  Jod,  welches  man  an  der 
Bläunng  der  Lösung  erkennt.  Man  kann  hierdurch  leicht  die  jedes- 
malige Richtung  des  Stromes  untersuchen.  —  Seine  Stärke  messen 
wir,  indem  wir  die  Quantität  Sauerstoff  und  Wasserstoff  bestimmen,  welche 
er  in  einer  Zeiteinheit,  z.  B.  einer  Minute,  aus  schwach  schwefelsaurem 
Wasser  abscheidet.  Wir  setzen  die  auf  diese  Weise  in  der  Zeiteinheit 
erhaltene  Menge  Knallgas  proportional  der  Intensität  oder  Stärke 
des  galvanischen  Stromes. 

3.  Magnetische  Wirkungen.  Leitet  man  den  (Kupfer-)  Draht, 
durch  welchen  die  beiden  Metallplatten  des  galvanischen  Elementes  ver- 
banden sindf  im  Kreise  um  eine  freischwebende  Magnetnadel,  so  dass  die 
Ebene  des  Kreises  in  die  Ebene  des  magnetischen  Meridianes  fallt,  so 
wird  die  Magnetnadel  aus  ihrer  Ruhelage  abgelenkt.  Ist  z.  B.  im  bei- 
stehend gezeichneten  Apparat,  Fig.  78  (a.  f.  S.),  ahc  der  kreisförmige 
Knpferdraht,  welcher  mit  der  Zink-  und  Kupferplatte  des  Elementes  durch 
die  Klemmschrauben  dunde  verbunden  ist,  ns  die  in  demselben  an  einem 
Coconfaden  schwebende  Magnetnadel,  so  durchfliesst  der  Strom  der  posi- 
tiven Elektricität  den  Draht  in  der  Richtung  des  Pfeiles.  Der  nach  Nor- 
den weisende  Pol  der  Magnetnadel  weicht  dann  aus  der  Ebene  des 
Papieres  nach  hinten  hin  aus.     Geht  der  Strom  in  entgegengesetzter 
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Richtung,  so  weicht  der  Nordpol  nach  vorn  hin  aus.  Der  Winkel»  um 
den  die  Magnetnadel  abgelenkt  wird,  lässt  sich  an  einem  unter  ihr  be- 
findlichen Kreise  ablesen.  Die  Kraft,  mit  welcher  diese  Ablenkung  ge- 
schieht, ist  der  Intensität  des  gal- 
vanischen Stromes  direct  proportio- 
nal. Spätere  Deductionen  werden 
beweisen,  dass  diese  Kraft,  also  auch 
die  Stromintensität,  der  Tangente 
des  Ablenkungswinkels  der  Magnet- 
nadel entspricht.  Der  eben  beschrie- 
bene Apparat  hat  deshalb  den  Na- 
men Tangentenbussole  erhalten. 
Bedient  man  sich  statt  der  Tan- 
gentenbussole eines  Galvanometers 
(§.  36),  so  ist  die  durch  den  galva- 
nischen Strom  bewirkte  Ablenkung 
der  Doppelnadel  viel  grösser.  Die 
Richtung  der  Ablenkung  ist  dieselbe, 
wie  wenn  nur  ein  kreisförmiger 
Strom  auf  die  in  der  Mitte  der  Win- 
dungen schwebende  Nadel  einwirkte. 
4.  Physiologische  Wirkungen,  a)  L^  man  die  mit  den  Er- 
regerplatten verbundenen  Platinplatten  auf  und  unter  die  Zunge ,  so  be- 
merkt man  einen  sauren  oder  alkalischen  Geschmack,  je  nachdem  der 
Strom  der  positiven  Elektricität  hierbei  durch  die  Zunge  von  oben  nach 
unten  oder  umgekehrt  fliesst.  Man  kann  denselben  auch  erhalten,  wenn 
man  nur  z.  B.  einen  Kupfer-  oder  Silberstreifen  unter,  einen  Zink-  oder 
Bleistreifen  auf  die  Zunge  oder  umgekehrt  legt  und  beide  vor  derselben 
mit  einander  berührt.  Die  feuchte  Zunge .  ersetzt  dann  die  auf  die  Me- 
talle elektromotorisch  wirkende  Flüssigkeit.  Dieser  eigenthümliche  Ge- 
schmack ist  schon  im  Jahre  1760  von  Sulzer^)  beobachtet  worden. 

b)  Berührt  man  zwei  Punkte  eines  mit  dem  Muskel  verbundenen 
lospräparirten  Nerven,  am  besten  des  Hüftnerven  {N.  ischidiacus)  des 
Frosches,  mit  zwei  Platin-  oder  Kupferdrähten,  die  an  die  Erregerplatten 
eines  Elementes  angeschraubt  sind,  so  zuckt  im  Moment  der  Berührung 
oder  des  Aufhebens  derselben  der  Muskel.  —  Man  braucht  den  Nerv 
selbst  auch  nur  an  den  beiden  Punkten  mit  zwei  heterogenen  Metall- 
drähten, z.  B.  von  Zink  und  Kupfer,  zu  berühren  und  dieselben  oberhalb 
in  Contact  zu  bringen,  um  dasselbe  Resultat  zu  erhalten.  Der  feuchte 
Nerv  bildet  dann  selbst  die  elektromotorische  Flüssigkeit.  —  Mit  gleichem 
Erfolg  kann  man  auch  nur  einen  Punkt  des  Nerven  und  einen  Punkt  des 
Muskels  mit  den  Leitungsdrähten  des  stromerzeugenden  Elementes  oder 
mit  zwei  einander  berührenden  heterogenen  Metallstäben  verbinden. 


*)  Sulzer,  Mto.  de  Tacad.  de  Berlin  1760*. 
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GaWani,  welcher  schon  früher,  im  Jahre  179Q,  bei  der  Entladung 
des  Gonductors  einer  Elektrisirmaschine  das  Zucken  eines  in  der  Nähe 
befindlichen  Froschschenkels  durch  den  Rückschlag  beobachtet  hatte 
(§.  17),  bemerkte  zuerst,  als  er  einen  Froschschenkel  vermittelst  eines 
kupfernen  Hakens  an  einem  eisernen  GKtter  aufhängte,  dass  derselbe 
jedesmal  zuckte,  wenn  sein  unteres  Ende  mit  dem  eisernen  Gitter  in  Be- 
rührung kam.  Durch  Wiederholung  der  Versuche  unter  verschiedenen 
Umständen  überzeugte  sich  Galvani,  dass  hierbei  die  Lufbelektricität 
keine  Rolle  spielte ,  und  schrieb  das  Zucken  des  Frosches  einer  anima- 
lischen Elektricität  zu,  indem  der  Nerv  positive,  der  Muskel  negative 
Elektrieität  enthielte,  die  sich  durch  die  berührenden  Metalle  ausglichen. 

Diese  Erklärung  wurde  von  Galvani  und  seinen  Schülern  (Aldini 
and  Anderen)  mit  mannichfachen  Abänderungen  eifrig  verfochten.  Schon 
BeiP)  suchte  indess  im  Gegensatz  hierzu  die  Ursache  der  Erscheinung 
im  Contact  der  Metalle  oder  eines  Metalls  mit  einer  Flüssigkeit;  wie 
unter  Anderen  auch  Ritter  angab,  dass  nur  drei  heterogene  Körper, 
wie  Muskel,  Nerv  und  ein  Metall,  sich  zu  berühren  brauchten,  um  eine 
Zuckung  zu  geben. 

Indess  war  doch  Yolta  der  Erste,  welcher  jene  Ansichten  entschie- 
den durch  den  Nachweis  widerlegte,  dass  gar  kein  Nerv  und  Muskel 
nöthig  wäre,  um  Elektricität  zu  erregen,  sondern  dieselbe  schon  bei  der 
Berührung  zweier  heterogener  Metalle  entstände  und  auch  durch  das 
Elektroskop  direct  nachzuweisen  wäre. 

Eine  Vergleichung  der  Wirkungen  des  galvanischen  Stromes  mit 
denen  des  Stromes  der  Elektrisirmaschine  zeigt,  dass  beide  nur  quanti- 
tativ von  einander  verschieden  sind,  wie  auch  unmittelbar  nach  dem 
Kachweis  der  Elektricitätserregungen  an  den  verschiedenen  Oontactstellen 
zu  erwarten  ist. 

Wir  haben  jetzt  zu  untersuchen,  in  welcher  Weise  die  elektrischen  271 
Scheidungskräfte  in  einem  geschlossenen  Kreise  von  zwei  Metallen  und 
einer  Flüssigkeit,  z.  B.  Zink,  Kupfer,  verdünnter  Chlorwasserstoffsäure, 
tbätig  sind  ^). 

Wir  wissen,  dass  die  Bestandtheile  der  in  der  Flüssigkeit  enthaltenen 
binären  Verbindung  (HCl)  bei  dem  Hindurchfliessen  des  Stromes  sich  in 
der  Weise  trennen,  dass  der  eine  (H)  am  Kupfer  und  eine  äquivalente 
Menge  des  anderen  (Cl)  am  Zink  frei  wird,  wobei  der  letztere  sich  mit 
einer  äquivalenten  Menge  Zink  zu  Zu  |  Cl  verbindet.  Dieser  Vorgang 
beweist,  dass  das  Verhalten  des  binären  Körpers  zwischen  den  Metallen 


1)  Eeil,  Gren.  J.  6,  p.  411,  1792*.  —  ^  Theorie  des  Verfassers  vom  Jahre 
1870.  Die  verdünnte  Chlorwasserstoffsäure  verhält  sich,  wie  wenn  in  ihr  durch 
den  Strom  nur  HCl  zersetzt  würde.  Wollten  Avir  diese  Oomplication  bei  obiger 
Deduction  vermeiden,  so  könnten  wir  die  Combination  Zink,  Silber,  geschmolze- 
nes  Ghlorsilber  betrachten,  wobei  freilich  auch  das  Zink  noch  chemisch  auf  das 
Chlorsilber  wii'kte. 
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nicht  mehr  allein  in  einer  einfachen  überwiegenden  Anziehung  seiner 
ganzen  Masse  gegen  die  eine  oder  andere  Elektricität ,  wie  bei  den  Me- 
tallen, besteht,  sondern  noch  eine  besondere  Wirkung  seiner  Bestand- 
theile  hinzutritt.  Da  der  Bestandtheil  Gl  sich  da  abscheidet,  wo  der 
Strom  der  positiven  Elektricität  in  die  Flüssigkeit  eintritt,  der  Bestand- 
theil U  da,  wo  die  negative  Elektricität  eintritt,  so  nehmen  wir  an,  dass 
je  ein  Aequivalent  des  Chlors  in  der  Verbindung  HCl  mit  einer  be- 
stimmten Menge  negativer  Elektricität  geladen  ist,  die  seine  Anziehung 
durch  die  eintretende  positive  Elektricität  bedingt.  Es  ist  der  elektro- 
negative  Bestandtheil  der  Verbindung.  Ebenso  muss  das  Aequivalent 
H  mit  positiver  Elektricität  geladen  sein  und  so  den  elektropositiven  Be- 
standtheil der  Verbindung  darstellen.  Diese  Ladungen  könnten  sich  bei 
der  Verbindung  von  H  und  Cl  ganz  ähnlich  herstellen,  wie  beim  Contact 
von  Zink  und  Kupfer.  Da  die  Verbindung  II  Cl  für  sich  unelektrisch  ist, 
müssen  wir  dem  entsprechend  annehmen,  dass  darin  die  Atome  des  posi- 
tiven und  negativen  Bestandtheils  gleiche  Mengen  positiver  und  nega- 
tiver Elektricität  enthalten. 

Wird  nun  in  verdünnte  Chlorwasserstoffsäure  eine  Zink-  und  eine 
Eupferplatte  eingesenkt,  so  können  wir  vermuthen,  dass  das  Zink  eine 
stärkere  Anziehung  gegen  den  elektronegativen  Bestandtheil  (Cl)  der- 
selben habe,  als  gegen  den  elektropositiven  (H).  In  Folge  dessen  würden 
sich  die  das  Zink  berührenden  Molecüle  der  Chlorwasserstoffsäure  so 
lagern,  dass  sie  ihre  elektronegativen  Bestandtheile  dem  Zink,  ihre  elektro- 
positiven dem  Kupfer  zukehrten.  Indem  die  so  geordneten  Bestandtheile 
durch  ihre  elektrische  Anziehung  auf  die  Bestandtheile  der  folgenden 
Molecüle  HCl  einwirken,  ordnet  sich  die  ganze  Reihe  der  Molecüle 
zwischen  der  Zink-  und  Kupferplatte  wie  in  Fig.  79.  Wirkte  das  zweit« 
Metall  (statt  dessen  wir  auch  ein  Stück  Braunstein  verwenden  könnten) 
auf  den  positiven  Wasserstoff,  wie  das  Zink  auf  das  negative  Chlor,  so 
würde  hierdurch  die  Einstellung  befördert.  Wirkte  es  entgegengesetzt, 
nur  schwächer,  so  bliebe  wenigstens  die  Richtung  derselben  ungeändert 

Fig.  79. 

Zn  L  II.  III.  IV.  K 

Cl       H  Cl      H  Cl      H  Cl       H 

0©  e©  0©  ©© 

Durch  die  influenzirende  Wirkung  der  negativen  ^Elektricität  des 
dem  Zink  anliegenden  elektronegativen  Bestandtheils  Cl  würde  im  Zink 
die  Elektricität  so  vertheilt,  dass  diejenigen  Stellen  desselben,  welche  dem 
Cl  des  zunächst  liegenden  Säureatoms  nahe  liegen,  sich  positiv,  die  femer 
liegenden  negativ  lüden.  Ebenso  würde  im  Kupfer  zunächst  dem  elektro- 
positiven Bestandtheil    (H)    des    anliegenden  Chlorwasserstoffatoms    die 
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negative  Elektiicität  angehäuft,  die  positive  zu  den  fernereu  Theilen  hin« 
getrieben. 

Darauf  würde  sich  die  positive  Elektricität  im  Zink  mit  der  negativen 
des  zunächstliegenden  Atoms  CI  und  letzteres  selbst  mit  dem  Zink  zu  un- 
elektrischem ZnCl  (Aequivalentgewicht  Zn  =  33)  verbinden.     Das  elek- 
tropositive  Atom  H,  welches  vorher  mit  jenem  Atom  Cl  verbunden  war, 
würde  sich  mit  dem  ihm  zugekehrten  Atom  Cl  des  zweiten  Atoms  HCl 
anter  gleichzeitiger  Verbindung  der  in  diesen  Atomen  enthaltenen  Elek- 
tricitäten  vereinen;  ebenso  verbände  sich  das  H  des  zweiten  Atoms  HCl 
mit  dem  Cl  des  dritteu  Atoms  u.  s.  f.,  bis  endlich  an  dem  Kupfer  ein 
Atom  H  frei  würde,  dessen  positive  Elektncität  sich  mit  der  verth eilten 
negativen  des  Kupfers  vereinte,  so   dass  es  in  unelektrischem  Zustande 
entwiche.     Auf  diese  Weise  wären  die  polar  gelagerten  Atome  Cl  und  H 
an  den  Metallen  fortgeschafft  und  an  ihre  8telle  würden   sogleich   die 
Atome  Cl  und  H  anderer  Molecüle  der  Chlorwasserstoffsäure  sich  zum 
Zink  und  Kupfer  hinwenden,  und  der  obelrbeschriebene  Process  so  lange 
sich  wiederholen,  bis  die  Abstossung  der  in  den  Metallplatten  angehäuf- 
ten Elektricitäten  auf  die  Elektricitäten  der  ihnen  zugewandten  Bestand- 
theile  des  Chlorwasserstoffs  gerade  die  chemische  Anziehung  der  letzteren 
durch  die  Metalle  äquilibrirte.     Werden  aber  die  Metallplatten  mit  ein- 
ander leitend  verbunden ,  so  vereinen  sich  die  freien  Elektricitäten   der 
Metallplatten  mit  einander,  und  es  können  von  Neuem  die  früher  erwähn- 
ten Processe  eintreten.     Auf  diese  Weise  entstände  eine  dauernde  Strö- 
mung von  Elektricität.  —  Es  ist  ersichtlich,  dass  hierbei  ein  beständiger 
Verlust  an  lebendiger  Kraft  stattfindet,  indem  die  zu  den  Metallen  hin- 
wandemden  Bestandtheile  der  binären  Verbindung  sich  mit  einer  gewissen 
Geschwindigkeit  zu  den  Metallen  hinbewegen  und  dann,  entweder  unter 
Bildung  einer  Verbindung  j[ZnCl),  oder  indem  sie  frei  entweichen  (H),  zur 
Rabe  gelangen  ^).     Dieser  Verlust  an  lebendiger  Krafb  ist  der  Wärme- 
menge äquivalent,  welche  bei  dem  sichtbar  hervortretenden  chemischen 
Process,  also  im  Wesentlichen  bei  der  Auflösung  eines  Aequivalentes  Zink 
in  der  verdünnten  Säure  entwickelt  wird.     Diesem  Werth  muss  die  auf 
die  Yertheilung  der  Elektricitäten  verwendete  Arbeit  gleichwerthig  sein. 
Vereinen  sich  daher  die  Elektricitäten  in  einem  Strom,  so  muss  während 
der  Auflösung  eines  Aequivalentes  Zink  und  Abscheidung  eines  Aequi- 
Talentes  Wasserstoff  aus  der  Flüssigkeit  in  dem  ganzen  Schliessungskreise 
eine  Arbeit,  sei  es  in  Form  von  Wärme,  sei  es  in  Form  von  äusserer 
Arbeitsleistung,  hervortreten,  die  ebenfalls  der  jenem  chemischen  Process 
entsprechenden  Wärmeeutwickelung  äquivalent  ist.  —  Dieses  Resultat 
wird  durch  die  später  zu  beschreibenden  Versuche  vollständig  bestätigt. 


^)  Da  sich  der  Gewinn  an  lebendiger  Kraft  bei  der  Trennung  der  Bestand- 
theUe  Cl  und  H  der  zwischen  den  Metallplatten  liegenden  Atome  durch 
die  bei  der  Vereinigung  derselben  mit  den  Bestandtheilen  der  nächstliegenden 
Molecüle  verlorene  lebendige  Kraft  wieder  ausgleicht,  so  ist  der  Einfluss  dieses 
^Toceraes  gleich  Null. 
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272  Die  elektrische  Scheidungskraffc  E  ist  eine  heschleunigende  Kraft; 

ihre  Arheit  Ä  in  der  Zeiteinheit  ist  also  gleich  ihrem  Product  mit 
der  in  der  Zeiteinheit  hewegten  Elektricitätsmenge  m  nnd  dem  We^^e 
s,  nm  welchen  dieselbe  fortbewegt  wird,  also  Ä  ^=  E  ,  ms.  Das  Pro- 
duct ms  entspricht  der  Elektricitätsmenge,  welche  in  der  Zeiteinheit 
durch  den  Querschnitt  der  Leitung  fortgeführt  wird.  Haben  wir  ver- 
schiedene Combinationen,  etwa  Zink,  verdünnte  ChlorwasserstoffsSiire, 
Kupfer  und  Magnesium,  verdünnte  Schwefelsäure  oder  Eochsalzlösniig', 
Kupfer  u.  s.  f.,  so  nehmen  wir  an,  dass  auch  in  den  Bestandtheilen  je 
eines  Aequivalents  Schwefelsäurehydrat,  H  und  SO4  (S  =  16,  0  =  8), 
oder  eines  Aequivalents  Kochsalz,  Na  und  Gl,  dieselben  Elektricitats- 
mengen  enthalten  seien,  wie  in  den  Bestandtheilen  H  und  Gl  eines  Aequi- 
valents Ghlorwasserstoffsäure.  Wir  sind  hierzu  berechtigt,  da,  wenn  alle 
diese  Verbindungen  hinter  einander  von  demselben  Strom  durchflössen 
sind,  von  allen  äquivalente  Mengen  in  ihre  elektropositiven  und  elektro- 
negativen  Bestandtheile  zerfallen.  Verbinden  wir  nun  die  Metallplatten 
jeder  der  erwähnten  Gombinationen  durch  Kupferdrähte  von  solcher 
Länge,  dass  die  Intensität  des  Stromes  in  allen  Kreisen  die  gleiche  ist,  also 
auch  die  in  der  Zeiteinheit  zersetzten  Mengen  H  Gl,  HSO4,  Na  Gl  einander 
äquivalent  sind,  so  müssen  sich  die  Atome  H,G1,  Na,  auch  SO4  im  Mittel 
mit  solchen  Geschwindigkeiten  zu  den  Elektroden  bewegen,  dass  stets  das 
Product  aus  der  Zahl  der  bewegten  Atome  mit  ihrer  Geschwindigkeit 
dasselbe  ist.  Da  Atome  alle  gleiche  Elektricitätsmengen  mit  sich  führen, 
so  wird  mithin  auch  das  Product  m.  s.  in  allen  Fällen  dasselbe  sein.  Unter 
diesen  Verhältnissen  ist  die  Arbeit  Ä  =  const.  JB7,  und  es  muss  die  elek- 
trische Scheidungskraft  E  (und  die  ihr  proportionale  elektromotorische 
Kraft,  vgl.  §.  212)  der  Gombination  der  bei  der  Zersetzung  eines  Aequi- 
valents der  binären  Verbindung  und  Auflösung  des  Zinks  erzeugten 
Wärmemenge  direct  proportional  sein '). 

Auch  diesen  Satz  bestätigen  die  später  zu  beschreibenden  Versuche. 
Es  kann  also  Bei  der  Bildung  des  dauernden  Stromes  einzig  und  allein  die 
elektrische  Scheidungskraft  thätig  sein,  welche  von  der  ungleichen  An- 
ziehung und  Polarisirung  der  Atome  der  binären  Verbindung  in  der  Er- 
regerflüssigkeit der  Kette  durch  die  Metallelektroden  herrühirt;  die  elek- 
trische Scheidungskraft  an  der  Gontactstelle  der  Metalle,  an  welcher  keine 
mechanischen  Veränderungen  mehr  vorgehen  können,  muss  dagegen  un- 


^)  Die  Yorliegende  BetrachtUDg  soll  nur  einen  ersten  Ueberblick  über  die 
Verhältnisse  der  Elektricitätserregung  in  den  Ketten  geben.  Wir  werden  erst 
später  ausführen,  wie  die  elektromotorischen  Kräfte  sich  abändern,  wenn  die  bei 
der  Zersetzung  abgeschiedenen  Bestandtheile  der  binären  Verbindungen  an  ver- 
schiedenen Metallplatten  auftreten,  sich  daselbst  verdichten  und  eine  elektro- 
motorische Gegenkraft  erzengen,  so  dass  dadurch  die  Ketten  Zink,  verdünnte 
Säure,  Silber  und  Zink,  verdünnte  Säure,  Kupfer  u.  s.  f.  verschiedene  elektro- 
motorische Kräfte  besitzen  können ;  auch  besprechen  wir  hier  nicht  den  Ein- 
fluss  der  freien  Spannung  auf  die  Oberfläche  der  Flüssigkeit  und  der  metalli- 
schen Leiter  auf  die  Strombildung  u.  s.  f.  ^ 


■^ 
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thatig  sein.      Dass  dieselbe,  wenn  sie  etwa  der  elektromotorischen  Er- 
regung der  Metalle  durch  die  Flüssigkeit  entgegenwirkt  (wie  bei  Ein- 
senken  Yon    Zinn    und  Blei  in   Cyankaliumlösung) ,    nicht  durch   einen 
bestimmten   Antheil  der  Scheidungskraft  an  letzteren  compensirt  wird, 
beweist  die  erwähnte  völlige  Proportionalität  der  gesammien  elektrischen 
Scheidongskraft  (und  elektromotorischen  Kraft)  im  Schliessungskreise  mit 
dem  erwähnten  Wärmeäquivalent  der  chemischen  Processe.     Sie  muss 
also  auf  eine  andere  Art  neutralisirt  werden.    Dies  würde  am  einfachsten 
unter  der  Annahme  geschehen,  dass  beim  Contact  der  EiTegerflüssigkeit 
mit  den  Metallen  die  elektromotorische  Kraft  in  einer  doppelten  Weise 
erzengt  wird:  einmal  durch  eine  ungleich  starke  Anziehung  der  Massen 
der  Flüssigkeit  und  Metalle  als  Ganzes  gegen  die  eine  oder  andere 
Elektricität ,  sodann  durch  die  ungleiche  Anziehung  der  Metalle  gegen 
die  mit  entgegengesetzten Elektricitäten  geladenen  Bestandtheile  der 
Flüssigkeit.    (Dieses  doppelte  Verhalten  wäre  ganz  analog  dem,  dass  ein 
Metall,  z.  B.  Zink,  sowohl  die  ganze  Masse  einer  beliebigen  Flüssigkeit 
[Salzs&nre]  durch  Adhäsion  zu  sich  hinziehen  kann«  als  auch  noch  eine 
besondere  stärkere  Anziehung  gegen  den  einen  Bestandtheil  derselben 
[Chlor]  auszuüben  vermag;  ähnlich'  wie  auch  ein  Magnet  das  Eisen  so- 
wohl  durch  die  allgemeine  Massenanziehung,  wie  noch  besonders  durch 
magnetische  Polarisirung  seiner  einzelnen  Molecüle  festhält.)  In  Folge  der 
ersteren  ungleichen  (Massen-)  Anziehung  gegen  die  Elektricitäten  würden 
sich  die  zersetzbaren  Flüssigkeiten  ganz  nach  dem  Gesetz  der  Spannungs- 
reihe der  Metalle  verhalten  und  in  einem  geschlossenen  Kreise  von  Metal- 
len und  Flüssigkeiten  würde  eine  völlige  Neutralisation  der  elektrischen 
Scheidungskräfte  (und  elektromotorischen  Kräfte)  zu  Null  eintreten;  die 
zweite  (chemische)  Einwirkung,  welche  wir  oben  ausführlicher  behandelt 
haben,  würde  dagegen  allein  die  zur  Stromesbildung  erforderliche  elek- 
trische Scheidungskraft  und  die  derselben  entsprechende  elektromotorische 
Kraft  liefern. 

Wir  wollen  deshalb  im  Folgenden  die  gesammten  elektromoto- 
rischen Kräfte  an  den  Contactstellen  mit  stärkerer  stehender  Schrift,  den 
Theil  derselben,  welcher  an  der  Strombildung  selbst  nicht  Theil  nimmt, 
mit  liegender  Schrift  und  in  Klammem  und  den  der  Arbeit  im  Schliessungs- 
kreise entsprechenden  (chemischen)  Antheil  ebenso,  aber  ohne  Klammern 
verzeichnen.  In  dem  geschlossenen  Kreis  Zink,  Säure  S,  Kupfer  wäre  also 
die  gesammte  elektromotorische  Kraft  thätig: 

Oü\S+B\Zn-\-Zn\Cn=  Cu\S+S\Zn  +  (Ou\S)  +  (S\Zn)  +  (Zn\Clu). 

Die  in  §.253  u.flgde.  angeführten  Versuche  ergeben  die  gesammte  273 
Spannung  zwischen  den  Metallen  M  und  Wasser,  welche  wir  mit  M|Aq 
bezeichnen  wollen  und  die  sich  nach  dem  Vorhergehenden  aus  der  durch 
die  Massen  Wirkung  des  Wassers  erzeugten  (ATj  Aq)  und  der  durch 
die  chemische  Polarisirung  desselben  erzeugten  elektromotorischen  Kraft 
M  I  Äq  zusammensetzt.     Senken  wir  daher  in  Wasser  eine  Kupfer-  und 
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eine  Zinkplatte ,  so  ist  die  gesamrate  elektrische  Potentialdi£Perenz  oder 
elektromotorische  Kraft  an  den  Enden  gleich  Cu  |  Aq  -|-  Aq  |  Zn.  Die- 
seihe  Grösse  hätten  wir  auch  direct  erhalten,  wenn  wir  die  in  das  Wasser 
eingesenkte  Kupfer-  und  Zinkplatte  mit  den  gleichnamigen  Platten  eines 
Kupfer-Zinkcondensators  verbunden  und  nach  Loslösung  der  Yerbindan^ 
die  Ladung  des  Condensators  bestimmt  hätten.    Nun  ist  aber: 

Chi  I  Aq+Aq  |  Zn  =  (Cu  \  Aq)  +  (Aq  \  Zn)  +  Cu  \  Aq -\- Aq  \  Zn, 

Schliessen  wir  die  Kette  durch  Verbindung  der  Zink-  und  Kupfer- 
platte  durch  einen  Kupferdraht,  so  tritt  zu  diesen  elektromotorischen 
Kräften  noch  die  Kraft  Zn  |  Cu  hinzu,  welche  sich  mit  den  der  Spannungs- 
reihe  der  Metalle  folgenden  Kräften  (Cu  j  Aq)  +  (Aq  \  Zn)  aufhebt,  und 
es  ist  so 

Cu  I  Aq  +  Aq  I  Zn  -f  Zn  I  Cu  =  Cu  \  Aq  +  Aq\  Zn., 

Letzteres  ist  aber  der  zur  Strombildung  verwendete  Antheil  der 
elektromotorischen  Kräfte.  Man  muss  also  zu  der  Differenz  der 
direct  gefundenen  elektromotorischen  Kräfte  zwischen 
den  verwendeten  Metallen  und  Wasser  noch  die  elektro- 
motorische Erregung  der  Metalle  unter  einander  addi- 
ren,  um  die  in  dein  Kreise  der  geschlossenen  Kette  die 
Stromesbildung  bewirkende  elektromotorische  Kraft  zn 
erhalten. 

Die  eben  ausgesprochene  Beziehung  wird  durch  einige  Versuche  von 
Gerland  ^)  bestätigt.  Derselbe  bestimmte  nach  der  später  zu  erwähnen- 
den Compensätionsmethode  von  E.  du  Bois-Reymond  die  elektro- 
motorischen Kräfte  einiger  geschlossener  Ketten  und  verglich  sie  mit  den 
nach  den  Angaben  von  §.  254  berechneten  Zahlen.    So  ergab  sich: 


Elektromotorische  Kraft. 

Zink  Wasser  Kupfer  100 

Zink  Wasser  Silber    158,6 

Zink  Wasser  Oold      143,1 

Zink  Wasser  Platin   139,6 

Kupfer  Wasser  Süber      24,2 

Kupfer  Wasser  Gold        14,5 

Kupfer  Wasser  Platin     11,8 


Zn  I  Aq 
Zn  I  Aq 
Zn  I  Aq 
Zn  I  Aq 
Cu  I  Aq 
Cu  I  Aq 
Cu  Aq 


Summe 

4-  Aq 
+  Aq 
Aq 
Aq 
Aq 
Aq 
Aq 


der  Spannungen. 

Zn  =  100 
Zn  =  153,3 
Zn  =  142,9 
Zn  =  139,9 
Cu  =  24,7 
Cu  =  14,3 
Cu  =     11^ 


Cu  +  Cu 
Ag  +  Ag 

I  Au  4-  Au 
I  Pt  +  Pt 
I  Ag  +  Ag 
I  Au  4-  Au 

|Pt  4-  Pt 


Indess  ergab  sich  diese  Uebereinstimmung  nur  bei  etwa  der  Hälfte 
der  Versuche  bei  ganz  reinen  Metalloberflächen.  —  Auch  aus  den  Ver- 
suchen von  Hankel  (§.253)  folgt  dasselbe  Resultat.  So  ist  nach  seinen 
Versuchen  die  elektromotorische  Kraft  zwischen  den  polirten  Metallen  und 
Wasser  Cu  |  Aq  =  —  0,09;  Zn  |  Aq  =  +  0,16,  wenn  Zn  |  Cu  =  1 
ist;  es  ist  demnach  in  der  offenen  Kette 

Cu  I  Aq  +  Aq  I  Zn  =  —  0,25, 


')  Oerland,  Pogg.  Ann.  137,  p.  552,  1869*. 
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wibrend  in  der  gescbloBseneii  Kette 

Cu  I  Aq  +  Aq  I  Zn  4-  Zn  I  Cu  =  +  0,75. 

In  ähnlicher  Weise  finden  Ayrton  und  Perry  (1.  c.  §.  220)  die 
elektromotorischen  Kräfte 

Direct  beob. 
Cu  I  ZnS04  +  ZnS04  |  Zn  +  Zn  I  Cu 
--0010  +0,358         +0,750  =  0,990  1,01  i) 

(^248 

Die  offene  Kette  kann  also  eine  Spannung  zeigen,  welche  der  Rich- 
tung des  Stromes  in  der  geschlossenen  Kette  gerade  entgegengesetzt  ist^). 
Diese  letztere  ergiebt  sich  wiederum,  wenn  die  der  Massenwirkung  zuzu- 
schreibenden Antheile  der  elektromotorischen  Kräfte  zwischen  den  Me- 
tallen und  Flüssigkeiten  durch  die  entgegenwirkende  Kraft  Zn  |  Cu  neu- 
tralisirt  werden  und  so  die  alleinige  (chemische)-  an  der  Strombildung 
Antheil  nehmende  elektromotorische  Kraft  zurückbleibt. 

Verbinden  wir  die  Kupfer-  und  Zinkplatte  des  oben  erwähnten  Ele- 
mentes Zink,  Wasser,  Kupfer  mit  einem  Condensator,  dessen  Platten  beide 
ans  dem  gleichen  Metall  JV,  z.  B.  Messing,  bestehen,  so  erhalten  wir  die 
elektromotorische  Kraft 

K"  I  Cu  +  Cu  I  Aq  +  Aq  I  Zn  +  Zn  I  N; 

oder  da  Zn  |  N  +  N  |  Cu  =  Zn  |  Cu 

ist,  die  Kraft 

Cu  I  Aq  +  Aq  I  Zn  +  Zn  I  Cu  =  Ctt  I  -4(Z  +  ^(|r  I  Zn, 

also  direct  die  in  der  geschlossenen  Kette  zur  Strombildung  wirksame 
elektromotorische  Kraft. 

Dieselbe  Kraft  misst  man  durch  Vergleichung  der  magnetischen  Wir- 
kungen der  Ströme  verschiedener  Ketten,  wie  wir  später  ausfübren  wer- 
den (vergl.  das  Cap.  Bestimmung  der  elektromotorischen  Kraft  ^). 

Der  auf  die  eine  oder  andere  Weise  gemessenen  elektromotorischen 
Kraft  Ou  \  Aq  -\-  Äq  \  Zn  entspricht  hiernach  die  elektrische  Scheidungs- 
kraft,  durch  welche  die  in  dem  die  Kette  schliessenden  Draht  fliessende 
Elektricität  bewegt  wird.  Die  Geschwindigkeit,  mit  der  diese  Bewegung 
geschieht,  mit  der  die  in  den  Platten  und  in  der  sie  berührenden  Flüssig- 
keit befindlichen  Elektricitäten  sich  ausgleichen  und  wieder  ersetzen,  mit 
der  also  die  Strömung  der  Elektricität  im  ganzen  Schliessungskreise  er- 
folgt, also  auch  die  Stromintensität  hängt  noch  von  der  Natur  der  die 
Schliessung  herstellenden  Körper  ab.  Wir  werden  diese  Bedingungen  in 
einem  besonderen  Capitel  betrachten. 


*)  Aehnlich  auch  H  cor  weg,  Wied.  Ann.  9,  p.  578,  1880*.  —  2)  Die  Unter- 
nichangen  von  Kohlrausch  und  Gerland  §.  254  erhalten  durch  diese  Be- 
trachtTmgen  keine  andere  Deutung. 

WIedemann,  £lektricit&t.  I.  X 7 
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274  Durch  die  Beobachtuog  der  cheiniBcheu  oder  magnetiachen  Wirkuo- 

gen  den  galvaniachea  Stromes  in  verschiedenen,  zwei  Metalle  und  eine 
FlÜBBigkeit  eDthiLltendeo  Kreisen  kann  man  Reihen  anfatellen,  welche  an- 
geben, wie  sich  yerachicdene  Metalle  iu  FlüsBigheiten  elektromotorisch 
gegen  einander  verhalten.  Man  bezeichnet  in  diesen,  häufig  auch  Span- 
nungsreihen  genannten  Reihen  nach  dem  einiiiftl  eingeführten  Sprach- 
gebrauch das  Metall  als  elektrisch  positiv,  welches  mit  einem  anderen 
zugleich  in  eine  Flüssigkeit  gebracht,  negative  Elektricität  am  Elektro- 
skop  zeigt,  zu  welchem  also  bei  Berührung  beider  Metalle  ein  Strom 
positiver  Elektricität  durch  die  BerQhrungss teile  der  Metalle  binfliesst, 
von  dessen  Beruh  rungsstelle  mit  der  Flüssigkeit  ein  gleich  starker  Strom 
positiver  Elektricität  durch  die  Flüssigkeit  zum  anderen  Metalle  hin- 
Fig.  81'.  JliesBt.     Negativ   ist   dagegen  das   andere 

Metall,  von  dessen  Beruh  rungsstelle  mit  der 
Flüssigkeit  aus  ein  Strom  positiver  Elektri- 
cität zur  Berührungsstelle  beider  Metalle  hin- 
fliesst.  So  ist  z.  B.  Zink  positiv  gegen  Kupfer, 
wenn  beide  Metalle  in  Wasser  stehen ,  weil, 
entsprechend  der  eben  gegebenen  Definition, 
bei  Verbindung  heider  Metalle  ausserhalb  des 
Wassers,  wie  in  beistehender  Fig.  80,  die  po- 
sitive Elektricität  in  der  Richtung  der  Pfeile 
durch  den  metallischen  Schliessungshogen  vom  Kupfer  zum  Zink  und  von 
da  durch  das  Wasser  zum  Kupfer  strömt. 

Man  findet  zuweilen  den  Ausdruck :  dieses  oder  jenes  Metall  (Kupfer) 
„nimmt  mit  einem  anderen  (Zink)  in  einer  Flüssigkeit  positive  Elektri- 
cität an"  oder,  einfacher,  „wird  positiv"  (Becquerel).  Durch  diesoBe- 
zeichnung  entsteht  leicht  eine  Verwirrung,  die  unter  Beibehaltung  der 
oben  angeführten,  allgemein  verbreiteten  Aus  drucks  weise  ohne  Schwierig- 
keit zu  vermeiden  ist. 

Um  die  Art  der  Erregung  der  Elektricität  zwischen  zwei  Metallen 
zu  untersuchen,  bediente  man  sich  in  früherer  Zeit  meist  der  physiologi- 
schen Wirkungen  des  Stromes.  Man  verband  die  unteren  Enden  zweier 
getrennter  Froschschenkel  mittelst  eines  Drahtes  oder  eines  nassen  Fa- 
dens und  berührte  die  Nerven  derselben  mit  zwei  Metallstäben,  die  ma» 
sodann  in  Berührung  mit  einander  brachte.  Der  Schenkel,  dessen  Nerv 
mit  dem  positiveren  Metall  verbunden  wurde,  zuckte  stärker  beim  Be- 
rühren, der  andere  stärker  beim  Trennen  der  Drähte.  Hierbei  ersetzte 
die  Feuchtigkeit  des  Froschptäparates  den  flüssigen  Eloktricitätserreger 
zwischen  den  Metallen. 

Auf  diese  Weise  ordnete  Ritter  ')  die  Leiter  erster  Classe  in  fol- 
gende Spannungsreiho,  in  welcher  jedes  vorhergehende  Metall  positiv 
gegen  alle  folgenden  ist;  -|-Zink,  Blei,  Zinn,  Eisen,  Wismuth,  Kobalt, 

>)  Ritter,  Gilb.  Ann.  16.  p.  SB3,  lti04*. 
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Arsenik,  Kupfer,  Antimon,  Platin,  Gold,  Quecksilber,  Silber,  Kohle,  einige 
Schwefelmetalle,  wie  Bleiglanz,  Kupfemickel,  Schwefelkies,  Arsenkies, 
dann  Palladium,  Graphit,  Braunstein. 

Die  Legirangen  der  Metalle  stehen  hierbei  meist  nicht  zwischen 
ihren  Bestandtheilen,  wie  man  erwarten  sollte.  So  steht  Messing  zwischen 
Kupfer  und  Platin,  während  es  zwischen  Kupfer  und  Zink  stehen  sollte. 

Die  Amalgame  von  Zink  und  Zinn  stehen  zum  Theil  oberhalb  des 
Zinks,  und  zwar  der  Reihe  nach: 

+  1  Zink  1  Blei  2  Quecksilber  2  Zink     1  Quecksilber 

1-Zink  1  Zinn  3  Quecksilber  1  Zink     1  Quecksilber 

1  Zink  1  Blei  2  Quecksilber  —  Zink 

1  Zink  1  Zinn  2  Quecksilber 

Schnellloth  steht  zwischen  Zink  und  Blei  u.  s.^w. 

Manchmal  ändern  schon  sehr  kleine  Mengen  eines  beigemischten 
Metalles  die  Stellung  eines  anderen.  So  stellt  sich  durch  eine  Spur  von 
Zinn  das  Quecksilber  zwischen  Zink  und  Blei. 

Wir  übergehen  die  vielen,  in  ähnlicher  Art  gemachten  Bestimmun- 
gen, da  bei  ihnen  die  Natur  des  flüssigen  Leiters  nicht  völlig  deflnirt  ist, 
ebenso  die  Angaben ,  welche  auf  den  Geschmacksempflndungen  beim  Ar- 
miren der  Zunge  mit  zwei  Metallen  beruhen. 

Viel  sicherer  sind  die  Bestimmungen,  Welche  man  mittelst  des  Elek-  275 
troskopes  erhält,  oder  wenn  man  die  in  die  Flüssigkeit  eingetauchten 
Metalle  mit  den  Enden  des  Drahtes  eines  Galvanometers  verbindet  und 
ans  der  Ablenkung  der  Magnetnadel  die  Richtung  des  Stromes  bestimmt. 
Wir  werden  später  im  Zusammenhang  die  verschiedenen  Spannungsreihen 
mittheilen  und  führen  hier  nur  beispielsweise  an,  dass  z.  B.  nach  Pog- 
gendorff^)  in  verdünnter  Schwefelsäure  die  Spannungsreihe  ist: 

Amalgam.     Zink,     Zink,     Cadmium,     Eisen,     Zinn,     Blei,     Aluminium, 
Nickel,     Antimon,     Wismuth,     Kupfer,     Silber,     Platin. 

Senkt  man  in  einen  länglichen  Trog  AB  (Fig.  81)  von  Glas  oder  276 
Porcellan,  der  mit  einer  beliebigen  Flüssigkeit,  z.  B.  schwefelsäurehaltigem 
Fig^  gl  Wasser,  gefüllt  ist,  zwei  Platten,  Z,Kj  von 

verschiedenem  Metall,  z.B.  von  Zink  und 
Kupfer,  verbindet  sie  mit  den  Enden  des 
Galvanometers,  so  ist  der  anfangliche  Aus- 
schlag seiner  Magnetnadel,  ehe  chemische 
^^^1  c^l^^^^H^  Veränderungen  die  Stärke  der  elektrischen 

Erregung  geändert  haben,  ein  Maass  für 
die  Summe  der  primären  elektromotori- 
schen Kräfte  im  Schliessungskreise. 


»)  Poggendorff,  Pogjf.  Ann.  50,  p.  263,  1840*. 
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Stellt  man  vor  dem  SchliesHen  des  Ejreises  durch  das  Galvanometer 
zwischen  die  Zink-  und  Kupferplatte  in  die  Flüssigkeit  eine  dritte  dünne 
Platte  P  von  einem  heliehigen  anderen  Metall,  z.  B.  Platin,  so  erhält  man 
heim  Schliessen  genau  denselhen  anfänglichen  Ausschlag  am  Galvanometer. 

An  die  Stelle  der  elektromotorischen  Kraft  von  Zink  und  Kupfer  in 
der  Flüssigkeit  ist  nun  aher  die  Summe  der  elektromotorischen  Kräfte 
von  Zink  und  Platin  und  von  Platin  und  Kupfer  getreten.  Da  der  Weg 
der  Elektricitäten  durch  die  Einschiehung  der  Platinplatte  nicht  merk- 
lich geändert  ist,  so  können  wir  aus  der  Gleichheit  der  Galvanometer- 
angahen  in  heiden  Fällen  schliessen,  dass  die  elektromotorische  Kraft  von 
*  Zink  und  Kupfer  in  der  Flüssigkeit  gleich  ist  der  von  Zink  und  Platin 
plus  der  von  Platin  und  Kupfer  in  derselben.  Es  entspräche  dies  der  von 
Volta  aufgestellten  Theorie  der  Elektricitätserregung  zwischen  den  Me- 
tallen für  sich«  Man  spricht  das  Resultat,  welches  für  alle  beliebigen 
Flüssigkeiten  und  Metalle  gilt,  aus,  indem  man  sagt: 

Die  Metalle  folgen  bei  ihrer  elektromotorischen  Er- 
regung mit  Flüssigkeiten  dem  Gesetz  der  Spannungsreihe. 
Man  bezeichnet  dieses  Gesetz  auch  mit  dem  Namen  des  elektromoto- 
rischen Gesetzes. 

Wir  werden  für  dasselbe  noch  später  experimentelle  Beweise  bei- 
bringen, wie  sie  namentlich  von  Poggendorff  gegeben  sind. 

Schreibt  man  indess  die  Summe  der  in  beiden  Fällen  im  Schliessungs- 
kreise auftretenden  elektromotorischen  Kräfte  vollständig  in  einer  Formel, 
so  ist  dieselbe  im  ersten  Falle  ohne  die  Einschaltung  der  Platinplatte: 

Zn  I  Aq  +  Aq  I  Cu  +  Cu  I  Zn I 

'    im  anderen: 

Zn  I  Aq  -h  Aq  I  Pt  +  Pt  I  Aq  +  Aq  |  Cu  +  Cu  |  Zn,       .     .  II 

wo  das  Zeichen  Aq  die  Flüssigkeit,  z.  B.  Wasser,  bezeichnet. 

Da  nun  offenbar  die  beiden  elektrischen  Scheidungskräfte  Aq  |  Pt 
und  Pt  I  Aq  zu  beiden  Seiten  der  eingesenkten  Platinplatte  die  gleichen 
Elektricitäten  gerade  nach  entgegengesetzten  Seiten  hin  vertheilen,  so 
können  dieselben  zusammen  zur  Verstärkung  oder  Schwächung  des  ge- 
sammten  Stromes  der  Elektricität  im  Schliessnngskreise  nichts  beitragen ; 
sie  heben  sich  vollständig  auf,  so  dass  wir  in  der  Formel  II  statt  Pt  |  Aq 
auch  —  Aq  |  Pt  setzen  könnten.  Sie  ist  dann  unmittelbar  mit  der  For- 
mel I  identisch.  —  Die  Richtigkeit  des  durch  das  Experiment  gefundenen 
Resultates  folgt  also  a  priori.  Es  liefert  dasselbe  einen  Beweis  dafür, 
dass  die  in  einem  geschlossenen  Kreise  von  Metallen  und  einer  Flüssigkeit 
auftretende  elektrische  Scheidungskraft  auch  wirklich  die  algebraische 
Summe  der  einzelnen  an  den  Berührungsstellen  der  heterogenen  Körper 
auftretenden  Kräfte  ist,  und  sich  dieselben  gegenseitig  nicht  stören. 

277  Sind  die  elektromotorischen  Kräfte  Em,  E^c  einer  Reihe  von  Metallen 

a,  h  bestimmt,   wenn  sie  gleichzeitig  mit  einem  Metall  c  in  eine  Flüssig- 
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beit/  getaucht  und  mit  diesem  durch  eine  metaUische  SchltesBUDg  ver- 
banden  und,  so  ist  dadurch  bekitnni: 

Sabtrahirt  man  beide  Gleichungen  von  einander,  so  erhält  man: 
c\a-c\b  +  a\/-b\f=E„-E,^ 

Wenn  wir  den  elektromotoriachen  Kräften  ein  Vorzeichen  beilegeu, 
«elchea  die  Elektricität  angiebt,  die  der  erat«  der  einander  berührenden 
Kärper  erhält,  aoistc|6^  —  b  \  C  und  6  |  /  =  —  /  \  b.  So  schreibt 
dcb  die  Gleichung: 

b\c  +  c\  a  +  a\/+/\  b  =  E„-  Eu. 

Nach  dem  Volta'schen  Spannungsgesete  ist  aber  ()|c  +  c\a  =  b\a, 
al«o  lautet  die  Gleichuug: 

b\a  +  a  1  /+/  I  6  =  £„  -  £W  =  E^ 

Dieser  Werth  Eäi,  ist  aber  die  elektromotoriache  Kraft  beim  Ein- 
tauchen der  Metalle  a  und  b  in  die  Lösung/. 

Hat  m an  also  die  elektromo  torisch enKräftef^ci-CtcU-s. f. 
Terschiedener  Metalle,  a, (>...,  gegen  ein  anderes,  C,  in  einer 
FIfisaigkeit/bcetimmt,  so  erhält  man  die  elektromotorische 
Kraft  fot  zweier  dieser  Ketalle  in  derselben  Flüssigkeit, 
wann  man  ihre  elektromotorischen  Kräfte  gegen  das  Me- 
tall c  Ton  einander  aubtrahirt. 

Wir  legen  jetzt  zwischen  drei  verticale  Glaaetäbe,  welche  auf  einem  278 
Brett  aufgestellt  sind  (Fig.  82),  eine  mit  Wasser  befeuchtete,  mit  dem 
— .     _„  Erdboden  durch  einen  feuchten 

Faclen  verbundene  Tuchscheibe 
Wo,  auf  diese  eine  Zinkplatte 
Z,,  darauf  eine  Kupferplatte 
ifi,  dann  wieder  eine  Tuch- 
=  **i-  Scheibe  W,,  eine  Zinkpliitte 
Zu,  eine  Kupferplatte  Kjj  u.a.  f. 
ag  Es    Bei   daa    Potential   der 

freien  Elektricitäten  in  der  un- 
teren Tuchacheibe  gleich  Null. 
-  *  '  Sind  die  elektromotorischen 
Kräfte  zwischen  Zink  und  Waa- 
aer,  Kupfer  und  Zink,  Kupfer 
und  Wasser  reap.  —  i'-ziv, 
—  F^ZK,  —Ekw,  wo  die  Vor- 
zeichen die  elektriacbe  Ladung 
des  zuerst  genannten  Körpers 
I  angeben,  so  wird  daa  Poten- 

tial der  frei  über  die  Oberfläche 
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der  Platten  yerbreiteten  Elektricitäten  auf  die  Elektricitätsmenge  Eins 
im  Inneren  der  zweiten  Tachscheibe : 

-^i  =  —  ^zw  —  EzK  +  Ekw- 

Häuft  man  auf  die  Scheibe  W^  noch  einmal  eine  Zink-,  Kupfer-  und 
Tuchscheibe,  so  addiren  sich  die  zwischen  diesen  stattfindenden  Erregun- 
gen, zu  den  ersten,  und  das  Potential  der  Elektricitat  in  der  Tuchscbeibe 
Wu  und  (durch  Leitung)  auch  in  den  auf  ihr  liegenden  Platten  ist: 

En  =  2  Ej, 

Bei  Uebereinanderlagerung  von  n  oder  2  n  Reihefolgen  derselben 
Scheiben  erhalten  die  Tuchscheiben  W»  und  W2n  das  Potential : 

En  =  n Ei  und  E2n  =  2n  Ei, 

Da  hier  jedesmal  die  negative  Erregung  des  Zinks  Zn  durch  das 
Wasser  Wn—i  und  des  Kupfers  Kn  durch  das  Zink  Zn  grösser  ist,  als 
die  positive  Erregung  des  Wassers  >F„  durch  das  Kupfer  Kn,  so  sind  die 
Ladungen  Ej,  En,  E2n  negativ. 

In  einer  solchen  an  dem  einen  Ende  abgeleiteten  Säule  nimmt  also 
das  Potential  der  freien  Elektricitat  am  nicht  abgeleiteten  Ende  mit  der 
Anzahl  der  Elemente  proportional  zu,  und  die  Differenz  der  Potentiale 
an  den  beiden  Enden  der  Säule  ist  die  n fache,  wie  die  Differenz  an  den 
beiden  Endplatten  eines  Elementes  derselben. 

In  einem  ähnlichen  Verhältniss  nimmt  die  Dichtigkeit  der  freien 
Elektricitat  auf  der  Oberfläche  der  einzelnen  Elemente  von  dem  unteren 
Element  der  Säule  an  zu.  Wäre  die  Säule  aus  sehr  vielen  gleichen  Ele- 
menten aufgebaut,  so  würde,  abgesehen  von  dem  freien  Ende  der  Säule, 
die  Zunahme  der  Dichtigkeit  nahezu  dem  Gesetz  ^er  geraden  Linie  ent- 
sprechen, denn  dann  wäre  die  Dichtigkeit  von  jedem  dem  Ende  nicht  zu 
nahe  liegenden  Element-  als  Anfangspunkt  aus  nach  demselben  Verhält- 
niss nach  beiden  Seiten  hin  vertheilt,  nur  dass  die  Dichtigkeiten  alle  in 
demselben  Maasse  grösser  oder  kleiner  wären,  als  man  von  dem  unteren 
Endpunkt  der  Säule  aufstiege.  In  demselben  Maasse  würden  dann  auch 
die  Potentiale  steigen,  wie  es  die  Theorie  verlangt.  Bei  Säulen  aus  ver- 
schiedenen Elementenzahlen  wird  endlich  die  Dichtigkeit  der  freien  Elek- 
tricitat an  dem  isolirten  Ende  nahezu  der  Zahl  der  Elemente  propor- 
tional sein. 

Man  kann  dieses  Ergebuiss  durch  das  Experiment  prüfen. 

Zu  diesem  Ende  giebt  man  z.  B.  der  lOten,  20sten  u.  s.  w.  Kupfer- 
platte der  unterhalb  mit  der  Erde  verbundenen  Säule  einen  kleinen  seit- 
lichen Fortsatz,  an  den  man  die  Kugel  eines  Elektroskops  anlegt.  Auch 
schon  ohne  condensirende  Vorrichtung  erhält  man  einen  Ausschlag  der 
Goldblättchen,  der  mit  der  Anzahl  der  unter  der  abgeleiteten  Platte  be- 
findlichen Elemente  wächst. 

Man  kann  auch  an  die  einzelnen  Platten  ein  an  einem  Glasstab  be- 
festigtes Metallknöpfchen  legen  und  an  einem  Elektroskop  die  auf  das- 
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selbe  übergegangenen  Quantitäten  Elektricität  prüfen.     Man   erhält  so 
dasselbe  Resultat. 

Eine  auf  die  beschriebene  Art  aufgebaute  Säule  von  galvanischen 
Elementen  bezeichnet  man  nach  ihrem  Entdecker  Volta  mit  dem  Namen 
der  Yolta'schen  Säule ^)  und  nennt  ihre  Enden  ihre  Pole. 

Eigentlich  ladet  sich  die  ganze  Säule  bei  Ableitung  ihres  einen  Pols 
mit  der  Elektricität  der  Erde,  welche  der  gerade  herrschenden  (positiven) 
Laftelektricität  entgegengesetzt  ist.  Leitet  man  daher  eine  Säule  ab- 
wechselnd an  dem  positiven  und  negativen  Pol  ab,  so  erscheint  meist  im 
ersten  Fall  der  unabgeleitete  negative  Pol  stärker  geladen  als  der  posi- 
tive Pol  bei  Ableitung  des  negativen  *^). 

Wären  die  Platten  in  umgekehrter  Reihefolge  geschichtet  worden, 
also  auf  die  feuchte  Scheibe  W^  erst  eine  Kupferscheibe  K^^  auf  diese  die 
Zinkscheibe  Z^,  dann  die  Tuchscheibe  TV^,  die  Kupferscheibe  K^^  u.  s.  w.,    ■ 
80  wären  die  Potentiale  der  Elektricität  in  den  feuchten  Scheiben: 

ivL   W^   lE^   =  ^  Ekw+JEzk  +  ^zw 
„    W   :  E^  =  nE^ 

Dieses  Potential  ist  dasselbe,  wie  bei  dem  früheren  Aufbau  der 
Säule  von  n Elementen,  nur  ist  die  Elektricität  di^  entgegengesetzte, 
positive. 

Wir  legen  jetzt  zwei  entgegengesetzt  gebaute  Säulen  von  je  n  Plat-  279 
tenpaaren  mit  ihren  abgeleiteten  Tuchscheiben  Wq  und  W^  in  einem  iso- 
lirten  Stativ  zusammen,  indem  wir  z.  B.  das  Brett,  welches  zum  Aufbau 
der  Säule  dient,  erst  mit  einer  lackirteu  Glasplatte  bedecken.  Es  kann 
sich  hierdurch  die  Elektricitätsvertheilung  in  beiden  Säulen  nicht  ändern; 
ebenso  wenig,  wenn  man  die  Ableitung  der  jetzt  vereinten  feuchten  un- 
elektrischcn  Scheiben  Wq  und  W^  aufhebt.  Die  jetzt  aus  2  n  Elementen 
bestehende  Säule  hat  an  ihrem  unteren  Ende  das  Potential  — nE,  an 
ihrem  oberen  das  Potential  -\-  nE. 

Dasselbe  Resultat  hätten  wir  erhalten,  wenn  wir  direct  an  eine  iso- 
lirte  Tuchscheibe  Wq  beiderseits  eine  Zink-  und  eine  Kupferplatte  gelegt 
hatten  u.  s.  f.  und  nun  die  durch  die  elektromotorischen  Kräfte  an  jeder 
Berührungsstelle  erregten  gleichen,  aber  entgegengesetzten  und  sich  nach 
allen,  zu  beiden  Seiten  der  Berührungsstelle  liegenden  Leitern  verbreiten- 
den Elektricitäten  addirt  hätten. 

Das  Potentialuiveau  an  den  Polen  einer  isolirten  Säule  ist  also  nur  die 
Hälfte  von  dem  Potentialniveau  an  dem  isolirten  Pole  einer  am  anderen  Ende 
abgeleiteten,  aus  gleich  viel  Elementen  bestehenden  Säule.    Die  Differenz 


')  Volta,  Phil.  Transact.  1800,  p.  402*;  Gilb.  Ann.  6,  p.  340*;  Ann.  de 
Chim.  40,  p.  225*;  Gilb.  Ann.  10,  p.  389,  421,  1802*.  —  2)  Dellmanu,  Polli- 
chia  20,  2l,  p.  43  bis  52,  1863*;  Phys.  Jahresber.  1863,  p.  391*. 
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der  Potentialniveaux  an  beiden  Polen  der  beiden  Säulen  ist  aber  in  beiden 
Fällen  dieselbe  (±nE  und  2  n  E). 

In  einem  ähnlichen  Verhältniss  stehen  auch  die  Dichtigkeiten  der 
Elektrici täten  an  den  Enden  der  isolirten  und  einerseits  abgeleiteten 
Säule.  Verbindet  man  gleichzeitig  die  beiden  Pole  einer  isolirten  Säule 
mit  den  Knöpfen  zweier  gleicher  Goldblattelektroskope ,  so  zeigen  beide 
einen  gleichen,  aber  von  entgegengesetzten  Elektricitäten  herrührenden 
Ausschlag,  wie  man  durch  Annähern  einer  geriebenen  Siegel lackstange 
an  die  Elektroskope  zeigen  kann. 

Leitet  man  jetzt  das  eine  Ende  der  Säule  durch  Beruhren  mit  dem 
Finger  ab,  so  fallen  die  Goldblättchen  des  daselbst  befindlichen  Elektro- 
skopes  zusammen,  und  die  Goldblättchen  des  Elektroskopes  am  anderen 
Pole  der  Säule  nehmen  nahezu  die  doppelte  Divergenz  an. 

280  Diese  Resultate  sind  schon  von  Peltier^)  bestätigt  worden,  indem 
er  die  isolirten  Pole  einer  aus  1  bis  10  Elementen  auf  einem  Harzkuchen 
aufgebauten  Säule  (Corona  di  tazze)  mit  einem  Condensator  und  diesen 
mit  dem  Elektrometer  verband.  Er  fand  die  Abstossungskraft  /  der  ge- 
ladenen Theile  desselben  dem  Quadrat,  die  Ladung  desselben,  d.  h.  das 
Potentialniveau  direct  proportional  der  Zahl  der  Elemente,  z.  B.: 

345678     9     10 
144   253   393   536   734   1044   1349   1594 
16,0  15,8  15,7  14,9  15,6   16,3   16,6   15,9 

Auch  B  r  a  n  1  y  ^)  bestätigte  dieses  Gesetz,  indem  er  die  Kugeln  einer 
Drehwage  mit  Spiegelablesung  mit  dem  positiven  Pol  einer  am  negativen 
Pol  abgeleiteten  Kupfer- Wasser- Zinksäule  von  100  bis  250  Elementen 
verband.  Endlich  fand  auchAngot')  mittelst  des  Thomson -Branly'- 
schen  Elektrometers,  dass  eine  längere  Zeit  isolirte  Säule  dem  Elektro- 
meter am  einen  Pol  die  halbe  Ladung  ertheilt,  wie  nach  der  Ableitung 
des  anderen  Pols. 

281  Wollten  wir  die  beiderseits  isolirte  Säule  an  ihren  beiden  Polen  nicht 
mit  einem  feuchten  Leiter  schliessen,  so  hätten  wir  der  früheren  Reihe- 
folge gemäss  auf  die  obere  negative  Tuchscheibe  noch  eine  Zinkplatte, 
unter  die  untere  positive  Tuchscheibe  eine  Kupferplatte  zu  legen.  Es 
addiren  sich  dann  die  elektromotorischen  Kräfte  dieser  beiden  Platten 
mit  dem  feuchten  Leiter  zu  den  übrigen.  Verbindet  man  diese  beiden 
Endscheiben  der  Säule  von  Zink  und  Kupfer  mittelst  eines  Drahtes,  so 
bilden  dieselben  bei  ihrem  Contact  mit  der  Flüssigkeit  noch  ein  2»  -|-  1  tes 
Element  der  Säule,  welches  seine  Wirkung  zu  dem  der  anderen  Elemente 


n 

1          2 

f 

15,6    61,0 

fln^ 

15,6    15,2 

^)  Peltier,  Notices  »ur  la  vie  et  leB  travaux  de  Peltier,  p.  94*.  — 
2)  Branly,  Ann.  de  l'ficole  Norm.  2,  p.  201,  1873*.  ~  8)  Angot,  Ann.  de 
rllcole  Norm.  3,  p.  253,  1874*. 
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addirt.  Durch  den  Yerbindungsdraht  circulirt  dann  ein  Strom  positiver 
Elektricitat  von  der  Kupfer-  zur  Zinkplatte,  vom  positiven  (Kupfer)  zum 
negativen  (Zink)  Pol  der  Säule,  der  sich  nach  Ausgleichung  der  entgegen- 
gesetzten Elektricitäten  durch  die  elektromotorischen  Kräfte  in  der  Säule 
sogleich  wieder  erneuern  muss.  —  Wie  in  einem  einzelnen  Element  ent- 
steht daher  auch  ein  dem  Strom  im  Leitungsdraht  gleicher  Strom  posi- 
tiver Elektricitat  in  der  Säule  von  ihrem  Zinkende  zum  Kupferende. 

Um  die  für  die  Stromesarbeit  thätige  elektromotorische  Kraft  der 
Säule  zu  erhalten,  würde  in  den  Formeln  des  §.278  nur  das  Glied  Ezk 
fortfallen ;  in  den  sonstigen  Betrachtungen  und  Resultaten  wäre  aber  nichts 
geändert. 

In  früheren  Zeiten ,  als  man  im  Contact  der  Metalle  die  einzige, 
oder  wenigstens  die  vorzüglichste  Quelle  der  Elektricitat  suchte,  und  die 
Flüssigkeiten  mehr  als  Leiter,  denn  als  Elektromotoren  betrachtete,  baute 
man  die  Säulen  stets  in  folgender  Ordnung  auf  : 

Zink,,  Kupfer^,  feuchter  Leiter^,  Zink,,,  Kupfer,,, 
feuchter  Leitern_i,  Zink^,  Kupfern. 

Hiernach  würde  an  die  Endplatten  der  von  uns  beschriebenen  Säule 
noch  je  eine  Platte  vom  heterogenen  Metall  gelegt  sein,  und  entgegen- 
gesetzt unseren  Feststellungen  das  Zinkende  der  Säule  der  positive,  das 
Eupferende  der  negative  Pol  sein. 

Verbindet  man  in  einer  der  Art  gebauten  Säule  das  Zinkende  mit 
dem  Kupferende  durch  einen  Draht,  so  hat  man  an  den  Enden  der  Säule 
folgende  Metallreihe: 

Zinku,  Kupfern,  Draht,  Zink,,  Kupfer^. 

Da  aber  die  Endglieder  dieser  Reihe  Zinkn  und  Kupfer,  sich  mit 
Elektricitäten  von  derselben  Spannung  laden,  mögen  sie  sich  nun  einander 
direct  oder  durch  Zwischenschaltung  anderer  Metalle  berühren,  so  sind 
die  Endplatten  Zink,  und  Kupfern  vollständig  überflüssig. 

In  früheren  Zeiten  ist  durch  diese  doppelte  Anordnung  der  Säule 
uod  dadurch  bewirkte  verschiedenartige  Bezeichnung  ihrer  Pole  viele 
Verwirrung  entstanden  ^). 

Bei  der  Untersuchung  der  Elektricitat  der  Pole  der  aufgebauten  282 
Saale  vermittelst  eines  mit  denselben  verbundenen  Elektroskops  beobachtet 
man  nur  die  frei  an  den  Polen  sich  verbreitenden  Elektricitäten,  nicht 
aber  die  an  den  Berührungsstellen  der  einzelnen  Platten  der  Säule  ange- 
häuften Elektricitätsmengen.  Dass  letztere  viel  bedeutender  sind,  als 
entere,  zeigt  folgender  Versuch  von  Fechner*). 

Legt  man  auf  die  oberste  Zinkplatte  Z  einer  nach  der  älteren  Art 
aufgebauten  Säule  von  20  bis  50  Plattenpaaren  Kupfer-Zink-Flüssigkeit 


^)  Bitter,  Gilb.  Ann.  9,  p.  212,  1801*,  u.  Andere.  —   '^)  Pechner,  Lehr- 
bach, p.  48* ;  Pogg.  Aon.  41,  p.  236,  1837*. 
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. . .  Kupfer-Zink  eine  isolirte  Kupferscheibe  K  flach  auf,  hebt  sie  ab  und 
untersucht  ihre  Elektricität  am  Elektroskop,  so  erweist  sie  sich  negativ, 
während  sie  doch,  wenn  sie  nur  durch  Leitung  die  Elektricität  des  Poles 
der  Säule  angenommen  hätte,  positiv  gewesen  wäre.  Bei  der  Trennung 
der  Kupferplatte  K  von  der  Zinkplatte  Z  ist  aber  in  ersterer  die  durch 
den  Contact  beider  Scheiben  an  der  Berührungsfläche  verdichtete  negative 
Elektricität  frei  geworden,  deren  Quantität  mithin  bedeutender  ist,  als 
die  frei  über  die  Polfläche  der  Säule  verbreitete  positive  Elektricität. 

Hatte  man  die  Zinkplatte  Z  nur  mit  einer  kleineren  Stelle  der  Kopf  er- 
platte K  berührt,  so  war  die  Menge  jener  verdichteten  Elektricität  ge- 
ringer, und  die  Kupferplatte  konnte  die  positive  Elektricität  des  Poles 
annehmen,  wenn  die  freie  positive  Elektricität  desselben  die  an  der  Be- 
-  rührungsstelle  gebundene  negative  der  Kupferplatte  überwog.  Wurde 
die  berührende  Fläche  so  klein  gemacht,  dass  keine  Elektricität  wahr- 
nehmbar war,  so  konnte  daraus  berechnet  werden,  dass  die  Dichtigkeit 
der  au  der  Contactstelle  des  Zinks  und  Kupfers  condensirten  Elektricitäts- 
menge  so  gross  ist  wie  die  des  isolirten  Poles  einer  am  anderen  Pol  ab- 
geleiteten Säule  von  689  (700)  Plattenpaaren. 

283  Werden  Säulen  von  verschieden  grossen  Platten  aufgebaut,  so  müssen 

die  Potentialniveaux  an  den  Polen  derselben  und,  abgesehen  von  dem  Ein- 
fluss  des  Randes  der  Platten,  auch  die  Dichtigkeiten  der  Elektricitäten  bei 
sonst  gleichen  Verhältnissen  dieselben  sein.  Dies  fand  Biot^)  an  drei 
mit  AlaunlöBung  geladenen  Säulen  von  je  16  Kupfer-  und  Zinkplatten 
bestätigt,  deren  Querschnitte  im  Yerhältniss  von  1:3,1:153,2  stauden. 
Die  Dichtigkeiten  verhielten  sich  wie  1,18  : 1 : 1.  Dasselbe  Resultat  erhielt 
Bohnenberger^)  an  drei  trocknen  Säulen,  deren  Gold-  und  Silber- 
papierplatten 7  Linien,  3  und  36  Quadratzoll  Oberfläche  hatten.  —  Da- 
gegen erneuert  sich  die  an  den  Polen  aufgehäufte  Elektricität  um  so 
schneller  nach  dem  Ableiten,  je  grösser  die  Platten  sind.  Auch  dies  fand 
Bohnenberger  an  seinen  trocknen  Säulen.  Leitete  er  den  einen  Pol 
ab  und  verband  den  anderen  mit  einer  Leydener  Flasche,  so  erhielt  die- 
selbe in  gleichen  Zeiten  Ladungen,  welche  sich  proportional  den  Flächen 
der  Platten  verhielten.  —  Es  ist  femer  selbstverständlich,  dass  die  Quan- 
tität Elektricität,  welche  im  Ganzen  auf  den  Polen  aufgehäuft  ist  und 
die  (abgesehen  von  der  Elektricitätsanhäufung  an  den  Rändern)  dem 
Product  aus  der  Oberfläche  der  Pole  mit  der  daselbst  statthabenden  Dich- 
tigkeit entspricht,  dem  Querschnitt  der  Säulen  proportional  sein  muss. 
Man  kann  somit  nahezu  eine  Säule  von  nfachem  Querschnitt  als  aus  n 
neben  einander  gestellten  Säulen  von  einfachem  Querschnitt  bestehend 
betrachten,  welche  alle  die  gleiche,  zusammen  also  die  n fache  Elektrici- 
tätsmenge  wie  die  einfache  Säule  den  gemeinsamen  Polen  zuführen. 

1)  Biet,  Ann.  de  Cliim.  47,  p.  5*.  Gilb.  Ann.  18,  p.  149,  1804*  (aucliTh^- 
nard  und  Hachette,  Joum.  de  Tecole  polyt.  11,  p.  291*).  —  ^)  Bohnen- 
berger, Gilb.  Ann.  53,  p.  349,  1816*. 
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Femer  ist,  wie  wir  schon  früher  vorläufig  erwähnt,  die  Potential- 
fonction  an  den  Enden  der  Säule  von  der  Grösse  der  Contactstelle  der 
Metalle  mit  dem  feuchten  Leiter  unabhängig,  und  ähnlich  verhält  sich 
innerhalb  gewisser  Grenzen  bei  ähnlich  bleibender  Gestalt  die  Dichtig- 
keit der  Elektricität  daselbst.  —  Als  Biot  zwei  Säulen  von  gleich  grossen 
Metallplatten  aufbaute  und  zwischen  die  letzteren  befimisste  Papp- 
ringe legte,  deren  verschieden  grosse  Oefifnungen  mit  Alaunlösung  ge- 
tränkte Läppchen  aufnahmen,  so  waren  die  Ladungen  des  Gondensators 
an  den  Polen,  obgleich  die  Grösse  der  Läppchen  im  Verhältniss  von  9  zu 
1  stand,  fast  gleich,  nämlich  83,5  und  85.  In  gleicherweise  ist  es  nicht 
von  EinfluBS  auf  die  Potentialniveaux  an  den  Polen  der  Säule,  welche  Ge- 
stalt man  ihren  Metallplatten  und  flüssigen  Leitern  giebt. 

Wird  eine  Säule  von  der  Elementenzahl  n  am  einen  Ende  ab-  284 
geleitet  und  ist  die  Potentialdiflerenz  jedes  ihrer  Elemente  a,  so  ist  das 
Potentialniveau  am  nicht  abgeleiteten  Pol  Vq  =  ncc.  Wird  die  Säule 
daselbst  mit  einem  Condensator  verbunden,  so  ladet  sich  auch 
dieser  mit  demselben  Potentialniveau  ^).  Ist  seine  Capacität  gleich  C,  so 
ist  die  in  ihn  eintretende  Elektricitätsmenge 

Mo  =  naG  =  VoC,  1) 

indem  eine  gleiche,  aber  entgegengesetzte  Elektricitätsmenge  am  anderen 
Pol  der  Säule  zur  Erde  entweicht. 

Ist  die  Säule  isolirt,  so  möge  bei  Verbindung  ihres  einen  Pols  mit 
dem  Condensator  das  Potentialniveau  daselbst  von  V  =  Va  ^**  *^^  ^  —  ^ 
sinken.  Die  in  den  Condensator  eingetretene  Elektricitätsmenge  M  ist 
dann  (F — v)C.  An  jeder  Contactstelle  der  heterogenen  Leiter  muss  das 
Potentialniveau  um  den  Werth  v  fallen.  Nehmen  wir  die  Säule  einfach  als 
einen  Leiter  von  der  Capacität  S,  so  verliert  sie  dabei  die  Elektricitäts- 
menge vS,    Es  muss  somit  sein 

M  =  (V—  v)C  =vS, 
iL  v  =  J^,      M  =  F.     ^^ 


C+S'  c+s 

oder,  da  F  =  Va^o  =  Va  ^^o/  C  ist, 

2       C+S  ^ 

Eine  einfache  Betrachtung  ergiebt,  dass  wir  die  in  dieser  Art  auf- 
gefasste  Capacität  der  Säule  gleich  der  eines  leitenden  Cylinders  von 
gleicher  Gestalt  ansehen  können. 


^)Ma8cart,  s.  Angot,  M^m.  seien t.  de  T^cole  normale  [2]  3,  p.  285  u.  f., 
1874*;  auch  Compt.  rend.  78,  p.  1846,  1874* 
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Das  pie  Element  unter  dem  mit  dem  Condensator  verbundoien  End- 
element  hat  das  Potential 

„  na      S 

r-v-pa  =  -^^-pa. 

Für  das  Element,  für  welches  das  Potential  Null  ist,  ist  daher 
die  Zahl 

Ist  C  =  0,  d.  h.  ist  die  Säule  nicht  mit  einem  Condensator  ver- 
bunden ,  so  ist  p  =  Vs  n ;  das  mittelste  Element  der  Säule  ist  das  neu- 
trale; ist  (7=  OD,  d.  h.  ist  die  Säule  einerseits  abgeleitet,  so  ist  selbst- 
yerständlich  p  =  0. 

Wird  ein  Element  der  Säule  zur  yöUigen  Entladung  abgeleitet,  so 
verhalten  sich  die  beiden  Theile  derselben  wie  zwei  getrennte,  einseitig 
abgeleitete  Säulen. 

285  Mittelst  der  §.  142  beschriebenen  Methode  bestimmte  Angot^)  die 

Capacität  verschiedener  Cylinder  mit  ebenen  Grundflächen  von  5  cm  Ra- 
dius und  5,  10,  20,  40  cm  Hohe,  einzeln  oder  auf  einander  geschichtet, 
sowie  zweier  Cylinder  von  10  cm  Radius  und  10  cm  Höhe,  resp.  5,5  cm 
Radius  und  70  cm  Höhe,  welche  aus  Pappe  geformt  waren,  die  mit  Stan- 
niol bedeckt  war.  Annähernd  lassen  sich  diese  Capacitäten  durch  die 
empirische  Formel 

^_  2r    ,  0,2171  Ä 


log  Brigg  U  +  -  j 

darstellen,  wo  h  die  Höhe,  r  der  Radius  ist. 

Hierauf  wurde  der  isolirte  Pol  einer  am  anderen  Pol  abgeleiteten 
Säule  von  gleichem  Querschnitt  mit  den  Cylindern  und  verschiedener 
Höhe  (durch  Einschaltung  mehrerer  gleicher  Platten  an  Stelle  von  einer) 
mit  dem  Elektrometer,  resp.  ausserdem  mit  einem  Condensator,  verbun- 
den und  seine  Ladung  bestimmt.  Wurde  die  Capacität  der  Säule  gleich 
der  eines  gleich  gestalteten  Cylinders  angenommen,  so  stimmte  die  Ladung 
mit  der  aus  den  Capacitäten  der  verbundenen  Apparate  berechneten. 

Entsprechend  fand  Angot  an  einem  Quadrantelektrometer,  welches 
mit  dem  einen  Pol  einer  andererseits  abgeleiteten  Säule  von  40  Elementen 
verbunden  war,  als  dieselbe  einmal  mit  Tuchscheiben  aufgebaut  war  und 
eine  Höhe  von  24,9  cm,  dann  mit  Papierscheiben  eine  Höhe  von  21,4  cm 
hatte,  die  Ausschläge  10,35  und  9,35. 


^)  Angot,  Ann.  »cient.  de  Tecole  normale  [2]  3,  p.  285  u.  f.,  1874*.     Compt. 
rend.  78,  p.   1846,  1874*. 
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Das  neutrale  Element  wurde  ebenfalls  bestimmt,  nachdem  der  untere 
Pol  der  Säule  einen  Moment  mit  der  Erde  verbunden  und  gleich  darauf 
der  obere  mit  einem  Gondensator  vereint  war.  Durch  Verbinden  der  ein- 
zelnen fUemente  mit  dem  Elektrometer  konnte  man  die  Stelle  der  Säule 
aufsuchen,  welche  keine  Ladung  zeigte.  Vor  jedem  Versuch  musste,  wie 
am  Anfang,  die  Säule  an  ihrem  einen  Pol  mit  der  Erde  verbunden  wer- 
den.   Die  Beobachtung  stimmte  mit  der  Theorie. 

Bei  gleichem  Verfahren  erwies  sich  nach  Ableitung  des  einen  Pols 
der  andere  doppelt  so  stark  geladen  wie  bei  völliger  Isolirung  der 
Säule  1). 

DasB  die  von  der  Säule  entwickelten  Elektricitäten  mit  den  von  der  286 
Elektrisirmaschine  gelieferten  völlig  identisch  sind,  geht  schon  aus  dem 
Mitgetb eilten  hervor.    Weitere  Versuche  zeigen,  dass  man  mit  denselben 
Leydener  Flaschen  Lader,  Lichtenbergische  Figuren   (s.  d.)  herstellen 
kann  u.  s.  f.*). 

Man  hat  an  den  Volta'schen  Säulen  verschiedene  Ab-  287 
ändernngen  und  Verbesserungen  angebracht.  Man  hat  durch 
Schrauben  die  Säule  zusammengepresst  ^)  und  die  heterogenen  Metall- 
platten zusammengelöthet  ^)  oder  die  Kupferplatten  auf  einer  Seite  ver- 
zinkt^), um  stets  die  innige  Berührung  zwischen  den  beiden  Metallen 
herzustellen.  Um  das  Ablaufen  der  Flüssigkeit  über  den  Rand  der  Me- 
tallplatten zu  vermeiden,  welches  eine  Ausgleichung  der  Elektricität  in 
den  einzelnen  Theilen  der  Säule  selbst  zur  Folge  hat,  gab  man  den 
Scheiben  aus  dem  einen  Metall  einen  erhabenen  Rand  und  legte  die 
anderen  Scheiben  hinein,  oder  man  baute  die  Säule  horizontal  auf  zwei 
Glasstäben  auf,  welche  zwischen  zwei  Brettern  in  horizontaler  Lage  be- 
festigt werden  •). 

Häufig  geben  dabei  die  Säulen,  wenn  die  feuchten  Scheiben  in  ihnen 
allmählich  trocknen,  stärkere  Elektricitätsanhäufung  an  den  Polen,  als 
kurz  nach  ihrer  Aufschichtung.  Dies  kommt  hauptsächlich  von  dem  Ver- 
dunsten der  über  die  Ränder  der  Metallplatten  gelaufenen  Flüssigkeits- 
achichten. 

Man  baute  solche  Säulen  in  grossem  M'aassstabe,  bis  zur  Anwendung 
von  2000  Eupfer-Zinkplatten  auf. 


^)  Aeltere  Theorien  vergleiche  Pechner,  Pogg.  Ann.  44,  p.  44,  1828*. 
Jäger,  Güb.  Ann.  13,  p.  401,  1803*.  —  ^)  Vergleiche  Ritter,  Gilb.  Ann. 
8,  p.  385,  1801*.  Cruickahank,  Nichols.  Joum.  4,  p.  241*;  Gilb.  Ann.  7, 
p.  195,  101*.  Bourguet,  Gilb.  Ann.  7,  p.  493,  1801*.  Boeckmann,  Gilb. 
Ann.  8,  p.  150,  1801*.  Volta,  Güb.  Ann.  13,  p.  257,  1803.  Ritter,  ibid. 
p.  68*,  u.  A.  —  S)  Schimming  und  Gilbert,  Gilb.  Ann.  7,  p.  157,  1801*.— 
*)  Sternberg,  Gilb.  Ann.  11,  p.  132,  1802*.  —  ^)  Brugnatelli,  Annali  di 
Chimica  20,  p.  143*.  —  6)  Haidane,  Gilb.  Ann.  7,  p.  191,  1801*.  Parrot, 
Gilb.  Ann.  9,  p.387,  1801*;  spätere  Einrichtungen,  die  im  Prinoip  von  den  älte- 
ren nicht  abweichen,  von  Bisch  off,  Pf  äff    Pohl  n.  A. 
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Statt  der  nach  dem  Vorgang  Ritter^s^)  jetzt  allgemein  angewandten 
Kupferplatten  benutzte  man  früher  die  kostbareren  Metalle  Silber^),  Gold') 
(Münzen)  und  auch  Zinnfolie^}.  Später  baute  man  Säulen  einerseits  aus 
Zinkplatten  und  andererseits  Platten  aus  '/s  Blei  und  Vs  Antimon^), 
Messing,  Wasserblei  ^)  oder  Holzkohle  ^) ;  oder  man  bestrich  auch  wohl  die 
den  Knpferplatten  zugekehrte  Seite  der  feuchten  Pappscheiben  mit  Gra- 
phit %  Man  baute  die  Säulen  aus  Platten  von  Silber  und  Wasserblei, 
Messing  und  Zinn-Zinklegirungen ;  aus  Scheiben,  die  aus  einem  gebrann- 
ten Teig  von  Stärkekleister  und  Holzkohle  geschnitten  waren,  und  Legi- 
ruDgen  aus  gleichen  Mengen  Zink  und  Zinn^);  aus  Eisenplatten  ^®),  die 
auf  einer  Seite  verzinkt  waren  u.  s.  f.  —  Endlich  baute  man,  jedoch  ohne 
Erfolg,  Säulen  aus  Magnetstäben,  zwischen  deren  ungleichnamige  Pole 
man  mit  Salzwasser  getränkte  Pappscheiben  legte  ^^).  Wenn  Ritter i') 
hierbei  elektrische  Erregungen  erhielt,  so  lag  dies  an  Ungleichheiten  des 
Stahles  an  den  zusammengelegten  Polen. 

2S8  Auch  die  Flüssigkeit  in  der  Säule  änderte  man  vielfach  ab.     Man 

wandte  verdünnte  Salpetersäure  unc^Schwefelsäure ,  Salmiaklösung,  Lö- 
sung von  Kochsalz  an,  ohne  dass  sich  die  Richtung  der  elektrischen  Yer- 
theilung  änderte.  Nur  die  Grösse  der  Ladung  der  beiden  Endplatten 
wird  hierbei  verschieden. 

Biot^^)  setzte,  um  dies  zu  prüfen,  auf  die  oberste  Platte  seiner  ver- 
tical  aufgebauten  Säulen  von  je  20  gleich  grossen  Zink -Kupferplatten- 
paaren und  Tuchscheiben,  die  mit  verschiedenen  Flüssigkeiten  getränkt 
waren^  ein  kleines  mit  Quecksilber  gefülltes  eisernes  Gefäss  und  verband 
es  durch  einen  an  einem  isolirten  Griff  befindlichen  Draht  mit  der 
oberen  Platte  eines  fest  aufgestellten  Condensators ,  dessen  untere  Platte 
abgeleitet  war.  Nach  Entfernung  des  Drahtes  wurde  die  obere  Conden- 
satorplatte  abgehoben,  ihre  Elektricität  an  die  isolirte  Metallkugel  einer 
Coulomb^ sehen  Drehwage  übertragen  und  die  Ladung  durch  den 
Drehungswinkel  gemessen,  um  den  der  bewegliche  Hebelarm  der  Wage 
hierbei  auswich.  Als  Biot  die  Tuchscheiben  mit  Soda,  Wasser,  Alaun- 
lösung tränkte,  erhielt  er  die  Ausschläge  70®,  77<>,  Sli/j'^,  mit  reinem 
Wasser  und  Kleister  75,4  und  56,40.  —  Nahe  gleiche  Ausschläge  gaben 
Säulen  mit  concentrirter  Lösung  von  Salpeter,  salpetersaurem  Zink,  Soda, 
Pottasche  oder  mit  Wasser,  Lösung  von  Kochsalz,  Salmiak,  chlorsaurem 


1)  Ritter,  Gilb.  Ann.  7,  p.  373,  1801*.  —  2)  Volta  selbst,  Nicholson 
und  Cruickshank,  Nichols.  J.  4,  p.  179,  5,  p.  80  u.  239*;  Gilb.  Ann.  9, 
p.  353,  1801*,  u.  A.  —  ^)  Erman,  Hellvich,  Bourguet,  Gilb.  Ann.  7, 
p.  485,  1801*.  —  ♦)  Haidane,  Nichola.  Joum.  4,  p.  241 ;  Gilb.  Ann.  7,  p.  190, 
1801*.  —  ß)  Göttling,  Gilb.  Ann.  7,  p.  527,  1801*.  —  «)  Mar^chaux,  GUb. 
Ann.  10,  p.  378,  1802*,  14,  p.  120,  1803*.  —  ')  Gurtet,  v.  Mons*  Journ.  7, 
p.  617.  —  »)  Munke,  Pogg.  Ann.  53,  p.  276,  1841*.  —  »)  Hellwig,  Scheerer's 
Journ.  d.  Chem.  7,  p.  617,  1801*.  —  1°)  Göttliug,  Jena.  Literaturz.  1805.  ~ 
11)  Lud  icke,  Gilb.  Ann.  9.  p.  375,  1801*,  u.  A.  —  ^^)  Bitter,  Literatur- 
zeitung 1805,  5.  f'ebr.*  —  ")  Biot,  Ann.  de  Chim.  47,  p.  5*;  Gilb.  Ann.  18, 
p.  135,  1804*. 
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Kaii.  Diese  Gleichheit  ist  dadurch  bediugt,  dass  in  allen  hier  gebrauchten 
Combinationen  die  Summen  der  elektromotorischen  Kräfte  nicht  sehr  ver- 
schieden sind. 

In  einzelnen  Fällen ,  wenn  man  z.  B.  statt  jener  Lösungen  eine  Lö- 
sung von  Schwefelkalium  zwischen  Kupfer-  und  Eisenplatten  anwendet, 
erhält  die  Säule  eine  gerade  entgegengesetzte  Polarität.  Bei  der  Verbin- 
dung ihrer  Endplatten  durch  einen  Praht  ist  auch  die  Richtung  des  im 
Leitan^sdraht  erzeugten  galvanischen  Stromes  verschieden. 

Leitet  man  den  einen  Pol  einer  Säule  ab,  so  vergeht  je  nach  der  289 
Natur  der  angewandten  Flüssigkeit  eine  verschiedene,  längere  oder  kürzere 
Zeit,  bis  der  andere  Pol  das  Maximum  seiner  Ladung  erhalten  oder  ein 
mit  dem  Pol  verbundener  Condensator  eine  gewisse  Elektricitätsmenge 
aufgenommen  hat.  Im  Allgemeinen  wächst  diese  Zeit  mit  der  Abnahme 
der  Leitungsfahigkeit  des  flüssigen  Leiters. 

So  erhielten  Gay-Lussac  und  Thenard^)  an  einem  Elektroskop, 
welches  mit  dem  Pol  einer  mit  der  verhältnissmässig  gut  leitenden  Sal- 
petersaure geschichteten  Säule  verbunden  wurde,  bei  momentaner  Be- 
rührung des  Poles  die  Ladung  82,  nach  2  Minuten  langer  Berührung  die 
Ladung  88.  Mit  der  schlechter  leitenden  Glaubersalzlösung  geschichtet, 
ergab  dieselbe  Säule  in  gleichen  Zeiten  die  Ladungen  69  und  84.  Hier- 
bei wirkt  indesB  auch  die  schneller  oder  langsamer  erfolgende  Aenderung 
der  Oberfläche  der  Metallplatten,  Lösung  der  sie  bedeckenden  Oxyd- 
schicht u.  8.  f.  mit.  —  Der  Pol  einer  aus  Kupfer-,  Zinkplatten  und  sehr 
schlecht  leitenden  Platten  von  geschmolzenem  Salpeter  geschichteten 
Säule  gab  bei  Versuchen  von  B  i  o  t  einem  Condensator  bei  der  Berührung 
während  einer  Secunde  die  Ladung  1,4,  während  zehn  Secunden  die  La- 
dung 6,8. 

Das  langsame  Anwachsen  der  Ladung  der  Pole  einer  Säule  bis  zum  290 
Maximum  beobachtet  man  namentlich  auch  an  den  sogenannten  trocke- 
nen Säulen,  bei  welchen  scheinbar  jeder  feuchte  Leiter  vermieden  ist 

Die  erste  dieser  Säulen  ist  von  Behrens^)  construirt.  Er  schichtete 
80  Elemente  aufeinander,  bestehend  aus  Zink,  Kupfer,  Goldpapier,  welches 
zuvor  mit  Salzwasser  getränkt  und  getrocknet  war  und  mit  der  vergolde- 
ten Seite  das  Kupfer  bedeckte.  Die  Pole  dieser  Säule  erwiesen  sich  sehr 
stark  elektrisch,  und  die  Säule  behielt  ihre  Wirksamkeit  über  drei  Mo- 
nate, ohne  dass  die  Metallflächen  verändert  waren. 

Andere  Säulen  combinirte  Behrens  aus  Stanniol,  Messing,  Gold- 
papier, R  i  f  f  a  u  1 1 3)  und  Marechaux*)  aus  Zink,  Reissblei  oder  Messing 


^)  Gay-Lassac  und  Th^nard,  Recberches  1811,  1,  p.  38*;  vergl.  auch 
de  la  Rive;  Recherches  p.  142,  1836*.  —  2)  Behrens,  Gilb.  Ann.  23,  p.  1, 
1806'.  —  3)  Eiffault,  Ann.  de  Chim.  57,  p.  61*;  Gilb.  Ann.  22,  p.  313, 
1806*.  —  *)Mar6chaux,  ibid.;  Güb.  Ann.  23,  p.  224,  1806*. 
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und  Pappe,  de  Luc^)  aus  Zink,  Silber,  Schreibpapier;  auch  aus  Ter- 
zinnten   Eisenblechplatten  und  Goldpapier,  wo  also  die  unechte   Gold- 
belegung das  Kupfer  ersetzt.     Zamboni^)  nahm  unechtes  Silberpapier, 
dessen  Papierseite  mit  Honig  oder  Baumöl  bestrichen  wurde,  in  welche 
Braunstein  eingerührt  war,  oder  Silberpapier,  welches  mit  einer  Lösung 
von  Zinkvitriol  getränkt  und  dann  getrocknet  wurde  und  auf  der  Papier- 
seite mit  Braunsteinpulver  bestrichen  wurde.     Er  baute  solche  Säulen 
von  2-  bis  10000  Elementen.     Endlich  wandte  Jäger')  unechtes  Gold- 
und  Silberpapier  an,  welches  zweckmässig  an  der  Papierseite  zusammen- 
geleimt wird.    Man  schlägt  aus  diesem  Papier  Scheiben  und  schichtet  sie 
so,   dass   stets   die  Silberseite  der  einen  Scheibe  auf  der  Goldseite   der 
anderen  ruht.     Auch  baute  er  Säulen*)  aus  Scheiben  von  Leim,  Harz, 
Lackfirniss,  Glas,  Seide,  die  auf  ihren  beiden  Seiten  mit  Schaumgold  nnd 
Schaum  silber  überzogen  waren,  oder  aus  einer  Reihe  Eupfer-Zinkplatten, 
welche  durch  eine  trockne  Firnissschicht  von  einander  getrennt  waren  und 
so  gewissermaassen  eine  Reihe  von  Gondensatoren  bildeten.  —  Jetzt  wen- 
det man  meist  kreisrunde  Scheiben  von  unechtem  Gold-  und  Silberpapier 
von  etwa  3  bis  3,5  cm  Durchmesser  an,  die  zur  Vermeidung  des  Metall- 
contacts  am  Rande  von  der  Papierseite  aus  ausgeschlagen  sind,  schichtet 
etwa  1000  bis  2000  solcher  Scheiben  in  einer  wohl  gefimissten  Glasröhre 
auf  einander  und  presst  die  ganze  Säule  durch  zwei  auf  die  Enden  der 
Glasröhre    aufgekittete  Metallfassungen  fest  zusammen.    —    Oder  man 
schichtet  die  Scheiben  auf  einer  Messingplatte  auf,  welche  an  drei  seide- 
nen, gut  gefimissten  Schnüren  in  ein  vertical  gestelltes  Glasrohr  hinein- 
gehängt ist,  und  die  man  mit  dem  Wachsen  der  Höhe  der  aufgeschichte- 
ten Säule  tiefer  in  die  Glasröhre  hinunter  lässt.    Man  bedeckt  die  Säule 
nach  dem  Aufbau  mit  einer  zweiten  Messingplatte,  die  man  durch  die 
Schnüre  fest  gegen  die  untere  Platte  zieht,  hebt  sie  aus  dem  Glasrohr 
heraus   und   bestreicht  sie  bis  auf  die  Endplatten    mit  geschmolzenem 
Schellack. 

Da  die  Silberbelegung  des  unechten  Silberpapieres  aus  einer  Legi- 
rung  von  Zink  und  Zinn,  die  Goldbelegung  des  Goldpapieres  aus  Kupfer 
(mit  Zink)  besteht,  so  entspricht  das  Ende  einer  solchen  Säule,  dem  die 
Goldseiten  des  Papieres  zugekehrt  sind,  ihrem  positiven  Pol,  das  Ende, 
dem  die  Silberseiten  sich  zuwenden,  ihrem  negativen  Pol. 

291  Bringt  man  an  die  Pole  einer  solchen,  etwa  2000  paarigen  Säule  ein 

Elektroskop,  so  erhält  man  einen  bedeutenden  Ausschlag  seiner  Gold- 
blättchen, der  beim  Ableiten  des  nicht  berührten  Poles  gemäss  den 
früheren  Auseinandersetzungen  etwa  auf  das  Doppelte  wächst.  Dabei 
nimmt  auch  der  Ausschlag  proportional  mit  der  Anzahl  der  Elemente  zu. 


1)  De  Luc,  Gilb.  Ann.  49,  p.  100,  1815*.  —  2)  Zamboni,  Gilb.  Ann.  49, 
p.  41,  1815*;  Gilb.  Ann.  51,  p.  182,  1815*,  60,  p.  151,  1819*.  —  ')  Jäger, 
Gilb.  Ann.  49,  p.  53,  1815*.  —  *)  Jäger,  Gilb.  Ann.  ibid.  und  50,  p.  214, 
1815*. 
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Als  «.B.  Bohnenb erger  ^)  2,  3,  4,  5  gleiche  trockne  Säulen  in  gleichem 
Sinne  hinter  einander  yerband,  das  eine  Ende  der  combinirten  Säule  ab- 
leitete und  an  das  andere  ein  Strohhai melektromeier  legte,  so  ergab  dies 
die  Ausschläge  8«,  12»,  16\  20®. 

Man  kann  auch  die  an  den  Polen  der  trocknen  Säulen  aufgehäuften 
Elektricitätsmengen  zur  Ladung  eines  Condensators  oder  einer  Leydener 
Flasche  benutzen  ^).  Bei  grösseren  Säulen  sind  diese  Elektricitätsmengen 
80  bedeutend,  dass  die  Pole  der  Säule  im  Dunkeln  beim  Annähern  von 
Leitern  Funken  geben,  so  z.  B.  bei  der  von  Jäger  gebauten  Säule  von 
4mal  3000  Paaren  Gold-  und  Silberpapier  3). 

Bei  den  trocknen  Säulen  dauert  es,  wie  schon  früher  erwähnt,  eine 
geraume  Zeit,  bis  nach  der  Entladung  eines  Poles  das  an  denselben  ge- 
legte Elektroskop  das  Maximum  der  Ladung  zeigt.  Je  stärker  die  Pa- 
piere der  Säule  getrocknet  werden,  desto  länger  wird  diese  Zeit  (da  die 
Leitungsfähigkeit  um  so  geringer  wird).  Zuletzt  kommt  indess  der  Aus- 
schlag des  Elektroskopes  auf  dieselbe  Grösse,  wie  bei  geringerem  Trocknen 
(da  doch  die  Natur  des  feuchten  Leiters  im  Papier  sich  beim  Trocknen 
nicht  ändert). 

Die  übrigen  Wirkungen  der  Vol tauschen  Säule  giebt  die  trockne 
Säule  gleichfalls,  indess  sind  sie  nur  sehr  schwierig  nachzuweisen,  da 
wegen  der  sehr  geringen  Leitungsfähigkeit  des  Papieres  beim  Verbinden 
der  Pole  der  Säule  durch  einen  Leiter  nur  ein  sehr  schwacher  Strom  ent- 
steht. So  konnte  Jäger  keine  chemischen  Wirkungen  der  trocknen  Säule 
erhalten.  Als  Riess^)  zwei  Platindrähte  mit  abgestumpften  Spitzen,  die 
mit  den  Polen  einer  300paarigen  Gold-Silberpapiersäule  verbunden  waren, 
auf  befeuchtetes  Jodkaliumpapier  setzte ,  welches  auf  eine  Glasplatte  ge- 
legt war,  erhielt  er  indess  an  dem  mit  dem  positiven  Pol  verbundenen 
Platin draht  einen  Jodfleck.  Eine  Säule  von  2230  Paaren  gab  auf  Lack- 
nms-  und  Curcumapapieren ,  die  mit  Lösungen  von  Glaubersalz  oder  sal- 
petersaurem Baryt  getränkt  waren,  die  der  Säure-  und  Alka! iabscheidung 
entsprechenden  Röthungen  und  Bräunungen  der  Papiere.  Bohnenber- 
ger  will  sogar  mit  einer  Säule  von  1800  Elementen  von  je  6  Zoll  im 
Quadrat  Wasser  zersetzt  haben. 

Auch  die  Magnetnadel  kann  durch  den  Strom  einer  trocknen  Säule 
abgelenkt  werden.  E.  duBois-Reymond"^)  verband  die  beiden  isolirten 
Pole  einer  schon  10  Jahre  alten  Säule  von  1800  Paaren  Gold-  und  Silber- 
papier von  13  Linien  Durchmesser,  welche  mit  Siegellack  bekleidet  war, 
mit  den  beiden  Enden  des  Drahtes  eines  Multiplicators  von  24  160  Win- 
dungen. Er  erhielt  einen  anfanglichen  Ausschlag  der  in  demselb^  auf- 
gehängten astatischen  Nadel  von   10^,   eine  bleibende  Ablenkung  von  3 


^)  Bobnenberger.  Gilb.  Ann.  53,  p.  348,  1816*  —  ^)  Zamboni,  Gilb. 
Ann.  51,  p.  182,  1815*.  —  »)  Jäger,  Gilb.  Ann.  51,  p.  187,  1815*.  —  *)  Riess, 
Beibungselektricität  2,  p.  59,  §.610*.  —  ^)  Riess,  Reibungselektrlcität  2,p.  445, 
§.  986*;  vgl.  auch  Peltier,  Joiirn.  de  Chim.  möd.  6,  p.  47,  und  Delezenne, 
Arch.  de  rfJl.  5,  p.  67*. 

Wiedemann,  Eleklricilät.  I.  ]g 
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bis  4^.  Wurde  nur  das  eine  Eude  der  Säule  mit  dem  einen  Cude  des 
Multiplicatordrabtes  verbunden,  das  andere  Eude  des  letzteren  und  der 
Säule  zur  Erde  abgeleitet,  so  war  die  Ablenkung  kleiner. 

292  Man  hat  gemeint,  bei  den  trocknen  Säulen  würde  die  Elektricitäts- 

vertheilung  nur  durch  den  Contact  der  Metalle,  ohne  Dazwischenkunft 
eines  feuchten  Leiters  bewirkt,  was  indess  dem  Princip  von  der  Crhältung 
der  Energie  widerspricht.  Namentlich  führte  Jäger^)  zur  Stütze  dieser 
Ansicht  seine  aus  Metallpiattenpaaren  mit  dazwischen  liegenden  Lack- 
schichten gebauten  Säulen  an,  bei  denen  die  Lackschichten  vollkommene 
Nichtleiter  sein  sollten. 

In  der  That,  unter  der  Voraussetzung  der  Elektricitätserregung  beim 
Contact  der  Metalle  könnte  wohl  eine  Anhäufung  der  entgegengesetzten 
Elektricitäten  an  den  beiden  Polen  der  Säule  stattfinden. 

Es  seien  die  Plattenpaare  (Fig.  83)  aus  Kupfer  (K)  und  Zink  (Z) 
gebildet  und  die  zwischen  je  zwei  Plattenpaaren  liegenden  Lackschiebten 

pig   g3  mit    N  bezeichnet.      Dann 

würde  sich  n  ach  der  V  o  1  ta '  - 
sehen  Theorie  die  Zinkplatte 
des  ersten  Paares -Z/ mit  po- 
sitiver, die  Kupferplatte  iC/ 
mit   negativer  Elektricität 
laden.     Die  positive  Elektricität  +  U  von  Zi  würde  durch  Influenz  eine 
etwas  kleinere  Elektricitätsmenge  —  Eu  in  der  ihr  zugekehrten  Kupfer- 
platte Kj]  des  zweiten  Elementes  durch  den  Nichtleiter  iVj  hindurch  fest- 
halten ,  wogegen  eine  ebenso  grosse  Menge  positiver  Elektricität  +  ^n 
auf  die  gegen  den  Nichtleiter  Nu  liegende  Seite  der  Zinkplatte  Zu  über- 
ginge.   Durch  Influenz  würden  wiederum  die  Elektricitäten  in  dem  Paare 
ZiiiKjn  vertheilt,  und  so  würde  in  absteigender  Stärke  die  Vertheilung 
der  Elektricitäten  in  allen  auf  einander  folgenden  Plattenpaaren  der  Säule 
stattfinden.    Lägen  an  KjZj  auf  seiner  Kupferseite  noch  Plattenpaare  au, 
so  geschähe  in  ihnen  die  Vertheilung  ebenso,  nur  im  entgegengesetzten 
Sinne.   —    Da  jedes  Plattenpaar  durch  seinen  Metallcontact  in  gleicher 
Weise  die  Elektricitäten  in  der  ganzen  Säule  vertheilte,  so  würden  sich 
diese  Vertheilungen  addiren  und  an  den  Enden  der  Säule  die  Elektrici- 
täten sich  in  bedeutender  Dichtigkeit  anhäufen. 

Nach  der  Entladung  der  Pole,  z.  B.  durch  ein  zwischen  dieselben 
gehängtes  oscillirendes  Pendel,  wie  bei  dem  Z am boni^ sehen  Perpetuum 
mobile^  würde  die  elektromotorische  Kraft  zwischen  den  Metallen  die 
elektrische  Spannung  sogleich  wieder  herstellen.  Man  würde  auf  diese 
Weise  in  der  Säule  eine  unendliche  Quelle  von  bewegender  Kraft  besitzen, 
ohne  dass  irgend  eine  äquivalente  Veränderung  in  derselben  vorginge. 
Schon  hiernach  ist  die  Jäger'sche  Vorstellnrg,  die  derselbe  auch  auf  die 


1)  Jäger,  Gilb.  Ann.  49,  p.  49,  1815*,  und  52,  p.  81,  1816*. 
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Elektricitätfierregung  in  der  gewöhnlichen  Volt  ansehen  Säule  anwenden 
vallte,  durchaus  unzulässig.  Indess  auch  direote  Versuche  widerlegen 
dieselbe.  —  Würde  die  Anhäufung  der  Elektricitäten  an  den  Polen  der 
Säule  nur  durch  die  successive  Vertheilung  der  Elektricitäten  von  jedem 
elektromotorischen  Metallpaare  aus  über  die  «anderen  Paare  hin  statt- 
finden, so  müsste  die  Verdickung  der  nicht  leitenden  Schichten  die  Dichtig- 
keit der  Elektricitäten  an  den  Polen  vermindern.  Pfaff^)  fand  indess, 
dass  dies  durchaus  nicht  der  Fall  ist,  ja  dass  bei  Unterbrechung  der 
Säule  mit  10  bis  30  Blättchen  trocknen  Papieres  die  Dichtigkeit  un- 
geändert  bleibt 

Auch  ergeben  übereinstimmend  die  Versuche  von  Erman^)  und 
Parrot^),  dass  durch  Austrocknen  eine,  z.  B.  in  einer  mit  Chlorcalcium 
oder  Kalkhydrat  gefüllten  Flasche  aufgestellte  Säule  nach  und  nach  alle 
Wirksamkeit  verliert,  also  ein  feuchter  Leiter  zur  Erregung  der  elektro- 
motorischen Thätigkeit  der  Säule  nöthig  ist ;  und  B  o  h  n  e  n  b  e  r  g  e  r  ^)  und 
namentlich  Munk^)  wiesen  nach,  dass  Firniss-  und  Lackschichten,  wie 
sie  Jäger  anwandte,  ebenfalls  die  Elektricität  beim  Erwärmen  leiten. 

Wird  eine  ganz  trockne  und  dadurch  unwirksame  Säule  in  feuchte 
Luft  gebracht,  so  zeigt  sie  wieder  elektrische  Spannungen  an  den  Polen; 
sie  nehmen  aber  mit  der  Zeit  wiederum  ab  ^).  —  Die  Feuchtigkeit  der  Luft 
bat  hier  einen  doppelten  Einfluss  auf  die  Thätigkeit  der  Säule.  Einmal 
dringt  sie  in  die  Papierscheiben  ein  und  macht  sie  elektromotorisch  wirk- 
sam, so  dass  die  Säule  Spannungen  zeigen  kann;  dann  aber  leitet  auch 
die  feuchte  Luft  und  die  auf  der  Oberfläche  der  Säule  condensirte  Feuch- 
tigkeit beständig  die  an  den  Polen  aufgehäuften  Elektricitäten  ab.  Hat 
im  Lauf  der  Zeit  die  erste  Wirkung  ihr  Maximum  erreicht,  so  vermindert 
sich  in  Folge  der  zweiten  die  Spannung  der  Elektricitäten  an  den  Polen. 
Eine  trockne  Säule  kann  daher  in  feuchter  Luft  ebenso  gut  an  Kraft  zu- 
nehmen, wie  abnehmen,  je  nachdem  die  eine  oder  die  andere  dieser  Wir- 
kungen überwiegt.  Wird  eine  trockne  Säule  an  einen  wärmeren  Ort  ge- 
bracht, so  kann  sich  ihre  Wirkung  vermindern,  wenn  sie  dadurch  aus- 
getrocknet wird,  und  ebenso  vermehren,  indem  sich  mit  dem  Erwärmen 
der  Feuchtigkeitsgrad  der  umgebenden,  die  Elektricitäten  an  den  Polen 
ableitenden  Luftschichten  vermindert^).  Durch  Zusammenwirken  beider 
Bedingungen  kann  es  kommen,  dass  eine  trockne  Säule  beim  Erwärmen 
unveränderte  Spannungen  zeigt.  Ein  drittes  Moment,  welches  hier  hinzu- 
tritt, scheint  das  zu  sein,  daBs  beim  Erwärmen  die  in  den  Papieren  der 
Säule  enthaltenen  leitenden  Substanzen,  wie  die  Feuchtigkeit,  besser  lei- 
tend werden  und  vielleicht  zum  Theil  auch  stärker  elektromotorisch  auf 
die  sie  berührenden  Metalle  wirken.   Hieraus  erklärt  sich,  weshalb  Jäger  ^) 


» 


>)  Pfaff,  GUb.  Ann.  52,  p.  111,  1816*.  —  2)  Erman,  Gilb.  Ann.  25,  p.  1, 
1807*.  —  8)  Parrot,  Gilb.  Ann.  55,  p.  165,  1817*.  —  *)  Bohnenberger, 
Gilb.  Ann.  23,  p.  356,  1816*.  —  ^)  Munk,  Pogg.  Ann.  43,  p.  193,  1838\  — 
*)  Elf  man,  1.0.  —  7)  Riess,  Beibungselektricität  2,  p.  447,  §.  988*.  —  8)  Jäger, 
Oilb.  Ann.  62,  p.  227,  1819*. 
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beobachtete,  dass  die  Pole  einer  Säule  einem  Elektroskop  grössere  Elek- 
tricitätsmengen  ertheilten,  wenn  die  Säule  im  Ofen  erwärmt  wurde,  als 
vor  dem  Erwärmen.  —  Ebenso  erklärt  sich  wohl  auch  der  folgende  Ver- 
such. Jäger  trocknete  in  einer  mit  Chlorcalcium  gefcillten,  luftdicht 
yerschlossenen  Büchse  bei  gewöhnlicher  Temperatur  eine  aus  1000  wohl- 
getrockneten Paaren  Gold-  und  Silberpapier  gebaute  Säule.  Er  konnte 
an  dem  einen,  vermittelst  eines  Fortsatzes  aus  der  Büchse  hervorragen- 
den Pol  derselben  keine  Elektricität  nachweisen.  Als  er  aber  die  Säule 
auf  35  bis  40^  G.  in  einem  Ofen  erwärmte,  zeigte  sie  an  einem  Säulen- 
elektroskop,  bei  40  bis  45^  G.  an  einem  Strohhalmelektroskop  elektrische 
Ladung ;  ja  über  55^  0.  wurde  die  Elektricität  der  Säule  stärker,  als  sie 
vor  dem  Trocknen  gewesen  war.  Dabei  bedarf  es  indess  längerer  Zeit, 
bis  die  Anhäufung  der  Elektricitaten  sich  herstellt.  —  Da  es  nicht  mög- 
lich ist,  bei  der  grossen  Anziehungskraft  des  Papieres  gegen  die  Feuchtig- 
keit, aus  dem  Inneren  der  Säule  durch  das  umgebende  Ghlorcalcium  alles 
hygroskopische  Wasser  ebenso  schnell  wie  von  ihrer  Oberfläche  zu  ent- 
fernen, so  kann  auch  in  diesem  Falle  unsere  Erklärung  Anwendung  finden. 
Ist  indess  eine  Säule  durch  längeres  Erwärmen  unwirksam  geworden,  und 
überzieht  man  sie  dann  dick  mit  Bernsteinfimiss,  so  erhält  sie  beim  Ab- 
kühlen ihre  frühere  Wirkung  nicht  wieder^). 

293  Man  wendet  die  trocknen  Säulen  der  beständig  an  ihren  Polen  auf- 
gehäuften freien  Elektricitaten  wegen  hauptsächlich  zur  Gonstruction  von 
Elektroskopen  (vgl.  §.  186)  an. 

Ist  das  Goldblatt  eines  Säulenelektroskops  unelektrisch,  und  wird 
darin  von  den  Polplatten  der  Säule  Elektricität  durch  Influenz  vertheilt, 
und  zwar  von  der  ihm  näher  liegenden  Polplatte  stärker,  als  von  der 
anderen,  so  wird  dadurch  das  Goldblättchen  zu  der  ersten  Polplatte  hin- 
gezogen, ladet  sich  an  derselben  mit  einem  Theil  ihrer  Elektricität,  wird 
sodann  als  gleichartig  elektrisirter  Körper  von  ihr  zurückgestossen  und 
geht  zu  der  gegenüberstehenden  ungleichartig  elektrisirten  Polplatte,  um 
dort  seine  Elektricität  abzugeben  und  dafür  die  entgegengesetzte  zu  er- 
halten, wieder  abgestossen  zu  werden  u.  s.f.  Das  Goldblättchen  macht 
in  dieser  Weise  hin-  und  hergehende  Bewegungen,  die,  wenn  sonst  keine 
Bewegungshindemisse  eintreten,  so  lange  fortdauern,  als  sich  die  Pole 
der  Säule  noch  mit  entgegengesetzten  Elektricitaten  laden. 

294  Man  hat  sich  früher  vielfach  bemüht,  diese  (wegen  des  geringen 
Arbeitsverbrauchs)  scheinbar  unendlich  lange  andauernden  Bewegungen 
nutzbar  zu  machen,  z.  B.  zur  Gonstruction  von  Uhren.  Namentlich 
Zamboni^)  hat  zuerst  ein  solches  sogenanntes  elektrisches  Perpetuum 
mobile  construirt.  Er  stellte  zwei  Säulen  seiner  Gonstruction  von  je  2000 


1)  Bohnenberger,  Gilb.  Ann.  53,  p.  356,  1816*.  —  ^  Zamboni,  Gilb. 
Ann.  49,  p.  42,  1815*. 
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Scheiben  Silberpapier  und  Braunstein  in  Glasröhren  vertical  neben  ein- 
ander, mit  den  entgegengesetzten  Polen  nach  unten.  Diese  Pole  wurden 
nueiallisch  verbunden.  Oben  endeten  beide  Säulen  in  Metallknöpfen. 
Zwischen  denselben  war  auf  einem  isolirten  Stativ  ein  um  eine  horizon- 
tale und  auf  der  Ebene  der  Säule  senkrechte  Axe  drehbarer  nichtleiten- 
der (Glas-)  Stab  aufgehängt,  der  oben  einen  Metallknopf  trug  und  durch 
ein  Gegengewicht  in  verticaler  Lage  erhalten  wurde.  Dieser  Stab  schlug 
dann  mit  seinem  oberen  Metallknopf  abwechselnd  gegen  den  einen  und 
anderen  Pol  der  Säulen. 

Alle  diese  Apparate,  welche  man  vielfach  abänderte  und  zuweilen  in 
grossem  Maassstabe  ausführte,  haben  ihrem  Zweck  nicht  entsprochen. 


Viele  Abänderungen  sind  ausserdem  mit  der  Gestalt  und  295 
Anordnung  der  Platten  der  Säulen  vorgenommen  worden,  von 
denen  wir  später  im  Zusammenhange  die  wichtigsten  erwähnen  werden. 
Wir  wollen  hier  nur  diejenigen  Modificationen  der  Volta'schen  Säule 
besprechen,  welche  für  die  Theorie  und  den  experimentellen  Nachweis 
der  Anhäufung  der  Elektricitäten  an  ihren  Polen  ein  besonderes  Inter- 
esse darbieten. 

Der  Aufbau  einer  Säule  von  vielen  Plattenpaaren  ist  ziemlich  lästig, 
und  schon  während  der  Zeit  des  Aufbauens  nimmt  durch  Ablaufen  der 
Flüssigkeit  und  chemische  Einwirkungen  derselben  auf  die  Metallplatten 
die  elektrische  Spannung  an  ihren  Enden  ab.  Sehr  gut  eignet  sich,  um 
letztere  schnell  zu  erhalten,  die  sogenannte  Pul  vermach  er 'sehe*) 
Kett«,  Fig.  84. 

Um  einzelne  Holzstäbchen  sind  je  zwei  Drähte,  ein  vergoldeter 
Kupferdraht  und  ein  etwas  dickerer  Zinkdraht,  neben  einander  gewickelt, 

Fig.  84. 


so  dass  sie  nirgends  einander  berühren.  Der  Kupferdraht  endet  auf  der 
einen,  der  Zinkdraht  auf  der  anderen  Seite  des  Holzstäbchens  in  zwei 
vergoldeten  Ringen,  in  welche  sich  der  ungleichnamige  Drftht  des  zwei- 
ten Stäbchens  mit  seinen  Hingen  einhakt.  Eine  ganze  Reihe  (z.  B.  60 
bis  120)  solcher  Elemente  ist  zusammengekettet,  und  die  Enden  der 
Drähtl  des  ersten  und  letzten  Elementes  sind  an  Metallstäbchen  be- 
festigt, welche  die  Haken  Z  und  K  tragen.  Diese  Kette  wird  kurze  Zeit 
in  gewöhnlichen  Essig  getaucht  und  dann  vermittelst  der  Haken  Z  und 


^)  Pulvermacher,  Armengaud,  G^nie industriel  1851,  Nr.  6;  Dingl.  Joarn. 
122,  p.  29,  1851*. 
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K  an  zwei  horizontalen  Ol aastäben  aufgehängt.  Die  Uolzet&bcben  saugen 
genug  Säure  ein,  um  als  feuchte  Leiter  zwischen  den  auf  sie  aufgewun- 
denen Zink-  und  Kupferdräbten  zu  dieqen.  Die  Vergoldung  der  Ringe 
hindert  die  Oxydation  und  erhält  stets  die  Berühmngsst«llen  der  hetero- 
genen Metalle  rein. 

Bei  Verbindung  der  Pole  dieser  Kette  mit  zwei  Klektroskopen  erhält 
man  sehr  deutliche  Ausschläge  der  Goldblätteben ,  welche  sieb  bei  Ab- 
leitung des  einen  Pols  in  dem  mit  dem  anderen  Pol  verbundeneii  Klek- 
troskop  etwa  auf  das  Doppelte  vermehren ;  mit  der  Anzahl  dvr  Ele- 
mente der  Säule  (wenn  man  dieselbe  z.  B.  mit  dem  Finger  uäher  oder 
femer  von  dem  mit  dem  Elektroskop  Terbundeuen  Pole  ableitet)  Wftch- 

Verwendet  man  in  der  Pulvermache 
Zinkdrahtes  Magnesium draht,  so  besitzt  sie  ei 
tromotorische  Kraft.,  Es  genügt  dann  schon,  : 
zu  benetzen. 


''sehen')  Kette  statt  des 
e  bedeutend  grössere  elek- 
ie  nur  mit  reinem  Wasser 


(  Volta*)  ordnete 

struction  der  Säule  folgend) 

Eine  Reihe  von  Gl 
der  gestellt  und  mit  rei 


*  sogenannten  Corona  dt  tazzc  die   Con- 


i  oder  Tassen,  Fig.  S5,  wurde  neben  einan- 
oder  saurem  Wasser,  Kochsalzlösung  u.  s.  w. 


gefüllt.  In  die  Gläser  wurden  n  förmige,  bulb 
Zinkblech  {«)  bestehende  Älet allplatten  oder  z 
Draht  verbundene  Platten  von  denselben  Metalh 
die  Kupfer-  und  Zinkenden  der  Platten  in  je  zt 
standen.  In  die  letzten  Gläser 
noch  einfache   Platten    aus    den 


s  Kupfer  (k),  halb  aus 
i  solche,  durch  einen 
hiueingcsenkt,  so  dass 
benachbarten  Gläsern 
urden  den  Enden  der  Doppelplatten 
.gleichen   Metall  gegenüber- 


gestellt. —   Diese   Endplatten   zeigen   dieselben   Ladungserschcinungen, 
wie  bei  den   oben  beschriebenen  Plattensäulen.     Bei  ihrer  Verbindung 


ä)  Volta,   NicboUon'a 
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durch  einen  Draht  entsieht  ein  galvanischer  Strom,  der  durch  den  Draht 
vom  Kupfer  zum  Zink  fliesst. 

Auch  in  einer  solchen  Säule  können  sich  bei  gehöriger  Anzahl  der 
Elemente  die  Elektricitäten  in  grosser  Dichtigkeit  an  den  Polen  an- 
häufen. Gassiot^)  construirte  z.  B.  eine  Säule  von  3520  Elementen, 
von  denen  jedes  aus  einem  mit  Regenwasser  gefüllten  Glase  bestand ,  in 
welchem  sich  ein  Kupfercylinder  befand,  in  dessen  Axe  ein  den  Kupfcr- 
cjlinder  nicht  berührender  Zinkstab  stand.  Der  Zinkstab  des  ersten 
Glases  "war  mit  dem  Kupfercylinder  des  zweiten  Glases  u.  s.  w.  verbun- 
den. Die  Pole  dieser  Säule  brachten  die  Goldblättchen  eines  Goldblatt- 
Eiektroskopes  schon  bei  einer  Annäherung  auf  3  Zoll  zur  Divergenz. 
Zwischen  Metallansätzen,  die  auf  die  Pole  gesetzt  waren  und  V50  Zoll 
von  einander  abstanden ,  schlugen  fünf  Wochen  lang  continuirlich  Fun- 
ken über. 

Von  besonderem  Interesse  ist  endlich  eine  von  Zamboni^)  erfun-  297 
dene  Säule,  die  scheinbar  nur  einen  metallischen  Leiter  und  eine  Flüssig- 
keit enthält.  Ein  quadratisches  Stanniolblatt  von  V*i  Zoll  Kante,  welches 
an  einer  Seite  in  eine  sehr  feine ,  2  bis  3  Zoll  lange  Spitze  ausgeschnit- 
ten   war,   wurde   mit   seiner  quadratischen  Fläche  in   ein  Uhrglas  voll 
Wasser  gelegt,  mit  der  Spitze  in  ein  zweites  eben  solches  Uhrglas.    In 
dieses  wurde  getrennt  von  der  Spitze  das  Viereck  eines  zweiten  Blattes 
gelegt  u,  s.  f.     So  wurde  eine  Säule  aus  30  Gläsern   aufgebaut.     Das 
Wasser  des  ersten  Glases,  in  dem  sich  das  quadratische  P^nde  des  Stan- 
niols befand,  zeigte  beim  Ableiten  des  letzten  Glanes  positive,  umgekehrt 
das  letzte  Glas,  welches  die  Spitze  enthielt,  bei  Ableiten  des  ersten  nega- 
tive Elektricität.     [E  r  m  a  n  ^)  fand  die  umgekehrte  Ladung.]   Hatten  die 
Stanniolblätter  an  den  in  die  zwei  Uhrgläser  tauchenden  Seiten  gleiche 
Gestalt  und  tauchten  sie  gleich  tief  in  das  Wasser,   so  zeigte  die  Säule 
keine  Spannung.   —   Die  Säulen  der  Art  laden  sich  erst  nach  einigen 
Minuten,  ebenso  wenn  man  sie  einmal  entladen  hat.  —  Eine  aus  Zink- 
blättchen  von  gleicher  Form  aufgebaute  Säule  zeigte  die  gleiche  Polarität 
wie  die  Säule  aus  Stanniolblättchen.     Eine   ähnliche  Säule  aus  Silber- 
platten, welche  nach  Art  eines  Tassenapparates  gebaut  war,  zeigte  die 
entgegengesetzte  Polarität.     Kochsalzlösung  erzeugte  in   diesen  Säulen 
stärkere  und  schnellere  Ladung  der  Pole,   aber  die  Säulen  wirkten  nur 
kürzere  Zeit  (durch  die  Abscheidung  von  elektromotorisch  thätigen  Sub- 
stanzen  an  den  Platten  in  Folge   des  galvanisch  -  chemischen  Processes, 
durch  die  sogenannte  Polarisation).    Wie  bei  anderen  Säulen  ist  das  Po- 
tential an  den  Polen  von  der  Oberfläche  der  Platten  unabhängig,  mögen 
sie  nun,  wie  bei  Erman^s  Versuchen,   1  Quadratzoll  oder  2J)  Quadrat- 


1)  GasBiot,  Phil.  Trans.  50,  p.  39,  1844*;  Pogp.  Add.  65,  p.  476,  1865*.  ~ 
»)  Zamboni,  Gilb.  Ann.  60,  p.  170  1819*.  —  3)  Erman,  Gilb.  Ann.  64, 
p.  56,  1820*. 
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zoll  Oberfläche  beBÜzen.  Indess  blieb  die  Säule  mit  den  grosseren  Plat- 
ten viel  länger  (mehrere  Wochen)  wirksam,  vrährend  die  andere  nur 
einige  Tage  wirkte. 

Der  Grund  der  Elektricitätserregung  in  diesen  Säulen  liegt  in  der 
ungleichen  Oberflächenbeschaffenheit  der  Metallblättchen  an  ihren  brei- 
ten und  spitzen  Enden.  Es  ist  aus  dem  Früheren  bekannt,  dass  z.  B. 
oxydirtes  Zink  sich  negativ  gegen  reines  verhält.  Schneidet  man  daher 
oxydirte  Ziukblättchen  an  einem  Ende  ab  und  baut  dann  aus  ihnen  eine 
der  beschriebenen  ähnliche  Säule,  so  erscheint  stets  der  den  abgeschnit- 
tenen Enden  der  Blättchen  entsprechende  Pol  derselben  positiv.  So  bil- 
den sich  auch  Ungleichheiten  in  der  Oxydation  der  auf  beiden  Seiten 
ungleich  gestalteten  Blättchen. 

Ganz  ähnlich  verhält  es  sich  mit  einer  Säule  von  Watkins^),  die 
aus  60  bis  80  Zinkplatten  von  4  Quadratzoll  .Oberfläche  bestand.  Diese 
Platten  waren  auf  der  einen  Seite  glatt  polirt,  auf  der  anderen  roh,  und 
waren  nur  durch  Luftschichten  von  1  bis  2  mm  Dicke  von  einander  ge- 
trennt. Die  Säule  gab  deutliche  Anzeichen  von  elektroskopischer  Span- 
nung. Es  verhält  sich  in  derselben  das  rohe  (oxydirte)  Zink  elektro- 
negativ  gegen  das  blanke. 

Auf  ganz  ähnliche  Weise  findet  die  Elektricitätserregung  in  ande- 
ren, von  Zamboni  gebauten  Säulen  statt.  Er  legte  nur  Scheiben  von 
Silber-(Zink-)Papier  auf  einander,  so  jedoch,  dass  sich  die  Metallfläche 
stets  nach  derselben  Seite  wendete.  Bei  Ableitung  der  unteren  Seite  er- 
wies sich  die  oberste  Papierfläche  an  einem  Gondensator  positiv,  bei 
einer  Säule  aus  Goldpapier  aber  negativ.  Indess  zeigten  sich  viele  Un- 
regelmässigkeiten. Er  plan  fand  z.  B.  die  Elektricität  des  Papieres  bei 
Säulen  von  Zinn,  wie  von  Goldpapier  stets  negativ.  —  Diese  Säulen  wir- 
ken wegen  der  ungleich  innigen  Berührung  des  Papieres  mit  den  beider- 
seits dasselbe  berührenden  Metallflächen,  deren  eine  unmittelbar  auf 
das  Papier  festgeklebt,  die  andere  nur  angedrückt  ist.  Durch  den  ver- 
schiedenen Feuchtigkeitsgrad  des  Papieres  im  Inneren  und  an  der  Ober- 
fläche und  durch  die  zum  Befestigen  des  unechten  Goldes  und  Silbers 
auf  das  Papier  benutzten  Klebstoffe  kann  eine  Ungleichheit  der  die  Be- 
legung beiderseitig  berührenden  Schichten  bedingt  sein,  woraus  eine 
schwache  und  bei  verschiedenen  Beobachtungen  wechselnde  Polarität  der 
Säulen  hervorgeht.  —  Diese  Säulen  behalten  nur  sehr  kui*ze  Zeit  ihre 
Wirksamkeit  *). 


*)  Watkin'8,  Ann.  de  Chim.  et  Phys.  38,  p.  442*;  Vogg,  Ann.  14,  p.  386, 
1828*.  —  2)  Die  Ströme,  welche  Barret  (Nat.  21,  p.  417,  188ü*;  Beibl.  3,  p.  47*) 
erhielt,  als  er  auf  eine  mit  einem  Galvanometer  verbundene  rotirende  Messingaxe 
einen  Kalkcyliuder  aufsetzte  und  gegen  den8ell)en  einen  ebenfalls  mit  dem  Gal- 
vanometer verbundenen  Platinstift  sclileifen  liess,  beruhen  auch  auf  der  Feuch- 
tigkeit des  Kalks ;  die  Beibung  vermindert  nur  durch  Aenderung  der  Contact- 
stelle  des  Stiftes  die  Polarisation  (Shelford  Biddell,  Phü.  Mag.  [5]  9,  p.  374, 
1880*  j  Beibl.  3,  p.  675*. 
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IV.     Ströme  zwischen  Flüssigkeiten. 

Wie  beim  Contact  von  Metallen  und  FlüBsigkeiten  findet  auch  eine  298 
Elektricitätserregung  beim  Contact  zweier  Flüeeigkeiten  statt.  Dieselbe 
ist  in  Toller  Beinheit  tou  N  ob  i  1  i  i)  mittelst  einer  einfachen  Vorrichtung  be- 
obachtet worden.  Von  drei  nebeneinander  stehenden  GlÜBem  ^.B  C  wer- 
den ^  und  C  mit  Salpeterlösung,  B  mit  Salpetersäure  gefüllt.  In  A  und 
C  werden  Platinplatten  gesenkt,  die  mit  den  Enden  des  Galvanometer- 
draht«s  verbunden  sind.  Werden  jetzt  die  FlQsaigkeiten  in  A  Dnd  B 
und  in  B  und  C  durch  BaumwoU-  oder  Asbeetdocbte  verbunden,  welche 
mit  Salpetcrlösuug  getränkt  sind ,  so  beobachtet  man  am  Galvanometer 
noch  keinen  galvanischen  Strom,  da  zu  beiden  Seiten  des  Salpetersäure 
blattenden  Glases  B  Alles  symmetrisch  ist.  Befestigt  man  aber  an  der 
der  Salpetersäure  in  B  zugekehrten  Seite  des  Dochtes  B  G  ein  Stengel- 
chen kaustischen  Kalis  und  taucht  es  in  die  Salpetersäure ,  so  giebt 
das  Cralvanometer  einen  Strom  positiver  Elektricität  an,  der  vom  Kali- 
stengetchen  durch  seine  Berühruugsstelle  mit  der  Säure  zu  letzterer 
geht. 

Man  kann  auch  vier  Gläser  AB  ah,  Fig.  86,  neben  einander  stel-  299 
len,  a  und  h  mit  Salpeterlösung,  A  mit  Salpetersäure,  .6  mit  Kalilauge 
füllen,  und  A   mit  a,  B  mit  b  mittelst  kleiner  Uförmiger  Heber  voll 
Pj-  gg  Salpeterlösung,  A    mit   B 

mittelst  eines  eben  solchen 
Hebers  voll  Kalilauge  oder 
Salpetersäure  verbinden,  in 
a  und  h  Platinplatten  sen- 
ken und  dieaelhen  mit  dem 
Galvanometer  verbinden  *). 
Bei  diesen  Versuclien 
wirken  im  Moment  der  Ver- 
bindung oder  des  Eintau- 
chens   drei    elektromotori- 
>che  Kräfte:  die  zwischen  Salpeterlösung ond Salpetersäure,  die  zwischen 
Salpetersäure  und  Kali,  die  zwischen  Kah  und  Salpeterlösung: 


KNO,  I  UNOs  -f-  HNOs  |  KOH  +  KOH  |  KNOj. 

Die  Richtung  des  Pfeiles  glebt  die  Richtung  des  positiven  Stromes 
in  den  FlQssigkeiten  an.  Die  beiden  elektromotcriechen  Kräfte  zwischen 
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den  Platinplatten  in  a  und  h  und  den  daselbst  befindlichen  Salpeter- 
lösungen wirken  entgegengesetzt  und  heben  daher  einander  auf. 

Es  ist  aber  zu  beachten,  dass  zu  den  oben  angeführten  Kräften  auch 
noch  die  elektromotorische  Kraft  des  salpetersauren  Kalis,  welches  sich 
an  der  Contactstelle  des  Kalis  und  der  Salpetersäure  bildet,  gegen,  diese 
beiden  letzteren  hinzukommt.  Bezeichnen  wir  dasselbe  mit  (KNO3),  so 
würde  mithin  die  Reihe  der  elektromotorischen  Kräfte  sein 

KNO3  I  HNO3  +  HNO3  I  (KN03)  +  (KN03)  I  KOH  +  KOH  |  KNO3. 

Wir  werden  später  (s.  Bestimmung  der  elektromotorischen  Kräfte  durch 
Worm  Müller)  nachweisen,  dass,  wenn  diese  secundär  entstehende 
Salpeterlösung  zwischen  dem  Alkali  und  der  Säure  die  gleiche  Concentra- 
tion  erhält,  wie  die  Salpeterlösung  an  den  Enden  der  Flüssigkeitsreihe, 
kaum  eine  elektromotorische  Kraft  auftritt,  so  dass  dieselbe  jedenfalls 
nicht  direct  dem  chemischen  Processe  der  Verbindung  der  Säure  und  des 
Alkalis  ihren  Ursprung  verdankt. 

Man  kann  bei  diesen  Versuchen,  ohne  das  Resultat  in  qualitativer 
Beziehung  zu  ändern,  die  Salpetersäure  durch  Schwefelsäure,  die  Sal- 
peterlösung durch  Kochsalzlösung  ersetzen,  und  statt  des  Kalis  festes 
oder  gelöstes  kohlensaures  Natron'  oder  Kali,  Chlorbaryumlösung  oder 
Ammoniakflüssigkeit  wählen. 

Wird  bei  den  Versuchen  des  §.  298  statt  des  Stückes  festen  Aetz- 
kalis  eine  Lösung  von  Kali  verwendet,  so  erhält  man,  wie  Nobili  fand, 
zuweilen  einen  Strom  von  entgegengesetzter  Richtung.  Bei  An- 
wendung von  festem  und  gelöstem  Kalk  zeigte  sich  diese  Umkehrung 
regelmässig. 

Weitere  Versuche  werden  wir  im  Capitel  elektromotorische  Kraft 
mittheilen. 

300  Einen  genaueren  Aufschluss  über  die  Grösse  der  an  den  einzelnen 

Contactstellen  der  Flüssigkeiten  auftretenden  elektromotorischen  Kräfte 
und  über  ihr  Verhältniss  zu  der  Erregung  der  Flüssigkeiten  bei  der  Be- 
rührung mit  Metallen  kann  man  nur  durch  elektroskopische  Versuche 
erhalten,  wie  sie  von  R.  Kohlrausch  ^)  angestellt  worden  sind. 

Eine  Glasplatte  wurde  durch  Seidenschnüre,  die  an  ihrem  Rand^ 
befesigt  waren,  horizontal  schwebend  erhalten.  Auf  ihre  Unterseite  war 
•  ein  mit  Kalilauge  befeuchtetes  Löschpapier  geklebt.  Eine  zweite  an 
Seidenschnüren  horizontal  hängende  Glasplatte  war  oben  mit  einem  mit 
Salpetersäure  befeuchteten  Löschblatt  beklebt  -und  konnte  auf  die  untere 
Platte,  von  der  sie  durch  drei  Lackpunkte  getrennt  erhalten  wurde,  durch 
geeignete  Vorrichtungen  herabgelassen  werden.  Die  Löschblätter  wur- 
den durch  Bindfäden  oder  Drähte  verbunden,  die  in  einen  isolirten  Kork 
eingeklemmt  waren.     Nach  dem  Abheben   der  beiden  Glasplatten  von 


1)  R.  KohlrauBch,  Pogg.  Ann.  79,  p.  200,  1850*. 
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einander  wurde  die  Ladung  der  oheren  an  einem  Kohlrausch-Dell- 
mann'scheu  Elektrometer  geprüft. 

Man  erhielt  folgende  Ladungen  der  Salpetersäure : 

.  Ladung  der 

Verbindung  durch  Salpetersäure 

Faden  mit  Wasser  getränkt 0 

Faden  mit  Kalilauge  getränkt -|-  0,78 

Faden  mit  Wasser,  am  Ende  zur  Salpetersäure  mit  Kalilauge 

getränkt +  0,78 

Platindraht —  3,17 

Kupferdraht —  2,4 

Zinkdraht —  2,0 

Es  ist  ersichtlich,  dass  in  den  vorliegenden  speciellen  Fällen  die 
Contactwirkung  der  Metalle  mit  den  Flüssigkeiten  viel  bedeutender  ist, 
al9  die  der  letzteren  unter  einander. 

Würden  die  Flüssigkeiten  (§.  252)  Salpeterlösung,  Salpetersäure,  301 
Kali,  Salpeterlösung  in  einer  gleichen  Beziehung  zueinander  stehen,  wie 
die  Metalle  der  Spannungsreihe,  so  könnte  in  dem  aus  ihnen  hergestell- 
ten Element  kein  Strom  auftreten.  Dass  ein  solcher  entsteht,  beweist, 
dass  im  Allgemeinen  die  Lösungen  nicht  dem  Gesetz  der  Spannungs- 
reihe folgen. 

In  einem  einzelnen  Falle  lässt  sich  freilich  direct  eine  solche  Be- 
ziehung ableiten. 

Schaltet  man  zwischen  die  Elektroden  zwei  verschieden  concentrirte 
Lösungen  irgend  eines  Sto£fes,  so  ist  die  elektromotorische  Kraft  des 
Elementes  dieselbe,  wie  wenn  zwischen  die  Lösungen  eine  Lösung  des- 
i^elben  Stoffes,  aber  von  anderer  Concentration  eingefügt  wird.  In  der 
That  bilden  sich  aber  stets  an  der  Berührungsstelle  verschieden  concen- 
trirte Lösungen,  alle  möglichen  Uebergänge  von  der  concentrirtesten  zur 
verdünntesten  Lösung,  so  dass  schon  desnalb  in  beiden  Fällen  das  Ver- 
halten a  priori  das  gleiche  sein  muss. 

Giesst  man  daher  zuerst  die  Lösungen,  z.  B.  Zinkvitriollösung  und 
verdünnte  Schwefelsäure,  so  über  einander,  dass  sie  eine  scharfe  Tren- 
nungsfläche  bilden,  und  rührt  sie  dann  an  derselben  durch  einander,  so 
ändert  sich  die  elektromotorische  Kraft  nicht  ^). 

In  anderen  Fällen  bedarf  es  stets  einer  ganz  speciellen  Unter- 
suchung, ob  die  Flüssigkeiten  eine  Spannungsreihe  bilden;  so  hat  man 
z.  B.  gefunden,  dass  im  Allgemeinen  die  isomorphen,  analog  zusammen- 
gesetzten Salze  derselben  gehorchen.  Werden  also  Lösungen  von  KCl, 
KBr,  KJ,  KCl  hinter  einander  geschaltet  und  die  erste  und  letzte  Lö- 


*)  Vergl.  Paalzow,  Pogg.  Ann.  Jubelband,  p.  643,  1874*. 


284  Zwei  Flüssigkeiten  und  zwei  Metalle, 

aung  von  K  Cl  mit  dem  Galvanometer  verbunden ,  bo  erhält  man    keinen 
Strom  (Weiteres  b.  unter  BeBtimmung  der  elektromotoriBchen  Kraft). 


V.    Zwei  Flüssigkeiten  und  ein  Metall. 

302  Bei  vielen  anderen  Versuchen  hat  man  die  Summe  der  elektromoto- 

rischen Kräfte  zwischen  zwei  Flüssigkeiten  und  swischen  diesen  nnd 
einem  Metalle  beobachtet.  So  schichtet«  Bchon  Davy')  Säulen  auf  aus 
Zinnscheiben,  zwischen  die  je  zwei  mit  Wasser  und  verdünnter  Salpetez^ 
säure  getränkte  Tuchlappen  gelegt  waren.  Daa  mit  der  verdünnten  Säure 
in  Derührung  befindliche  Zinn  lud  sich  dabei  mit  positiver  Elektricitat. 
Stärkere  Elektricitätaentwickelung  gaben  Säulen  aus  Kupfer,  Silber,  Blei 
mit  Tuchscheiben,  die  mit  Schwefclleber  und  Wasser  oder  Salpetersäure 
getränkt  waren.  Das  den  mit  Salpetersäure  befeuchteten  Scheiben  ent- 
sprechende Ende  der  Säulen  bildete  ihren  positiven  FoL '  Auch  Holz- 
kohle mit  zwei  Flüssigkeiten,  Salpetersäure  und  Wasser,  gab  Ströme, 
wobei  wiederum  das 'der  Säure  entsprechende  Ende  der  Säule  positive 
Elektricitat  zeigte. 

Eine  andere  Combination  dieser  Art  ist  die  folgende  von  Becque- 
reP)  wegen -der  Constanz  ihrer  Wirkungen  empfohlene.     Becquerel 
verband  das  eine  Ende  des  Galvauometerdrahtes  mit  einem  Platiuschäl- 
chen,  welches  mit  Snlpetersäure  gefüllt  war.   Das  andere  Ende  des  Drah- 
tes trug  eine  kleine  Platinzange,  in  welche  ein  kleines  Stück  befeuchteten 
kaustischen  Kalis  geklemmt  war.   Beim  Ein- 
tauchen   dieses  Stäbchens    in    die  Salpeter- 
säure ergab  das  Galvanometer  einen  Strom, 
der  vom  Kali  durch  die  Berührungsstelle  mit 
der  Salpetersäure  zu  letzterer  ging. 

Eine  Abänderung  dieses  Versuches  ist 
die  folgende: 

Man  füllt  ein  Glas  0,  Fig.  S7,  mit  con- 
centrirter   Salpetersäure   und  senkt  in    die- 
selbe eine  Glasröhre,  welche  unten  bei  B  mit 
einem  Pfropf  von  porösem  Thon  verschlossen 
ist   und    mit   Kalilauge    gefüllt   wird.       (Fassend    ersetzt  man   das  Glas- 
rohr  durch  einen  Cylindcr  von  porösem  Thon.)    Senkt  man  in  die  Säure 
im   Gefäss  0  und  in  die  Kalilauge  im  Hohr  zwei  mit  den  Enden  des 
Galvano  meterdrahte  s    verbundene  Platinplatf  en ,  so  erhält  man    wieder 
einen  galvanischen  Strom,   der  in  gleicher  Richtung  wie  vorher  durch 
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die  poröse   Wand  zwischen  den  Flüssigkeiten  vom   Kali  zur  Salpeter- 
säure geht. 

Becquerel  hezeichnete  dieses  Element  mit  dem  Namen  pile  ä 
oxyginej  da  sich  durch  den  galvanisch-chemischen  Process  an  dem  in  das 
Kali  tauchenden  Platinblech  Sauerstoff  abscheidet.  Der  zugleich  an  dem 
Platinblech  in  der  Salpetersäure  sich  entbindende  Wasserstoff  wird  durch 
die  Säure  -wieder  zu  Wasser  oxydirt.  Die  Wirkungen  der  Becquerel'- 
schen  Kette  sind  ganz  dieselben,  wie  die  der  gewöhnlichen  Ketten  aus 
zwei  Metallen  und  einer  Flüssigkeit,  obgleich  Becquerel  eigenthüm- 
licher  Weise  ihr  die  Eigenschaft,  Wärme  in  ihrer  Schliessung  zu  er- 
zeugen, abgesprochen  hatte  ^).  Dieselbe  ist  von  Becquerel  als  Beweis 
angeführt  worden,  dass  sich  durch  die  chemische  Verbindung  von  Kali 
und  Salpetersäure  ein  Strom  von  Elektricität  von  der  Säure  zum  Kali 
bÜde.  Indess  ist  die  elektromotorische  Kraft  zusammengesetzt  aus  der 
zwischen  Platin  und  Kali,  Kali  und  Salpetersäure,  Salpetersäure  und 
Platin. 

Es  lässt  sich  auch  hier  leicht  nachweisen,  dass  die  Erregungen  zwi-  303 
sehen  den  Metallen  und  Flüssigkeiten  viel  bedeutender  sind,  als  zwischen 
den  Flüssigkeiten  selbst. 

Als  Fechner^)  bei  der  §.  299  beschriebenen  Anordnung  die  6e- 
fasse  a  und  h  mit  Salpeterlösung,  Ä  und  B  mit  Kali  und  Salpetersäure 
füllte  und  a  mit  Ay  h  mit  B  durch  Heber  1  und  3  voll  Salpeterlösung, 
Ä  mit  B  durch  einen  lieber  2  voll  Salpetersäure  verband,  erhielt  er  beinr 
Einsenken  von  Platinplatten  in  a  und  h  die  Stromintensität: 

KNO3  I  KOH  +  KOH  I  HNO3  +  HNO3  I  KNO3  =  0,14 

(durch  Zählen  der  Schwingungen  der  Nadel  iü^den  ihr  parallel  gestell- 
ten Windungen  des  mit  den  Platinplatten  verbundenen  Galvanometers 
bestimmt).  Wurde  aber  der  Heber  2,  nachdem  er  mit  Salpeterlösung  ab- 
gespült war,  zwischen  die  Gefässe  a  und  &,  die  Platinplatten  in  Ä  und 
B  gestellt,  so  ergab  sich  die  Intensität : 

Pt  I  HNO34-HNO3  I  KNO3-I-KNO3  I  KOH  +  KOH  I  Pt  =  8,644. 

Femer  ergeben  die  §.300  angeführten  Versuche  von  Kohlrausch  deut- 
•  lieh  das  Ueberwiegen  der  elektromotorischen  Kraft  zwischen  den  Metal- 
len und  Flüssigkeiten  über  die  zwischen  den  Flüssigkeiten. 

Dieser  Einfluss  der  Metalle  zeigt  sich  auch  bei  anderen  Versuchen 
Ton  F  e  c  h  n  e  r  (1.  c).  Er  füllte  z.  B.  zwei  Gefässe  mit  Wasser  und  Schwefel- 
kaliumlösung und  verband  sie  durch  einen  Heber  voll  Wasser.  Beim 
Einsenken  von  Platin,  Kupfer,  Wismuth,  Antimon,  Zinn,  Blei,  Zink- 
platten wurde  die  Erregung  der  Reihe  nach  immer  schwächer;  der  Strom 
ging  jedesmal  von  dem  in  der  Schwefelkaliumlösung  stehenden  Metall 

*)  Hoser,  Repertorium,  1,  p.  100 seq.,  1837*.  —  ■)  Fechner,  Po^g.  Ann. 
48,  p.  19,  1839*;  vergl.  ftuch  Henrici,  ibid.  p.  372*. 
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durch  die  Flüssigkeiten  zu  dem  im  Waeser  befindlichen.  Bemerkens- 
werth  it't,  dass  hier  vorzüglich  die  auf  der  negativen  Seite  der  Spaonungs- 
reibe  stehenden  Metalle  besonders  stark  elektromotorisch  wirken. 

liebere  in  stimmend  mit  dem  für  die  Elemente  aus  zwei  Metallen  und 
einer  Flüxsigkeit  eingeführten  Sprachgebrauch  bezeichnet  man  RUch  bei 
diesen  Ketten  das  Metall  als  positiv,  von  dem  durch  die  Flüssigkeiten 
einStrom  positiver Elekiricität  zu  dem  anderen  strömt  In  derBecque- 
rel'schen  Kette  ist  demnach  das  Platin  in  der  Kalilauge  positiv  gegen 
daa  Platin  in  der  Salpetersäure. 


VI.    Zwei  Flüssigkeiten  und  zwei  Metalle. 

304  Noch  verwickeltur  werden  die  Erscheinungen,   wenn  zwei  Platteo 

oder  Drähte  aus  verschiedenem  Metall  in  zwei  Flüssigkeiten  tauchen,  die 
einander  berühren. 

Von  den  vielen  Combinationen  dieser  Art  erwähnen  wir  hier  nur 
einige  zur  Hervorbringung  conslanter  Ströme  verwendete. 

Setzt  man  einen  Cjlinder 
von  Kupferblech  ff,  Fig.  88,  in 
ein  Ijllas  voll  KupfervitriollösuDg, 
stellt  in  das  Innere  des  Kupfer- 
cjlinders  einen  hohlen  und  unten 
geschlossenen  Cylinder  T  von  po- 
rösem Thou,  füllt  ihn  mit  ver- 
dünnter Schwefelsäure  und  stellt 
einen  Cylinder  Z  von  amalga- 
mirtem  Zinkblech  hinein,  so  er- 
hält man  bei  Verbindung  des 
Kupferblechs  mit  dem  ^^iukblecb 
durch  den  Draht  des  Galvano- 
meters einen  sehr  lange  constant 
bleibenden  Strom,  welcher  durch 
das  Galvanometer  vom  Kupfer 
zum  Zink  fliesst. 

Diese  Combination  wird  mit 
dem  Namen  des  Daniell'scheD 
Elementes  bezeichnet. 

Ersetzt  man  die  Lösnng  von 
schwefelsaurem  Kupferoxyd  durch 
concentrirte  Salpetersäure,  das  Kupferblech  durch  ein,  am  besten  Sfärmig 
gebogenes  Platinhlecfa,  so  erhält  man  ein  Element  von  stärkerer  elektro- 
motorischer Kraft,  dasGrove'sche  Element.    Vertauscht  man  in  lete- 
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terem  das  Platin  mit Coakskohle,  so  wird  ob  dadurch  eu  einemBunseu'- 
schen  Element. 

Die  beiden  letztgenannten  Elemente  liefern  gleichfalla  einen  sehr  can- 
itanteo  Strom.  Bei  denselben  geht,  wie  bei  dem  Daniell'Hchen  Element, 
der  Strom  der  positiven  Elektricität  von  dem  Zink  durch  die  FI&Baigkeit 
Sa  dem  mit  dem  Zink  combinirten  Element,  Fiatin,  Kohle,  und  durch  den 
ScbliesBuugadraht  von  dem  Plntin  oder  der  Kohle  zum  Zink. 

Also  auch  in  diesen  Elementen  kann  man  das  Zink  als  positives 
Metalt   bezeichnen,  wenn  man   die  frühere  Ausdrucks  weise  beibeh&lt. 

£s    ist   mithin   in   den  erwähnten   Elementen  Zink    in    verdünnter  - 
Schwefelsäure  positiv  gegen  Kupfer  in  schwefelsaurem  Kupferoxyd,  sowie 
gegen  Platin  oder  Kohle  in  Salpetersäure. 

Man  kann  die  Schwefelsäure  beim  Zink  durch  Lösuugen  vou  Koch- 
salz oder  Zinlcvitriol  ersetzen ,  ohne  die  Uichtung  des  elektrischen  Stro- 
mes zu  ändern. 

Ein  anderes  derartiges  Element  ist  das  von  Latimer  Clark.  In 
ein  Stöpselglas  ist  Quecksilber  und  darauf  ein  Teig  von  osydfreiem 
achve feisaurem  Quecksilberoxydul  gegossen.     Uas  Glas  wird  mit  gesät- 

Pig.  8S. 


tigter  Zinkvitriollösung  gefüllt.  Eiue  nuf  dem  Teig  ruhende  Zinkplatte 
ist  mittelst  eines  Drahtes,  das  Quecksilber  durch  einen  mit  einem  Glas- 
oder Kautschukrohr  umgebenen  Platiudraht,  welche  durch  den  paraffi- 
nirten  Stöpsel  des  Glases  gehen,  in  eine  Leitung  einzuschalten.  —  Das 
Element  ist  für  etwas  dichtere  Ströme  nicht  constant;  aho  an  Stelle  des 
Danieirschen  Elementes  nicht  als  Normalelement  zu  empfehlen,  wenn 
es  sich  nicht  allein  um  Ladungen  eines  Coudeusators  oder  Elektroakopa 
durch  Verbindung  seiner  Drähte  mit  denselben,  sondern  um  Einschaltung 
in  einen  geschlossenen  Stromkreis  handelt. 
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Stellt  man  eine  Reihe  z.  B.  Bunsen*  scher  Elemente  neben  einander, 
Fig.  89  (a.  y.  S.),  und  verbindet  den  Zinkcylinder  des  einen  Elementes  mit 
der  Kohle  des  anderen  durch  einen  Blechstreifen,  den  Zinkcylinder  die- 
ses Elementes  ebenso  mit  der  Kohle  des  folgenden  u.  s.f.,  so  ordnen  sich 
die  Elemente,  ebenso  wie  die  einfach  aus  Kupfer,  Zink,  verdünnter  Säure 
bestehenden  Elemente,  zur  Säule.  Das  Potentialniveau  an  den  £nden 
dieser  Säule  wächst  proportional  der  Anzahl  der  Elemente. 

305  In  welcher  Weise  die  elektromotorische  Kraft  einiger  Ketten,    der 

'Daniel loschen  und  Grove' sehen,  von  den  einzelnen,  in  ihnen  -w^irken- 
den  Kräften  bedingt  sei,  ist  von  R.  Kohlrausch  i)  gezeigt  worden. 

a)  Durch  die  §.217  erwähnten  Versuche  war  das  Verbal tniss  der  La- 
dung Zn  I  Cu  der  Kupfer-  und  Ziukplatte  eines  Condensators  bei 
ihrer  Berührung  mit  der  Ladung  F  der  geöffneten  D  a  n  i  e  1 1 '  sehen 
Kette  verglichen  worden.    Wir  hatten  dabei  den  Werth: 

Zn  I  Cu  =  4,17 1) 

angenommen. 

Der  Werth  F  ist  dargestellt  durch  die  Summe  der  elektro- 
motorischen Kräfte  in  der  geöffneten  Dan iell' sehen  Kette;  es  er- 
gab sich: 

F  =  Zn  I  ZnSO*  —  Cu  |  CUSO4  =  —  4,51      ....     2) 

(Das  Glied  Cu  |  Cu  S  ist  negativ  zu  schreiben,  da  sich  die  gleich- 
artigen Ladungen  von  Zink  und  Kupfer  durch  die  Lösungen  von 
einander  subtrahiren.) 

b.  Es  wurde  nun  auf  eine  Zinkplatte  eine  Glasplatte  gesenkt,  welche 
oben  ein  mit  Zinkvitriol  getränktes  Löschpapier  trug.  Bei  Verbin- 
dung beider  durch  einen  Zinkdraht  und  Untersuchung  der  oberen 
Platte  an  dem  Dellmann'  sehen  Elektrometer  ergab  sich  die  Lösung 
positiv.    Es  ist  demnach: 

Zn  I  ZnS04  =  —  4,41  ,k 3) 

(Die  Zahl  muss  mit  einer  Constanten  k  multiplicirt  werden,  da 
sie  nicht  direct  mit  den  oben  gegebenen  Zahlen  vergleichbar  ist,  die 
an  einem  anderen  Condensator  gefunden  wurden.) 

c.  Wurde  in  diesem  Falle  die  Verbindung  durch  einen  Kupferdraht 
bewirkt,  so  erhielt  man  den  (nicht  direct  angegebenen)  Werth: 

Zn  I  Cu  +  Cu  I  ZnS04 4) 

d.  Wurde  auf  die  Glasplatte  ein  Papier  mit  Kupfervitriollösung  gelegt, 
und  dies  durch  einen  Kupferdraht  mit  der  Zinkplatte  verbunden,  so 
war  die  Lösung  negativ  und  es  folgte: 


>)  R.  Kohlrausch,  Pogg.  Ann.  79,  p.  184,  1850*. 
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Zn  I  Cu  -f  Cu  I  CUSO4  =  2,94  .k 5) 

Bei  Addition  von  3)  und  5)  und  Vergleichung  des  Resultates 
mit  1)  und  2)  ergiebt  sich  direct  das  Verhältniss  von  Zn  |  Cu  zu 
Ca  I  CuSO^  und  Zn  |  ZnS04  und  aus  4)  der  entsprechende  Werth 
für  Cu  I  ZnS04. 

Durch  verdünnte  Schwefelsäure  wurde  das  Zink  etwa  um  Vg 
weniger  stark  erregt,  als  durch  Zinkvitriollösung. 

e.  Bei  Verbindung  zweier  auf  zwei  Condensatorplatten  von  Glas  ge- 
klebter, mit  Lösungen  von  Kupfervitriol  und  Zinkvitriol  befeuchte- 
ter Papiere  durch  einen  mit  Zinkvitriollösung  getränkten  Bindfaden 
erhielt  man  eine  sphr  schwache  Ladung.  Die  Erregung  Zn  S  O4 1  Cu  S  O4 
kann  höchstens  Y20  Zn  |  Cu  sein. 

Durch  diese  und  ähnliche  Versuche  erhielt  Kohlrausch  die  unter 
I  verzeichneten  Werthe,  die  er  später*)  in  die  unter  II  verzeichneten 
umänderte. 


I 

n 

Zink  1  Kupfer     .... 

4,17 

4,17 

Zink 

Zinkvitriol  .    .    . 

5,4 

3,106 

Zink 

Schwefelsäure 

4,8 

— 

Kupfer  1  Kupfervitriol   . 

0,9 

2,071 

Kupfe 

r  1  Zinkvitriol    .    . 

1,5 

Die  bedeutenden  Differenzen  in  beiden  Reihen  sind  dadurch  erklär- 
lich, dass  in  der  ersten  Beobachtungsreihe  die  Oxydation  der  Zinkplatten 
im  Condensator  nicht  berücksichtigt  war. 

Für  die  G  r  o  v  e '  sehe  Kette  hat  Kohlrausch  ^)  auf  ähnliche  Weise 
die  Werthe  der  einzelnen  elektrischen  Spannungen  bestimmt.  Er  führt 
keine  Zahlenangaben  für  die  Ergebnisse  der  einzelnen  Versuche  an,  son- 
dern nur  das  Schlussresultat,  dass  sich  die  Spannung  zwischen  amalga- 
mirtem  Zink  und  verdünnter  Schwefelsäure  zu  der  zwischen  Platin  und 
concentrirter  Salpetersäure  wie  9,3:11,  und  die  elektromotorische  Kraft 
der  Danieir sehen  Kette  (wenn  Zn  |  Cu  =  100): 

Zn  I  Cu -I- amalg. Zn  f  H2SO4  — Cu  |  CuS04=100+  149  —  21  =  228 

zu  der  der  Grove' sehen  Kette: 

Zn  I  Pt  + amalg. Zn  |  H2S04+-Pt  |  HN03  =  107  +  149 -f  149  =  405 

wie   228  :  405  verhalte,  was  mit  den  directen  Messungen  der  elektro- 
motorischen Kräfte  (s.  w.  u.)  nahe  übereinstimmt. 

Aus  Versuchen  von  Ayrton  und  Perry^)  folgt  entsprechend: 


*)  E.  Kohlrausch,  Pogg.Ann.  88,  p.  473,  1853*.  —  2)  R.  Kohlrausch, 
Pogg.  Ann.  82.  p.  407,  1851*.  —  3)  Ayrton  und  Perry,  Proc.  Boy.  See.  27, 
p.  196,  1878*;  Beibl.  2,  p.  424*. 

Wiedemann,  BlektricitiU.  I.  i (^ 
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Cu  I  CUSO4  +  CUSO4  I  ZnS04  +  ZnS04  |  Zn  +  Zn  |  Cu 

0,028  —  0,033  +  0,358         +  0,750  =  1,108 

direct  beobachtet  1,068  bis  1,081. 

306  Denken  wir  uns  nacheinander  zwei  Metalle  ^und^  in  den  Flüssig- 
keiten Fa  und  Fft  einem  Metalle  C  in  einer  Flüssigkeit  Fe  gegenüber- 
gestellt und  seien  die  elektromotorischen  Kräfte  dieser  Ketten  JSae  nud 
JEj^j  80  ist  nach  unserer  früheren  Bezeichnung: 

E„c  =  A\F^  +  Fa\F,  +  Fr\C+  C\A, 
E^,^B\Fi  -\-  Ft\Fc  +  F,\C  +  C\B. 

Subtrahirt  man  die  Gleichungen  von  einander,  und  berücksichtigt, 
dass  nach  dem  Volt  ansehen  Spannungsgesetz: 

C|ii—  C\B  =  B\  C  +  C\A  =  B\A 

ist,  femer 

B\Fb  =  —  Fb\B  und  Fb\  Fe  =  -  Fe  \  Ff, 

ist,  so  folgt 

Eac-   Etc  =  Ä\Fa   +   Ft\B   +   Fa\Fe    -{-   Fe\Fi,   +   B\A. 

Können  wir  annehmen,  dass  die  elektromotorischen  Kräfte  zwischeo 
den  Flüssigkeiten  Fa  \  Fe  -\-  Fr  \  Fi  gegen  die  der  Metalle  bei  ihrem 
Contact  mit  den  Flüssigkeiten  verschwinden,  wie  dies  aus  Kohlrausch^s 
Versuchen  folgt,  so  drückt  diese  Gleichung  die  elektromotorische  Kraft 
Eah  des  aus  dem  Metall  Ä  in  der  Lösung  Fa  und  dem  Metall  B  in  der 
Lösung  Fb  combinirten  Elementes  aus. 

Also  auch  für  diese  Elemente  aus  zwei  Flüssigkeiten  und  zwei  Me- 
tallen gilt  in  gewissen  Grenzen  das  elektromotorische  Gesetz.  Hat  man 
daher  die  elektromotorische  Kraft  zweier  Metalle  in  zwei  Flüssigkeiten 
gegen  ein  bestimmtes  Metall  in  einer  dritten  Flüssigkeit  untersucht,  so 
kann  man  durch  Subtraction  der  erhaltenen  elektromotorischen  Kräfte 
die  Erregung  der  zwei  ersten  Metalle  in  den  zu  ihnen  gehörigen  Flüssig- 
keiten gegen  einander  annähernd  berechnen. 

» 

307  Ströme  zwischen  einem  oder  zwei  Metallen  und  zwei  Flüssigkeiten 
bilden  sich  leicht,  wenn  beim  Einsenken  der  Metalle  in  eine  Flüssigkeit 
eine  chemische  Wirkung  der  letzteren  auf  eins  der  Metalle  oder  um- 
gekehrt ausgeübt  wird.  Würde  man  also  z.  B.  eine  Kupfer-  und  eine 
Platinplatte  in  verdünnte  Salpetersäure  senken,  so  löste  sich  das  Kupfer 
und  man  erhielte  bald  eine  Reihe  von  Körpern:  Kupfer,  salpetersaures 
Kupferoxyd,  Salpetersäure,  Platin,  welche  bei  ihrem  Contact  eine  andere 
elektromotorische  Kraft  ergeben  können,  als  Kupfer  und  Platin  allein  in 
Berührung  mit  Salpetersäure. 
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£ine  ähnliche  Bildung  von  Strömen  hat  Becquerel  i)  beob- 
achtet. 

Er  verband  einen  kleinen  Platinlöfifel  mit  dem  einen  Ende  des  Gal- 
vanometerdrahtes ,  füllte  ihn  mit  verdünnter  Lösung  von  Wasserstoflf- 
saperoxjd,  und  senkte  in  dieselbe  einen  mit  dem  anderen  Ende  des  Gal- 
vanometerdrahtes verbundenen  Platinschwamm.  Es  entstand  ein  Strom 
durch  die  Lösung  vom  Platinschwamm  zum  Platinblech.  Goldblech  und 
fein  vertheiltes  Gold  gaben  dieselbe  Wirkung. 

Diese  Ströme  beruhen  allein  darauf,  dass  durch  den  Platinschwamm 
das  WasserstofiFsuperoxyd  zersetzt  wird  und  Sauerstoff  entweicht,  so  dass 
nan  der  mit  letzterem  beladene  Platinschwamm  in  reinem  Wasser  dem 
Platinblech   in    der  Lösung  des  Wasserstoffsuperoxyds   gegenübersteht. 

Umwickelt  man  ein  mit  dem  Galvanometer  verbundenes  Platinblech 
mit  Fliesspapier,  auf  welches  man  Silberoxyd  ausgebreitet  hat,  und  senkt 
es  in  den  mit  Wasserstoffsuperoxyd  gefüllten  Platinlöffel,  so  erhält  man 
wiedor  einen  Strom,  der  jetzt  von  dem  Platinlöffel  durch  die  Lösung 
zum  Silberoxyd  gebt.  Auch  hier  wird  das  Silberoxyd  reducirt,  und  man 
hat  secundär  einen  Strom  zwischen  Platin,  Wasserstoffsuperoxydlösung, 
Wasser,  Silber.  Ein  Stück  Kali,  an  Stelle  des  Silberoxyds  in  das  Wasser- 
stoffäuperoxd  gebracht,  indem  man  es  in  eine  Platin-  oder  Goldzange  ein- 
klemmt, die  mit  dem  Galvanometer  verbunden  ist,  giebt  dieselbe  Wir- 
kung. Auch  hier  hat  man  eine  Keihe  von  Körpern,  die  elektromotorisch 
wirken:  Platin,  Wasserstoffsuperoxyd,  Kalilauge,  Platin. 

Es  ist  kein  Grund  vorhanden,  hier  direct  eine  Stromerzeugung 
durch  die  Zersetzung  des  Wasserstoffsuperoxyds  und  Silberoxyds  oder 
die  Lösung  des  Kalis  anzunehmen,  da  sich  die  Strombildung  durch  die 
secundär  entstehende  Reihenfolge  heterogener  Körper  genügend  erklärt. 


Vn.    Mit  Gas  beladene  Metalle  und  Flüssigkeiten. 

Auch  zwischen  Metallen,   Gasen,  die  auf  ihrer  Oberfläche  oder  in  308 
ihnen  condensirt  sind,  und  Flüssigkeiten  ist*  eine  elektromotorische  Kraft 
thätig,  wie  Grove^)  gezeigt  hat. 

Man  setzt  in  die  Tubuli  einer  mit  verdünnter  Schwefelsäure  gefüll- 
ten Flasche  F,  Fig.  26,  zwei  oben  geschlossene  Glasröhren  0  und  H.  In 
diese  Glasröhren  sind  an  ihren  oberen  Enden  Platindrähte  eingeschmol- 
zen, welche  ausserhalb  der  Röhren  Platinnäpfchen  oder  Klemmschrauben 
tragen.  Innerhalb  sind  an  die  Drähte  Platinbleche  genietet,  die  ziem- 
lich bis  zum  unteren  Ende  der  Röhren  hinabhängem     Die  Platinbleche 


*)  Becquerel,  Trait^  2,  p.  91,  1834*.   —   2)  Grove,   Phil.  Mag.  [3]  14, 
.   129.  1839*;  Phü.  Mag.  [3]  21,  p.  417,   1842*;    Pogg.  Ann.  58,  p.  202,   1842*  j 

»■UM     m 10JO*  • 


P 

Phil.  Tran8.  1843 


19* 


292  Gnsclemente. 

iind  nuf  ffalvaniscliem  Wege  mit  Platin mohr  überzogi^u  oder  „platinirt" ')■ 
Durch   Umkehren    dea    durch    deu   Glasstüpsel   Jl   verschloBsenen    GlaEes 
Fig.  90.  füllt  man  die  Röhren  mit  ver- 

dünnter Schwefelsäure  und  lei- 
f}  tet  Bodann  in  die  Röhre  H 
I  durcli  eine,  durch  den  Tubu- 
'  lus     B     geführte     Glasröhre 

Wasseratoffgas ,  iu  die  Röhre 
0  Sauerstoffgas.  —  Diese  Föl- 
Inng  kann  man  auch  auf  gal- 
TaniBchem  Wege  bewerkfitelli- 
geu,  indem  man  das  mit  Queck- 
BÜher  gefüllte  Näpfchen  oder 
die  Klemmschraube  I*  durch 
einen  Leitungsdraht  mit  dem 
positiven,  daa  Näpfchen  oder 
Klemmschraube  Nmit  dem  ne- 
gativen Pol  einerstarken  Säule 
verbindet.  Hierbei  enthält  in- 
dess  der  SauorstofT  noch  Ozod. 
Verbindet  man  die  mit  N 
und  Pverbundenen  Drähte  mit 
den  Enden  des  Galvanometer- 
drnhtee,  eozcigt  der  Ansschlsg 
der  Magnetnadel  einen  Strom 
positiver  Elektricifät  an,  der 
durch  das  Galvanometer  vom 
Platinblech  im  Sauerstoff  zu 
dem  Flatiublecb  im  Wassoist.iQ' flit;»&t.  Es  ist  mitbin  in  dem  „Gasele- 
ment"  das  Plntinblech  im  Wasserstoff  positiv  gegen  da» 
Platinblech  im  Sauerstoff. 

Da  in  dieser  Kette  der  Strom  der  positiven  Elektriciliit  auch  durch 
die  verdünnte  Schwefelsäure  vom  Platinblech  im  Rohre  H  za  dem  Blech 


I)  Man  kocht  die  Plntinittreifen ,  um  sie  zu  platmiren ,  mit  Salpetersäure, 
tauclit  sie  unabgetrocknel.  in  eine  Lühuu);  von  Platin vhlorid  und  verbindet  Nf 
mit  dem  negativen  Po!  einer  G  r o  v e '  wlien  Sniilc  von  zwei  Elementen,  deren 
positiver  Pol  mit  einer  xneiten,  in  die  IVisimg  eiligewiikten  Platinplatte  ver- 
bunden inl-  In  fünf  Minuten  ist  die  üpemtion  beendet.  Die  Platten  werden 
dann  itbf^spiilt  und  getrocknet.  Man  brnndit  ancli  nur  in  ein  Gla»  voll  ver- 
dünnter Sehvefelsünre  einen  ebenfalls  mit  der  Säure  gefriHten^poröReii  Thnn- 
cylinder  hineinzustellen,  die  zu  platinirenden  Bleolie  in  den  äusseren  Raum  des 
Olitses  eillzUKenken.  jn  welchen  man  einige  Tropfen  Platinchlorid lösiing  biu- 
eiuj^elruprt  lint.  und  einen  mit  ihnen  verbundenen  amalganiirten  Zinkstreifen  in 
den  Tlioncj' linder  einzutauchen.  Der  Ueberzug.  der  sich  bildet,  ist  Platinmolir. 
■Werden  die  Platten  nach  ilem  Niedergch lagen  dfcKellieii  geuliilit.  «>  sind  »ie 
lange  nicht  8i>  wirkiiniu.  Smee,  Annals  of  Philosophy  16,  p.  315,  1840'; 
Poggendorff,  Pogg.  Ann.  61.  p.  6&3,  18^**. 
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im  Rohre  0  Siesst,  so  wird  sie  zersetzt.  Sauerstoff  scheidet  sich  an  dem 
Pliitliiblech  im  if-Rohrc,  Wasserstoff  an  dem  Flatinblech  im  0-Rohre  aus. 
Die  so  erzcugteu  Gase  vcrbiaden  sich  im  EntstchuDgsmoment  mit  den 
aof  den  Platinblechen  absorbirten  Gaseu  zu  Wasser.  Die  Bleche  absor- 
bireo  neue  Gasmengen,  die  wieder  durch  die  vermittelst  des  galvauischeD 
Processes  abgeschiedenen  Gase  Teruichtet  werden  u.  s.  f.  So  nimmt  «11- 
mikhlich  wahrend  der  Dauer  des  galvanischen  Stromes  daa  Volumen  der 
Gase  in  den  Bohren  H  und  0  ab. 

Die  Gaselemeute  kann  man,  wie  die  anderen  Elemente,  zu  Säulen 
aaordnen,  indem  mau  durch  DrahtbQgcl  das  Quecksilbernäpfcben  der 
£/-Röhre  des  einen  Elementes  mit  dem  Näpfchen  der  O'Uuhre  des  zwei- 
ten Elementes  u.  s.  f.  verbindet,  Fig.  91.    Eine  solche  Säule  giebt  sehr 

fig.  91. 


deutliche  Zeichen  elektroskopischer  Spannung  an  ihren  Polen,  sie  kann 
thermischeWirkungen  hervorbringen,  beimOeffnen  der  Schliessung  Fun- 
ken geben,  Wasser  und  JodkaUum  zersetzen  u.  s.  f. 

Füllt  man  in  den  Gaselementcn  nur  die  Röhre  II  mit  Wasserstoff-  309 
gas,  und  laset  die  Rühre  0  mit  dem  auhwefel saureu  Wasser  gefüllt,  so 
erbalt  man  einen  gleichgerichteten  galvanischen  Strom  wie  vorher,  nur 
verliert  er  sehr  schnell  au  Intensität,  da  nun  der  durch  denselben  ander 
freien  I'latinplatte  entwickelte  Wasserstoff  nicht  oxydirt  wird  und  dem 
in  dem  anderen  -Rohre  befindlichen  Wasserstoff  elektromotorisch  ent- 
gegenwirkt. Die  mit  Wasserstoff  beladene  Platinplatte  ist  also  elektro- 
positiv  gegen  das  saure  Wasser.  —  Füllt  man  nur  das  Rohr  0  mit  ge- 
wöhnlichem Sauerstoffgaa  und  bringt  in  die  Röhre  7/ kein  Gas,  so 
giebt  das  Element  nur  einen  äusserst  schwachen,  schnell  verschwinden- 
den Strom  ').  Iliemach  wirkt  vorzüglich  der  Wasserstoff,  der  Sauerstoff 
aber  nur  sehr  schwach,  wenn  auch  deutlich  elektromotorisch  *). 


»)  Schönbein,   Pt^it,  Ann.   62,   p.  220,  ie44-.    ~    »)  Vergl.  auch  de  la 
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Leitet^}  man  dagegen  bei  dem  eben  beschriebenen  Versuche  ozon* 
haltiges  Sauerstoffgas  (wie  solches  auch  bei  der  galvanischen  Zersetzung 
des  Wassers  erhalten  wird)  in  das  Rohr  0  und  lässt  das  Rohr  JET  mit 
saurem  Wasser  gefüllt,  so  ist  die  im  Rohre  0  befindliche  Platinplatte 
stark  elektrouegatiy  gegen  die  im  sauren  Wasser  des  Rohres  U  befind- 
lich^. Indess  dauei*t  die  Wirkung  nicht  lange,  da  die  geringe,  im  Sauer- 
stoff enthaltene  Ozonmenge  sehr  bald  durch  ihre  Verbindung  mit  dem 
durch  die  chemische  Wirkung  des  Stromes  am  Platinblech  ausgeschiede- 
nen Wasserstoff  verzehrt  wird. 

Man  kann,  ohne  die  Resultate  dadurch  in  qualitativer  Beziehung  zu 
ändern,  das  ozonhaltige  Sauerstoffgas  durch  Chlorgas  oder  Bromdampf 
und  die  Flüssigkeit  durch  Chlor-  und  Bromwasserstoffsäure  ersetzen  ^). 
Füllt  man  dann  noch  die  Röhre  II  mit  Wasserstoffgas,  so  addirt  sich 
die  elektromotorische  Erregung  in  letzterer  zu  der  durch  erstere  Gase 
hervorgerufenen  und  die  elektromotorische  Kraft  des  Elementes  wird 
stärker. 

310  Vergleicht  man  die  mit  verschiedenen  Gasen  beladenen  Platinbleche 
auf  ihre  elektromotorische  Wirksamkeit  im  Gaselement  mit  einander,  so 
kann  man  sie  mit  den  Metallen  in  eine  Spaunungsreihe  ordnen,  in  wel- 
cher das  mit  jedem  folgenden  Körper  beladene  Platin  elektropositiv  gegen 
das  mit  dem  vorhergehenden  beladene  ist: 

Chlor,  Brom,  Jod,  Sauerstoff,  Stickoxyd,  Kohlensäure,  Stickstoff, 
Metalle,  die  Wasser  für  sich  nicht  zersetzen,  Kampher,  ätherische  Oele, 
Ölbildendes  Gas,  Aether,  Alkohol,  Schwefel,  Phosphor,  Kohlenoxyd,  Wasser- 
stoff, Metalle,  die  Wasser  für  sich  zersetzen '). 

Die  Körper  Jod,  Phosphor,  ätherische  Oele,  Schwefel  werden  hierbei 
auf  ihr  Verhalten  geprüft,  indem  man  die  beiden  Röhren  mit  Stick- 
stoff füllt  und  die  Körper  in  eine  derselben  hineinbringt.  Sie  verdunsten 
und  ihre  Gase  wirken  elektromotorisch.  Schwefel  muss  indess  dazu  erst 
bis  zu  seinem  Schmelzpunkt  erhitzt  werden.  —  Gemenge  von  Sauerstoff 
und  Wasserstoff  verhalten  sich,  selbst  wenn  sie  nur  Yig  Wasserstoff  ent- 
halten, in  demselben  Sinne  elektromotorisch  wie  reiner  Wasserstoff'*). 

311  Die  beschriebenen  Gaselemente  bieten  insofern  eine  etwas  compli- 
cirte  Erscheinung  dar,  als  die  Gase  sowohl  auf  der  Oberfläche  der  Platin- 
bleche, als  in  dem  sie  umgebenden  Wasser  absorbiii;  sind.  Man  kann 
diese  beiden  Bedingungen  nach  Schönbein  bis  zu  einem  gewissen 
Grade  folgen dermaassen  sondern. 

Man  befestigt  in  einem  Glasgefass  0,  Fig.  92,  eine  unten  durch  eine 
poröse  Wand  von  Thon  oder  eine  Blase  geschlossene  Glasröhre  H,  füllt 


^)  Schönbein,  Pogg.  Ann.  74,  p.  244,  1849*.  —  2)  Schönbein,  Pogg. 
Ann.  62,  p.220,  1844*.  —  »)  Grove,  Phü.  Trana.  1845,  2,  p.  359*.  —  «)  Mat- 
te ucci,  Compt  rend.  16,  p.  846,  1843*. 
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das  Gefass  und  die  Röhre  mit  schwefelsaurem  Wasser  und  sättigt  das 
Wasser  in  H  mit  Wasserstoff.  Senkt  man  nun  zwei  reine,  mit  dem  Gal- 
vanometer verbundene  Platinbleche  in  die  beiden  Abtheilungen  H  und 

0,   so   erweist  sich   das  Blech  in  dem  mit 

'^'      * Wasserstoff   beladenen  Wasser    elektroposi- 

tiv  gegen  das  andere.  Freilich  werden 
hierbei  auch  die  Gase  in  dem  Wasser  sehr 
schnell  auf  dem  Platinblech  verdichtet. 
Gold-,  Silber-,  Kupferbleche  zeigen  die  Er- 
scheinungschwächer'). —  Man  braucht  hier- 
bei nur,  statt  durch  das  saure  Wasser  in  H 
Wasserstoff  hindurch  zuleiten ,  ein  Stückchen 
Zink  unter  die  Bleche  in  demselben  zu  wer- 
fen 3). 

Sättigt  man  das  Wasser  in  0  mit  Sauerstoff,  ohne  das  Wasser  in  H 
zu  ändern,  so  erhält  man  beim  Einsenken ' der  Platinbleche  kaum  einen 
Strom  3).  Dagegen  ist  ein  Platiublech,  gesenkt  in  ozonhaltiges  oder  mit 
Chlor,  Brom  oder  Jod  versetztes  Wasse»  stark  negativ  gegen  ein  Platin- 
blech in  reinem  Wasser,  und  noch  negativer  gegen  ein  solches  in  wasser- 
stoffhaltigem  Wasser.  —  Man  kann  das  Wasser  in  den  beiden  Abthei- 
longen  II  und  0  sehr  leicht  mit  ozonisirtem  Sauerstoff  und  Wasserstoff 
sättigen,  indem  man  in  die  beiden  Abtheilungen  zwei  Platinplatten  senkt, 
und  sie  mit  den  Polen  einer  Säule  verbindet.  —  Das  Wasser  der  Ab- 
theilung H,  in  dem  das  mit  dem  negativen  Pol  verbundene  Platinblech 
stand,  ist  dann  mit  Wasserstoff,  das  Wasser  in  0  mit  Sauerstoff  be- 
laden. —  Der  beim  Einsenken  reiner,  mit  dem  Galvanometer  verbunde- 
ner Platinplatten  in  die  Gefasse  entstehende  Strom  dauert  indess  nur 
kurze  Zeit,  da  die  Gase  nur  wenig  in  Wasser  löslich  sind.  Lässt  man 
den  Strom  nur  sehr  kurze  Zeit  durch  das  Wasser  gehen  und  taucht  statt 
der  Platinplatten  Gold-,  Silber-  oder  Kupferplatten  hinein,  so  erhält  man 
wiederum  keinen  oder  doch  nur  einen  schwachen  Strom.  —  Taucht  man 
in  das  mit  Ozon  beladene  Wasser  ein  Platiublech,  in  das  mit  Wasserstoff 
gesättigte  einen  befeuchteten  Goldstreif,  so  erhält  man  gleichfalls  keinen 
Strom.  Wohl  aber  entsteht  ein  solcher,  wenn  man  die  Metallbleche  um- 
gekehrt einsenkt.  —  Es  ist  dies  ein  Beweis,  dass  die  Eigenschaft  der 
Metalle ,  die  Gase  auf  ihrer  Oberfläche  zu  condensiren ,  eventuell  in  den 
allotropischen  Zustand  überzuführen,  bei  der  elektromotorischen  Erregung 
in  der  Gassäule  eine  höchst  bedeutende  Rolle  spielt,  wie  dies  auch  die 
später  mitgetheilten  quantitativen  Bestimmungen  ergeben. 

Ganz  analoge  Resultate  erhält  man,  wenn  man  nur  die  Metallbleche 
mit  einer  dünnen  absorbirten  Gasschicht  beladet.  —  Verbindet  man  zwei 


*)  Schönbein,  Pogg!  Ann.  56,  p.  135  u.  235,  1842*,  58,  p.  361,  1843*; 
Peltier,  Bibl.  univ.  18,  p.  186*.  —  2)  Henrici,  Pogg.  Ann.  58,  p.  384, 
1843*.  —  «)  Schönbein,  1.  c. 
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reine  und  frisch  ausgeglühte  Platinbleche  mit  den  Enden  des  Galvano- 
meterdrahtes,  senkt  das  eine  von  ihnen  auf  einen  Augenblick  in  Wasser- 
stoffgas, und  taucht  dann  beide  in  einGefäss  mit  saurem  Wasser,  so  ver- 
hält sich  das  in  Wasserstoff  gesenkte  Blech  elektropositiv  gegen  das 
reine  ^).  —  Ebenso  ist  ein  in  Chlor,  Bromgas  oder  ozonhaltigen  Sauer- 
stoff gesenktes  Platinblech  negativ  gegen  ein  reines.  —  Um  ein  Platin- 
blech für  diese  Versuche  mit  Ozon  (Untersalpetersäure?)  zu  beladen, 
braucht  man  es  nur  in  den  Lichtbüschel  zu  halten,  d^r  durch  das  Aus- 
strömen der  positiven  Elektricität  aus  einer  mit  dem  Conductor  der 
Elektrisirmaschine  verbundenen  Spitze  gebildet  wird.  — ;  Ein  in  gewöhn- 
lichen Sauerstoff  getauchtes  Platinblech  ist  dagegen  gegen  ein  reines  nicht 
merklich  elektromotorisch  fchätig. 

Ein  mit  Phosphor  geliehenes  Platinblech  verhält  sich  gleichfalls 
gegen  ein  reines  Platinblech  beim  Eintauchen  in  verdünnte  Säure  elek- 
tropositiv. 

312  Alle  diese  Versuche  zeigen  deutlich,  dass  die  elektromotorische  Kraft 

der  Gaselemente  durchaus  nicht  einer  Berührung  und  chemischen  Action 
zwischen  zwei  Gasen,  z.  B.  dem  Sauerstoff  und  Wasserstoff,  welche  sich 
allmählich  in  dem  sauren  Wasser  der  Elemente  lösen  und  so  zusammen- 
treffen sollten,  zuzuschreiben  ist.  Einmal  erhält  man  selbst  bei  An- 
wendung von  völlig  ausgekochtem  Wasser  und  bei  Füllung  des  einen 
Rohres  der  Gaselemente  allein  mit  einem  Gase  eine  elektromotorische 
Erregung.  Sodann  entsteht  gleichfalls  in  dem  Momente,  in  dem  man  ein 
z.  B.  mit  Wasserstoff  oder  Chlor  beladenes  und  ein  reines  Platinblech  in 
völlig  ausgekochtes  Wasser  taucht,  zwischen  beiden  Blechen  ein  Strom  *).  — 
Es  scheint  nicht  statthaft,  auch  hier  noch  die  Anwesenheit  eines  im 
Wasser  absorbirten  Gases  anzunehmen,  welches  durch  seine  chemische 
Wirkung  auf  das  am  Blech  condensirte  Gas  den  Strom  erzeugt.  Der  Sitz 
der  elektromotorischen  Kraft  ist  an  der  Berührungsstelle  der  mit  Gas 
beladenen  Metallplatten  und  der  Flüssigkeit.  Diese  Platten  verhalten 
sich  dann  ganz  wie  andere  Metallplatten. 

Wir  können  auch  nicht  annehmen,  dass  die  Gase  nur  auf  der 
Oberfläche  der  Metalle  condensirt  sind,  da  sie  dann  eine  nichtleitende 
Schicht  bilden  würden.  Vielmehr  müssen  sie  in  den  Metallen  gelöst, 
occludirt  sein ,  wie  wir  dies  vom  Wasserstoff  und  Palladium  oder  Platin 
wissen,  da  ja  auch  der  Wasserstoff  durch  diese  Metalle  hindurch  dif- 
fundirt. 

Auch  spricht  dafür,  dass  Körper,  wie  sehr  dichte  Gasretorten,  Kohle, 
in  Gaselementen  mit  Wasserstoff  keine  elektromotorische  Kraft  geben, 
wohl  aber  poröse^). 


^)  Vergl.  auch  Matteucci,  Compt.  rend.  7,  p.  741,  1838*.  —  ^)  Vergl. 
Pogjfendorff,  Pogg.  Ann.  58,  p,  207,  1843*.  —  3)  Beetz,  Wied.  Ann.  5, 
p.  1,  1877*. 
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Die  in  den  Gaselementen  erregte  elektromotorische  Kraft  ist  somit 
jedesmal  die  Summe  der  Kräfte  zwischen  den  mit  €ras  umgebenen  Platin- 
blechen und  der  Flüssigkeit. 

Bezeichnen  wir  die  durch  den  Wasserstoff  und  Sauerstoff  an  dem 
Platin  gebildeten  Schichten  mit  Ptn  und  Pto,  so  würde  bei  Einsenken 
zweier  solcher  Platinplatten  in  verdünnte  Schwefelsäure  die  elektromo- 
torische Kraft  sein: 

E  =  PtH  I  H2SO4  +  n2S04  I  Pto  +  PtH  I  Pt  -f  Pt  I  Pto, 

wo  Ptji,  Pt  und  Pto  der  Spannungsreihe  folgen,  so  dass  Ptn  |  Pt  +  Pt  |  Pto 
=  Ptu  I  Pto  ist. 

Denken  wir  uns  zwischen  die  beiden  Platinplatten  eine  auf  beiden 
Seiten  z.  B.  mit  Chlorgas  beladene  Platin  platte  Ptci  gesenkt,  so  würde 
im  ersten  Moment  ein  mit  den  ersten  Platten  verbundenes  Galvanometer 
keine  Aendening  seines  Ausschlages  zeigen.  Es  ist  mithin,  wie  bei  der 
Erregung  der  Metalle  durch  Flüssigkeiten,  die  Summe  der  Erregungen' 
von  Ptn  mit  Pt^i  und  Ptci  mit  Pto  gleich  der  Erregung  von  Ptn  mit 
Pto-  Schreiben  wir  aber  die  Summe'  der  elektromotorischen  Kräfte  bei 
dem  Einschieben  der  Platte  Ptci  völlig  aus,  so  ist  sie: 

Ei  =  Pt„  I  H2SO4  +  II.2SO4  I  Ptci  +  Ptci  I  Pt  +  Pt  I  Ptci  +  Ptci  I H2SO4 

+  H2SO4  I  Pto  +  Pto  I  Pt  +  Pt  I  PtH. 

In  dieser  Formel  ist: 

H-i  S  O4  I  Ptc,  =  —  Ptci  I  H3  S  O4  und  Ptci  I  Pt  =  —  Pt  I  Ptci, 

so  dass  diese, 'in  entgegengesetzter  Richtung  wii'kenden,  elektromotori- 
schen Kräfte  sich  aufheben  müssen  und  unmittelbar  die  Gleichheit  von 
E  und  Ei  folgt.  Es  muss  also  auch  bei  den  Gassäulen  das  elektromoto- 
rische Gesetz  seine  Gültigkeit  haben. 

Man  hat  früher  gemeint,  dass  die  Metallplatten  der  Gaselemente  313 
sowohl  die  Gase,  als  auch  die  Flüssigkeit  berühren  müssten,  um  Ströme 
zu  erzeugen.  Hiergegen  sprechen  schon  die  oben  citirten  Versuche  von 
Schönbein.  Wenn  trotzdem  die  gleichzeitige  Berührung  der  Gase  und 
der  Flüssigkeit  eine  bedeutende  Wirkung  äussert,  so  liegt  dies  secundär 
darin,  dass,  wenn  die  Gase  nicht  direct  mit  den  Metallen  in  Berührung 
kommen,  sondern  nur  mit  der  Flüssigkeit,  dieselben  sich  viel  lang- 
samer durch  letztere  hindurch  auf  der  Obei*fläche  des  Metalls  ansammeln, 
und  wenn  sie  durch  den  elektrolytischen  Process  nach  der  Schliessung 
verzehrt  sind,  sich  nur  langsam  ersetzen  können.  So  entsteht  auch  zwi- 
schen einer  in  Wasser  befindlichen  Platinplatte  und  einer  zweiten,  in 
einem  mit  Kohlenoxyd  gefüllten  Glasrohre  befindlichen,  unten  in  das 
Wasser  hineinragenden  Platte  nur  sehr  langsam  ein  Strom,  wenn  der  in 
dem  Gase  befindliche  Theil  der  Platte  lackirt  ist,  sehr  schnell  aber,  so- 
bald ein  unlackirter  Theil  der  Platte  über  dem  Wasser  mit  dem  Gase  in 
Berührung  kommt.     Da  aber  die  Absorption  von  der  Oberfläche  aus- 
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geht,  80  wirken  die  an  letzterer  mit  dem  Gase  in  Contact  befindlichen 
Theile  der  Platte  gegej^  die  tiefer  im  Wasser  befindlichen  ebenfalls  elek- 
tromotorisch und  der  entstehende  Strom  kann  das  Wasser  zersetzen. 
Wird  z.  B.  ein  Platinstreif  durch  Kalkwasser  hindurch  mit  seinem  oberen 
Ende  in  ein  mit  Kcfhlen oxydgas  gefülltes  Glasrohr  eingeschoben,  so  oxy- 
dirt  sich  das  Gas  an  der  Platinoberfläche  im  Wasser  durch  den  aus  letz- 
terem elektrolytisch  abgeschiedenen  Sauerstoff  zu  Kohlensäure,  und  auf 
dem  Platinblech  bildet  sich  ein  Absatz  von  kohlensaurem  Kalk. 

Werden  beide  Röhren  eines  Gaselementes  mit  Wasserstoff  gefüllt,  und 
wird  die  Platinplatte  in  dem  einen  an  ihrem  in  das  Gas  hineinragen- 
den Ende  lackirt,  so  erweist  sich  die  unlackirte  Platte  stärker  elektro- 
motorisch (positiv),  als  die  lackirte,  und  analog  ist  die  elektromotorische 
Kraft  der  ganz  mit  Wasserstoff  umgebenen  Platte  gegen  eine  reine  Platin- 
platte, im  Yerhältniss  von  97,5  :  63,6,  grösser  als  die  der  lackii*ten 
Platte  1). 

Analog  wirken  die  Gaselemente  um  so  stärker  bis  zu  einem  Maxi- 
mum ,  je  grösser  die  Contactfläche  der  Metallplatten  mit  den  Gasen  und 
je  kleiner  dagegen  ihre  Berührungsstelle  mit  der  Flüssigkeit  ist. 

Ueber  die  elektromotorischen  Kräfte  der  Gaselemente  vergl.  femer 
die  Capitel  „Bestimmung  der  elektromotorischen  Kräfte"  und  „ Polari- 
sation **. 

314  Verbindet  man   die  beiden  Pole  einer  Gaskette  mit  dem  Quadrant- 

elektrometer, so  kann  man  ihre  Ladung  direct  nachweisen.  Ebenso  lässt 
sich  auch  direct  die  Veränderung  der  elektromotorischen  Kraft  der  ein- 
zelnen Metallplatten  durch  Gasbeladung  gegen  die  Flüssigkeiten  zeigen. 
Buff^)  schraubte  auf  ein  Elektrometer  eine  Platiuplatte ,  legte  auf 
sie  eine  mit  verdünnter  Schwefelsäure  bedeckte  Glasplatte  und  verband 
Platin  und  Schwefelsäure  durch  einen  Platinstreif.  Das  Platin  lud  sich 
mit  positiver  Elektricität.  Hatte  sich  aber  vorher  an  dem  mit  der 
Schwefelsäure  in  Berührung  kommenden  Ende  des  Platinstreifs  in  einem 
galvanischen  Wasserzersetzungsapparat  Wasserstoff  entwickelt,  so  lud 
sich  das  Platin  negativ.  —  Gewöhnliches  Platin  ist  also  gegen  Schwefel- 
säure elektronegativ,  mit  Wasserstoff  beladenes  elektropositiv. 


J)  Beetz,  Popp;.  Aun.  77,  p.  505,   1849*,  132,  p.  460,   1867*.   —    2)  Buff, 
Ann.  d.  Chein.  u.  Pbann.  41,  p.  140,  1842*;  Arch.  de  l'El.  2,  p.  226*. 
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Apparate. 


Wir  beschreiben   jetzt    einige  der  am  häufigsten   bei  elektrischen  315 
Versuchen  angewendeten  Hülfsapparate.  —  Um  den  Conductor  der  Elek- 
trisirmaschine  oder  die  Metallplatten  der  Säule  mit  anderen,  der  Wirkung 
des  Stromes  ausgesetzten  Körpern   zu  verbinden,  bedient  man  sich  am 
zweckmässigsten  der  Kupferdrähte,   sowohl  wegen  ihrer  grossen  Bieg- 
samkeit, als  auch  wegen  ihres  yerhältnissmässig  geringen  Leitungswider- 
standes.    Sollen  die  Leitungsdrähte  nicht  unter  sich  oder  mit  anderen 
Körpern  in  metallische  Berührung  kommen,   so  werden  sie  mit  einem 
nichtleitenden  Ueberzug  von  Seide  oder  auch  Baumwolle,  den  man  über- 
dies mit  Schellack  oder  Bernsteinfimiss  lackirt,  oder  mit  Kautschuk  oder 
Guttapercha  bekleidet.   Sehr  bequem  sind  auch  aus  dünnen  Kupferdräh- 
ten geflochtene,   mit  BaumwoU-  oder  Seidenüberzug  versehene  Metall- 
schnüre.    Ketten   von  Metallgliedern   dürfen  nur  bei  rein   qualitativen 
Versuchen  mit  Reibungselektricität  angewendet  werden. 

Um  die  Leitungsdrähte  mit  den  Metallplatten  der  Säule  und  unter 
einander  zu  verbinden,  bediente  man  sich  früher  ganz  allgemein  der 
Quecksilbemäpfe ,  in  welche  die  amalgamirten  Enden  der  Drähte  ein- 
gesenkt wurden.  Obgleich  diese  Verbindung  die  einzige  ganz  sichere  ist, 
so  ist  sie  doch  höchst  lästig  wegen  des  unvermeidlichen  Verspritzens  des 
Quecksilbers.  Deshalb  benutzt  man  jetzt  meist  die  sehr  praktischen  von 
Poggendorff^)  angegebenen  Klemmschrauben,  welche,  je  nachdem 
Bleche  oder  Drähte  unter  einander  verbunden  werden  sollen,  die  bei- 
gezeichneten verschiedenen  Formen  Fig.  93  bis  97  (a.  f.  S.)  erhalten.  Es 
ist  zweckmässig,  die  Klemmschrauben  aus  Kupfer,  in  welches  messingene 
Schräubchen  eingesetzt  sind,  anzufertigen,  da  Klemmschrauben  von  Mes- 
sing leicht  brechen.  Eisenschrauben  zu  leicht  rosten.    Fig.  98  stellt  eine 


*)  Poggendorff,  Pogg.  Ann.  49,  p.  39,  1840*. 
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Klemmschrauben. 


Klemm  schraube  nach  Paalzow  dar,  die  wegen  ihrer  allseitig  abgerun- 
deten Form  namentlich  zur  Verbiuduog  der  Leitungen  bei  starken 
elektrischen  Spannungen,  z.B.  für  Keibungselektricität,  zweckmässig  iat. 
Sollen  Drahte,  deren  Distneter  wesentlich  kleiner  ist,  als  der  der 
Löcher  der  Klemmen,  in  letztere  eingeklemmt  werden,  so  lüthet  mau  ihre 
Enden  entweder  an  dickere  in  die  Löcher  hineinpassende  Drähte  an, 
oder  schiebt  über  sie  entsprechend  dicke  Hetallröhrchen,  die  au  der  einen 
Seite  aufgeschnitten  sind  und  durch  das  Festschrauben  in  der  Klcmm- 
acbraube  sich  fest  gegen  die  Drähte  anlegeu. 

Flg.  »3.         Fig.  9*.        Fig.  95.  Fig.  9fl.  Fig.  97.         Fig.  88. 


der  Verbindung  der  Bleche  und  Drähte  durch  diese  Klemmen 

ie  Berührungsflächen  stets  sorgfältig  gereinigt  werden. 
Wo  es  nicht  auf  eine  sichere  Verbindung  ankommt,  leiBt«n  auch  die 


aus  Draht  gebogenen,  von  Nur 
Fig.  9»  und  100,  gute  Dienste. 


nberg  augegebei 


i  Um  einen  Stromkreis  leicht  ßfinen  und  schliesseu  zu  können ,  oder 

auch  in  den  Stromkreis  eine  Nebenleitung  von  sehr  geringem  Wider- 
stand einzuführen,  kann  man  sich  entweder  zweier  QucckBilbernäpfchen 
bedienen,  die  auf  einem  Brett  hefestigt  und  mit  den  Enden  der  Leitung 
verbunden  sind,  und  in  die  mau  die  Enden  eines  Metallbügels  einlegen 
kann,  oder  auch  sehr  bequem  des  folgenden,  von  E.du  Bois-Reymond 
angegebenen  Schlüssels. 


Stromuiiterbrechor.  30] 

Eine  Schrnubenzwinge  von  Holz  oder  Metall,  Fig.  101,  trägt  oben 
ein  Brettchciu  a  von  HtirtginDini,  ni)f  dem  die  mit  Klemmscbraubeu  ver- 
sehenen Messiugklötzchen  b  und  c  befestigt  sind,  welche  die  zu  verbinden- 
den Enden  der  Leitnngsdnihto  nufnehmen.  Ein  aa  dem  Klötzchen  c  dreh- 
barer Hebel  d  von  Messing  Iftsst  sich  an  einem  Griff  von  Elfenbein  zwischen 
die  beiden  Metallkltitzchen  bundc  legen  oder  in  die  Höhe  heben*).  Auch 
kann  mitn  den  SchlÜBBel  mit  Quecksilbercontnct  herstellen,  wie  Fig,  102 
zeigt').  Der  mit  der  Leitung  verbundene  Drnht  d  ist  hierzu  mit  einem  an 
einem  Ebonitgriü'  befestigten,  tin  seiucin  unteren  Ende  amttigamirteu  Me- 
tallhaken o  verbunden,  welcher  beim  Umlegen  des  Gritfes  in  den  Queck- 
silbem.tpf  a  einfaucht.  Von  letzterem  aus  führt  ein  Draht  /,  dessen  in 
das  Quecksilber  eintauchendes  Ende  gleichfalls  amalgamirt  ist,  den  Strom 
weiter. 

Fig.  101.  Fig.  102. 


Um  einen  Strom  zu  wiederholten  Malen 
schnell  hintereinander  zuscbliessen  und  zu  öff- 
nen, bedient  man  sich  eines  Zahnrades,  Fig.  103, 
von  Metall,  welches  auf  eine  auf  metallenen 
Pfeilern  ruhende  Äse  von  Metall  aufgesetzt  ist. 
Einer  dieser  Pfeiler  wird  durch  den  Draht  a 
mit  dem  einen  Ende  der  Leitung  verbunden. 

Ein  Draht  h,  der  zum  anderen  Ende  der  Leitung  fuhrt,  federt  gegen  die 

Zähne  des  Rades,   bei  dessen  Drehung  der  Stromkreis  sich  abwechselnd 

öffnet  und  schliesst. 

Um  das  unregelmässige  Schwingen  des  federnden  Drahtes  und  das 

dabei  eintretende  unangenehme  Geräusch  zu  vermetdeu ,   kann  mau  den 


302  Wagner'acher  Hammer- 

Zwiacfaenrsum  zwischen  den  Zähnen  den  Rades  mit  Bolz,  Ebonit,  Klfen- 

bein  oder  Hörn  auslegen. 


317  Auch  hat  man  Apparate  construirt,  welche  eelbstthötig  den  Strom 

unterbrechen. 

Hierzu  gehört  u.  a.  der  Wagner'ache   Hammer,  Fig.  104.     Bie 
Spirale  S  enthält  einen  aus  dünnen  Eisendrähten  gebildeten  Kern.     Ihr 


einea  Ende/ ist  mit  der  Klemme  n,  ihr  auderea  mit  der  Metallschraube  b 
verbunden,  die  unt«u  in  eine  Spitze  von  Platin  anaiäuft.  Gegen  die  letz- 
tere federt  die  an  der  KlemmBchraubc  c  befestigte  Messingfeder  e,  auf 
welche  unterhalb  E>  ein  Platin  platt  eben  gelothet  ist,  und  die  bei  d  einen 
eisernen  Knopf  trägt.  Werden  die  Klemmen  c  und  a  mit  den  Polen  der 
Sinle  Terbnnden,    so  iat  der  Stromkreis  derselben   durch  ccbsa  ge- 


Stimmgabelunterbrecher.  303 

achloBsen.  Der  EisenkerD  der  Spirale  wird  magnetisch,  zieht  den  Euopf 
d  a.n  und  öffnet  dadurch  den  Stromkreis  an  der  Schraube  b.  s  wird  un- 
magnetisch,  d  geht  nnch  ohen  u.  s.  f.  Die  Schnelligkeit  der  Aufeinander- 
folge der  Unterbrechnngeu  hängt  von  der  Stärke  der  Erregung  dea 
Magoetä,  also  des  Stromes,  der  Nahe  des  Ankers  d  am  Magnet,  der 
Elasticit&t  der  Feder  e  und  der  Entfernung  der  Spitze  h  von  e  ab. 

Will  man  die  Unt«rbrechungen  regelmässiger  machen,  so  kann  man  318 
dazu   eine  durch  elektromagnetische  Einflüsse  continurllcb  schwingende 
Stimmgabel  verwende n. 

Zwischen  den  Zinken  einer  Stimmgabel  A,  Fig.  105,  ist  eine  flache 
Drahtspirale  B  auf  einem   Brett    C   verschiebbar,    in    deren   Ase    ein 
Eisenkern  liegt.    Von  dem  einen  Pol  einer  Säule  fliesst  mittelst  einer 
FiR.  105. 


Klemmschraube  D  der  Strom  durch  diese  Spirale  und  gelangt  sodann 
zu  einem  MetallstSnder  E,  in  welchem  sich  eine  Messingschraube  bin 
und  her  schrauben  lässt,  die  vom  eine  Metallplatte  F  parullel  der  Ebene 
der  Windungen  der  Spirale  trägt.  An  der  ihr  zunächst  liegenden  Zinke 
der  Stimmgabel  ist  ein  U  förmig  gebogener  Platindrabt  G  befestigt,  wel- 
cher die  Platte  gerade  berührt.  Die  Biegung  der  Stimmgabel  selbst  wird 
mit  dem  anderen  Pol  der  Säule  verbunden.  Durch  die  elektromagneti- 
sche Wirkung  der  Spirale  werden  die  Zinken  der  Gabel  zusammengezogen, 
dadurch  wird  die  Platinspitze  G  von  der  Platte  F  abgehoben  und  der 
Strom  unterbrochen-,  die  Zinken  der  Gabel  weichen  wieder  aus  einander, 
der  Strom  ist  wieder  geschlossen  u.  s.  f.  Auch  kann  man  an  der  ande- 
ren Zinke  der  Gabel  noch  eine  Metallspitze  anbringen,  welche  gegen  ein 
zweites  Blech  schlägt  und  so  in  ähnlicher  Weise  einen  direct  durch  die 
Gabel,  die  Spitze  und  das  Blech  ohne  Durchgang  durch  die  Spirale  ge- 
leiteten Strom  unterbricht. 

Statt  der  Stimmgabel  kann  man  auch  einen  am  einen  Ende  ein- 
geklemmten Eisenstab  oder  anch  eine  »wischen  zwei  Klemmen  aus- 
gespannte Mctallsaitc  benutzen  '). 

Andere  automatische  Stromunterbrecher  zu  besonderem  Zwecke  wer- 
den wir  noch  an  anderen  Stellen  dieses  Werkes  beschreiben. 

■)  Niewüller,  VTind.  Ann.  6,  p.30a.  IBTS*. 
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319  Zuweilen  muss  man  io  einem  Theile  der  Leitung  die  Richtung  den 

denselben  durchfliessenden  Stromes  plötzttch  umkehren.  Hierzu  ixt  eiue 
gnnze  Reihe  von  AppArftten  angegeben,  welche  man  mit  dem  Namen 
Commutator,  Gyrotrop  oder  Stromwender  bezeichnet.  Wir  be- 
schreiben nur  einige  der  einfachsten  derselben. 

Der  Gyrotrop  von  Pohl"),  P'ig.  106,  bestellt  aus  einem  Brett  A, 
in  welchem  Recha  Quecksilberuäpfe  hcdefg  befestigt  sind.  Die  KÄpf- 
chen  g  und  d  und  c  und  /  sind  durch  die  Drähte  h  und  t  verbunden, 
welche  einander  nicht  berühren.  In  die  Näpfchen  h  und  c  sind  die  mitt- 
leren Arme  zweier  dreiarmiger  Mctallbrigel  kJm  nnd  t)op  eingeseetzt. 
Beide  Bügel  sind  an  dem  nichtleitenden  Glasstab  q  befeBtigt.  Sie  bilden 
so  eine  Wippe,  die  abwechselnd  mit  den  Enden  vi  und  j)  der  Bügel  io 
die  Löcher  c  und  d,  oder  mit  den  Enden  n  und  k  in  die  Lücber/  und  g 
«iogelegt  werden  kann.     Die  Enden  der  Leitungsdrähte  der  Sänle  wer- 

Fig.  106. 


den  iu  die  Qoecksilbernäpfe  b  und  e,  die  Enden  des  Theiles  der  Leituug 
r,  in  welchem  die  Richtung  des  Stromes  wechseln  soll,  in  die  Näpfe  y 
unil  3  eingelegt.  Liegt  die  Wippe  wie  in  der  Zeichnung ,  so  fliesst  der 
z.  B.  in  6  eintretende  positive  Strom  durch  die  Arme  l  und  k  und  Napf 
g  direct  durch  die  Leitung  r  zum  Napf/  und  von  da  durch  die  Arme  n 
und  0  zum  Napf  e. 

Wird  aber  der  Bügel  umgelegt,  dass  die  Arme  h  und  n  aus  den 
Näpfen  g  und  /  herausgehoben  sind  und  dafür  die  Arme  m  und  p  in  die 
Näpfe  c  und  d  eintauchen,  so  geht  der  positive  Strom  durch  1  und  ni 
nach  Napfe,  von  da  durch  Draht  )  nach/,  und  in  der  dem  Pfeil  ent- 
gegengesetzten Richtung  durch  die  Leitung  r  üach  Napf  g,  von  da  durch 
Draht  A  nach  Napf  d  und  durch  die  Arme  p  und  o  nach  e. 

»)  Pohl,  Kästner'«  Archiv,  13,  [i.  <»,  18^8*. 
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Für  Versuche  mit  Elektricität  tod  hoher  Spannung  kann  man  das 
Brett  A  zweckmänsig  durch  einen  gegoxseuen  Block  von  Parai^n  er- 
setzen, in  welchen  man  nutt«lst  eines  heissen  Metalletabes  Ijöcher  bohrt 
oder  die  QuecksUbemäpfe  auf  lackirte  Glasfilase  stellen  (vergl.  §.  187). 

Will  man  den  lästigen  Gebrauch  des  Quecksilbers  vermeiden,  wel-  320 
ches  iudeas   doch  den  sichersten  Schluss  vermittelt,  so  kann  mau  den 
Gyrotrop  in  mannigfacher  Weise  abändern. 

Sehr  einfach  ist  der  nach  dem  Princip  des  Vterweghahnes  con- 
Btruirte  Gyrotrop  von  Rnhmkorff,  Fig.  107. 

Auf  eine  Axe  ab  von  Metall  ist  ein  Cylinderc  von  Elfenbein  oder  Ebo- 
nit aufgesetzt,  auf  dem  zwei  vorspringende  Wülste  d  und  e  von  vergolde- 
tem Messing  befestigt  sind.  Die  Axe  ab  ist  in  der  Mitte  des  Cylinders  c 
Fig.  107. 


getheilt,  und  ihr  vorderes  Ende  a  steht  mit  dem  Wulst  d,  ihr  hinteres  b 
mit  Wulst  e  in  leitender  Verbindung.  Die  beiden  Theile  der  Axe  com- 
maniciren  durch  ihre  metallischen  Lager  mit  den  Klemmschrauben/ uud 
J.  Gegen  den  Cjliuder  federn  die  mit  den  KJeramschraubeu  h  und  i  ver- 
bundenen, vergoldeten  Messingbleche  k  und  1,  Die  Klemmen  /  und  g 
werden  mit  den  Polen  der  Siule,  h  und  f  mit  den  Enden  der  Leitung  r 
verbunden,  in  der  die  Stromesrichtung  wechseln  soll.  Steht  derCylinder 
wie  in  der  Zeichnung,  so  geht  der  positive  Strom  von  g  durch  b  nach  C 
and  durch  Blech  l  zur  Leitung  r  von  Klemme  i  zu  der  Klemme  h;  von 
da  durch  Blech  k,  Wulst  d,  Axe  a  zu  Klemme  /.  Wird  die  Axe  gedreht, 
dass  Wulst  d  gegen  Blech  l  und  e  gegen  k  federt,  so  geht  der  positive 
Strom  von  g  zu  b,  von  da  zu  e  und  durch  k  nach  h,  von  da  in  entgegen- 
gesetzter Richtung  wie  vorher  durch  die  Leitung  zu  Klemme  i,  und  durch 
Blech  l,  Wulst  d  und  Axe  a  zu  Klemme/.    Wird  die  Axe  a  so  gedreht, 


30G  Gyrotrop  von  Reusch. 

dasB  die  Wülste  e  und  d  »ich  gerade  obeu  und  unten  befinden,  »o  ist  der 
Strom  unterbrochen. 

Einfacher  kann  man  den  Cylinder  c  aas  Messing  herstellen,  ihn 
durch  einen  vom  einen  zum  anderen  Ende  gebenden  schrägen  Schnitt 
in  znei  Hälften  theilen  uud  diese  unter  Zwiscbeulegung  einer  Elfeobein- 
oder  Ebonitplatte  wieder  zusammenfügen.  Die  beiden  Hälft«n  der  Cylin- 
der  communiciren  metallisch  mit  /  und  g  '), 

Auch  der  Gyrotrop  Ton  Beusch'),  Fig.  108,  ist  empfeblenswerth. 
Um  eine  Aie  A  dreht  sich  durch  einen  Hebel  6  ein  CylinderausBchnitt 
von  Holz  /,  auf  welchem  metallene  Leisten  cCj  und  ddi  aufgeschraubt 
sind,  welche,  wie  die  Figur  zeigt,  mit  einander  nicht  in  Verbindung 
stehen.  Auf  zwei,  zu  den  Seiten  des  so  vorgerichteten  Apparates  befind- 
lichen HolzNtändem  stehen  die  vier  Klemmschrauben  eftfli,  welche  die 
gleichunmigen,  auf  dem  Cyliuderausschnitt  schleifenden  Federn  trageu. 
Fi(t.  108. 


e  und  /  werden  mit  den  Polen  der  Säule,  g  und  A  mit  den  Enden  der 
l.i'itung  r  verbunden.  Steht  der  Cylinderausschnitt  I  wie  in  der  Zeich- 
nung. HO  geht  der  Strom  dircct  von  e  nach  der  Metallleiste  c,  und  durch 
die  Feder  nud  Klemme  ff  in  der  Richtung  des  Pfeiles  durch  die  Leitung 
r  über  h  und  d  nach/.  Wird  aber  der  Hebel  h  so  umgelegt,  dass  Aus- 
schnitt /  statt  imf  der  Leiste  I,  auf  der  Leiste  m  ruht,  so  geht  der  Strom 
durch  Klemme  und  Feder  c  und  die  Leiste  cci  in  die  jetzt  auf  dem  Ende 
C|  schleifende  Feder  h  uud  so  durch  die  Leitung  r  in  entgegengesetzter 
Richtung  wie  vorher;  von  da  durch  die  Klemme  und  Feder  g  zu  dem 
Ende  d^  der  Leiste  ddi,  und  endlieh  durch  diese  nnch  Feder  und 
Klemme  /. 


')  Ladd,  Carl,  Bep.   6,    p.  274,  187«)',    —   ")  Reusch,    Pogg.  Ann.    92, 
p.  6S1,  ISJ'l". 


Gyrotrop  von  Grucl  und  Dujiirdin.  y07 

ZweckmäsHig  ist  auch  die Coustruction  desGyrutioiis  vonÖiuel')> 
Fig.  109.  Auf  einer  quadratischen  Holzplatte  von  etwa  15  cm  Seite  drebt 
Pio.  109.  sich  in  der  Mitte  eine  kreisför- 

mige nichtleitende  Scheibe  ver- 
mittelst eines  Griffes.  Im  Kreise 
herum  um  die  Scheibe  stehen  acht 
starke  Kupferslifte,  von  deuen 
je  zwei  durch  einen  gegen  die 
Scheibe  federnden  Kupf erst  reifen 
und  ausserdem  mit  den  Klemui- 
schrauben  abcd  verbunden  sind. 
Die  Scheibe  Ist  an  zwei  diame- 
tral gegenüberliegenden  Stellen 
mit  Kupferatreifen  belegt,  die 
etwas  mehr  als  "4  ihres  "Umf an - 
ges  einnehmen.  Verbindet  man 
die  Klemmschrauben  a  und  b  m.it 
den  Polen  der  Säule,  c  und  d  mit 
der  Leitung  und  ist  die  Scheibe 
in  der  in  Fig.  109  angegebenen 
Stellung,  so  ist  der  Strom  unter- 
brocben;  dreht  man  die  Scheibe  vermittelst  ihres  Griffes  im  Kreise  hemm, 
so  wechselt  dabei  die  Strom  es  richtung  in  der  Leitung'). 

Ein  anderer  einfacher  Gyrotrop  ist  der  von  Dujardin'),  Fig.  110.  321 
Auf  einem  Brett  A  sind  zwei  mit  den  Polen  der  Säule  verbundene 


Klemmschrauben  Et  und  c  aufgestellt.   Um  dieselben  drehen  sich  zwei  mit 
ihnen  metallisch  verbundene  Metall  streifen  d  und  e,  welche  durch  ein 

>)  Ornel,  DiugWs  Joum.  172,  p.  132.  1864*.  Carl,  Eep.  1,  p.  254,  1886', 
—  ')  Aehnlkhe  Constnictiooen  bei  den  Gyrotropen  von  Siemens  und  Ualske 
(Schellen,  Telegraph.  4.  Aafl.  p.  46,  1807*)  und  einzelnen  frauzöBuichen  Gyro- 
tropen (Jamin.  Trait^  de  physique),  auch  von  Höfmann,  Pogg.  Ann.  127, 
p.638,  1864*.  —  ')  Dujardiu.  Abu,  de  Chiro,  et  de  Phye.  [3]9,p.ll0;  Pogg. 
Ami.  60,  p.  407,  18*4*. 

20* 


308  Gyrotrop  von  Bertin. 

EtfeDbeinstück  k  einander  parallel  erhalteu  werden.  Die  Metall  streifen 
liegen  mit  ihren  vergoldeten  Enden  auf  einem  kleinen  Kreise  g  tod  ver- 
goldetem Knpfer  oder  Platin ,  und  auf  dem  einen  Ende  des  Halbkreises 
fl  von  gleichem  Metall.  Der  Kreis  g  und  Halbkreis  fl  sind  mit  den 
Klemmen  h  nnd  i  durch  Drähte  verbunden,  welche  unter  einander  nicht 
in  leitender  Vorbindung  stehen.  In  die  Klemmen  werden  die  Enden  der 
Leitung  r  eingefügt.  Liegen  die  Metallstreifen  wie  in  der  Zeichnung,  so 
geht  der  pooitive  Strom  von  h  durch  e  nach  Kreis  g,  und  durch  V  nnd 
Fig.  111. 


die  Leitung  r  in  der  Richtung  des  Pfeilea  zum  Halbkreis  If,  von  da 
durch  d  nach  c.  Werden  die  Streifen  aber  so  geschoben,  dass  das  Ende 
von  e  auf  dem  Ende  l  dett  Halbkreises,  das  Ende  von  d  auf  (7  ruht,  so 
ist  die  Richtung  des  Stromes  in  der  Leitnng  r  umgekehrt. 

Die  Coustruction  des  diesem  Commutator  ähnlichen  Gyrotrops 
von  Bertin'),  Eig.  111,   ergiebt  sich  unmittelbar  aus  der  Zeichnung. 

322  Namentlich  für  Telegrapheuleituugen   wird   häufig  der  Stäpsel- 

umachalter,  Fig.  112,  benutzt.  Derselbe  besteht  aus  vier  auf  einem 
Brett  von  Holz  oder  Eautschukmasse  befestigten  Metallplatten  a,b,c,d, 
von  denen  C  und  d  mit  den  Polen  der  Säule ,  a  und  b  mit  der  Leitung 
durch  Klemmschrauben  verbunden  sind.  Zwischen  die  Platten  lassen 
sich  Metallstöpsel  einsetzen.  Werden  dieselben  in  die  Löcher  1  und  2 
eingefügt,  so  geht  der  Strom  iu  der  Leitung  von  a  nach  b;  werden  sie 
in  die  Löcher  .3  nnd  4  eingefügt,  in  umgekehrter  Richtung. 

Es  hat  keine  Schwierigkeit,  eine  grosse  Menge  Abänderungen  an 
diesen  Apparaten  vorzunehmen,  und  es  sind  noch  manche,  zum  Theil 
sehr  sinnreiche   Constructionen  ^)    derselben    angegeben.     Die  hier   an- 

1)  Bartin,  Nonveaux  Opusciiles  de  Physiqiie,  p.  48,  Straasburg,  1866*.  — 
«1  De  Fauconpret,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phve.  [3]  36,  p.  165,  1851'; 
Pogg.  Ann.  88,  p.  5B0'.  Knorr,  Pi>af;.  Ann.  90,  p.  177,  1853*.  Billet, 
Ann.  de  Chim.  pt  de  Pliya.  (a]  42,   p.   168,    I854-.      CUrke,   SUliman  Journ. 
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SefiUirteD   Apparate    möchten   sich   besonders   durch    ihre  Einfachheit 
empfehlet!. 


Will  man  die  Stromesrichtung  oft  hinter  einander  in  einem  Theile  < 
der  Schliessung  wechseln  lawsen,  so  kaou  dazu  der  Gyrotrop  von  Gruel 
und  auch  folgende  Vorrichtung,  Fig.  H3,  dienen  '). 
Pig.  113. 


33,  p.  224*;    Dove'a  Bep.    8,   p.  32*.     Oersted  und  Etter,   FeilitzscL  Ferne- 
wirkungen,  p.  15*.     Daguin,  siah«  dessen  TniiW  öWmenl.  de  physique,  p.  »29. 
Kuhn,  siehe  dessen  angewandt«  Elektricitätalelire,  p.  397,  1666*.    Carl,  Fugg. 
Ann.  137.  p.  640,  1864*  u.  g.  f.     Vergl.  auch  Carl's  Rep.  4,  p.  »42,  186B*. 
>)  AeliuUch  wie  Jacobi,  Pogg.  Ann.  3ti,  p.  369,  lSi5'. 
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Auf  eiue  in  der  Mitte  durch  eiuc  oichtläitende  Schicht  durclibrocheae 
uod  in  metnlleueu  Lagern  laufende,  mi'tii1!eiie  Axe  a  b  eiad  zwei  Metsll- 
räder  C  und  d  aufgesetzt,  deren  Bänder  abwechselnd  mit  zwei  Beihen 
vou  nichtleitenden  Segmeuten  von  Holz,  Ebonit,  Elfenbein  auegelegt  Biod. 
Gegen  die  Räder  schleifen  die  mit  den  gleicbnamigeu  Klemmscb rauben 
vefbundenen  Federn  efgh,  von  denen  e  und  k,  /  uud  g  leitend  verbun- 
den Bind.  Zwischen  den  Klemmschrauben  e  und  r;  wird  der  Theil  r  der 
Leitung,  iu  welcher  der  Strom  sich  umkehren  soll,  eingefügt.  Mau  ver- 
bindet die  Pole  der  Säule  durch  die  Klemm  seh  ra  übe  d  (  und  m  mit  den 
metallenen  Lagern  der  beiden  Hälften  der  die  Metallräder  c  und  d  tra- 
genden Axe.  Beim  Drehen  der  Räder  durch  die  Kurbel  n  wechselt  dano 
die  Stromes  rieh  tun  g  in  r. 

334  Ein  ähnlicher  Apparat  ist  Poggendorff's  luversor'). 

Ein  Holzrad  A,  Fig.  111,  ist  beiderseits  mit  Kupferplatten  b,  c  be- 
legt, von  deneu  abwechselnd  Kupferstreifen  rf,  e  über  die  Peripherie  des 
Bades  übergreifen.     Die  Platten  b,  C   sind  mit  den  beiden,   von   einander 
isolirteu  Hälften  der  metallenen  Axe  des  Rades  A  verbunden.     Gegen 
Fig.  114. 


letztere  schleifen  die  mit  den  Polen  der  Säule  verbundenen  Federn/,  g; 
gegen  die  Peripherie  des  Rades  A  die  Federn  h,  t,  zwischen  denen  die 
Leitung  r  eingeschaltet  wird.  Beim  Drehen  des  Rades  wechselt  die  Rich- 
tung des  Stromes  in  r.  —  Verbindet  man  nur  /und  h  mit  den  Polen 
der  Säule,  so  dient  der  Apparat  beim  Drehen  als  Stromunterbrecher. 

325  Man  hat  auch  mannigfache  Apparate  erfunden,  um  schnell  eine  An- 

zahl von  Elementen  einer  Säule  hinter  einander  und  neben  einander  zu 
verbinden.    Sie  sind  meist  dem  Principe  nach  der,  in  dem  Cnpitel  Pola- 


rff,  Pogg.  Ann.  45,  ] 
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risation    beschriebenen  Wippe   von   Poggendorff    analog    construirt. 
Man   verbindet  meist  die  von  den  Polen  der  einzelnen  Elemente  aus- 
gehenden Drähte  mit  Quecksilbernäpfen  oder  Klemmschrauben,  die  auf 
einem  Brett  befestigt  sind,  und  die  man  durch  verschiedene,  auf  die  eine 
oder  andere  Art  eingelegte,   oft  zusammen  an  einem  Schieber  befestigte 
Kupferdrähte  verbinden  kann^).     Die  meisten  dieser  Apparate  sind  in- 
dess  wenig  zur  Anwendung  gekommen ,   einmal  weil  man  selten  in  den 
Fall  kommt,    solche  Umänderungen  der  Schliessung  sehr  schnell  vor- 
nehmen zu  müssen,   dann  auch,  weil  die  Apparate  namentlich  bei  Ver- 
meidung der  Quecksilberverbindungen  meist  zu  unsicher  und  zu  kost- 
spielig werden.  Am  besten  eignen  sich  hierzu  die  mit  Stöpselumschaltung 
versehenen  Apparate  ^).  —  Wir  werden  noch  an  anderen  Stellen  Gelegen- 
heit haben,  ähnliche  Apparate,  die  zu  verschiedenen  Zwecken  dienen,  zu 
beschreiben. 

Zuweilen  ist  es  wünschenswerth ,  trotz  der  Aenderungen  der  Säule,  326 
die  Intensität  eines  Stromes  längere  Zeit  constant  zu  erhalten.  Man  kann 
dies  durch  die  Einstellung  eines  in  den  Stromkreis  eingefügten  Rheosta- 
ten  erreichen. 

In  selteneren  Fällen  sucht  man  die  Regulirung  der  Stromintensität 
darch  selbstthätige  Stromregulatoren  zu  erzielen. 

Man  hat  dieselben  öfters  so  construirt,  dass  die  eine  Erregerplatte 
der  Kette,  z.  B.  der  im  Inneren  des  Thoncylinders  angebrachte  Zink- 
cylinder  des  Dan i eil' sehen  oder  Bunsen' sehen  Elementes  an  dem 
einen  Ende  eines  Wagebalkens  aufgehängt  wui'de,  dessen  anderes  Ende 
einen  verticalen  Magnetstab  trug.  Dieser  Stab  hing  unter  einer  mit  ihrer 
Axe  vertical  gestellten  hohlen  Kupferdrahtspirale,  durch  welche  der 
Strom  der  Kette  geleitet  wurde,  in  der  Art,  dass  die  Spirale  ihn  abstiess 
und  dadurch  den  Zinkcylinder  a^  der  Flüssigkeit  in  der  Kette  hob. 
Wurde  der  Strom  schwächer,  so  nahm  die  Abstossung  der  Spirale  gegen 
den  Eisenstab  ab,  der  Zinkcylinder  sank  tiefer  in  die  Flüssigkeit  und 
,der  Strom  wuchs  durch  Verminderung  des  Widerstandes^). 

Die  in  dieser  und  ähnlicher  Art  construirten  Regulatoren  erhalten 
indess  die  Stromintensität  nie  ganz  constant. 

Einen  auf  ein^m  ähnlichen  Princip  beruhenden  selbstregulirenden  327 
Strom regulator  hat  F.  Kohlrausch ^)  angegeben. 

In  einem  Multiplicatorrahmen ,  Fig.  115,  dessen  Windungen  senk- 
recht zum  magnetischen  Meridian  verlaufen,   schwebt  an  einem  Faden 


1)  Bothe,  Pogg.  Ann.  109,  p.  383,  1860*.  Carl,  CaiTs  Repert  2,  p.  27, 
1867*.  Stöhrer  (Pachytrop),  Müller's  Phys.  7.  Aufl.  2,  p.  220,  1868*.  ^ 
^  Bin  sehr  brauchbarer  Apparat  dieser  Art  für  Demonstrationszwecke  von 
O.  E.  Meyer,  Carl  Rep.  15,  p.  202;  Wied.  Ann.  5,  p.  330,  1878*.  —  »)  Vergl. 
Mascart,  Journ.  de  Phys.  1873;  Carl  Rep.  9,  p.  331.  —  *)  F.  Kohlrausch, 
Pogg.  Ann.  132,  p.  266,  1867*. 
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eioe  an  einem MetttUbflget  h  befeetigte  Magnetnadet  ns.  Neben  demHol- 
tiplicatoF  sind  zwei  zur  Drehungsaxe  der  Nadel  concentriache  Porcellan- 
tröge  I  und  II  aufgestellt,  die 
mit  IiöBung  von  Kupfervitriol 
gefüllt  sind,  und  in  welche  die 
mit  den  Klemmschrauben  b 
und  c  verbundenen  Kupfei^ 
elektroden  d  und  e  eintauchen. 
Der  die  Magnetnadel  tragende 
BQgel  endet  in  zwei  in  die 
Tröge  eintauchende  Kupfer- 
platten /  und  g.  Die  Klemm- 
schraube b  ist  mit  dem  einen 
Ende  dca  Multiplicfitordrabtes, 
die  Klemm  schraube  a  mit  dem 
anderen  Ende  desselben  ver- 
bunden. Durch  die  Klemm- 
schrauben a  und  c  wird  der 
'  Apparat  in  den  Schliessungskreis  des  zu  ri;gulirenden  Stromes  eingefügt. 

Derselbe  durchfliesst  sodann  hinter  einander  von  a  aus  den  Mnltiplicator, 
den  Trog  I  von  d  bis  /,  sodann  den  Bügel  h  und  den  Trog  II  von  g  bis 
c,  und  tritt  bei  Klemmschranbe  c  aus.  Der  Strom  geht  durch  den  Mnl- 
tiplicator in  der  Richtung  hindurch ,  diisa  er  die  Nadel  mit  ihrem  Nord- 
pol uach  Süden  zu  stellen  strebt.  Durch  genäherte  Magnete  wird  der 
Erdmagaetismus  so  compensirt ,  dass  die  Nadel  unter  dem  Einflüsse  des 
Stromes  von  der  gegebenen  Intensität  in  jeder  Lage  im  Gleichgewicht 
ist  (vorausgesetzt,  dass  das  Drehungsmoment  der  Windungen  dem  Sious 
des  Ablenkungswinkels  der  Nadel  proportional  ist).  Wird  der  Strom 
stärker  oder  schwächer,  so  dreht  erdWNadel  so,  dass  in  den  Schliessungs- 
kreis ein  Widerstand  ein-  oder  ausgeschaltet  wird ,  bis  die  Nadel  eine 
Lage  annimmt,  für  die  die  erste  Stromstärke  erreicht  ist.  Nur  in  die- 
sem Fall  ist  ihr  Gleichgewicht  stabil. 

328  Ein  anderer  „Voltastat"  ist  von  Guthrie')  angegeben.     In  einem 

Glascylinder  befindet  sich  Quecksilber  und  darüber  verdünnte  Schwefel- 
säure. Der  Cjlinder  ist  durch  einen  Kork  gescbloBsen ,  durch  welchen 
ein  langes  getheiltes  Kohr  bis  in  das  Quecksilber  Tilhrt.  Ausserdem  siod, 
in  dem  Kork  die  Zuleitungsdrähte  der  in  die  verdünnte  Schwefelsäure 
eintauchenden  Elektroden  und  ein  zweites,  oben  mit  einer  kleinen  Oeff- 
nung  versehenes  Rohr  befestigt.  Letzteres  ist  mit  Leinenzeug  gefüllt, 
um  die  aufspritzenden  Tropfen  der  Schwefelsaure  aufzuhalten.  Besitzt 
der  durch  den  Apparat  geleitete  Strom  eiue  gewisse  Intensität ,  so  kün- 


;   Ärcb.  de  Qeaive.    N.  ( 
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neu  die  elektrolytisch  entwickelten  Gase  nicht  schnell  genug  aus  der 
kleinen  Oe£Enung  entweichen;  das  Niveau  der  Schwefelsäure  wird  herab- 
gedrückt und  dadurch  steigt  das  Quecksilber  in  dem  getheilten  Rohre. 
Indem  so  die  Elektroden  weniger  tief  in  die  Säure  tauchen,  wird  die* 
Strom  inten  sität  und  Gasentwickelung  vermindert.  So  regulirt  der  Strom 
sich  selbst. 

Bei  einem  zu  demselben  Zweck  dienenden  Apparat  von  C.  Wil- 
liam Siemens^)  wird  durch  die  Ausdehnung  eines  Drahtes  beim  Durch- 
gang des  Stromes  von  einer  Anzahl  über  einander  liegender,  im  Gontact 
befindlicher  Metallfedem  die  eine  nach  der  anderen  von  der  benachbar- 
ten abgehoben,  so  dass  der  vorher  alle  Gontacte  direct  durchfliessende 
Strom  nunmehr  durch  grössere,  zwischen  den  Enden  der  einzelnen  Federn 
eingeschaltete  "Widerstände  geht. 

Ein    anderer  Apparat    ist    von    Hospitaliei'*)    construirt.     Der 
Draht  einer  Spirale  von  einer  Windungsreihe  ist  auf  der  einen  Seite  der- 
selben  parallel    ihrer  Axe   blossgelegt.     Ein    etwas  convexer   der  Axe 
paralleler  Metallhebel  ruht  auf  der  entblössten  Stelle.    Sein  eines  Ende 
trägt  eine  Eisenarmatur,  die  über  einem  Elektromagnet  schwebt,  an  sei- 
nem anderen  wird  er  von  einer  Gegenfeder  festgehalten.   Geht  der  Strom 
durch  die  Spirale,  den  Hebel  und  den  Elektromagnet,  so  wird  durch  die 
Anziehung    des  letzteren    gegen  die  Armatur  der  Hebel  gedreht,   sein 
Stützpunkt  auf  den  Spiral  Windungen  ändert  sich  und  er  schaltet  dadurch 
beim  Wachsen  der  Stromintensität  mehr  Drahtwindungen  der  Spirale  in 
den  Schliessungskreis  ein,   als  vorher,  und  umgekehrt  beim  Sinken  der 
Intensität. 


*)    C.    William    Siemens,    Proceed.    Boy.    See.    28,    p.    292,    1879*.    — 
*)  Hospitalier,  Compt.  rend.  87,  p.  920,  1880*. 
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VERSCHIEDENER  KÖRPER 


GEGEN    DIE 


ELEKTRICITÄT, 


A.    Leiter. 


Erstes  Capitel. 
Das  Ohm'sche  Gesetz  und  Folgerungen  daraus. 


I.    Einleitung. 

Bereits  in  dem  einleitenden  Capitel  haben  wir  im  Allgemeinen  die  329 
Eintheilnng  der  Körper  in  Leiter  und  Nichtleiter  oder  Dielectrica 
erwähnt.  Wir  haben  nunmehr  specieller  zu  untersuchen,  in  welcher 
Weise  sich  die  Elektricität  durch  diese  beiden  Arten  von  Körpern  fort- 
pflanzt, genauer  die  für  beide  Körpergruppen  charakteristischen  Eigen- 
schaften festzustellen  und  den  muthmaasslichen  Grund  der  Unterschiede 
in  ihrem  Verhalten  zu  besprechen. 

Wir  wenden  uns  zuerst  der  Betrachtung  der  Leiter  zu. 

Wir  haben  schon  §.  33  angegeben,  dass,  wenn  man  die  Conducto-  330 
ren  einer  Elektrisirmaschine  durch  ein  Galvanometer  unter  sich  oder  mit 
der  Erde  verbindet  und  die  Scheibe  der  Elektrisirmaschine  dauernd  dreht, 
die  Magnetnadel  des  Galvanometers  abgelenkt  wird.  Wird  zwischen  dem 
Galvanometer  und  dem  Conductor  die  Leitung  an  einer  Stelle  durch  ein 
Fankenmikrometer  unterbrochen,  zwischen  dessen  Kugeln  beim  Erregen 
der  Elektrisirmaschine  Funken  in  sehr  schneller  Aufeinanderfolge  über- 
schlagen,  so  findet  noch  ebenso  die  Ablenkung  der  Magnetnadel  des 
Galvanometers  statt.  Nach  den  Angaben  des  §.77  u.  flgde.  könnten  wir 
aus  der  Gestalt  des  Conductors  und  des  Funkenmikrometers  die  Elektri- 
citatsmenge  in  absolutem  Maasse  (§.  60)  berechnen ,  welche  bei  je  einer 
Entladung  des  Funkenmikrometers  übergegangen  ist,  also  auch  die  ge- 
sammte  Elektricitätsmenge,  welche  in  der  Zeiteinheit,  z.  B.  in  einer  Se- 
cunde,  bei  der  Magnetnadel  vorbeigeflossen  ist. 
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Werden  die  Kugeln  des  Funkenmikrometers  einander  genähert  oder 
von  einander  entfernt,  so  finden  die  Entladungen  schneller  oder  lang- 
samer nach  einander  statt.  Ist  dabei  die  gesammte,  durch  die  Entladnn- 
gen  in  einer  Secunde  durch  die  Leitung  hindurchgegangene  Elektricitats- 
menge  unverändert  geblieben,  so  ist  es  auch  die  Ablenkung  der  Magnet- 
nadel, vorausgesetzt  nur,  dass  der  zeitliche  Abstand  der  Entladungen 
gegen  die  Schwingungsdauer  der  Nadel  sehr  klein  war.  Nähern  ^r  die 
Kugeln  bis  zur  Berührung,  und  bleibt  hierbei  die  Ablenkung  der  Nadel 
ebenfalls  un geändert,  so  können  wir  schliessen,  dass  nun  auch  continuirlicb 
dieselbe  Elektricitätsmenge  durch  die  Leitung  abgeflossen  ist,  wie  vorher. 

Wird  die  Scheibe  der  Elektrisinnaschine  schneller  gedreht,  so  dass 
bei  unveränderter  Stellung  des  Funkenmikrometers  die  Zahl  der  Funken- 
übergängc  in  demselben  die  n fache  wird  wie  vorher,  so  ist  auch  die 
durch  das  Galvanometer  hindurchgeführte  Elektricitätsmenge  die  n  fache, 
und  ebenso  die  Tangente  der  Ablenkung  seiner  Nadel,  oder  bei  kleinen 
Ausschlägen  die  Ablenkung  selb§t  oder,  wie  später  gezeigt  werden  solJ. 
die  ablenkende  Kraft  die  n  fache. 

Die  Kraft,  mit  welcher  die  Magnetnadel  des  Galvanometers  durch 
einen  continuirlichen  oder  im  Verhältniss  zu  ihrer  Seh wingungsdauer  sehr 
oft  unterbrochenen  elektrischen  Strom  abgelenkt  wird,  ist  also  der  in 
demselben  in  der  Zeiteinheit  bei  der  Nadel  vorbeigeführten  Elektricitäts- 
menge proportional  i).  .    ^ 

Wir  bezeichnen  diese  Elektricitätsmenge  mit  dem  Namen  Intensi- 
tät des  Stromes. 

Da  nach  den  obigen  Angaben  diese  Elektricitätsmenge  in  absolatem 
Maasse  zu  messen  ist,  kann  als  Einheit  der  Intensität  die  Intensi- 
tät eines  Stromes  bezeichnet  werden,  durch  welchen  in  der  Zeiteinheit 
(1  Secunde)  die  Einheit  der  Elektricitätsmenge  durch  die  Querschnitte 
der  Leitung  hindurchgeführt  wird. 

Aus  den  Ablenkungen  des  in  die  Leitung  eingeschalteten  Galvano- 
meters lässt  sich  hiernach  die  Intensität  direct  in  absolutem  Maasse 
messen. 

331  Nach  §.  270  bringt  der  Strom  einer  galvanischen  Säule,  der  durch 

das  Galvanometer  geleitet  wird,  in  gleicher  Weise  Ablenkungen  seiner 
Nadel  hervor,  wie  der  Strom  der  Elektrisinnaschine.  Auch  hier  messen 
dieselben  also  die  in  der  Zeiteinheit  durch  das  Galvanometer  in  dem  Strom 
hindurchgehenden  Elektricitätsmengen  resp.  die  Intensität  des  gal- 
vanischen Stroms. 


')  Wird  eine  Leydener Batterie  durch  ein  Galvanometer  entladen,  so  wirkt 
der  Elektricitätsatrom  im  Verhältniss  zu  ihrer  Schwingimgsdauer  nur  äusserst 
kurze  Zeit  auf  seine  Nadel.  Auch  dann  lässt  sich  die  gesammte  bei  der  Kadel 
vorbeifliessende  Elektricitätsmenge,  d.  h.  die  Gesammtintensität  des  Elektricitätfl- 
Stromes  aus  der  Ablenkung  berechnen  und  z.  B.  zeigen,  dass  dieselbe  von  der 
Grösse  der  Batterie  unabhängig  und  der  Elektricitätsmenge  in  derselben  propor- 
tional ist. 
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^ir  haben  bereits  §.  270  erwähnt,  dasB  diese  Messung  auch  durch 
Bestimmnng  der  in  der  Zeiteinheit  vom  Strom  zersetzten  Wassermenge 
geschehen  kann,  welche  der  die  Nadel  ablenkenden  Erafl  desselben,  d.  h. 
seiner  Intensität,  ebenfalls  direct  proportional  ist. 

Zwischen  dem  Strom  der  Elektrisirmaschine  und  dem  einer  galva-  332 
nischen  Kette  oder  Säule  besteht  indess  in  quantitativer  Beziehung  ein 
wesentlicher  Unterschied. 

In  der  Elektrisirmaschine  wird  durch  eine  bestimmte  äussere  Ar- 
beit in   der  Zeiteinheit  eine  bestimmte  Elektricitätsmenge  geliefert,  die 
wir  durch  Veränderung  jener  äusseren  Arbeit  verändern  können  und  welche 
in  derselben  Zeit  auch  durch  die  ganze  Leitung  abfliesst,   vorausgesetzt, 
dass    ihre    Leitungsfilhigkeit   genügt,    um   die    erzeugten  Elektricitäts- 
mengei^  während  der  Zeit  ihrer  Erregung  fortzuführen  und  keine  Stauung 
derselben  eintritt.     Dies  ist  bei  Anwendung  der  gewöhnlichen  metalli- 
schen Leitungen  stets  der  Fall  und  bei  den  besser  leitenden  Flüssigkei- 
ten ebenfalls,  wenn  nicht  das  Potentialniveau  an  ihrer  Contactstelle  mit 
den  metallischen  Leitern,  wie  bei  Entladungen  sehr  stark  geladener  Batte- 
rien, allzu  BchneU  anschwillt.  Unter  dieser  Bedingung  ist  in  dem  ganzen 
Leitungskreis  der  Elektrisirmaschine  die  Intensität  des  Stromes  an  allen 
Stellen  die  gleiche ;  sie  ist  nur  von  der  erregten  Elektricitätsmenge,  nicht 
aber  von  der  Natur  der  Leiter  abhängig.     (Das  Nähere  siehe  im  Capitel 
Elektrisirmaschine.) 

Nur  wenn  an  einer  Stelle  die  Leitung  in  verschiedene  längere  und 
kürzere  Parallelleitungen  aus  verschiedenem  Material  und  von  verschie- 
denem Querschnitt  geformt  würde,  in  welche  Galvanometer  eingefügt 
wären,  würde  sich  der  Elektricitätsstrom  zwischen  denselben  nicht  gleich- 
förmig vertheilen. 

Anders  als  bei  dem  durch  eine  äussere  Arbeit  gelieferten  Elektrici-  333 
tatsstrom  der  Elektrisirmaschine  verhält  es  sich  bei  dem  Strom  der  gal- 
vanischen Kette.  Die  an  ihren  Polen  gebildete  Potentialdifferenz  der 
Elektricitäten  bedingt  eine  Ausgleichung  derselben  in  den  Leitern  und 
bleibt,  indem  die  ausgeglichenen  Elektricitäten  43arch  die  Processe  in  der 
Kette  sofort  wieder  hergestellt  werden,  unverändert.  Die  Quantität  Elek- 
tricität,  welche  hierzu  ^in^  der  Zeiteinheit  von  der  Kette  geliefert  wird 
und  die  Leitung  durchströmt,  d.  h.  die  Stromintensität,  hängt  wiederum 
von  der  Schnelligkeit  des  Ausgleichs  der  Elektricitäten  in  der  Leitung 
selbst,'  also  vonjder  Natur  der  letzteren  ab. 

Es  ist  demnach  nöthig,  zu  untersuchen,  wie  sich  die  Intensität  des 
Stromes  einer  Säule  oder  Kette  in  ihrem  ganzen  Schliessungskreise  ver- 
theilt,  und  in  welcher^Weise  dieselbe  abhängig  ist  von  der  Grösse  der 
elektromotorischen  Erregung  und  der  Natur  der  vom  Strome  durchflosse- 
nen  Leiter. 
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n.  Ohm'sches  Gesetz,    Empirische  Begründung.    Einheiten 
der  Constauten. 

334  Wir  betrachten  zneret  nnr  solche  SchlieaaiiagHkreise,  in  denen  der 

Strom  einen  einzigen  nngetheilten  Weg  dnrchlänft,  und  der  Querachnitt 
jedes  einzelnen  Leit«rB  conatont  bleibt. 

Die  Inten Bität  des  galvaniBchea  Stromes  in  rerschiede- 
nenTheilen  seiner  Leitung  ist  aber  all  dieselbe. 

Schon  Barlow')  hatte  gezeigt,  dass  eine  über  der  Mitte  oder  den 
Eaden  eines  838  Fnss  laugen ,  mit  den  Polen  einer  Säule  verbundenen 
Drahtes  aufgehängte  Magnetnadel  gleich  stark  abgelenkt  wurde. 

Ausführlicher  hat  den  anfgestellten  Sata  md*esB  Fechner*)  bewie- 
sen.  Er  höhlte  in  einem  Brett,  Fig.  ll(i,  eine  scb male  Rinne  aus,  legte  in 
dieselbe  an  einander  gelöthete  Blechstreifen    von  verschiedenem  Hetall 
und  verschiedener  Breite,  und  füllte  einen  Theil  der  Rinne  mit  Queck- 
p-     jjg  silher.     Er  stellte  das  Brett  so 

auf,  dass  die  lünne  von  Ost  Dach 
f_         •  i^Sn-v-  ZfBH    'Z"     3  West  lief,  nnd  schaltete  die  in  ihr 

■HBASilPv^^  -^~x       befindlichen  Körper  in  den  Kreio 
...,      -     —  -A  der  Säule  ein.     Hängte  er  ebe 

Magnetnadel,  deren  Länge  gt^en 
die  Breite  der  Streifen  gross  war,  in  gleichem  Abstände  über  den  einiel- 
nen  Streifen  auf,  so  nahm  ihre,  ohne  Einwirkung  des  Stromes  beobach- 
tete Schwingungsdauer  über  allen  Streifen  um  gleich  viel  zu. 


et 


Leitet  man  den  Strom  einer  Säule  S,  Fig.  117,  zu  den  in  der  Nord- 
Südlinie  liegenden  Quecksilbernäpfen  A  nnd  C,  schaltet  sodann  swischeD 

')  Barlow,  Schweigg.  Jonm.  44,  p.  367,  1825'.  —  ')  Pecbner,' Mit«st- 
bentimmiiugtin,  p.  27,  IB^i'  (siehe  auch  Becquerel,  Ann.  de  Chim.  et  Pbjs- 
Sa,  p.  428,  1826*). 
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den  Quecksilbemäpfen  CuadB  einen  etwa  1  cm  dicken  und  20  bis  30  cm 
langen  Kupferstab  KKi,  zwischen  B  und  A  eine  mit  Kupfervitriollösung 
oder  verdünnter  Schwefelsäure  gefüllte  Glasröhre  G  Gi  von  denselben 
Dimensionen  wie  der  Kupferstab ,  in  deren  Enden  Kupfer-  oder  Platin- 
drähte hineinragen,  und  hängt  über  dem  Stab  KKi  eine  Magnetnadel  M 
auf,  so  wird  dieselbe  aus  ihrer  Ruhelage  abgelenkt.  Diese  Ablenkung  be- 
stimmt man  am  besten  durch  Beobachtung  des  Spiegelbildes  einer  Scala 
in  einem  an  der  Magnetnadel  befestigten  Spiegel  vermittelst  eines  gegen- 
übergestellten Femrohres  (vergl.  §.  43).  Vertauscht  man  jetzt  die  Lage 
des  Kupferstabes  und  der  Glasröhre ,  so  dass  letztere  unter  der  Magnet- 
nadel zu  liegen  kommt,  so  zeigt  dieselbe  die  gleiche  Ablenkung  wie  vor- 
her ^).  —  Hierbei  kann  die  Flüssigkeit  auch  in  eine  spiralförmig  gewundene 
Kautscliukröhre  gefüllt  sein,  die  gleichzeitig  mit  einem  neben  ihr  liegen- 
den l)rabt  um  einen  Rahmen  gewunden  ist,  in  welchem  die  Nadel  nach  Art 
einer  Galvanometernadel  schwebt.  Wird  der  Strom  hinter  einander  in 
entgegengesetzter  Richtung  durch  den  Draht  und  die  Röhre  geleitet,  so 
wird  die  Nadel  nicht  abgelenkt.  Dies  gilt  für  die  verschiedensten  Inten- 
sitäten der-  hindurchgeleiteten  Ströme  *).  Diese  einfachen  Versuche  ge- 
nügen, um  zu  zeigen,  dass  auch  in  den,  in  den  Stromkreis  ein- 
gefügtenFlüssigkeiten  die  Intensität  desStromes  dieselbe 
ist,  wie  in  den  von  ihm  durchströmten  festen  Leitern. 

Dasselbe  Resultat  ist  von  R.  Kohlrausch')  auf  einem  viel  umständ- 
licheren und   mühevolleren  Wege    bestätigt    worden.      Er    füllte    einen 
parallel epipedischcn  Kasten,   dessen  Längsrichtung  mit  der  des  magneti- 
schen Meridians  zusammenfiel,  mit  Kupfervitriollösung  oder  verdünnter 
Schwefelsäure   und  brachte  an  den  -beiden  schmalen  Seiten   des  Kastens 
verticale  Platten  von  Kupfer  an,   von  deren  Mitte  aus  zwei  dünne  hori- 
zontale Kupferdrähte  in  der  Richtung  des  magnetischen  Meridians  zu  den 
Zimmerwänden  liefen.    Ueber  der  Mitte  des  Kastens  und  drei  Meter  da- 
von entfernt,  über  dem  Draht,  waren  zwei  Magnete  aufgehängt,  deren 
Stellung  durch  die  Spiegelablesung  bestimmt  wurde.  Die  Enden  der  hori- 
zontalen Drähte  waren  an  den  Zimmerwänden  erst  vertical  bis  zur  Höhe 
der  Magnete  und  dann  horizontal  weiter  bis  zu  einer  sehr  entfernten  gal- 
vanischen Säule  geleitet.     Eine  complicirte  Rechnung  gestattete  zu  be- 
stimmen, wie  gross  die  Ablenkungen  der  Magnete  durch  die  Einwirkung 
des  Stromes  in  dem  Draht  und  in  der  Flüssigkeit  des  Kastens  sein  muss- 
^B,  wenn  in  beiden  die  Gesammtintensitäten  der  Ströme  gleich  gross 
waren.    Die  Beobachtungen  bewiesen,  wie  zu  erwarten  war,  die  Richtig- 
keit dieser  Voraussetzung. 

Auch  in  den   Flüssigkeiten    des    den   Strom   erzeugenden 
illementes    hat  derselbe   die  gleiche   Intensität,    wie    in    den 


*)G.  Wiedemann,  Galvanismus,  l.Aufl.,  1,  p.  97, 1861*.  —  ^jßchilleru. 
CoUey,  Pogp:.  Ann.  155,  p.  467,  1875*.   Auch  Cooke,  Chem.  News,  40,  p.  22, 
1879';  Beibl.  3,  p.  682*.  —  »)  R.  KohlrauBCh,  Pogg.  Ann.  97,  p.  401,  1856*. 
Wiedemann,  Elektrioitftt.  I.  21 
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übrigen  Theilen  der  Leitang.  —  Um  dies  zu  beweisen,  ersetzt  man 
z.  B.  die  Glasröhre  6  Gi  des  Apparates  (Figur  117)  durch  eine  andere 
Glasröhre  von  deniielben  Dimensionen,  welche  in  der  Mitte  durch  eine 
Wand  von  porösem  Thon  iu  zwei  gleiche  Hälften  getheilt  ist.  Man  füllt 
die  eine  Hälfte  mit  Enpfervitriollösung  und  schlieest  sie  durch  einen 
Kork,  an  welchem  im  Inneren  des  Rohres  eine  Eupferplatte  TBrniittelst 
eines,  durch  denselben  hindurchgehenden  Eupferdrahtes  befestigt  ist. 
Ebenso  füllt  man  die  andere  Hälfte  des  Rohres  mit  verdünnter  Schwefel- 
säure und  Bchlieset  sie  durch  einen  ähnlichen,  mit  einer  amalgamirteu 
Zinkplatte  versehenen  Kork.  Man  legt  dieses  so  vorgerichtete  Daniell'- 
Bche  Element  an  die  Stelle  der  Glasröhre  G  G,  zwischen  die  Quecksilber- 
näpfe A  und  B,  verbindet  die  Näpfe  A  und  C  direct  durch  einen  Drabt 
und  beobachtet  die  Ablenkung  der  Magnetnadel  3f.  Bei  Vertauschung 
der  Lage  des  Kupferstabes  KEi  und  der  des  Elementes  bleibt  die  Ab- 
lenkung der  Magnetnadel  ungeäudert. 

Hierbei  kann  man,  in  gleicher  Anordnung  wie  oben,  auch  die  das 
Element  darstellende  Röhre  (von  Knatscbuk)  neben  dem  Draht  in  Spiral- 
form um  die  Magnetnadel  legen.  Der  beide  in  entgegengesetzter  Ach- 
tung durchfliesseude  Strom  lenkt  dann  die  Nadel  nicht  ab. 

335  Wir  untersuchen  nun  zunächst  empirisch ,  in  welcher  Abhängigkeit 

die  Intensität  des  Stromes  steht: 

1)  von  dem  Wege,  welchen  die  Elektriciiätam engen  in  ihm  zn  durch- 
laufen haben; 

2)  von  den  in  seinem  Scbliessangskreise  wirkenden  elektromotori- 
BchoD  Krüftpu. 

Zu  dem  Ende  stellen  wir  in  zwei  in  einen  parallel epipedischeo 
Easten  A,  Fig.  118,  eingeschnittene  E erbe  eine  Kupfer-  und  eine  amalga- 


mirte  Zinkplatte  K  und  Z  einander  parallel  auf.  Die  Platten  tragen  oben 
El emm  schrauben.  Wir  füllen' den  Easten  bis  zu  einer  bestimmten  HOhe 
mit  verdünnter  Schwefelsäure.  —  Wir  verbinden  die  Enden  des  Leitungs- 
drahtes  einer  Tangcntenbussole  T  mit  den  beiden  Qneckailbemäpfen  r 
und  s,  und  verbinden  die  QueckBilbemSpfe  r  und  s  mit  Z  und  £  durch 
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die  Knpferdrähte  v  und  to,  welche  eben  so  dick  sein  mögen,  wie  der 
Draht  der  Tangentenbussole. 

Darauf  bestimmen  wir  möglichst  schnell ,  ehe  sich  durch  die  chemi- 
sche Wirkung  des  so  entstehenden  galvanischen  Stromes  die  Wirksam- 
keit des  Elementes  Ä  ändert,  den  Ausschlag  der  Nadel  der  Bussole  T, 
and  so  die  Intensität  des  Stromes. 

Jetzt  Terändern  wir  den  Kreis  des  Stromes,  indem  wir  die  Kupfer- 
platte K  an  eine  andere  Stelle  in  den  Kasten  Ä  einsetzen,  so  dass  sie 
Hmal  so  weit  von  der  Zinkplatte  entfernt  ist,  als  vorher.  Zugleich  sen- 
ken wir  das  £nde  des  Drahtes  to  statt  in  den  Quecksilbernapf  s,  in  den 
Napf  t  ein ,  und  senken  in  s  und  t  die  Enden  eines  Kupferdrahtes ,  der 
ebenso  dick,  aber  n —  Imal  so  lang  ist,  als  die  Leitungsdrähte  v  und  t€ 
und  der  praht  der  Tangentenbussole  zusammengenommen.  • 

Hierdurch  ist  die  elektromotorische  Erregung  in  dem  Elemente  nicht 
geändert,  aber  der  Weg,  den  die  Elektricität  durch  die  Leiter  zu  durch- 
laufen hat,  auf  die  n fache  Länge  des  fraheren  gebracht.  Der  Ausschlag 
der  Nadel  der  Tangentenbassole  giebt  uns  in  diesem  Falle  an,  dass  die 
Intensität  des  Stromes  nur  der  nte  Theil  der  früheren  ist. 

Die  Intensität  des  galvanischen  Stromes  ist  demnach 
unter  sonst  gleichen  Verhältnissen  der  Länge  des  von  ihm 
durchströmten  Weges  umgekehrt  proportional. 

Man  kann  annehmen,  dass  die  Leiter  dem  Strome  einen  gewissen, 
später  noch  genauer  zu  definirenden  „Widerstand*^  darbieten,  den  er  bei 
seinem  Durchgange  durch  dieselben  zu  überwinden  hat.  —  In  demselben 
Verhältnisse,  wie  dieser  Widerstand  grösser  wird,  muss  sich  die  Intensi- 
tät des  galvanischen  Stromes  vermindern.  —  Wir  folgern  also  aus  unse- 
rem Versuche: 

Der  Widerstand  des  Schliessungskreises  entspricht  unter 
sonst  gleichen  Umständen  der  Länge  der  einzelnen  in  ihm 
vereinten  Leiter;  und  weiter: 

D  er  Widerstand  der  einzelnen  Leiter  ist  ihrer  Länge 
direct  proportional. 

Fügen  wir  in  den  die  Säule  schliessenden  Draht  ein  bestimmtes 
Stück  Silberdraht  ein,  indem  wir  den  Draht  w,  statt  in  den  Quecksilber- 
napf  s,  in  den  Napf  t  tauchen  lassen,  und  in  diesen  und  s  die  Enden  des 
Silberdrahies  einsenken,  so  beobachten  wir  eine  merkbare  Verminderung 
des  Ausschlages  der  Magnetnadel  in  der  Bussole.  Nehmen  wir  jetzt 
statt  des  eben  eingeschalteten  Drahtes  einen  Draht  von  nfachem  Quer- 
schnitt und  gleicher  Länge,  so  wird  dadurch  der  Ausschlag  der  Nadel, 
d.  h.  die  Intensität  des  Stromes,  weniger  vermindert.  Wollen  wir  die 
Verminderung  ebenso  gross  machen,  wie  vorher,  so  müssen  wir  von  dem 
Draht  vom  n  fachen  Querschnitt  ein  nmal  so  langes  Stück  in  den 
Schliessungskreis  einschalten,  wie  von  dem  ersten  Draht  vom  einfachen 
Querschnitt.  —  Danach  bietet  der  nmal  dickere  Draht  bei  wfacher  Länge 
dem  Strome  einen  gleichen  Widerstand  dar,  wie  der  dünnere. 

21* 


• 
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Bei  gleicher  Länge  und  gleichem  Material  ist  also 
der  Widerstand  der  Drähte  ihrem  Querschnitt  umgekehrt 
proportional.' 

Wird  hierbei  einer  der  eingeschalteten  Drähte  flach  geklopft  und 
nachher  durch  Ausglühen  auf  seine  frühere  Härte  zurückgebracht,  so  ist 
sein  Widerstand  ungeändert. 

Der  Widerstand  ist  also  von  der  Gestalt  des  Quer- 
schnittes unabhängig. 

Ersetzen  wir  endlich  den  in  den  Stromkreis  eingefügten  Silber- 
draht durch  einen  ebenso  dicken  und  langen  Neusilberdraht,  so  ver- 
mindert letzterer  den  Ausschlag  der  Magnetnadel  und  die  Intensität 
des  Stromes  yiel  stärker  als  ersterer.  Soll  durch  den  Silberdraht  die- 
selbe Wirkung  erzielt  werden,  so  müssen  wir  von  demselben  ein  16  bis 
1 7  mal  längeres  Stück  in  den  Stromkreis  einfügen  als  vom  Neusilber- 
draht. Der  Neusilberdraht  leistet  also  bei  gleicher  Länge  dem  Strome 
einen  16  bis  17  mal  so  grossen  Widerstand  als  der  Silberdrath.  Ersetzen 
wir  den  Neusilberdraht  durch  Drähte  von  anderem  Metall,  so  können  wir 
ihren  Widerstand  stets  auf  gleiche  Weise  mit  dem  des  Silberdrahtes  ver- 
gleichen, und  erhalten  dann  verschiedene  Zahlen werthe ,  welche  uns  das 
relative  Verhältniss  der  Widerstände  der  verschiedenen  Drähte  gegen 
einen  Silberdraht  von  gleichen  Dimensionen  angeben.  Wir  bezeichnen 
-diese  Zahlenwerthe  mit  dem  Namen  der  specifischen  Widerstände 
der  Körper,  oder  auch  ihre  reciproken  Werthe  mit  dem  Namen  der 
relativen  Leitungsfähigkeiten,  indem  wir  z.  B.  ebensowohl  sagen, 
dass  Neusilber  einen  16  mal  so  grossen  Widerstand  dem  Strome  dar- 
bietet als  Silber,  wie:  dass  Silber  die  Elektricität  16  mal  so  gut  leitet 
als  Neusilber. 

Wir  finden  so  als  ungefähre  Werthe  der  relativen  Leistungsfähig- 
keiten, die  des  Silbers  =  100  gesetzt: 

Silber 100 

Käuflicher  Kupferdraht  ....  75 

Gold  (käufliches  reines)    ...  50 

Messing 27 

Zinn 15 

Eisen 12 

Platin 10 

Blei 8 

Neusilber 6  —  8 

Der  Widerstand  der  Drähte  ist  mithin  unter  sonst 
gleichen  Umständen  ihren  specifischen  Widerständen 
direct,  oder  ihren  relativen  Leitungsfähigkeiten  umge- 
kehrt proportional. 
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Statt  eines  Drahtes  könnten  wir  auch  in  den  Stromkreis  einen  Cylin- 
der  YoU  Quecksilber,  in  dessen  Enden  Platindrähte  tauchen,  oder  einen 
Cyünder  voll  ZinkvitrioUösung ,  dessen  Enden  durch  Zinkplatten  ge- 
schlossen sind,  einschalten,  und  auch  hier  die  durch  die  betreffenden  Ein- 
schaltungen hervorgebrachte  Verminderung  der  Stromintensität  durch 
einen  langen  Silberdraht  ebenfalls  bewirken ,  und  somit  den  specifischen . 
LeitungBwiderstand  der  Flüssigkeiten  gleichfalls  bestimmen.  Derselbe  ist 
beim  Quecksilber  etwa  ÖOmal,  beim  Zinkvitriol  150  000  mal  grösser  als 
der  des  Silbers. 

Fassen  wir  die  bisher  aufgestellten  Sätze   zusammen,    so  ist  der  336 
Widerstand  eines  Körpers  yon  constantem  Querschnitt  seiner 
Länge    und    seinem   specifischen   Widerstand    direct,    seinem 
Querschnitt  umgekehrt  proportional. 

Ist  daher 

die  Länge  des  Körpers =  l 

sein  Querschnitt =2 

sein  specifischer  Widerstand =  r 

sein  Gesammtwiderstand =  R\ 

so  ist  •  M  =^ • 

Bezeichnen  wir  jetzt  den  Widerstand  eines  beliebigen  Normaldrahtes 
von  1  Dmm  Querschnitt  und  1  m  Länge,  oder  besser  den  einer  Queck- 
silbersäule von  denselben  Dimensionen  als  Einheit,  so  können  wir  den 
Widerstand  jedes  beliebigen  Körpers  nach  der  vorher  angegebenen  Me- 
thode in  dieser  Einheit  ausdrücken. 

Man  bezeichnete  früher  die  Länge  des  Normaldrahtes,  dessen  Wider- 
stand dem  eines  in  den  Stromkreis  eingeschalteten  Körpers  gleich  ist,  als 
die  reducirte  Länge  dieses  Körpers. 

Man  kann  so  durch  genaue  Messung  der  Länge,  des  Querschnittes 
und  des  speciüschen  Widerstandes  der  einzelnen  Theile  des  Kreises 
eines  Stromes  ihre  Widerstände  bestimmen  und  aus  ihrer  Summe  den 
Gesammtwiderstand  finden ,  den  der  galvanische  Strom  auf  seinem  Wege 
erleidet. 

Verändert  man  dann  auf  irgend  eine  Weise  den  Stromkreis,  ohne  in- 
dess  die  ursprüngliche  Elektricitätserregung  oder  elektromotorische  Kraft 
zu  vermehren  oder  zu  vermindern,  so  findet  man  stets,  dass 

die  Intensität  des  jedesmaligen  Stromes  dem  Gesammt- 
widerstand der  Leitung  umgekehrt  proportional  ist. 

Wir  ändern  jetzt  die  elektromotorische  Kraft  im  Stromkreise.    Wir  337 
setzen  zwischen  die  Kupfer-  und  Zinkplatte  unseres  Elementes  (Fig.  118) 
eine  durch  Aufeinanderlöthen  zweier  ganz  dünner  Kupfer-  und  Zink- 
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platten  gebildete  Doppelplatte  in  den  Trog  so  ein,  dass  letztere  ibre 
Kupferseite  der  Zinkplatte  im  Troge  zukehrt.  Dadurch  ändert  sich  der 
Widerstand  des  ganzen  Kreises  kaum  merkbar,  wohl  aber  hat  sich  die 
elektromotorische  Kraft  verdoppelt.  Zugleich  zeigt  die  in  den  Stromkreis 
eingeschaltete  Tangentenbussole  gleichfalls  die  doppelte  Intensität  an. 

Würden  wir  statt  durch  eine  Doppelplatte,  durch  Einschaltung  meh- 
rerer Doppelplatten,  ohne  den  Widerstand  des  Kreises  zu  ändern,  die 
elektromotorische  Kraft  yernfachen,  so  würde  die  Intensität  ebenfalls  die 
n  fache. 

Demnach  ist  bei  gleichem  Widerstände  des  Schliessungs- 
kreises die  Intensität  des  Stromes  der  elektromotorischen 
Kraft  direct  proportional. 

Füllen  wir  den  Trog  der  Erregerzelle  nur  zur  Hälfte  oder  zum  Drit- 
tel mit  der  Flüssigkeit,  so  ist  dadurch  der  Widerstand  in  derselben  auf 
das  Doppelte  und  Dreifache  vermehrt.  Um  den  Widerstand  im  ganzen 
Umkreise  des  Stromes  auf  das  frühere  Maass  zurückzuführen,  müssen  wir 
einen  Theil  der  metallischen  Leitung  ausschalten,  dessen  Länge  wir  nach 
den  früheren  Angaben  bestimmen  können.  Ist  dies  geschehen,  so  ist  auch 
die  an  der  Tangentenbussole  abgelesene  Intensität  des  Stromes  ungeändert. 
Dies  kann  aber  nur  stattfinden,  wenn  auch  die  elektromotorische  Krafl 
dieselbe  geblieben  ist. 

Mithin  ist  die  elektromotorische  Kraft  von  der  Grösse 
der  Erregerplatten  unabhängig. 

Setzen  wir  an  Stelle  unseres  Elementes  andere  Elemente,  so  sind, 
wenn  wir  jedesmal  den  Widerstand  des  Schliessungskreises  gleichmachen, 
die  Intensitäten  der  Ströme  den  elektromotorischen  Kräften  direct  pro- 
portional. Wir  können  mithin  die  elektromotorischen  Kräfte  der  verschie- 
denen Elemente  mit  einander  vergleichen. 

Wir  werden  die  genauere  Bestimmung,  sowohl  der  Widerstände,  wie 
der  elektromotorischen  Kräfte,  in  den  folgenden  Capiteln  behandeln. 

Fassen  wir  die  bisher  gefundenen  Gesetze  zusammen,  so  ist  also  die 
Intensität  des  galvanischen  Stromes  der  Summe  der  elektro- 
motorischen Kräfte  der  erregenden  Elemente  direct,  und  der 
Summe  der  Widerstäjide  ihres  Schliessungskreises  umge- 
kehrt proportional.  Der  Widerstand  jedes  Theiles  des 
Schliessungskreises  ist  aber  seiner  Länge  und  seinem  spe- 
cifischen  Widerstände  direct,  seinem  Querschnitt  umge- 
kehrt proportional. 

Bezeichnen  wir: 

die  Intensität  des  Stromes  mit     .  " 7, 

die  elektromotorischen  Kräfte  im  Schliessungskreise  mit  .    .  j&\ ,  £'2  •    ■ « 

die  Widerstände  der  einzelnen  Theile  desselben  mit .    .    .    .  Wi^ic^  ,.. 

ihre  Längen  mit hih  -"* 
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ihre  Qaerschnitte  mit •    QijQi  -••$ 

ihre  specifischen  Widerst&nde  mit ^ii^'s  •••t 

60  ist: 

Dieses  Gesetz,  welches  in  der  Lehre  vom  Galvanismus  die  erste  Stelle 
einnimmt,  ist  nach  dem  Namen  seines  Entdeckers  Ohm'sches  Gesetz 
benannt  worden*). 

Da  man  bei  den  gewöhnlichen  Versuchen  meist  auf  die  Benutzung 
einer  bestimmten  Säule  von  gegebenem  Widerstand  W  angewiesen  ist 
und  nur  den  übrigen  Schliessungskreis  ändert,  so  pflegt  man  die  Summe 
der  Widerstände  in  zwei  Theile  zu  zerlegen,  in  den  sogenannten  wesent- 
lichen oder  inneren  Widerstand  TF,  welcher  den  Widerstand  der  Sub- 
stanzen in  der  Säule  selbst  ausdrückt,  und  in  den  unwesentlichen,  äusse- 
ren Widerstand  w  des  übrigen  Schliessungskreises ,  so  dass  die  0hm*- 
sche  Formel  sich  nun  schreibt: 

1=    ^    . 

W+  w 

Ausser  den  in  der  Ohm* sehen  Formel  angewendeten  Begriffen  der  338 
Intensität,  der  elektromotorischen  Kraft  und  des  Widerstandes  bedient 
man  sich  häufig lioch  des  Begriffes  der  Dichtigkeit  des  Stromes'). 
Man  bezeichnet  damit  den  Quotienten  aus  der  Intensität  des  Stromes 
durch  den  Querschnitt  des  von  ihm  durchflossenen  Leiters.  Die  Stromes- 
dichtigkeit ist  also  der  durch  die  Einheit  des  Querschnittes  der  Leiter  in 
der  Zeiteinheit  hindurchgehenden  Elektricitätsmenge  proportional. 

In  der  Ohm' sehen  Formel  sind  die  Einheiten  der  Constanten  be-  339 
liehig  zu  wählen.  Behalten  wir  als  mechanische  Einheit  der  Elektri- 
citätsmengen  diejenigen  Mengen,  welche  in  der  Entfernung  Eins  auf  ein- 
ander wirkend,  einander  die  Beschleunigung  Eins  ertheilen,  so  können  wir 
die  mechanische  Einheit  der  elektromotorischen  Kraft  als 
eine  solche  feststellen,  bei  der  die  Potentialfunction  der  freien  Elektrici- 
t&ten  auf  einen  Punkt  im  Innern  der  mit  dem  nicht  abgeleiteten  Pol  der 
Sftide  verbundenen  Körper  in  dem  angegebenen  Maasse  gleich  Eins  ist. 

Verbindet  man  also  z.  6.  die  Pole  mit  einem  absoluten  Elektrometer 
von  Thomson,  so  ist  dadurch  auch  die  elektromotorische  Kraft  der 
Kette  in  mechanischem  Maasse  zu  bestimmen. 

Als  mechanische  Einheit  der  Stromintensität  haben  wir 
schon  oben  die  Intensität  eines  Stromes  definirt,   durch  welchen  in  der 


^)  Ohm,   Die  galvanische  Kette,   1827*.   ~  ^)  Jacobi,   Pogg.  Ann.  48, 
p.  44,  1839'. 
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Zeiteinheit  die  Einheit  der  Elektricitätsmenge  durch  jeden  Querschnitt 
der  anverzweigten  Leitung  geführt  wird. 

Man  bezeichnet  dann  als  mechanische  Einheit  des  Wider- 
standes den  Gesammtwiderstand  eines  Schliessungskreises ,  in  welchem 
eine  elektromotorische  Kraft  Eins  einen  Strom  von  der  Intensität  Eins 
hervorruft. 

34U  Gewöhnlich  werden  indess  wegen  der  Schwierigkeit  der  experimen- 

tellen Messung  in  jenen  Einheiten  andere,  empirische  Einheiten  der  Con- 
stanten gewählt,  so  als  Einheit  der  elektromotorischen  Kraft  die  meist 
mit  dem  Buchstaben  „D**  bezeichnete  Kraft  eines  Danieirschen  Ele- 
mentes: Zink,  concentrirte  möglichst  neutrale  Zinkvitriollösung,  conceu- 
trirte  Kupfervitriollösung,  Kupfer.  Als  Einheit  der  Intensität  wird  die 
eines  Stromes  genommen »  welcher  in  einer  Secunde  (Minute)  9  mg  Was- 
ser zerlegt;  als  Einheit  des  Widerstandes  die  mit  „Q^**  oder  »££*' 
bezeichnete  von  W.  Siemens  eingeführte  Einheit,  d.  h.  der  Wider- 
stand einer  Quecksilbersäule  von  1  m  Länge  und  1  qmm  Querschnitt 
bei  00  C. 

Sind  zwei  dieser  Einheiten  beliebig  angenommen,  so  ist  nach  der 
Ohm 'sehen  Formel  die  dritte  bestimmt. 

341  Andere  Einheiten  der  Gonstanten  des  Stromes  sind  aus  den  elektro- 

magnetischen Wirkungen  desselben  abgeleitet  worden.  Wir  können  die- 
selben erst  am  Schlüsse  des  Werkes  genauer  definiren  und  im  Zusammen- 
hang mit  den  übrigen  Einheiten  besprechen.  Nach  den  letzten  Beschlüssen 
des  elektrischen  Congresses  zu  Paris  im  Herbst  1881 ,  bei  welchen  für 
alle  Messungen  das  Gentimeter,  das  Gramm  und  die  Secunde  als  Grund- 
einheiten angenommen  wurden  (das  G-,  G-,  S- System),  ist  als  Einheit 
des  Widerstandes  das  „Ohm''  (gleich  10^  elektromagnetischen  Einheiten), 
als  Einheit  der  elektromotorischen  Kraft  das  „Volt"  (gleich  10^  elektro- 
magnetischen Einheiten),  als  Einheit  der  Intensität  die  Stromstärke,  welche 
von  einem  Volt  in  einem  Kreise  von  einem  Ohm  Widerstand  erzeugt  wird, 
das  „Ampere **  ^),  so  bezeichnet  zum  Untei-schiede  von  der  früheren  im  Mm-, 
Mg-,  See-System  aufgestellten,  10 mal  kleineren  Einheit  von  W.  Weber, 
angenommen  worden.  Ausserdem  nennt  man  ein  „Goulomb**  die  Elek- 
tricitätsmenge, welche  in  einem  Strom  von  einem  Ampere  in  der  Secunde 
den  Querschnitt  der  Leitung  durchfliesst,  und  „Farad^  die  Capacit&t  eines 
Gondensators ,  welcher  durch  die  Elektricitätsmenge  eines  Goulomb  zum 
Potentialniveau  eines  Volts  geladen  wird. 

Je  eine  Million  dieser  Einheiten  werden  als  grössere  Einheit  durch 
Versetzung  des  Wortes  „Mega^ ,  je  ein  Milliontel  derselben  als  kleinere 
Einheiten  durch  das  vorgesetzte  Wort  „Mikro*'  charakterisirt  (also  z.  B* 
Megohra,  Mikrohm,  Megavolt  u.  s.  f.). 


^}  Von  englischen  Physikern  früher  auch  Weber  genannt. 
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Wir  begnügen  nns  hier  Yorl&ufig  mit  der  Angabe  des  relativen 
Werthes  einiger  der  gebräuchlichsten  dieser  Gonstanten. 

Bezeichnet  man  die  absoluten  elektromagnetischen  und  die  mecha-  342 
nischen  (elektrostatischen)  Einheiten  der  Intensität,  der  elektromotorischen 
Kraft  und  des  Widerstandes  durch  die  Buchstaben  i,  e  und  w  mit  den 
Indices  fn  und  e,  wobei  als  Längen-,  Gewichts-  und  Zeiteinheit  das  Genti- 
meter,  das  Gramm  und  die  Secunde  gewählt  sind,  so  ist 

wo  17  ==  3,1074. lO^'*  (cm/sec)  ist.  —  Dann  ist 

1  Ohm  =  1,0196.   10»  w„,  (cm/secy). 
1  Sie  mens' sehe  Widerstandseinheit  =  0,953  0hm. 
1  Jacobi'sche  Widerstandseinheit  =  0,586  0hm. 
Elektromotorische  Kraft  eines  Dani einsehen  Elementes  =  1,124  Volts. 
Elektromotorische  Kraft  eines  Elementes  von  LatimerGlark  =  1,457 
Volts. 

Ein  Strom  von  der  Web  er' sehen  Einheit  der  Intensität  zersetzt 
in  der  Secunde  0,009373  mg,  von  der  eines  Ampere  0,09373  mg  Wasser. 

Das  Ohm 'sehe  Gesetz,  welches  wir  in  allgemeinen  Umrissen  aus  343 
einfachen  Experimenten  abgeleitet  haben,  ist  durch  sorgfältige  Unter- 
Buchungen  in  allen  seinen  Theilen  auf  das  Vollständigste  geprüft  und 
bestätigt  worden. 

Schon  vor  Aufstellung  desselben  durch  Ohm  war'  die  Abhängigkeit 
des  Leitungswiderstandes  von  den  Dimensionen  und  dem  Stoffe  der  Lei- 
ter bestimmt  worden.  Davy^)  gebührt  das  Verdienst,  wenngleich  noch 
mit  einer  sehr  mangelhaften  Methode,  dieselbe  festgestellt  zu  haben.  Er 
Bchloss  eine  Säule  durch  zwei  parallele  Schliesst^ngsbogen ,  deren  einer 
einen  Wasserzersetzungsapparat,  deren  anderer  die  zu  untersuchenden 
Drähte  von  verschiedener  Dicke  und  verschiedenem  Stoffe  enthielt.  — 
Die  Leitungsfähigkeiten  der  Drähte  waren  gleich,  sobald  bei  Verkürzung 
ihrer  Länge  im  Wasserzersetzungsapparat  gerade  die  Gasentwickelung 
nnmerkbar  wurde,  also  die  Intensität  des  Stromes  in  demselben  auf  ein 
Bestimmtes  verringert  war  (wie  Davy  meinte,  sobald  der  Draht  die 
Säule  vollständig  entlud). 

Ein  runder  und  ein  flach  gewalzter  Draht  mussten  hierbei  von  glei- 
chet Länge  genommen  werden,  wenn  eine  Erwärmung  derselben  vermie- 
den wurde.  Die  Leitungsfähigkeit  ist  also  bei  gleichem  Querschnitt  der 
Drähte  von  der  Gestallt  desselben  unabhängig. 


^)  Nach  der  bisherigen  Bestimmung  der  British  Association.  Es  sollte  eigent- 
lich lO^tTm  sein.  Neuere  Bestimmungen  stehen  bevor.  —  ^j  D^vy,  Phil. 
Transact.  1821,  2,  p.  433';  Gilb.  Ann.  71,  p.  252*. 
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Mit  Zunahme  der  Zahl  der  Elemente  der  Säule  mnsste  hierbei  die 
Länge  des  Drahtes  in  demselben  Yerhältniss  abnehmen  (6  Zoll  Platin- 
draht von  Vmo  Zoll  Dicke  „entluden"  10,  3  Zoll  20,  IVj  ZoU  40,  1  Zoll 
60  Plattenpaare).  —  Bei  gleicher  Länge  des  Drahtes  musste  sein  Ge- 
wicht, d.  i.  der  Querschnitt,  im  gleichen  Yerhältniss  zunehmen.  (Wenn 
ein  Draht  von  1,13  g  Gewicht  von  einem  Fuss  Länge  eine  Batterie  ent- 
lud, so  waren  zum  Entladen  von  sechs  Batterien  sechs  solcher  Drähte, 
parallel  neben  einander  gelegt,  oder  ein  Draht  von  gleicher  Länge,  aber 
6,7g  Gewicht,  erforderlich.)  Danach  sollte  also  das  Leitungsvermdgen 
der  Länge  umgekehrt,  dem  Gewicht,  d.  i.  dem  Querschnitt,  nahezu  direct 
proportional  sein. 

Diese  Beziehung  wurde  von  Becquerel  und  Ohm  bestätigt.  Bec- 
querel^)  theilte  den  Strom  einer  Säule  in  zwei  Theile,  welche  die  Win- 
dungen zweier  gleicher,  parallel  auf  den  Rahmen  eines  Galvanometers 
gewundener  Drähte  ah  und  aihi  in  entgegengesetzter  Richtung  durch- 
flössen und  so  die  Magnetnadel  desselben  nicht  ablenkten. 

Mit  Hülfe  von  Quecksilbemäpfen  wurden  die  zu  vergleichenden  Drahte 
als  Nebenschliessungen,  der  eine  zwischen  den  Enden  a  und  h  der  einen, 
der  andere  zwischen  den  Enden  Oi  und  di  der  anderen  Windungsreihe 
des  Galvanometers  eingefügt. 

War  der  Widerstand  beider  Drähte  gleich,  so  blieb  die  Nadel  des 
Galvanometers  auf  Null.  —  Bei  verschieden  langen  Drähten  von  gleichem 
Stoffe  mussten  die  Gewichte  den  Quadraten  der  Längen,  also  die  Quer- 
schnitte den  einfachen  Längen  derselben  direct  proportional  sein. 

344  Ohm')  selbst  hat  einen  Wismuthstab  zwischen  zwei  Kupferdrähte 

gelöthet  und  durch  letztere  eine  Verbindung  mit  dem  Galvanometer  her- 
gestellt. Die  Lötbstellen  wurden  auf  0^  und  100<^  durch  Eis  und  kochen- 
des Wasser  erhalten  und  in  den  Schliessungskreis  Drähte  von  Kupfer 
von  2  bis  130  Zoll  Länge  und  Vs  Linien  Dicke  eingeschaltet  Die  in 
Folge  des  entstandenen  Thermostromes  aus  ihrer  Gleichgewichtslage  ab- 
gelenkte Nadel  des  Galvanometers  wurde  durch  Torsion  des  sie  tragen- 
den Fadens  um  eine  messbare  Anzahl  von  Graden  in  ihre  frühere  Lage 
zurückgeführt  und  so  die  ablenkende  Kraft  des  Stromes  und  die  derselben 
proportionale  Intensität  gemessen.  Bezeichnet  l  die  Länge  der  einge- 
schalteten Drähte,  sind  a  und  h  Constante,'so  entsprach  hierbei  die  In- 
tensität i  sehr  genau  der  Formel: 

a 

t  = . 

h  +  l 
Zwei  gleiche  Messingdrähte,  von  denen  der  eine  rund,  der  andere 
auf  die  mehr  als  siebenfache  Breite  platt  gewalzt  war ,  gaben  bei  Ein- 
schaltung in  den  Schliessungskreis  des  Thermoelementes  gleiche  Resultate. 

1)  Becquerel,  Ann.  de  '€him.  et  Phys.  32,  p.  420,  1826*.  Pogg.  Ann.  8, 
p.  856*.  —  >)  Ohm,  Schweigg.  Journ.  46,  p.  137,  1826*;  49,  p.  1,  1827*.  Aehn- 
liche  Versuche  von  Pouillet,  siehe  dessen  Traitö  de  Phys. 
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Ferner  wurden  in  den  Scbliessungskreis,  der  jetzt  statt  der  Thermo- 
kette  eine  gewöhnliche  galvanische  Säule  enthielt,  Drähte  von  0,12  bis 
1 ,40  Linien  Dicke  eingefügt.  Der  dünnere  Draht  wurde  so  lange  ver- 
kürzt, bis  die  Stromintensität  die  gleiche  wie  beim  dickeren  wurde.  Die 
L&ogen  mussten  sieb  dabei  wie  die  Querschnitte  der  Drähte  verhalten. 

Wurden  1  bis  8  gleiche  Drähte  parallel  neben  einander  in  den  Strom- 
kreis eingefügt ,  so  änderte  sich  die  Intensität  ebenso ,  wie  wenn  nur  ein 
einzelner  Draht,  aber  von  der  Länge  1  bis  Vsi  ^^  ^^^  Leitung  eingeschal- 
tet worden  wäre. 

Die  Intensität  bei  Einfügung  von  zwei  oder  drei  parallelen  Leitern 
neben  einander,  deren  Längen  gleich  m,  n  und  p  (1,  2  und  4Fuss)  waren, 
ergab  sich  ebenso  gross,  wie  wenn  einfache  Leiter  von  der  Länge 

mn        -  mnp 

oder 


m-\rn  m  n  -4-  wp  +  np 

eingefügt  worden  wären,  ein  Resultat,  welches  wir  später  ableiten  werden. 

Eine  vollständigere  Bestätigung  des  Ohm 'sehen  Gesetzes  ist  durch  345 
die  genauen  Arbeiten  von  Fe  ebner  gegeben  worden,  welche  um  so 
Schätzenswerther  sind,  als  sie  mit  den  damals  allein  bekannten  incon- 
stant^n  Ketten  und  dennoch  mit  voller  Zuverlässigkeit  der  Resultate  aus- 
geführt wurden.  'Fe ebner ^)  construirte  seine  Säulen  meist  aus  parallel- 
epipedischen  Kasten  mit  Seitenkerben,  in  die  die  Erregerplatten  eingesetzt 
wurden,  ganz  nach  Art  der  in  §.  335  beschriebenen  Kette. 

Die  Intensität  der  durch  diese  Säulen  erhaltenen  Ströme  wurde  ge- 
messen, indem  die  Ströme  durch  Galvanometer  geleitet  wurden,  welche 
entweder  viele  Drahtwindungen  von  Kupferdraht  (Apparat  Ä)  besassen, 
oder  in  welchen  die  Windungen  nur  durch  ein  |^  förmiges  Blech  er- 
setzt waren  (Apparat  B).  Die  magnetische  Doppelnadel  in  denselben 
wurde  so  gestellt,  dass  sie  von  Nord  nach  Süd  senkrecht  auf  der  Rich- 
tung der  Windungen  stand.  Die  Beobachtung  der  Schwingungszeiten  N 
und  ^1  der  Nadel  vor  und  nach  dem  Hindurchleiten  des  Stromes  durch 
die  Windungen  der  Galvanometer  giebt  ein  Maass  für  seine  Intensität  I 
(vergl.  das  Capitel  Elektromagnetismus).    Es  ist 


1=  k 


•  N,^ 


wo  k  eine  für  jeden  Apparat  constante  Grösse  ist. 

Da  sich  die  elektromotorische  Kraft  der  Ketten  in  Folge  der  chemisch- 
galvanischen  Zersetzung  ihrer  Lösungen  und  dadurch  erfolgende  Ablage- 
rung von  elektromotorisch  wirkenden  Gasen  auf  den  Platten  sehr  schnell 
änderte,  so  durfte  nur  die  Dauer  der  ersten  Schwingungen  der  Nadel  be- 
obachtet werden. 


^)  Fe  ebner,  MaaBsbestimmungen,  1831*. 
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Die  Leitungsdrähte  der  Säule  wurden  in  Quecksilbemäpfe  geleitet, 
in  welche  auch  die  Enddrähte  der  Galvanometer  oder  der  anderen,  in 
den  Stromkreis  einzuschaltenden  Körper  eingefugt  wurden.  Andere  Queck- 
silbemäpfe dienten  dazu,  verschiedene  Theile  der  Leitung  mit  einander 
zu  verbinden. 

Von  den  vielen  and  äusserst  sorgfältig  angestellten  Versuchen  wollen 
wir  nur  einige  wenige  hervorheben,  welche  die  Versuchsmethode  bezeich- 
nen und  besonderes  Interesse  gewähren. 

1.  Die  Säule  von  Zink -Kupferelementen  mit  Salmiaklösung  wurde 
z.  B.  durch  die  Apparate  Ä  und  B  so  geschlossen,  dass  sie  sich  in  der 
Schliessung  folgten.  Während  die  Kraft  der  Säule  sich  änderte,  wurden 
stets  gleichzeitig  die  Schwingungszeiten  der  Nadeln  in  A  und  B  beob- 
achtet und  daraus  die  Werthe  1/  k  berechnet ;  ihr  Verhältniss  bleib  dabei 
constant  (2,27  bis  2,43). 

Femer  wurden  die  Apparate  Ä  und  B  parallel  neben  einander  in 
den  Stromkreis  eingeschaltet;  auch  hier  schwankte  das  Verhältniss  der 
Werthe  I/k  in  beiden  Apparaten  nur  zwischen  den  Zahlen  1,97  bis  2,16. 
Dasselbe  ergab  sich  aus  vielen  anderen  Gombinationen.  Es  ändert 
sich  demnach  die  Intensität  des  Stromes  bei  Aenderung 
der  Kraft  der  Säule  in  den  verschiedenen  Theilen  der  Lei- 
tung gleich  stark. 

2.  In  den  Schliessungskreis  wurden  Drähte  von  gleicher  Dicke  und 
gleichem  Stoffe,  aber  verschiedener  Länge  l  und  nl  eingeschaltet.  Be- 
zeichnet E  die  elektromotorische  Kraft,  E  den  constanten  Widerstand, 
J,  In  die  jedesmalige  Intensität  des  Stromes,  so  muss,  wenn  das  Oh  mische 
Gesetz  richtig  ist:  » 

E  E 


E  +  lc  '*        B+nlc' 

sein,  wo  c  eine  von  der  Natur  der  eingeschalteten  Drähte  abhängige  Con- 
stante  ist.    Aus  diesen  Gleichungen  folgt:  / 

^  _  ^      Zc  1   _  B      nie 

I  ~  E^  E  In~  E^  E  ' 

Die  aus  diesen  beiden  Gleichungen  entwickelten  Werthe  B/Enndlc/E 
müssen  dieselben  bleiben,  welchen  Werth  auch  n  erhält.  Fe  ebner  fand 
dies  vollständig  bestätigt,  als  er  zunächst  dabei  die  elektromotorische 
Kraft  E  änderte,  indem  er  in  den  Trog  zwischen  die  Endplatten  7  oder 
9  mit  ihren  Flächen  zusammengelöthete  Doppelplatten  von  Zink,  und 
Kupfer  einsenkte,  die  stets  ihre  Zinkseite  der  Kupferseite  der  vorher- 
gehenden Platten  zukehrten,  oder  indem  er  die  Säure  in  der  Säule  con- 
centrirter  oder  verdünnter  nahm. 

3.  Auch  bei  Veränderung  des  Abstandes  der  Erregerplatten,  also  bei 
Veränderung  von  12,  ergab  sich  ein  ähnliches  Resultat.  Stets  musste  in- 
dcsB  zu  den  Gesammtwider ständen  in  der  Kette  ein  innerhalb  gewisser 
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Greoieo  constaBter  Werth  w  addirt  werden,  um  eine  UebereiaBtimmDDg 
der  Beobachtung  und  Rechnung  zu  erhalten.  Dieser  Werth  sollte  durch 
einen  „Uebergangswiderstand"  bedingt  sein,  den  der  Strom  beim  Ueber- 
gang  aus  der  FlüsBigkeit  in  die  Erregerplatten  und  umgekehrt  erfahrt 
(s.  das  Capit«l  Polari Bation). 

4.  a)  Füllt  man  den  Trog  bis  zu  verBchiedener  Höhe  und  Behaltet 
jedesmal  wie  in  2.  verschiedene  Drahtlängen  in  den  SchlieeBungskreis 
ein,  80  bleibt  der  berechnete  Werth  l  c/E  nahe  conatant,  woraus  folgt,  daSB 
die  elektromotoriecke  Kraft  E  von  der  GröBse  der  BerühmngsflSche  der 
Flüssigkeit  mit  den  Erregerplatten  unabhängig  ist. 

b)  Dies  ISsst  sich  noch  auf  eine  andere  Weise  zeigen.  Man  füllt 
iwei  Trgge,  Fig.  119,  die  eine  ganz  gleiche  Anzahl  sorgfältig  gereinigter 
Plattenpaare  enthalten,  mit  einer  Flüssigkeit  verschieden  hoch  und  ver- 
bindet sie  eo,  dasB  die  letzte  Zinkplatte  des  ersten  Troges  mit  der  ersten  Zink- 
platte des  anderen  verbunden  ist  und  die  von  den  Kupferplatten  kommenden 
Drähte  zu  den  Enden  der  Drähte  des  Galvanometers  7'führen.  Im  ersten 
Moment  zeigt  dnnn  die  Nadel  des  letzterea  keinen  AusBcblag.  Da  die 
dorch  beide  Säulen  erregten  Ströme  den  ganz  gleichen  Weg  durchlaufen, 
mnss  also  auch  ihre  elektromotorische  Kraft  gleich  sein. 

5.  DieBe  Gleichheit  bleibt  noch  bestehen ,  wenn  z.  B.  der  eine  Trog 
mit  Wasser,  der  andere  mit  verdünnter  Salzsäure,  Schwefelsäure,  Salpeter- 

Pig.  119. 


säure,  Salmiskwasaer  und  Knpfcrvitriollösung  gefüllt  wird.  Ebenso  er- 
halt man  bei  Füllung  eines  Troges  mit  den  betreffenden  Lösungen  bei 
dem  Verfahren  ad  4. a)  gleiche  Werthe  Ic/E. 

Für  gewisse  Lösungen  ist  demnach  die  elektromotorische  Krad  von 
der  Natur  und  Concentration  derselben  in  der  Erregungszelle  unabhängig. 
Freilich  betrug  hier  der  Zusatz  an  concentrirten  Säuren  und  Salzen 
in  Maximo  nur  V*o  ^^^  Wassers.  —  Bei  anderen,  namentlich  concentrir- 
teren  Lösungen  von  Kochsalz,  kohlensaurem  Natron  änderte  sich  der 
Werth  der  elektromotorischen  Kraft. 

6.  Wird  in  einem  Troge  eine  Anzahl  m  von  Zinkplatten  Z  und 
Kupferplatten  K  einander  gegenübergestellt  und  wie  in  Fig.  120  (a.  f.  S.) 
gQebeu  einander"  mit  den  Qaecksilbemäpfen  Z  nnd  K  and  von  da  mit 
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dem  Galranometer  T  Terbunden,  ao  ist  die  lateDsität  des  Stromes  nach 

dem  Ohm'achen  Geaeta  durch  die  Formel: 


— +  MiC 


gegeben.  Ans  dieser  Formel  kann  tnan  dieselben  Beziehungen  ableiten, 
wie  in  Nro.  2.  In  der  That  ergaben  die  Versache  hei  Anweadnng  Ter- 
schtedener  Zahlen  der  Platten  den  Werth  fi/£  nnd  Icj'E  als  conatant 

Fig.  120. 


7.  Statt  die  Platten  2,^  und  K^K^,  welche  in  demselben  Troge 

stehen,  mit  einander  zu  verbinden,  kann  man  auch  die  Platten  Z^  K\  und 

Zjf,  in  demselben  Abstände  in  zwei  verschiedene  Tröge  stellen,  wie  in 

Fig.  121,  ohne  hei  gleicher  Scbliessung  durch  die  Näpfe  7,  und  K  und  das 

Fig.  121. 


Galvanometer  T  die  Wirkung  zu  ändern.  Man  sagt  in  diesem  Fall ,  die 
Elemente  Z^K^  und  Z.jK^  seien  „neben  einander"  verbunden. 

Ein  Element  von  einfacher  Oberfläche  Uast  sich  also 
durch  m  neben  einander  verbundene  Elemente  von  mmal 
kleinerer  Oberfläche  ersetzen. 

8.  Statt  dieser  Anordnung  kann  man  auch  die  beiden  Ztnkplatten 
Zi,  Zf  nur  durch  eine  (Z)  ersetzen  und  die  Kupfcrplatten  K^  nnd  £j  in 
demselben  Abstände  wie  vorher  zu  beiden  Seiten  der  Zinkplatte  in  einem 
Troge  aufstellen ,  die  Knpferplatten  mit  einander  verbinden  und  die  Lei- 
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toDg  zum  Galvanoineter  wie  in  Fig.  122  anordnen.  —  Dies  eine  Element 
wirkt  dann  ebenso  stark,  wie  die  zwei  neben  einander  geordneten  Ele- 
mente ^1  £|  nnd  Z3K3  (Fig.  121).     Man  spart  mitbin  bei  dieser  Auord- 


nnng  die  Hälfte  der  Zinkfläcbe.  Ebenso  crgfLbe  eine  Anordnung,  wo  um- 
gekebrt  neben  eine  Knpferplattc  E  zwei  Zinkplatten  Z,  und  Z,  gestellt 
sind,  eine  gleiche  Wirkung. 

9.  Eine  Reihe  von  drei  Kupfer-  und  zwei  Ziukplatten,  wie  in  Flg.  1S3, 
wo  die  Rupforplatten  und  die  Zinkplatten  mit  einander  verbunden  siod, 
entspricht  bei  gleicher  Schliessung  einer  Reibe  von  vier  neben  einander 


verbundenen  Elementen  von  ebenso  grossen  Kupfer-  und  Ziukplatten,  in 
denen  die  Abstände  der  Platten  dieselben,  wie  die  Jener  vereinten  Kupfer- 
Zinkplatten  sind ;  ebenso  eutapricbt  eine  solche  CombiDatioo  von  vier 
Kapfer-  und  drei  Zinkplatten  sechs  Elementen  n.  b.  f. 

10.  Wurden  n  Elemente,  deren  Platten  stets  um  eine  gleiche  Ent- 
feninng  von  einander  abstanden,  „hinter  einander  oder  zur  S&ule", 
d.  h.  ao  verbunden ,  daes  die  Zinkplatte  des  ersten  mit  der  Kupferplatte 
des  zweiten,  die  Ziukplatte  des  zweiten  mit  der  Kupferplatte  des  drit- 
t«n  n.  B.  f.  verbanden  war,  und  die  Saale  durch  einen  Draht  von  dem 
Widerstand  r  (den  Widerstand  des  Galvanometers  eingerechnet)  ge- 
schloBBen,  so  ist,  wenn  E  und  M  die  elektromotorische  Kraft  und  den 
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Widerstand  eines  Elementes  bedeuten ,  jetzt  die  Intensität  I  des  durch 
die  Säule  erhaltenen  Stromes: 

nE 


nli  -\-  r 

Ist  diese  Formel  richtig,  so  müssen  nach  einer  ähnlichen  Rechnung 
wie  ad  2.,  bei  Veränderung  von  n  die  Werthe  RjE  und  r  JE  eonstant 
bleiben,  was  die  Versuche  bestätigen.  Bei  Veränderung  des  Widerstandes 
r  muss  der  Werth  r/J5J  sich  proportional  dem  Werthe  r  verändern. 

346  Pouillet')  schloss  eine  B  ecqu  er  el' sehe  Kette  (Zink  in  Zinkvitriol- 
lösung, Kupfer  in  Lösung  von  salpetersaurem  Kupferoxyd,  die  Lösungen 
durch  Goldschlägerhaut  getrennt)  durch  eine  Tangentenbussole  und  beob- 
achtete die  Ablenkung  ihrer  Nadel.  Dann  wurden  verschiedene  Draht- 
längen von  1  bis  100  m  in  den  Stromkreis  eingefügt  und  wieder  die  Ab- 
lenkungen beobachtet.  Ist  22  der  Widerstand  der  Kette,  r  der  eines  Meters 
des  zugefügten  Drahtes,  sind  io  und  in  die  Intensitäten  des  Stromes  ohne 
und  mit  Einschaltung  von  n  Metern  Draht,  so  muss  in/io  =  J^/(^  4"  wr) 
sein.  Der  hieraus  berechnete  Werth  von  R  schwankte  bei  obigen  Ver- 
suchen nur  zwischen  0,50  bis  0,54. 

Wurden  zwei  Punkte  des  Hauptstromes  durch  eine  Zweigleitung  mit 
der  Tangentenbussole  verbunden,  so  war  die  Intensität  des  abgeleiteten 
Stromes  proportional  dem  Abstand  der  Ableitungspunkte;  bei  gleichem 
Abstände  war  diese  Intensität  umgekehrt  proportional  dem  Querschnitt 
und  der  Leitungsfahigkeit  des  zwischen  den  Ableitungspunkten  gelegenen 
Theiles  der  Schliessung;  die  Summe  der  Intensitäten  in  diesem  Theil  und 
in  der  Zweigleitung  zusammen  war  der  Intensität  in  der  Hauptleitung 
gleich.  —  Bei  Anwendung  von  1  bis  6  hinter  einander  oder  neben  ein- 
ander geordneten  Elementen  bestätigte  sich  gleichfalls  das  Oh  mische 
Gesetz. 

347  Auch  bei  sehr  bedeutenden  Aenderungen  des'  Querschnitts  ist  bei 
Flüssigkeiten  der  Widerstand  demselben  umgekehrt  proportional.  So 
verband  Beetz  2)  zwei  seitlich  tubulirte  Gläser,  in  denen  amalgamirte 
Zinkplatten  standen,  durch  verschieden  weite,  calibrirte  Capillarröh- 
ren,  welche  vermittelst  durchbohrter  Kautschukstöpsel  in  die  Tubuli 
eingesetzt  waren,  füllte  den  ganzen  Apparat  mit  Zinkvitriollösung  und 
bestimmte  den  Widerstand  des  Apparates  nach  sorgfaltigem  Trock- 
nen der  äusseren  Wände  vermittelst  der  Wheatstone^ sehen  Brücke 
(s.  w.  u.),  deren  Zweigleitungen  Widerstände  besassen,  die  sich  wie  1:100 
verhielten.  Er  fand  bei  vier  Gehalten  an  Salz  (10,71,  14,42,  15,14, 
28,62  g  in  100  g  Lösung)  und  bei  Röhren  von  0,02823 ,  0,8866 ,  0,0672, 


1)  Pouillet,  Compt.  Rend.  4,  p.  267,  1837*;   Pogg.  Ann.  42,  p.  281*.   — 
9)  Beetz,  Pogg.  Ann.  125,  p.  126,  1865*. 


Versuche  von  Beetz  und  F.  Kohlrausch.  337 

0,3785  mm  Weite  und  0,06  bis  0,184  mm  Länge  den  specifischen  Wider- 
stand der  Losung  völlig  gleich  dem  mit  einem  weiteren  Rohre  von  140,51  Q ' 
Qaerschniti  und  297  mm  Länge  erhaltenen  Werth  ^).  Indess  ist  es  nöthig, 
den  Strom  bei  den  Bestimmungen  nur  momentan  zu  schliessen,  weil 
sonst  durch  die  Erwärmung  der  Flüssigkeit  im  Rohre  der  Widerstand 
abnimmt;  bei  Füllung  des  Rohres  mit  Quecksilber  nimmt  er  zu'). 

Dünne  Häutchen  von  Seifenwasser,  welche  in  einem  die  Verdunstung 
hindernden  geschlossenen  Glaskasten  dargestellt  waren  und  deren  Dicke 
nach  ihrer  Farbe  bestimmt  wurde ,  zeigten  gleichfalls  denselben  specifi- 
schen  Widerstand,  wie  die  in  weiteren  Röhren  enthaltene  Flüssigkeit. 
Die  Bestimmungen  wurden  durch  Verbindung  zweier  Stellen  der  Häut- 
chen oder  Röhren  mit  dem  Quadrantelektrometer  während  des  Hindurch- 
leitens  eines  Stromes  ausgeführt  (s.  d.  Gapitel  „Bestimmung  des  Wider- 
standes" '). 

Auch  für  sehr  schwache  Ströme  bei  sehr  geringen  elektromotorischen  34S 
Kräften  verhält  sich  der  Widerstand  von  elektrolytischen  Flüssigkeiten 
wie  der  der  Metalle.  F.  Kohlrausch  ^)  leitete  die  Inductionsströme  einer 
Magnetelektrisirmaschine  in  abwechselnder  Richtung  durch  eine  925  mm 
lange,  109  qmm  weite,  mit  verdünnter  Schwefelsäure  (specif.  Gew.  1,26) 
gefüllte  gebogene  Glasröhre,  deren  Oefifnungen  in  weiteren,  mit  derselben 
Flüssigkeit  gefüllten  Gefössen  standen,  in  welchen  sich  Platinelektroden 
von  grosser  Oberfläche  (2900  D  mm),  etwa  43  mm  von  den  Röhrenöffnun- 
gen befanden.  Die  Intensität  der  abwechselnd  gerichteten  Inductions- 
ströme,  die  bei  der  grossen  Schnelligkeit  ihrer  Aufeinanderfolge  und  der 
Grösse  der  Elektroden  kaum  eine  Polarisation  der  letzteren  hervorbringen, 
wurde  an  einem  Elektrodynamometer  (s.  d.  Gap.  Elektrodynamik)  gemessen. 
Je  nach  der  Zahl  der  Umdrehungen  des  Magnets  der  Magnetelektrisir- 
maschine (5  bis  80)  wuchs  die  elektromotorische  Kraft  der  Ströme  von 
Vso  his  V«  ^  i^  =  *^®^  elektromotorischen  Kraft  eines  Grove'schen 
Elementes).  Wurde  die  Flüssigkeitssäule  durch  einen  Draht  von  gleichem 
Widerstände  ersetzt,  so  blieb  bei  allen  diesen  elektromotorischen  Kräften 
in  beiden  Fällen  die  Intensität  die  gleiche. 

Bei  Ersetzung  der  verdünnten  Schwefelsäure  durch  Zinkvitriollösung 
nnd  der  Platinplatten  durch  amalgamirte  Zinkplatten  wurden  die  Fehler 
aufgehoben,  die  etwa  noch  durch  die  Polarisation  im  ersten  Versuch  ein- 
treten konnten;  dann  konnte  selbst  ein  Strom  eines  Thermoelementes, 
dessen  elektromotorische  Kraft  nur  V439000  0-  ist,  an  Stelle  der  früher  ver- 
wendeten Ströme  mit  gleichem  Erfolg  verwendet  werden. 


>)  VgL  Beetz,  Pogg.  Ann.  117,  p.  16,  1862*.  —  2)  Hierdurch  sind  die 
früheren  gegentheiligen  Angaben  von  E.  Becquerel  (Arch.  12,  p.  380,  1861*) 
widerleflrt.  —  ')  A.  W.  Beinold  und  A.  W.  Bücker,  Proceed.  Boy.  80c. 
Lond.3l,p.524, 1881*.— *)  F.  Kohlrausch,  Göttinger  Nachr.,  Januarö,  1869, 
P-  !•;  Pogg.  Ann.  138,  p.  280,  370,  1869*. 
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349  Wegen  der  grossen  Wichtigkeit  des  Oh  mischen  Gesetzes  ist  das- 

selbe auch  noch  im  Auftrage  der  British  Association  von  einer  aus  Cl.  Max- 
well, D.  Eyerett,  A.  Schuster  bestehenden  Gommission  and  speciell 
von  G.  ChrystaP)  nach  Vorschlägen  von  01.  Maxwell  geprüft  worden. 
Der  Strom  einer  Säule  S,  Fig.  124,  wird  durch  vier  mit  einander  yer^ 
bundene Drähte ^P,  J?C,  CD,  DA  geleitet,  deren  Contactpunkte  A  und 


C  durch  eine  «Brückenleitung **  verbunden  waren,  in  welche  ein  Galvs- 
nometer  eingeschaltet  war.     Sind  in  dieser  „ Wh eatston ersehen  Draht- 
combination*^  (s.  w.  u.)  die  Widerstände  22  der  vier  Zweige  il^,  BC,  CD, 
DA  unter  einander  gleich,  so  fliesst  durch  CA  kein  Strom.     Wird  jetzt 
der  Zweig  CD  durch  zwei  neben  einander  laufende  Parallelzweige  er- 
setzt, deren  jeder  den  Widerstand  2  i2  besitzt,  so  muss,  wenn  das  Ohm'sche 
Gesetz  richtig  ist,  dasselbe  Verhältniss  fortbestehen.  —  Zur  Ausföhnmg 
dieses  Schemas  waren  fünf  seidenbesponnene  Neusilberdrähte  yon  0,6  mm 
Durchmesser  und  je  30  Ohmad  Widerstand  zusammen  auf  eine  Rolle  ge- 
wunden und  ihre  Enden  mit  dicken  Eupferdrähten  verbunden,  die  alle 
durch  einen  Ring  von  Ebonit  gingen  und  in  einer  Horizontalebene  radial 
verliefen.    Die  zehn  Enden  dieser  ftlnf  in  Fig.  125  schematisch  gezeich- 
neten Kupferdrähte  waren  nach  unten  umgebogen ;  je  zwei  dem  Ende  der 
einen  und  dem  Anfang  der  anderen  Drahtwindung  entsprechende  Drähte 
tauchten  in  einen  von  fünf  im  Kreise  stehenden  Quecksilbemäpfen  (1  bis  5) 
von  Buchsbaumholz,  die  auf  einem  festen  Brett  angebracht  waren.   Kur 
der  eine  (1)  dieser  Quecksilbemäpfe  war  durch  eine  Ebonitplatte  getheilt 
und  dadurch  der  sonst  in  sich  geschlossene  Kreis  sämmtlicher  hinter  ein- 
ander verbundener  Spiralen  unterbrochen.     Neben  dem  durchbrochenen 
Quecksilb^mapf  (1)  und  dem  dritten  (3)  befanden  sich  noch  symmetrisch 
zu  beiden  je  zwei  neben  einander  liegende  Quecksilbemäpfe,  zwischen 
die   zwei  den  ersten  fünf  möglichst  gleiche  Drahtspiralen  VI  und  VII 


^)  Rep.  Br.  Absoc.  1876,  p.  36*. 
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eingetehaltet  waren.     Die  eioen  Enden  derselben  waren  durch  die  ent- 

aprecbenden  Quecksilbemäpfe  mit  eioem  Flatin-Iridiumdraht  BCD,  dem 

„Klesadrabt"  von  etwa  0,075  Ohmad  Einheiten  Wideretand  verbunden. 

Fig.  125. 


Anf  demselben  versobob  eich  mitt«lBt  einer  Holzfassung  (um  tbermoelek- 
trische Erregungen  durch  dieW&rme  der  Hand  zu  vermeiden)  ein  mitdem 
einen  Ende  der  Draht win dangen  eines  Spiegelgalvanometers  &  verbun- 
dener MetAÜcontact  C.  Dia  den  anderen  Enden  der  beiden  Spiralen  ent- 
sprechenden Quecksilbemäpfe  worden  durch  dicke,  unten  amalgamirte 
Bügel  mit  der  dem  Napf  (5)  zugekehrtes  Hälfte  des  Quecksilber uapfes  (1) 
und  dem  Napf  (3)  verbunden.  Diese  Bügel  waren  zugleich  mit  der  Sänle 
S  (l2LecIanchä-Elemente,  Widerstand  13  Ohmad,  elektromotorische 
Kraft  16  Daniell'e)  vereint.  Ein  anderer,  mit  dem  zweiten  Ende  der 
Gilvanometerleitnng  verbundener  SD  gel  verband  Napf  (5)  und  die 
Napf  (2)  sugekebrte  Hälfte  von  Napf  (1).  In  diesem  Fall  bilden  die  Spi- 
ralen zwischen  den  Näpfen  2,  3  und  3,  4,  ebenso  die  Spiralen  zwiachen 
den  Näpfen  4,  5  und  5,  1  zwei  neben  einander  laufende  Leitungen  von 
doppelter  Länge,  die  der  Spirale  zwischen  1,  2  ähnlich,  wie  die  Drähte 
AB  und  AD  in  Fig.  124  gegenabergeetellt  sind.  Die  Drähte  BC  und 
CD  in  dieser  Figur  sind  dann  durch  die  Spiralen  VI  und  TU  und  die 
Abtheilangen  des  Meaadrahtes  ersetzt  Taucht  man  dagegen  das  freie 
Ende  der  Galvanometerleitung  in  Napf  2  und  verbindet  die  nicht  mit 
dem  Messdrabt  in  Terbindung  stehenden  Enden  der  beiden  Spiralen  VI 
ood  Vn  mit  der  mit  Spirale  (1,2)  verbundenen  Hälfte  vonNapf  (1)  und 
mit  Napf  (3),  so  kann  man  auch  die  Widerstände  der  Spiralen  (1,2)  und 
(3,4)  mit  einander  vergleichen.  Dnrch  Drehen  der  die  fünf  Spiralen  ent- 
haltenden Rollen  zwischen  den  Quecksilbernäpfen  kann  man  jede  derselben 
mit  der  benachbarten,  sowie  mit  den  übrigen  vier  je  zu  zwei  parallel  ge- 
uMossenen  vergleichen;  ebenso  durch  Vertauschung  der  die  gleichen  Spi- 
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ralen  VI  und  VII  enthaltenden  Zweige  mittelst  krenzweiser  Schliessung 
die  Correctionen  wegen  mangelnder  Symmetrie  vornehmen.  Die  magne- 
tischen Wirkungen  der  verschiedenen  Theile  der  Leitung  auf  den  Magnet 
des  Galvanometers  wurden  durch  Einschaltung  einer  geeignet  gestellten 
Drahtschleife  in  den  Schliessungskreis  coropensirt. 

Bezeichnet  man  die  Strominten sitat  mit  <7^  den  Widerstand  mit  12, 
die  elektromotorische  Kraft  mit  E^  so  würde  nach  Ohm  E/J  =  i2  sein. 
Nach  einer  Annahme  von  Schuster i)  wäre  es  etwa  möglich,  dass  unab- 
hängig von  der  secundären  Erwärmung  der  Spiralen  durch  den  Strom  eine 
Abweichung  von  diesem  Gesetz  stattfände,  so  dass  E/J=E  —  constJ*^, 
wo  die  Gonstante  positiv  ist  und  dieselbe  mit  einer  geraden  Function 
von  J  zvi  multipliciren  wäre,  da  sonst  einseitige  Leitung  stattfände.  Die 
Beobachtungen  zeigen  in  der  That  Abweichungen  io  dem  entsprechenden 
Sinn;  sie  betragen  aber  nur  V200000  des  Widerstandes  der  einzelnen  Spi- 
ralen und  sind  deshalb. sicher  einer  kleinen  Nebenleitung  zuzuschreiben. 
In  der  That  sanken  sie  noch  viel  weiter,  etwa  auf  Vs  d®^  früheren  Wcr- 
thes,  als  der  getheilte  Quecksilbemapf  (1)  durch  zwei  sorgf^tig  isolirte, 
getrennte  Quecksilbemäpfe  ersetzt  wurde. 

350  Als  eine  viel  genauere  Methode  ist  von  Glerk  Maxwell   die  fol- 

gende vorgeschlagen,  welche  endgültig  von  Ghrystal  ausgeftlhrt  wor- 
den ist: 

In  zwei  Zweige  der  Wheatstone'schen  Brücke  D^und  EF^  Fig.  126, 
sind  zwei  Drahtrollen  von  je  30  Ohmad  Widerstand  eingeschaltet.  Die 
beiden  anderen  Zweige  EA  und  FB  sind  resp.  aus  einem  dünnen  Draht  W 
und  einer  Spirale  von  dickem  Neusilberdraht  H  von  nahe  demselben  Wider- 
stand wie  der  dünne  Draht  und  einem  kleinen  Widerstandskasten  K  ge- 
bildet, um  die  Widerstände  beider  Zweige  nahe  gleich  zu  machen;  die 
Enden  dieser  beiden  Zweige  sind  durch  den  schon  oben  erwähnten  Mess- 
draht A  CB  verbunden,  auf  dem  sich  der  Gontact  C  verschiebt,  der  ebenso 
wie  die  Contactstelle  E  mit  dem  Spiegelgalvanometer  Q  vereint  ist.  Die 
Gontactstellen  D  und  F  der  Brücke  sind  mit  der  Säule  in  Verbindung. 
Hierzu  ist  D  mit  dem  Stiel  P  einer  durch  eine  elektromagnetische  Vor- 
richtung bewegten  Stimmgabel ,  deren  Zinken  in  der  Verticalebene 
schwingen,  F  mit  den  Polen  zweier  Batterien  M  und  N  von  resp.  zwei 
und  vier  D  an  i  eil 'sehen  oder  Grove'schen  Elementen  verbunden.  Die 
anderen  Pole  der  Batterien  sind  mit  zwei  Quecksilbemäpfen  S  und  T  ver- 
eint, deren  Höhe  regulirt  werden  kann  und  über  welchen  an  den  Zinken 
der  Stimmgabel  befestigte,  lanzettförmige  breite  Platinbleche  Q  und  B 
schweben.  Ein  Commutator  gestattet,  die  Stromesrichtung  der  kleineren 
Batterie  umzukehren. 

Nähern  sich  bei  den  Oscillationen  dar  Stimmgabel  ihre  Zinken  ein- 
ander   so  taucht  bei  richtiger  Stellung  der  Quecksilbemäpfe  die  an  der 


1)  Schuster,  Phil.  Mag.  48,  p.  251,  350,  1875*. 


Prüfung  durch  die  British  Association. 


341 


oberen  Zinke  befestigte  Platinspitze  in  den  darunter  befindlichen  Queck- 
silbemapf  und  hebt  sich  die  an  der  unteren  Zinke  befestigte  aus  dem 
ihr  entsprechenden  Napf  hinaus  und  umgekehrt  beim  Auseinanderschwin- 
gen der  Zinken.  So  wird  in  schneller  Aufeinanderfolge  60  Mal  in  der 
Seconde  abwechselnd  der  Strom  der  einen  oder  anderen  Batterie  durch 
die  Drahtcombination  gefährt.  Dass  hierbei  die  Stromkreise  völlig  ge- 
trennt bleiben,  kann  man  constatiren,  wenn  man  statt  der  einen  oder 
anderen  Batterie  ein  Galvanometer  einschaltet.  Indess  wirkt  der  Unter- 
brechungsapparat nur  anfangs  gut,  ehe  sich  das  Quecksilber  zertheilt  hat, 

Fig.  126. 


Zuerst  wurde  der  Gontact  G  der  Brücke  so  verschoben,  dass  der  Strom 
der  einen  oder  der  anderen  Batterie  für  sich  allein  continuirlich  oder  durch 
die  Gabel  unterbrochen  oder  beide  Ströme  altemirend  im  Galvanometer 
keine  Ablenkung  ga^en;  dann  wurde  der  Gontact  möglichst  schnell  um 
6  cm  verschoben  und  die  Ablenkung  notirt,  welche  der  Stromintensität 
nahe  proportional  ist.  Da  die  Widerstände  und  die  elektromotorischen 
Kräfte  der  Batterien  bekannt  sind,  kann  man  annähernd  die  Stromes- 
antheile  bestimmen,  die  je  weilen  hindurchgehen.   Auch  wurde  bei  besseren 
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Versuchen  die  Contactstelle  C  mit  der  Erde,  E  mit  zwei  correspondiren- 
den  Quadranten  eines  T ho mson'schenQoadrantelektrometera  Yerbanden, 
dessen  andere  Quadranten  zur  Erde  abgeleitet  waren.  Die  Ablenkung 
gab  direct  die  elektromotorische  Kraft  e  zwischen  E  und  C,  welche  gleich 
ist  e  ^=  E.qKq  -\-r),  wo  q  der  Gesammtwiderstand  der  nahe  „auf  Null" 
gestellten  Drahtcombination ,  r  der  des  die  Säule  enthaltenden  Zweiges, 
E  die  elektromotorische  Kraft  ^derselben  ist. 

Wurde  nun  die  kleinere  Säule  in  gleichem  oder  entgegengesetztem 
Sinn  wie  die  grössere  abwechselnd  mit  letzterer  mit  der  Drahtcombination 
verbunden,  so  war  doch  die  zur  Reduction  der  Galvanometerablenkung 
auf  Null  erforderliche  Einstellung  des  Contactes  der  Brücke  bei  beiden 
Säulen  vollständig  die  gleiche,  mochte  der  dünne  Draht  ein  Neusilber- 
draht  von  etwa  0,051  mm  Dicke  und  resp.  7,25  oder  4,4  Ohmad  Wider- 
stand,   oder  ein  Platindraht  von   0,042  mm    oder  ein  Eisendraht  von 
0,14  mm  Durchmesser,  die  elektromotorische  Kraft  e  zwischen  D  und  F 
gross  oder  klein  (e=  1,14  bis  2,69)  sein.  Durch  die  schnelle  Aufeinander- 
folge der  stärkeren  und  schwächeren  Ströme  wird  der  Einfluss  der  Ab- 
kühlung auf  den  Widerstand  der  durch  den  Strom  erwärmten  Drähte  so 
gut  wie  aufgehoben.    Unter  diesen  Verhältnissen  lässt  sich  das  Resultat 
der  Versuche  dahin  aussprechen,  dass  wenn  der  Widerstand  eines  Drah- 
tes von  1  qcm  Querschnitt  für  unendlich  schwache  Ströme  eine  bestimmte 
Grösse  (ein  Ohmad)  ist,  sein  Widerstand  für  Ströme,   deren  Intensität 
dem  Durchgange  von  einem  Farad  in  der  Secunde  entspricht,  sich  nicht 
um  den  lO^Hen  Theil  gegen  ersteren  vermindert. 

351  Diese  Bestätigungen  des  Oh  mischen  Gesetzes,  welche  von  Ohm 

selbst  unter  Anwendung  der  Thermosäule,  von  Fe  ebner  mit  Benutzung 
inconstanter  Säulen,  aber  dennoch  durch  die  grosse  Sorgfalt  des  Beob- 
achters mit  voller  Sicherheit  der  Resultate,  von  Pouillet,  Beetz,  Kohl- 
rausch, Chrystal  ausgeführt  wurden,  genügen  neben  vielen  anderen, 
welche  indlrect  bei  Bestimmungen  elektromotorischer  Kräfte  und  Wider- 
stände geliefert  worden  sind,  um  den  Beweis  für  die  Richtigkeit  dessel- 
ben zu  liefern. 

Wenn  auch  durch  secundäre  Aenderungen,  welche  die  elektromoto- 
rische Kraft  und  der  Widerstand  einer  Säule  in  Folge  der  chemischen 
Wirkungen  des  Stromes  selbst  erleidet,  zu  den  Constanten  in  der  0  hm'- 
schen  Formel  neue  Werthe  hinzutreten,  so  kann  dies  ihrer  Richtigkeit 
keinen  Abbruch  thun. 

Aus  der  Ohm' sehen  Forme]  bei  Anwendung  von  n  hinter  einander 
verbundenen  Elementen: 

nE 


1  = 


7iE  +  r 


ist  ersichtlich,  dass,  wenn  ein  bestimmter  Schliessungsbögen  vom  Wider- 
stand r  gegeben  ist,  eine  Vermehrung  der  Anzahl  n  der  Elemente  einer 
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Saale  die  Intensität  des  Stromes  nicht  ins  Unendliche  steigern  kann. 
Denn  da  mit  der  Zunahme  der  Elementenzahl  n  auch  der  Widerstand 
n  B  der  aus  ihnen  auf  gehauten  Säule  proportional  wächst,  so  nähert,  wenn 
bei  wachsendem  n  der  Werth  r  zuletzt  gegen  nB  verschwindet,  die  In- 
tensität sich  immer  mehr  dem  Grenz  werth  nE/nB  =  E/B. 

Ebenso  kann  durch  Vergrösserung  der  Oberfläche  oder  Verbesserung 
der  Leitungsfahigkeit  der  Flüssigkeit  in  einer  gegebenen  Anzahl  Ele- 
mente die  Wirkung  nicht  beliebig  gesteigert  werden ;  denn  zuletzt  ver- 
schwindet der  Widerstand  der  Elemente  gegen  den  äusseren  Widerstand, 
und  die  Intensität  nähert  sich  immer  mehr  dem  Werth  I  =  E/r. 

Femer  ergiebt  die  Formel,  dass,  je  grösser  der  Widerstand  der  Säule 
nR  selbst  ist,  desto  geringer  auch  die  Aenderung  der  Stromintensität 
ist,  wenn  man  ausser  derselben  einen  Widerstand  zu  dem  schon  vorhan- 
denen hinzufügt. 

Es  fragt  sich  nun,  wenn  eine  Anzahl  gleicher  Elemente  gegeben  ist,  352 
wie  dieselben  bei  einer  gegebenen  Leitung  vom  Widerstände  r  zusam- 
men zu  ordnen  seien,  um  das  Maximum  der  Stromintensität  zu  liefern. 

Haben  wir  z.  B.  n  DanielPsche  Elemente,  so  können  wir  sie  ein- 
mal alle  hinter  einander  verbinden,  also  das  Zink  des  ersten  mit  dem 
Kupfer  des  zweiten  u.  s.  w.  Wir  erhalten  dadurch  eine  Säule  von  nf acher 
elektromotorischer  Kraft,  aber  von  grossem  Widerstand.  Ebensowohl 
können  wir  aber  auch  die  Kupferplatten  aller  Elemente  mit  einander  und 
ebenso  die  Zinkplatten  aller  Elemente  mit  einander  verbinden  und  er- 
halten durch  diese  Nebeneinanderordnung  ein  einziges,  nmal  so  grosses 
Element.  Endlich  könnten  wir  je  x  Elemente  neben  einander,  und  jeden 
dieser  Complexe  mit  dem  anderen  hinter  einander  verbinden.  Wir  wol- 
len bestimmen ,  welche  von  diesen  Combinationen  die  wirksamste  ist  ^). 

Wenn  alle  Elemente  neben  einander  verbunden,  also  zu  einem  ver- 
eint sind,  sei  E  die  elektromotorische  Kraft,  B  der  Widerstand  des 
80  gebildeten  grossen  Elementes,  r  der  Widerstand  des  gegebenen 
Schliessungsbogens.  Zerlegen  wir  aber  dieses  grosse  Element  in  m  hin- 
ter einander  verbundene,  so  wird  dadurch  die  elektromotorische  Kraft  die 
m fache,  also  mE,  Der  Widerstand  in  jedem  der  Elemente  ist  aber  auch 
mmal  so  gross,  da  sie  mmal  kleiner  sind  als  das  erste  grosse,  also  mBy 
und  da  jetzt  m  solcher  Elemente  hinter  einander  verbunden  sind,  der 
Widerstand  der  aus  ihnen  gebildeten  Säule  m.tnB,     Die  Intensität  des 

Stromes  ist  demnach: 

_  mE 

^  ~  m^B~+~r ' 

Damit  diese  Intensität,  welche  eine  Function  von  m  ist,  ein  Maximum 
sei,  muss  das  Differential  derselben  nach  m  gleich  Null  sein,  d.  i. : 


^)  Poggendorff,  Pogg.  Ann.  55,  p.  47,  1842*. 
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E(m^E  +  r)  —  2m^BE 


=  0 


oder  r  =  m^B, 

Um  also  das  Maximum  der  Stromintensität  bei  einer 
gegebenen  Metalloberfläche  der  Säule  zu  erhalten,  mnas 
man  die  Säule  so  anordnen,  dass  der  Widerstand  m^E  in 
der  Säule  gleich  ist  dem  Widerstände  r  des  übrigen 
Schliessungskreises  ausserhalb  der  Säule. 

Das  so  erhaltene  Maximum  der  Intensität  ist  dann: 

Ist  also  der  Widerstand  des  Schliessungsbogens  klein,  besteht  der- 
selbe z.  B.  aus  kurzen,  dicken  Drähten,  so  werden  wir  im  Allgemeinen 
die  gegebenen  Elemente  neben  einander  zu  einem  grossen  verbinden; 
ist  der  Widerstand  sehr  gross,  sind  z.  B.  längere  Flüssigkeitssäulen  in 
den  Schliessungskreis  eingeschaltet,  so  werden  wir  sie  hinter  einander 
„zur  Säule"  verbinden^). 

353  Man  bezeichnete  in  früheren  Zeiten  diese  doppelte  Art  der  Anord- 

nung, indem  man  sagte,  man  ordnete  die  Säule,  einmal  um  eine  grössere 
Quantität,  dann  um  eine  grössere  Intensität  des  Stromes  zu  er- 
zeugen. 

Man  ging  hierbei  von  der  Meinung  aus,  dass,  wenn  mit  wachsen- 
der Oberfläche  die  Zahl  der  die  Elektricität  erregenden  Contactstellen 
wüchse,  auch  die  Quantität  der  durch  die  Schliessung  fliessenden  Elek- 
tricität zunähme,  während,  wenn  die  Elemente  hinter  einander  zu  einer 
Säule  yerbunden  wären,  die  Spannung  der  freien  Elektricitäten  an  den 
Enden  derselben,  mithin  die  Intensität  des  durch  ihre  Ausgleichung  er- 
zeugten Stromes  wüchse. 

Durch  die  Aufstellung  des  Ohm'schen  Gesetzes  ist  indess  gezeigt, 
wie  nach  genauen  quantitativen  Gesetzen  die  Intensität  des  Stromes 
ebensowohl  von  dem  Widerstände  des  Schliessungsbogens,   wie  von  der 


^)  Yergl.  auch  Wassmuth  (Maximum  bei  ungleichen  Zahlen  der  je  zu 
einer  Gruppe  vereinten  Elemente),  Carl  Rep.  1879,  p.  536*.  Lettner,  Schlö- 
milch  Zeitschr.  2,  p.  317,  1857*.  Q.  Schmidt,  Graphische  Darstellung  des 
Oh  mischen  Gesetzes.  Leoben,  1864*.  —  Hübsche  für  Unterrichtszwecke  geeig- 
nete graphische  Darstellungen  der  aus  dem  Ohm' sehen  Gesetz  folgenden  Bezie- 
hungen hat  Carey  Foster  (Proceed.  Phys.  Soc.  1,  p.  101,  1874 u.  1875*;  Phil. 
Mag.  [4]  59,  p.  368,  1875*)  gegeben.  —  Verzeichnet  man  z.  B.  die  elektromoto- 
rische Kraft  0  A  auf  der  Ordinatenaxe,  die  Widerstände  O  B  auf  der  Abscissen- 
axe ,  so  ist  tg  ABO  gleich  der  Stromintensität ;  errichtet  man  auf  AB  va.  A  ein 
Loth ,  welches  die  Abscissenaxe  in  C  schneidet ,  so  entspricht  0  C  der  Wärme- 
entwickelung im  Schllessuugskreise.  Entsprechen  die  Abscissen  den  Widerstän- 
den, die  Ordinaten  den  Intensitäten,  so  stellen  die  aus  beiden  gebildeten  Recht- 
ecke die  elektromotorischen  Kräfte  dar  u.  s.  f. 
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Anordnang  der  stromerregenden  Elemente .  abhängt.  —  Es  sollten  des- 
halb jene  älteren ,  durchaus  nicht  scharf  definirten  Bezeichnungen  über- 
haupt nicht  mehr  in  Anwendung  kommen. 


IIL    Vertheilung  der  freien  Elektricität 
im  Schliessungskreise.     Theoretische  Ableitung  des 

Ohm'schen  Gesetzes. 


Durch  das  Ohm' sehe  Gesetz  sind  die  Wirkungen  des  galyanischen  354 
Stromes  zunächst  in  linearen  Leitern  auf  rein  empirischem  Wege  auf 
ihre  einfachsten  Gesetze  zurückgeführt  worden.  —  Es  bleibt  indess  noch 
äbrig  zu  betrachten,  in  welcher  Weise  wirklich  die  Ausgleichung  der  an 
beiden  Polen  der  Säule  aufgehäuften  freien  Elektricitäten  in  ihrem 
Schliessungskreise  vor  sich  geht,  und  welche  Vorstellung  man  sich  von 
den  Beziehungen  zwischen  diesem  Vorgänge  und  der  von  demselben  ab- 
hängigen Intensität  des  Stromes  machen  kann.  —  Den  Ausgangspunkt 
zu  diesen  Betrachtungen  bilden  einige  Versuche  von  Erman^). 

Erman  verband  die  beiden  Pole  einer  vielpaarigen  Säule  durch 
eine  mit  Wasser  getränkte  hänfene  Schnur  oder  eine  2  bis  5  Fuss  lange, 
mit  Wasser  gefüllte  Röhre,  Fig.  127,  welche  an  verschiedenen  Stellen  a, 

6,  c  tubulirt  war.    Er  senkte 
^*        *  nach  einander  in  diese  Oeff- 

^  ^  f  nungen  einen  mit  dem  Knopf 

eines  sehr  empfindlichen  Gold- 
blattelektroskops  verbundenen 
Draht  oder  legte  denselben 
an  die  verschiedenen  Punkte  der  feuchten  Schnur  an.  Dabei  fand  sich 
an  der  Seite  des  positiven  Poles  eine  deutliche  Divergenz  der  Gold- 
blättchen mit  positiver,  am  negativen  Pol  mit  negativer  Elektricität, 
wenn  dieselbe  auch,  namentlich  bei  Einschaltung  kürzerer  Röhren,  klei- 
ner war  als  bei  der  Einschaltung  längerer  Röhren.  Von  den  Polen  gegen 
die  Mitte  der  Schnur  oder  Glasröhre  nahmen  die  elektrischen  Ladungen 
ab,  80  dass  sich  in  der  Mitte  ein  Indifferenzpunkt  zeigte.  —  Wurden  in 
die  Tubuli  der  Röhre  L-förmige  Platindrähte  eingeschoben,  so  entwickelte 
sich  an  ihren  entgegengesetzten  Enden  durch  die  Zersetzung  des  Was- 
sers Sauerstoff  und  Wasserstoff.  Dennoch  zeigte  ein  mit  ihnen  verbun- 
denes Elektroskop  dieselben  Elektricitäten  wie  vorher.  Wird  der  eine 
Pol  der  Säule  durch  einen  guten  Leiter  zur  Erde  abgeleitet,  so  wird  die 
freie  Elektricität  daselbst  zu  Null  reducirt,  die  Spannung  am  anderen 


M  Erman,  GUb.  Ann.  8,  p.  205,  1801*,  10,  p.  1,  1Ö02*. 
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Pole  steigt  nahezu  auf  das  Doppelte,  und  der  ganze  feuchte  Leiter  zeigt 
eine,  von  diesem  Pol*  bis  zum  abgeleiteten  Pole  gleichmässig  abnehmende 
Ladung  mit  der  Elektricität  des  nicht  abgeleiteten  Poles. 

Wurde  das  Wasser  durch  Zusatz  von  Kochsalz  leitender  gemacht, 
so  nahm  die  Divergenz  der  Goldblättchen  des  Elektroskopes  bei  der  Be- 
rührung der  Pole  der  Säule  bald  auf  Null  ab,  so  dass  also  nur  schlechte 
Leiter,  wie  in  dem  angeführten  Beispiele,  eine,  wie  man  sagte,  „unvoll- 
kommene Entladung*'  der  Säule  bewii'ken.  0  h  m  ^)  hat  indess  auch  an 
einem,  300  Fuss  langen  Eisendraht,  der  einen  Becherapparat  von  zwölf 
Plattenpaaren  schloss,  schon  ohne  Anwendung  eines  Condensators  mit 
einem  empfindlichen  Elektroskop  dieselbe  Yertheilung  der  freien  EHek- 
tricitäten,  wie  E  r  m  a  n  in  der  Glasröhre,  beobachtet,  und  ebenso,  jedoch 
nur  mit  Hülfe  eines  Condensators  und  bei  Benutzung  einer  mit  Koch- 
salzlösung geladenen  Säule  von  100  Zink -Kupfer -Plattenpaaren  von 
3  Zoll  Durchmesser  an  einem  die  Säule  schliessenden  Messingdraht  von 
Ve  Linie  Durchmesser  und  300  Fuss  Länge.  Bei  Schliessung  mit  kür- 
zeren Drähten  ist  die  elektrische  Yertheilung  nicht  leicht  zu  beobachten. 

Ganz  ähnliche  Versuche  sind  auch  von  Ritter'), Jäger'), Prechtl^), 
Configliacchi  und  Brugnatelli^)  angestellt  worden. 


355  Die  Resultate  dieser  Beoachtungen  sind  von  Ohm*)  durch  die  fol- 

genden theoretischen  Betrachtungen  weiter  ausgedehnt  worden.  —  In 

Fig.  129. 
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einem  geschlossenen  Kreise  von  Leitern  von  verschiedenem  Widerstände 
sei  nur  eine  elektromotorische  Krafb  an  einer  Stelle  wirksam.  So  seien 
z.  B.  zwei  Glasröhren  g  und  5,  Fig.  128,  bei  a  durch  einen  Pfropf  von 
porösem  Thon  mit  einander  verbunden  und  bei  zh  durch  eine  aus  einer 


')  Ohm,  Pogg.  Ann.  7,  p.  117,  1826*.  ■—  ^)  Ritter,  Gilb.  Ann.  8,  p.  455, 
1801*.  —  8)  Jäger,  Gilb.  Ann.  13,  p.411,  1803*.  —  *)  Prechtl,  Gilb.  Ann.  35, 
p.  28,  1810*.  —  ^)  Configliacchi  und  Brugnatelli,  Gehlen's  Joum.  8,p.344, 
1807*.  —  ö)  Ohm,  Die  galvanische  Kette,  1827*. 
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Zink-  und  Kupferplatte  gebildete  Doppelplatte  geschlossen.  Die  Röhre 
ahs  sei  mit  concentrirterer,  die  Röhre  agk  mit  verdünnterer  Schwefel- 
saure gefüllt,  welche  Säuren  bei  a  kaum  eine  elektromotorische  Thätig- 
keit  gegen  einander  äussern.  Stellen  wir  uns  die  Röhre  in  eine  gerade 
Linie  ZaK,  Fig.  129,  ausgestreckt  dar,  so  ist  die  Oberfläche  des  an  die 
Kupferplatte  k  anliegenden  Endes  der  Säure  mit  negatiyer  Elektricität 
Ton  derselben  Dichtigkeit  geladen,  wie  das  an  die  Zinkplatte  z  anliegende 
Ende  mit  positiver  Elektricität.  Diese  Ladungen ,  die  „elektrischen 
Spannungen**,  stellen  wir  durch  die  gleichen  aber  entgegengesetzten 
Ordinaten  Kx  und  Zt  dar.  —  Auf  den  Röhren  vertheilt  sich  die  freie 
Elektricität,  ähnlich  wie  bei  den  Versuchen  von  Erman.  Ohm  nimmt 
nun  an,  dass  auch  bei  der  Verbindung  zweier  Leiter  die  Differenz  der 
elektrischen  Dichtigkeiten  zweier  um  die  Einheit  der  Länge  yon  ein- 
ander entfernter  Punkte  jedes  einzelnen  Leiters  oder  die  Differenz  „der 
elektroskopischen  Kräfte  dieser  Punkte"  auf  seiner  ganzen  Länge  con- 
stant,  in  den  Terschiedenen  Leitern  aber  den  Widerständen  der  Leiter 
proportional  sei. 

Ohm  bezeichnet  diese  Differenz  mit  dem  Namen  der  Gefälle  der 
Elektricität    Es  folgt  so : 

L  Die  Gefälle  *der  Elektricitäten  in  den  zu  einem 
Schliesssungskreise  verbundenen  Leitern  sind  den  Wider- 
ständen gleicher  Längen  derselben  proportional,  d.  i.  sie 
sind  den  specifischen  Widerständen  der  Leiter  direct, 
ihren  Querschnitten  umgekehrt  proportional. 

Verhalten  sich  in  unserem  Beispiele  die  Widerstände  gleicher  Län- 
gen der  Leiter  Za  und  aK  wie  1:2,  so  gestaltet  sich  die  Vertheilung  der 
elektroskopischen  £j*äfte,  wie  sie  in  Fig.  129  durch  die  Linie  ^ßydaxfpsx 
dargestellt  ist.  Sind  die  Punkte  Z^h^c^d  und  gyf,e,K  auf  den  beiden  Lei- 
tern gleich  weit  von  einander  entfernt ,  so  muss  hß  —  cy  =  cy  —  dÖ 
undef — /(p  =f<p  —  gX  ^^^^^  iind  sich  verhalten: 

}^ß  —  cy  :  es — f(p  =  1:2. 

Die  Verbindungslinien  der  Gipfelpunkte  der  Ordinaten  für  jeden  ein- 
zelnen Leiter  sind  demnach  gerade  Linien. 

Wären  die  elektrischen  Spannungen  Zt  und  KiC  timal  so  gross,  so 
würden  auch  die  Differenzen  bß  —  cy,  es — fq>  nmal  so  gross. 

11.  Die  Gefälle  sind  also  proportional  der  Differenz 
der  elektrischen  Spannungen  zu  beiden  Seiten  der  Er- 
regungsstelle. 

Stellt  man  die  einzelnen  Leiter,  statt  durch  Zeichnung  ihrer  Länge, 
wie  in  unserer  Figur  durch  Za  und  aKy  durch  ihre  reducirten  Längen 
dar  (§.  336) ,  so  wird ,  wenn  sich  die  Widerstände  der  Leiter  wie  1 :  n 
verhalten,  die  Länge  des  Leiters  von  nfachem  Widerstände  nmal  so 
gross.«  Hierdurch  wird  auch  das  Gefalle  in  diesem  verlängerten  Leiter 


348 


Gefälle. 


auf  den  nten  Theil  Yemngert.  Da  es  vorher  nmal  so  gross  war»  als 
in  dem  anderen  Leiter,  so  ist  es  jetzt  dem  Gefälle  in  letzterem  gleich. 
Dann  ist  also  das  GeföUe  auf  allen  yerhundenen,  in  ihrer  reducirten 
Länge  ausgedrückten  Leitern  das  gleiche  und  nur  yon  der  Grösse  der 
elektromotorischen  Differenz  21]  abhängig.  Li  unserer  Zeichnung  ver- 
längert sich  hierbei  der  Leiter  aK  auf  das  Doppelte,  und  Fig.  130  giebt 
nun  die  Vertheüung  der  Elektricitäten  auf  den  Leitern  an.  Die  £nt^ 
femungen  von  Z,  dfxi^it^i  ^^^  giifuCi^K  Bind  einander  gleich. 

Fig.  130. 


Z       dl       c.        b 


Wäre  bei  gleicher  elektrischer  Differenz  2E  =  Z^i  +  JTXi  die  ge- 
sammte  reducirte  Länge  der  Leitung  die  m  fache,  also  in  der  Fig.  130  die 
Linie  ZaiK  mmeX  so  lang,  so  würde  das  Gefälle  an  allen  Orten  mmal 
so  klein  sein. 

III.  Die  Gefälle  sind  also  der  gesämmten  reducirten 
Länge  oder  dem  Gesammtwiderstande  der  Leitung  umge- 
kehrt proportional. 

Fassen  wir  die  in  I,  II,  III  aufgeführten  Sätze  in  eine  Formel  zu- 
sammen, und  bezeichnen  mit  i^  das  Gefalle,  mit  l  die  reducirte  Länge 
der  Schliessung,  so  ist  in  dem  durch  letztere  dargestellten  Schliessongs- 
kreise : 

Die  Differenz  ^  der  elektrischen  Dichtigkeiten  an  zwei  um  die  re- 
ducirte Länge  A  auf  der  Leitung  entfernten  Punkten  ist  demnach : 
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Ist  die  Dichtigkeit  an  einem  Punkt  gegeben  gleich  ti,  so  ist  sie  an  dem 
nm  X  Ton  ihm  entfernten  Punkte: 

«1  =  ±  2Ej  ±  u, 

wo  das  Yorzeichen  von  2Ek/l  wechselt,  je  nachdem  man  in  der  einen 
oder  anderen  Richtung  im  Schliessungskreise  fortschreitet. 

Würde  irgend  ein  Punkt  des  Schliessungskreises,  z.  B.  der  Punkt 
^i9  abg^eleitet,  so  behielte  nichts  destoweniger  die  elektrische  Differenz 
2£  an  den  Punkten  K  und  Z  ihren  Werth,  und  der  Werth  ^  bliebe 
gleichfalls  im  ganzen  Schliessungskreise  ungeändert.  Dann  stellt  die 
Linie  t^gi^  die  Yertheüung  der  elektroskopi sehen  Kräfte  auf  der  Lei- 
tung dar.  Würde  die  eine  Erregerplatte,  z.B.  JT,  abgeleitet,  so  erhielte 
die  Platte  Z  die  ganze  Dichtigkeit  2E  =  Z^g  und  die  Linie  £3 K  ent- 
spräche der  Yertheilung  der  elektroskopischen  Kräfte  in  der  Leitung. 

Je  nachdem  man  daher  einen  dem  positiven  oder  negativen  Pole  der 
Säule  näher  liegenden  Punkt  ihres  Schliessungskreises  ableitet,  kann  ein 
anderer  Punkt  desselben  stärkere  oder  schwächere  Ladungen  mit  nega- 
tiver oder  positiver  Elektricität  erhalten. 

Leitet  man  einen  Punkt,  dessen  elektroskopische  Kraft  in  dem  iso- 
lirten  Schliessungskreise  gleich  u  ist,  nicht  vollständig  ab,  sondern  ver- 
bindet ihn  nur  mit  einem  Leiter  von  der  Oberfläche  0,  dessen  Berührung 
keine  neue  Spannungsdi£Ferenz  hervorruft,  z.  B.  mit  einem  Elektroskop, 
80  werde  dadurch  die  elektroskopische  Kraft  u  auf  den  Werth  Uo  redu- 
cirt.  Entsprechend  muss  an  jedem  anderen  Punkte  des  Schliessungs- 
kreises die  elektroskopische  Kraft  um  u  —  Uq  sich  ändern.  Ist  also  0  der 
ganze  Raum,  auf  welchen  im  Schliessungskreise  die  freie  Elektricität  ver- 
breitet ist ,  so  ist  die  ganze  Aenderung  der  letzteren  o(u  —  t^).  Eine 
eben  so  grosse  Elektricitätsmenge  muss  sich  in  den  Körper  0  verbreitet 
haben.  Ist  die  mittlere  Dichtigkeit  der  Elektricität  auf  diesem  überall 
gleich,  so  beträgt  sie  o{u  —  Uq)/0  und  entspricht  zugleich  der  Dichtig- 
keit Uo  am  Berührungspunkte,  also: 

=  -^(u  —  «0) 
ou 


Ho 


0+0 

Wird  auf  der  Oberfläche  des  berührenden  Körpers  die  Elektricität 
condensirt,  ist  z.  B.  das  Elektroskop  mit  einem  Condensator  von  der  Yer- 
Btärkungszahl  n  verbunden,  so  stellt  derselbe  einen  Körper  von  der  n- 
fachen  Oberfläche  n  0  dar.  Zugleich  wird  die  elektrische  Dichtigkeit  auf 
demselben  nUo  statt  Uq.  Demnach  ist  nun  die  elektroskopische  Kraft 
desselben : 

'  o  +  nO' 


Uoe 
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Je  kleiner  also  die  Oberfläche  0  des  Condensators  im  Yerhältniss  zu  dem 
mit  Elektricität  geladenen  Raum  o  des  Schliessungskreises  ist,  eine  desto 
grössere  Dichtigkeit  besitzt  die  in  ihm  condensirte  Elektricität  im  Yer- 
hältniss zu  der  Dichtigkeit  der  Elektricität  des  berührten  Punktes  Yor 
seiner  Verbindung  mit  dem  Condensator. 


356  Tritt  in  dem  Schliessungskreise  zu  der  Spannungsdifferenz  2EiKk 

und  Ze),  Fig.  131,  an  einem  Punkte  J9  noch  eine  zweite  2 Ei,  die  der 
ersten  gleichgerichtet  sei  und  durch  die  Linien  ppi  und  qqi  dargestellt 
werden  möge,  so  vertheilen  sich  durch  die  Wirkung  dieser  zweiten  elek- 
tromotorischen Kraft  die  elektrischen  Dichtigkeiten  im  Schliessun^skreise 
nach  denselben  Gesetzen,  wie  durch  die  Kraft  2E.  Sie  sind  dann  durch 
die  in  pi  qi  gebrochene  gerade  Linie  rpi  qi  $  dargestellt. 

Indem  sich  an  jeder  Stelle  die  Wirkungen  beider  elektromotorischer 
Kräfte  addiren,  ist  die  Yertheilung  der  Elektricitäten  auf  den  Leitern 
durch  die  gerade  Linie  EPQS  bezeichnet. 

Fig.  131. 


Die  Differenz  der  elektroskopischen  Kräfte  ^i  an  zwei  um  die  Länge 
A  von  einander  entfernten  Punkten  der  Leitung,  welche  nicht  gerade  zu 
beiden  Seiten  des  Punktes  p  liegen ,  an  welchem  die  elektromotorische 
Kraft  2 El  wirkt,  ist  dann: 

Liegen  beide  Punkte  zu  beiden  Seiten  des  Punktes  p,  so  addirt  sich 
zu  dieser  Differenz  noch  die  Differenz  2 Ei,  da  die  Ordinaten  der  die 
Yertheilung  bezeichnenden  Linie,  i^PigS  in  P  und  Q  einen  Sprung  um 
QP  z=  q^pi  machen.    Dann  ist  die  Differenz: 

z^2  =  (2E+2Ei)  j  +  2Ei, 

Ist  allgemein  in  einem  Punkte  der  Leitung,  in  welcher  die  Summe  der 
den  elektromotorischen  Kräften    entsprechenden  Spannungen    gleich  § 
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ist,  die  Dichtigkeit  der  Elektricität  gleich  CT  gegeben,  ist  die  reducirte 
Länge  der  Leitung  gleich  Z,  so  ist  die  elektrische  Dichtigkeit  Ui  an  einem 
nm  die  reducirte  Länge  k  von  jenem  Punkt  entfernten  Punkte,  wenn  die 
Summe  der  zwischen  beiden  Punkten  auftretenden  elektromotorischen 
Spannungen  gleich  e  ist: 

Die  Yon  Ohm  auf  theoretischem  Wege  gefundenen  und  in  älteren  357 
Zeiten  nur  durch  wenig  genügende  Versuche  begründeten  Resultate  sind 
später  durch  die  sorgfaltigen  Unters achungen  von  R.  Kohlrausch  ex- 
perimentell bestätigt  worden. 

Die  Messungen  geschahen  an  einem  Condensator  ^),  welcher  aus  zwei 
kreisrunden  Messingplatten  von  6^/^  Zoll  Durchmesser  bestand.  Die  un- 
tere Gondensatorplatte  war  an  drei,  an  seitlichen  Ständern  befestigten 
Seidenfäden  horizontal  aufgehängt.     Sie  war  an  drei  Stellen  des  Randes 
mit  Laekfimiss  bestrichen ,  und  auf  diesen  Schellack  in  gehöriger  Dicke 
aufgetragen.     Die  obere  Gollectorplatte  war  ebenfalls  an  den  correspon- 
direnden  Stellen  lackirt.  Sie  hing  an  drei  Seidenfäden,  welche  an  einem 
kleinen,    an    einem  verticalen  Stabe  angebrachten  Rahmen  vermittelst 
dreier  Wirbel  befestigt  waren.  Der  Stab  trug  einen  Zeiger,  welcher  sich 
an  einer  Scala  bewegte ,  und  konnte  so  durch  eine  Schnur  mit  der  Gol- 
lectorplatte um  eine  genau  bestimmbare  Höhe  gehoben  und  gesenkt  wer- 
den.   Ein  an  dem  Stabe  befestigter  Querstab,  der  auf  zwei  verticalen 
Stahldrähten  lief,  verhinderte  die  Drehung  der  Gollectorplatte.    In  einer 
bestimmten  Entfernung  über  derselben  befand  sich  ein  an  einer  Lack- 
stange befestigter  Draht,  welcher  mit  einem  Kohl  rausch -Del  Im  an  n'- 
schen  Elektrometer  in  Verbindung  stand,  und  gegen  den  die  Gollector- 
platte beim  Heben  gegenschlug. 

Mit  diesem  Gondensator  wurde  zunächst  die  Proportionalität  zwi- 
schen der  elektromotorischen  Kraft  verschiedener  Säulen  im  geschlosse- 
nen Zustande  und  der  Differenz  der  elektrischen  Spannung  an  ihren 
Polen  während  der  Aufhebung  der  Schliessung  untersucht ').  Durch  einen 
Gyrotrop  konnte  die  Säule  zuerst  durch  einen  Draht  geschlossen  werden, 
der  zugleich  eine  Tangentenbussole  und  einen  Wheatstone' sehen  Rheo- 
staten  (s.  w.  u.)  in  sich  schloss.  Man  bestimmte  nach  der  später  zu  be- 
schreibenden Methode  vonWheatstone  die  elektromotorische  Kraft  der 
Säule,  indem  man  durch  Einschaltung  einer  gemessenen  Länge  vom 
Draht  des  Rheostaten  den  Ausschlag  der  Nadel  der  Bussole  von  50®  auf 
i6^  zurückführte. 

Sodann  hob  man  die  Verbindung  der  Säule  mit  ihrem  Schliessungs- 
kreise auf  und  verband  ihre  Pole  etwa  Vs  Secunde  lang  mit  zwei  isolir- 


1)  B.  KohlrauBch,  Pogg.  Ann.  75,  p.  88,  1848*.  —  *)  R.  Kohlrausch, 
Pogg.  Ann.  75,  p.  220,  1848*. 
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ten  Drähten,  welche  an  die  Gondensatorplatten  angehakt  waren,  und  fugte 
sogleich  wieder  die  Säule  in  ihren  alten  Schliessungskreis  ein. 

Nachher  entfernte  man  die  isolirten  Drähte  von  den  Gondensator- 
platten und  verband  einen  in  die  Erde  yerlaufenden  Kupferdraht  mit  der 
unteren  Condensatorplatte ,  um  die  überflüssige  Bindung  der  Elektricität 
der  oberen  Platte  beim  Abheben  derselben  zu  vermeiden.  Die  obere  Col- 
lectorplatte  wurde  jetzt  an  den  zum  Elektrometer  führenden  Draht  ge- 
bracht, und  die  demselben  zugeführte  Elektricitätsmenge  sowohl  durch 
Ablenkung  seiner  Nadel  bestimmt,  als  durch  die  Drehung  des  sie  tragen- 
den Fadens,  durch  welche  sie  aus  ihrer  abgelenkten  Stellung  in  eine  be- 
stimmte andere  Lage  übergeführt  werden  konnte. 

Die  auf  diese  beiden  Arten  bestimmten  Elektricitätsmengen  (a  und  5), 
welche  der  Dichtigkeit  der  Elektricitäten  an  den  Polen  der  Säule  un- 
mittelbar entsprechen,  sind  in  der  folgenden  Tabelle  mit  den  zugleich 
gemessenen  elektromotorischen  Kräften  der  Elemente  zusammengestellt 
Zur  leichteren  Vergleichung  sind  sowohl  letztere,  als  auch  die*Werthe 
a  und  h  mit  solchen  Factoren  multiplicirt ,  dass  sie  sich  für  das  zuerst 
genannte  Element  als  gleich  ergeben. 

Die  Elemente  waren  alle  aus  zwei  Metallen  und  zwei  oder  drei 
Flüssigkeiten  zusammengesetzt.    So  ergab  sich: 


Klenient 

Elektromoto- 
rische Kraft 

Elektricitätsmengen 

a 

b 

1.  Zink  in  Zinkvitriol;   Platin  in  Sal- 
petersäure von  1,357  Rpecif.  Gew.  . 

2.  Zink  in  Zinkvitriol;   Platin  in  Sal- 
petersäure von  1,213  specif.  Gew.  . 

3.  Zink  in  Ziukvitriol;   Kohle  in  Sal- 
petersäure von  1,213  specif.  Gew.   . 

4.  Zink    in     Zinkvitriol;     Kupfer    in 
Kupfervitriol 

5.  Silber    in   Gyankalium;     Kochsalz; 
Kupfer  in  Kupfervitriol 

Dasselbe  Element,  später 

Basselbe  Element,  noch  später    .    . 

28,22 

28,43 

26,29 

18,83 

14,08 
13,67 
12,35 

28,22 

27,71 

26,15 

18,88 

14,27 
13,94 
12,36 

28,22 

27,75 

26,19 

19,06 

14,29 
13,82 
12,26 

Das  Zink  der  Elemente  1  bis  4  war  unrein  und  nicht  amalgamirt; 
die  Kohle  des  Elementes  3  war  die  zur  Erzeugung  des  galvanischen 
Lichtes  verwendete. 
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Diese  Versuche  beweisen  zur  Genüge  die  Proportionalität  der  Span- 
nungsdififerenz  an  den  Polen  der  geöffneten  Kette  mit  der  elektromoto- 
rischen Kraft  der  geschlossenen  Kette. 

In  einer  zweiten  Versuchsreihe  wurde  die  Vertheilung  der  elektri- 
schen Dichtigkeit  auf  dem  Schliessungskreise  der  geschlossenen  Saüle  be- 
stimmt 1). 

Bei  allen  diesen  Verauchen  wurde  stets  die  untere  Gondensatorplatte 
durch  einen  gleichartigen  Draht  zur  Erde  abgeleitet,  und  zugleich  ein 
Pankt  a  des  Schliessungskreises  mit  diesem  Ableitungsdraht  verbunden. 
Verschiedene  Punkte  hi,  hf  der  Schliessung  wurden  mit  der  oberen  Col- 
lectorplatte  verbunden,  und  die  Elektricität  derselben  an  das  Dell- 
m  an  nasche  Elektrometer  übertragen.  Die  Anzeigen  desselben,  d.  i.  die 
Ladungen  des  Condensators,  müssen  jedesmal  den  elektrischen  Dichtig- 
keiten an  den  Punkten  der  Schliessung  5i,  h%  u.  s.  f.  proportional  'sein. 

Verbindet  man  den  Punkt  a  direct  mit  der  unteren  isolirten  Gon- 
densatorplatte, den  "Punkt  bi,  b^  u.  s.  f.  mit  der  oberen,  so  zeigt  sich  das- 
selbe Verhältniss  zwischen  den  Ladungen  des  Condensators  wie  bei  dem 
oben  beschriebenen  Verfahren,  ein  Beweis,  dass  die  Ableitung  des  Punk- 
tes a  der  geschlossenen  Säule  die  elektrische  Dichtigkeit  in  ihrem  gan- 
zen Umkreise  überall  um  gleich  viel  geändert  hat,  wie  dies  aus  den  Be- 
trachtungen in  §.  354  folgt. 

In  den  Schliessungskreis  wurden  nun  dünne  Drähte  eingefügt,  die 
auf  einen  Rahmen  zwischen  Stecknadeln  in  Form  eines  Zickzacks  ge- 
wunden waren. 

Wurde  eine  Ecke  des  Drahtzickzacks  als  Punkt  a  betrachtet  und 
abgeleitet,  und  wurden  andere  Ecken  b^  &2  &™  Condensator  geprüft,  so 
erwies  sich  ihre  Elektricität  positiv,  wenn  sie  dem  positiven  Pole  der 
Säule  näher  lagen,  negativ,  wenn  sie  dem  negativen  Pole  derselben  näher 
lagen  als  Punkt  a. 

Dabei  stieg  die  Elektricität  der  Punkte  b  proportional  ihrem  Ab- 
stand von  a.  Das  Gefalle  der  elektrischen  Dichtigkeit  war  also  im  gan- 
zen Draht  constant. 

An  einem  aus  zwei  verschieden  dicken  Enden  Silberdraht  zusammen- 
gelötheten  und  im  Zickzack  aufgespannten  Draht  wurde  ein  Punkt  a 
oder  Ol  auf  einem  der  zwei  Enden  abgeleitet,  und  dann  ein  Punkt  b  oder 
bi  auf  denselben  am  Condensator  geprüft.  Die  Punkte  a  und  b ,  Ui  und 
bi  waren  so  gewählt,  dass  ihre  Abstände  ab  und  aibi  gleich  waren.  Die 
Dichtigkeiten  b  und  b\  vethielten  sich  umgekehrt  wie  die  Dicken  der 
Bräbte.  Die  Gefalle  der  Elektricitäten  sind  also  den  Querschnitten  der 
Drähte  umgekehrt  proportional. 

An  einem  ebenso  aus  einem  dickeren  Neusilberdraht  und  dünneren 
Kupferdraht  zusammengelötheten  Zickzack  verhielten  sich  die  Gefälle 
wie  die  Widerstände  der  Drähte,  also  umgekehrt  wie  ihre  Querschnitte 


^)  R.  Kohlrausch,  Pogg.  Ann.  78,  p.  1,  1849*. 
Wiedemann,  Elektricitftt.  I.  23 
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und  direct  wie  ibre  apecifiBcken  WideretAnde.  An  der  Grenzstelle  der 
DrShte  konnte  kein  Sprung  der  elektrischen  Dichtigkeit  beobachtet  utr- 
dan,  da  die  Metalle  derselben,  ebenso  wie  der  zum  Condensator  führende 
Draht,  der  Spannungsreihe  folgen. 

Dasselbe  Resultat  ergab  sieb  bei  Prüfnng  der  elektriBcfaen  Dichtig- 
keit in  den  flüssigen  Leitern.  Zu  diesen  Versuchen  wurde  das  Element 
selbst  aus  einem  langen  Holzkasten  J,  Fig.  132,  gebildet,  der  mitEupfer- 
TitrioUösnng  gefüllt  war,  und  an  dessen  einem  Ende  eine  Kupferplatte 
K  stand,  an  dessen  anderem  Ende  ein  mit  ZinkTitriollösung  gefüllter 
Thoncjlinder  sich  befand,  der  eine  der  Eupferplatte  parallele  Zinkplatte 
Z  enthielt.  Von  zwei  Kupferdrähten  D,  welche  in  die  Knpferritriol- 
lösung  in  verschiedenen  Entfemnngen  an  isolirten  Brettchen  eingesenkt 
waren,  wurde  der  eine  zur  Erde  abgeleitet,  der  andere  mit  der  Coli ector- 
platte  des  Condensators  verbunden.  Es  zeigte  sich  wieder  eine  mit  dem 
Abstand  der  Draht«  proportionale  Zunahme  der  etektrischeo  Sichtigkeit. 
Fig.  132. 


Worden  die  Kupferdräbte  bis  auf  ihr  äuseerstes  Ende  lackirt  und 
nun  in  die  Lösung  eingesenkt,  so  blieb  bei  verschieden  tiefem  Einsenken 
die  Angabe  des  Elektroskopes  dieselbe,  so  dass  man  etwa  vennntheD 
kSnnte,  dasa  für  den  ganzen  Querschnitt  der  Flüssigkeit  dasselbe  Geftll« 
der  elektrischen  Dichtigkeit  stattfinde,  wie  auf  ihrer  Oberfläche. 

Die  auf  der  Oberfläche  der  IHüssigkeit  angehäufte  Elektricität  ksnn 
indes»  durch  die  Lacksohicht  des  Drahtes  hindurch  in  demselben  eine 
nahezu  gleiche  Menge  entgegengesetzter  Elektricität  binden  und  dafür 
•iue  ebenso  grosse  Menge  der  gleichartigen  Elektricität  in  den  Conden- 
sator abergehen. 
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Zahlenwerthe  hat  Kohlrausch  für  die  ehen  angeführten  Sätze 
nicht  angegehen. ' 

fbidlich  wurde  das  ehen  heschriehene  parallelepipedische  Element  358 
durch  einen  dünnen  Zickzackdraht  von  Messing  geschlossen,  dessen  Enden 
in  die  an  die  Zink-  und  Kupferplatte  angesetzten  Quecksilhemäpfe  ein- 
tauchten, und  nun  die  Yertheilung  der  elektrischen  Spannung  im  ganzen 
Umkreise  untersucht. 

Nach  der  in  §.217  angegehenen Methode  konnte  Kohlrausch  die 
Summe  der  elektrischen  Spannungen  der  geschlossenen  Daniel  loschen 
Kette,  „ihre  Triehkraft''  D,  im  Yerhältniss  zu  der  elektroskopischen 
Spannung  Ä  zwischen  zwei  direct  an  einander  gelegten  Kupfer-  und  Zink- 
platten bestimmen;  es  war  Ä  =  4,17;  D  =  8,79. 

Denkt  man  sich  jetzt  die  verschiedenen  Leiter  der  Kette  in  redu- 
cirten  Längen  ausgedrückt,  so  ist  in  allen  einzelnen  Theilen  der  Leitung 
das  Gefalle  der  Elektricitäten  dasselbe,  und  nur  an  den  Stellen  der  elek- 
tromotorischen Erregungen  ändern  sich  die  elektrischen  Dichtigkeiten 
plötzlich.  Wurde  also  ein  Punkt  der  Leitung  abgeleitet,  ein  anderer,  der 
stets  von  dem  ersten  um  eine  bestimmte  reducirte  Länge  entfernt  war, 
am  Condensator  untersucht,  so  musste  sich,  wenigstens  in  den  einzelnen 
Theilen  der  Leitung,  eine  dem  Abstände  der  Punkte  proportionale  La- 
dung des  Condensators  ergeben.    Dasselbe  musste  stattfinden,  wenn  man 
z.  B.  das  Quecksilbemäpfchen  der  Zinkplatte  des  Elementes  durch  einen 
Kupferdraht  ableitete,  und  nun  den  Messingdraht  der  Leitung,  oder  die 
Knpferplatte,  oder  auch  die  KupfervitrioUösung  an  verschiedenen  Punk- 
ten durch  einen  Kupferdraht  mit  dem  Condensator  verband.    Durch  den 
Gontact  der  verschiedenen  im  Schliessungskreise  befindlichen  Körper  mit 
dem  Kupferdraht  wird  dabei  stets  eine  elektromotorische  Kraft  erzeugt, 
die  den  zwischen  seinem  Berührungspunkte  und  dem  die  Zinkplatte  ab- 
leitenden Kupferdraht  in  der  Schliessung  vorhandenen  elektromotorischen 
Kräften  gleich  und  entgegengesetzt  ist. 

Darauf  wurde  der  Leitungswiderstand  des  Messingdrahtes,  des  Ele- 
mentes und  der  KupfervitrioUösung  in  demselben  gemessen,  und  danach 
die  reducirte  Länge  der  ganzen  Schliessung  zu  2  =  1117,5  berechnet. 
Ebenso  wurden  die  reducirten  Längen  A  einzelner  Theile  der  Schliessung, 
Tom  Quecksilbernapf  der  Zinkplatte  an  durch  den  Schliessungsdraht  hin- 
duHih  gerechnet,  bestimmt. 

Die  elektroskopische  Spannung  u  an  den  einzelnen  Punkten  der 
Ijeitung  muss  dann  sein: 

Die  folgende  Tabelle  stellt  einige  der  Art  berechnete  Werthe  u  mit 
den  beobachteten  zusammen.  In  der  ersten  Reihe  derselben  sind  die  auf 
einander  folgenden  untersuchten  Punkte  der  Leitung  angegeben.     Die 

22* 


856 


Gefälle. 


Punkte  cc,  ß,  y  liegen  auf  dem  Messingdrabt,  8  im  Quecksilbemapf  der 
Kupferplatte,  c,  S>  ^»  ^  in  der  Eupfervitriollösung  in  ungefähr  gleichen 
Abständen  von  einander: 


X 

t*  ber. 

M  beob. 

a 

118,5 

0,93 

0,85 

ß 

237 

1,86 

1,85 

y 

355,5 

2,80 

2,69 

s 

474 

3,73 

3,70 

B 

610,3 

4,80 

5,03 

c 

745,3 

5,86 

5,99 

V 

879 

6,91 

6,93 

^ 

1014 

7,98 

7,96 

Diese  Zahlen  beweisen  zur  Genüge  die  Kichtigkeit  der  Oh  mischen 
Formel  für  die  Yertheilung  der  elektrischen  Spannung. 

Bei  anderen  Versuchen  ^)  wurde  das  D  a  n  i  e  1 1 '  sehe  Element  durch 
ein  Galvanometer  und  einen  Rheostaten  geschlossen,  und,  während  die 
totale  reducirte  Länge  l  der  Kette  durch  den  letzteren  geändert  wurde, 
die  Spannung  u  an  einem  Punkte  gemessen,  der  von  der  abgeleiteten 
Zinkplatte  des  Elementes  aus  jenseits  jener  eingeschalteten  Leiter  sich 
befand,  und  von  der  Zinkplatte  um  die  reducirte  Länge  X  abstand.  Es 
ergab  sich : 


^» 

u  :— 

^r 

;i 

l 

V 

ber. 

beob. 

339,7 

467,4 

6,12 

6,20 

136,5 

264,2 

4,35 

4,48 

22,9 

150,6 

1,28 

1,42 

8,1 

135,8 

0,50 

0,58 

3,6 

131,3 

0,22 

0,26 

Hiemach  hat  die  Länge  der  Schliessung  und  die  Intensität  des  Stro- 
mes in  derselben  keinen  Einfluss  auf  die  Spannung  D  an  den  Polen. 

Auch  Branly  hat  vermittelst  des  Quadrantelektrometers  gezeigt,, 
dass  die  Yertheilung  der  Spannung  in  den  theils  metallischen,  theils  elek- 
trolytischen Theilen  der  Leitung,  auch  in  dem  Element  selbst,  welches 


1)  R.  Kohlrausch,  Pogg.  Ann.  79,  p.  183,  1850*. 
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ähnlich  wie  bei  Kohlrausch  construirt  war,  dem  Oh  mischen  Gesetze 
entspricht  ^). 

FOr  schlechte  Leiter  hat  Gaugain')  das  Ohm 'sehe  Gesetz  ge-  359 
prüft.    £in  grösseres  Ladungselektroskop  (vergl.  §.  135),  welches  event. 
noch  mit  der  einen  Belegung  eines  geladenen  Gondensators  verbunden 
war,  dessen  andere  Belegung  zur  Erde  abgeleitet  war,  wurde  durch  den 
einen  oder  den  anderen  von  zwei  gleichen  Baumwollfäden,  und  dann 
durch  beide  hinter  einander  mit  der  Erde  verbunden  und,  nachdem 
sich  ein   constanter  Zustand  der  elektrischen  Yertheilung  in  den  Fäden 
hergestellt  hatte,  die  Zeit  t  der  Verminderung  des  Ausschlages  von  20^ 
bis  17^  bestimmt.    Dieselbe  betrug  bei  den  drei  Versuchen  z.  B.  93,  94, 
183  See.    Blieb  das  Elektroskop  isolirt,  so  verlor  es  die  gleiche  Elektri- 
citätsmenge  Q  in  (T  =)  120  See.     Durch  die  Ableitung  zur  Erde  wird 
also  in  der  Zeiteinheit  dem  Elektroskop  die  Elektricitätsmenge  Q/^ — Q/T 
entzogen,    oder  zum  Verlust  der  Elektricitätsmenge  Q  sind  die  Zeiten 
tT/(T.—  t)  erforderlich,  welche  sich  hiernach  zu  94,2;  95,2;   187,7  er- 
geben.   Die  in  der  Zeiteinheit  durch  die  Fäden  zur  Erde  gehende  Elek- 
tricitätsmenge oder  die  Stromintensität  in  denselben  ist  also  ihrer  Länge 
umgekehrt  proportional.  —  Femer  wurde  das  auf  constanter  Ladung 
erhaltene  Ladungselektroskop  mittelst  eines  einzelnen  Baumwollfadens 
oder  zweier  paralleler  Fäden  von  doppelter  Länge   mit  einem  kleineren 
Entladungselektroskop  verbunden.    Darauf  wurde  bestimmt,  wie  oft  das 
Goldblättchen  an  die  abgeleitete  Metallkugel  des  letzteren  anschlug,  bis 
das  Elektroskop  entladen  war.     In  beiden  Fällen  waren  die  Zahlen  der 
Entladungen  nahezu  gleich.  —  Wurde  das  auf  25^  Ausschlag  geladene  La- 
dongselektroskop  mit  dem  einen  Ende  eines  6  m  langen  Fadens  verbunden, 
das  andere  Ende  desselben  zur  Erde  abgeleitet,  und  ein  zweites,  dem 
ersteren  ganz  gleiches  Elektroskop  an  die  Mitte  des  Fadens  gebracht,  so 
zeigte  es  einen  Ausschlag  von  14®.    Wurde  das  Elektroskop  direct  an  das 
Ladungselektroskop  gelegt,  so  nahm  es  ebenfalls  den  Ausschlag  14®  an. 
Die  Spannung  in  der  Mitte  des  Fadens  ist  also  die  Hälfte  von  der  Span- 
nang  an  der  Elektricitätsquelle.    Dasselbe  ergab  sich,  als  der  Faden  erst 
isolirt  einerseits   mit   dem  Entladungselektroskop  Ä  und  am   anderen 
Ende  mit  dem  Ladungselektroskop  B  verbunden,  und  dann  von  letzte- 
rem losgelöst  wurde.     Die  Zahl  der  Entladungen  des  ersteren  Elektro- 
skopes  Ä  gab  die  Ladung  des  Fadens.    Wurde  nun  der  Faden  erst  eine 
längere  Zeit  isolirt  mit  B  verbunden  und  dann  losgelöst  und  mit  A  ver- 
bunden, so  war  die  Zahl  der  Entladungen  die  doppelte. 

Wurde  das  Ladungselektroskop  durch  den  einen  und  den  anderen 
von  zwei  Fäden  I  und  II  mit  der  Erde  verbunden,  so  betrugen  die  Zei- 
ten,  während  welcher  die  Goldblättchen  des  Elektroskopes  von  20®  auf 


1)  Branly,  Ann.  dePficNorm.  [2]  10,  p.201,  1873*.—  ^)  Gaugain,  Ann. 
de  Chim.  et  de  Phys.  59,  p.  5,  1860*. 
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15<^  sanken,  bei  I  76  See,  bei  II  215  See;  und  als  beide  F&den  neben 
einander  die  Verbindung  des  Elektroskopes  mit  der  Erde  herstellten, 
56,5  See.    Sind  die  Widerstände  der  Fäden  Vi  und  rj,  so  ist  der  Wider- 
stand der  beiden  parallelen  Fäden  ri  r«  /  (ri  +  r j).    Da  sich  die  Abfluss- 
zeiten der  Elektricitäten  wie  die  Widerstände  verhalten,  so  miiss  auch 
56,5  =  72.215/(76  +  215)  (=  56,15)  sein.     Aehnliche  Resultate  er- 
gaben andere  Versuche.  —  Das  Ladungselektroskop  wurde  femer  auf  25° 
geladen,  und  durch  wiederholte  Berührung  mit  einem  Probescheibchen 
die  Ladung  auf  19*^,  15^  und  10^  reducirt.    Die  dazu  erforderliche  Zahl 
der  Berührungen  betrug  34,  23,  62,3  und  diesen  ist  also  die  jedesmalige 
Aenderung  der  Ladung  des  Elektroskopes  proportional.  Jetzt  wurde  das 
Elektroskop  wiederum  auf  25^  geladen,  durch  einen  25  cm  langen  Baum- 
wollfaden mit  der  Erde  verbunden  und  die  Zeiten  beobachtet,  in  denen 
die  Goldblättchen  wieder  die  obigen  Ausschläge  erlangten.    Dieselben 
betrugen  37,6,  25  und  71,3  See,  welche  sich  wie  34:22,6:64,5  verhal- 
ten.   Ebenso  wurde  ein  Elektroskop  A  auf  einen  bestimmten  Ausschlag 
constant  geladen  erhalten,  durch  einen  Faden  mit  dem  Entladungselek- 
troskop  B  verbunden  und  die  Zahl  der  Entladungen  in  einer  gegebenen 
Zeit  bestimmt.   Sodann  wurde  das  Elektroskop  Ä  wiederum  geladen,  mit 
einem  ganz  gleichen  berührt,   so  dass  die  Ladung  auf  die  Hälfte  sank, 
welche  wiederum  constant  erhalten  wurde,  und  dasselbe  nun  durch  zwei 
parallele,   dem  ersten  Faden  gleiche  Fäden  mit  B  verbunden.    Die  Zahl 
seiner  Entladungen  war  in  derselben  Zeit  die  gleiche  wie  vorher.     In 
beiden  Fällen  war  also  eine  gleiche  Elektricitätsmenge  durch  die  Fäden 
gegangen.     Da  der  doppelte  Faden  unter  sonst  gleichen  Umständen  die 
doppelte  Elektricitätsmenge  fortführt,  so  muss  also  in  beiden  Fällen  der 
Elektricitätsfluss  der  Spannung  der  Elektricitätsquelle  proportional  sein.  — 
Wurden  endlich  die  Elektroskope  Ä  und  B  durch  neun  parallele  Fäden 
verbunden,   gleichviel   ob  dieselben  unmittelbar  oder  in  gewissen  Ab- 
ständen neben  einander  lagen,  so  betrug  die  Zahl  der  Entladungen  41,4 
und  42,2  in  3  Minuten.  Ist  also  der  Strom  der  Elektricität  constant  ge- 
worden ,   so  ist  derselbe  dem  Querschnitt  des  Leiters  direct  proportional 
und  von  der  Gestalt  seiner  Oberfläche  unabhängig.  —  Wurden  zwei  Oel- 
säulen,  die  sich  in  halbcylindrischen  Schellackrinnen  befanden,  deren 
Endflächen  mit  Stanniol  belegt  waren,  einerseits  mit  dem  Ladungselek- 
troskop,  andererseits  mit  der  Erde  verbunden,   und  verhielten  sich  die 
Querschnitte  der  Säulen  wie  1:3,  so  betrugen  die  Zeiten ,  bis  der  Aus- 
schlag der  Goldblätter  des  Ladungselektroskopes  von  20®  bis  17®  fiel, 
resp.  88,33  und  30,25  Secunden.     Diese  Zeiten  sind  umgekehrt  propor- 
tional dem  Querschnitt.  —  Eben  dasselbe  ergab  sich  durch  Anwendung 
der  anderen  Beobachtungsmethoden. 

360  Wir  haben  jetzt  die  durch  die  Versuche  von  R.  Eohlrausch  und 

Gaugain  bestätigten  Betrachtungen  von  Ohm  über  die  Bildung  des 
galvanischen  Stromes  zunächst  in  Leitern  von  geringem  Querschnitt,  in 
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sogenannten  linearen  Leitern ,  wie  Drähten  u.  b.  f. ,  den  allgemeinen  Ge- 
setzen der  Elektricitätslehre  entsprechend  strenger  zu  hegründen. 

Sind  Elektricitäten  im  Gleichgewichtszustande  auf  Leitern  vertheilt, 
so  befindet  sich  in  ihnen  keine  freie  Elektricität.  Sind  die  Elektricitäten  in 
den  Leitern,  wie  beim  galvanischen  Strome,-  in  dauernder  Bewegung ,  so 
ist  dies  nicht  von  vornherein  vorauszusetzen.  In  jedem  Falle  indess  muss, 
wenn  sich  die  Potentialfunotion  der  freien  Elektricitäten  auf  die  Punkte 
im  Inneren  der  Leiter  in  irgend  einer  Richtung  N  um  d  V  ändert,  wenn 
wir  um  den  unendlich  kleinen  Werth  d  N  fortschreiten,  die  beschleunigende 
Kraft,  mit  der  die  Einheit  der  Elektricitätsmenge  in  der  Richtung  JV 
fortgetrieben  wird,  daselbst  gleich  —  d  V/dN  sein. 

Die  Yertheilung  der  Potentialfunctionen  in  einem  Schliessungskreise, 
der  aus  linearen  Leitern  besteht,  muss,  abgesehen  von  den  den  Contaotstellen 
zunächst  liegenden  Stellen,  nach  den  gleichen  Gesetzen  stattfinden,  wie  die 
Yertheilung  der  elektroskopischen Kräfte  Ohm's.  Nehmen  wir  zunächst 
an,  dass  auch  in  einem  geschlossenen  Kreise,  durch  den  ein  Strom  fliesst, 
die  elektromotorischen  Kräfte  an  der  Contactstelle  der  heterogenen  Köi*per 
und  mit  ihnen  die  Differenz  Vi —  Va  der  Potentialniveaux  an  beiden  Sei- 
ten der  Contactstelle  die  gleichen  bleiben,  wie  im  offenen  Schliessungs- 
kreise bei  der  statischen  Anordnung  der  Elektricitäten,  so  entspricht,  da 
auch  die  Differenz  der  elektroskopischen  Kräfte  der  elektromotorischen 
Kraft  proportional  ist,  dieselbe  ebenfalls  der  Potentialdifferenz  Vj, —  Va» 
Sodann  ist  in  jedem  Leiter  der  Schliessung,  wenn  wir  irgend  von  einem 
Punkte  desselben  zu  dem  in  der  Entfernung  (2 JV  liegenden  fortschreiten, 
die  relative  Yertheilung  der  freien  Elektricitäten  in  Bezug  auf  denselben 
die  gleiche,  nur  dass  die  Dichtigkeit  der  in  gleicher  Richtung  und  Ent- 
fernung auf  ihn  wirkenden  elektrischen  Massen  in  dem  Yerhältniss  der 
Dichtigkeiten  an  beiden  Punkten  verändert  ist.  Die  Aenderung  des 
Potentials  dV  im  Yerhältniss  zu  der  Entfernung  dN,  d  V/dN  ist  also 
dem  Gefalle  der  elektroskopischen  Kräfte  proportional. 

Nehmen  wir  femer  an ,  dass  in  jeder  Volumeinheit  der  verschiede- 
nen Leiter  in  der  Schliessung  überall  die  gleichen  Quantitäten  positiver 
und  negativer  Elektricität  vorhanden  sind,  so  wird  die  Menge  positiver 
Elektricität,  welche  in  der  Zeiteinheit  durch  jeden  Querschnitt  dw  der- 
selben geführt  wird, 

dV 

wo  k  eine  von  der  Natur  der  einzelnen  Leiter  abhängige,  näher  zu  be- 
stimmende Constante,  ihre  specifische  Leitungsfahigkeit  ist,  und  das 
negative  Yorzeichen  gewählt  ist,  da  sich  die  positive  Elektricität  in 
der  Richtung  der  Abnahme  des  Potentials  bewegt.  Eine  gleiche  Menge 
negativer  Elektricität  fliesst  in  entgegengesetzter  Richtung.  In  den  ver- 
schiedenen Theilen  der  Leitung  ist  der  den  Gefallen  der  elektroskopi- 
schen Kräfte  proportionale  Werth  d  F/dwAT  dem  Querschnitte  dw  der  ein- 
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zelnen  Leiter  und  ihrer  specifischen  Leitungsfälligkeit  k  umgekehrt 
proportional.  Hiernach  fliesst  also  durch  jeden  Querschnitt  der  ganzen 
Leitung,  auch  wenn  sich  dabei  k  und  dto  ändern,  die  gleiche  Elektrici- 
tätsmenge  q. 

Die  Zersetzung  der  zusammengesetzten  Körper  durch  den  galyani- 
schen  Strom,  sowie  seine  Wirkung  auf  die  Magnetnadel  kann  im  All- 
gemeinen nur  Ton  der  Quantität  Elektricität  abhängen,  die  in  jedem 
Moment  in  den  zu  zersetzenden  Körper  eintritt  oder  bei  der  Magnet- 
nadel Yorbeifliesst.  Ist  also  die  Intensität  eines  einfachen,  unverzweig- 
ten Stromes  in  allen  Theilen  seiner  Leitung  dieselbe,  wie  es  die  Erfiah- 
rung  lehrt,  so  muss  in  der  That  durch  alle  Querschnitte  der  Leitung 
in  der  Zeiteinheit  eine  gleiche  Elektricitätsmenge  fliessen.  Dann  kann 
auch  an  keiner  Stelle  der  Leitung  eine  Ansammlung  von  freier  Elektri- 
cität stattfinden. 

Als  Einheit  der  specifischen  Leitungsfähigkeit  k  setzen  wir  hiemach 
diejenige  eines  Körpers,  in  welchem  vermöge  der  Potentialdifferenz 
dV/dN  =  1  durch  den  Querschnitt  Eins  in  der  Zeiteinheit  die  Elektri- 
citätsmenge Eins  geführt  wird. 

Die  Formel  q  =  —  kdto  .  dV/dN  ist  schon  von  Ohm  entwickelt 
worden,  nur  unter  der  nicht  ganz  richtigen  Annahme,  dass  die  freien 
Elektricitäten,  welche  an  verschiedenen  Stellen  der  Oberfläche  der  Leiter 
angehäuft  sind,  sich  mit  gleicher  Dichtigkeit  auch  durch  den  ganzen  Quer- 
schnitt hindurch  verbreiten.  Ist  dann  die  Dichtigkeit  in  einem  Quer- 
schnitt gleich  üy  so  sollte  die  in  der  Zeiteinheit  durch  jeden  Querschnitt 

geführte  Elektricitätsmenge 

du 

sein,  wo  also  nur  die  Dichtigkeit  U  an  Stelle  der  Potentialfunction  F 
gesetzt  worden  war. 

361  Ist  die  reducirte  Länge  des  die  Quelle  der  elektromotorischen  Er- 

regung schliessenden  Leiters  gleich  l,  der  Querschnitt  desselben  constant 
dw,  sind  dieWerthe  der  Potential niveaux  an  seinen  beiden  Enden  gleich 
Vo  und  F{,  so  ist  die  durch  den  ganzen  Leiter  in  der  Zeiteinheit  geführte 

Elektricitätsmenge 

i 

Q=JqdN=  -  kdwiVi-Vol 

0 

und  die  durch  jeden  einzelnen  Querschnitt  fliessende  Elektricitätsmenge 

q  =  kdtv r 2) 

l 

In  den  verschiedenen  Theilen  der  Leitung  ist  hiernach  auf  gleiche 
Längen  l  der  den  Gefällen  daselbst  proportionale  Werth  Fi  —  Vq  pro- 
portional dem  Leitungs widerstand  der  Drähte. 
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Diese  Formel  entspricht  völlig  [dem  Ohm'  sehen  Gesetze ,  welches 
die  Beziehung  der  Intensität  I  zur  elektromotorischen  Kraft  E  und  dem 
Leitungsyermögen  iC  =  kdw/l  der  Schliessung  durch  die  Formel 

I=KE  =  ^-^-E 3) 

hinstellt.    In  der  Formel  2)  ist  Vq  —  Vi  der  an  den  Enden  der  Leitung 
wirksamen  elektromotorischen  Kraft  gleich,  so  dass  also 

I=q 

und  die  Intensität  des  Stromes  gleich  der  in  der  Zeiteinheit  durch  jeden 
Querschnitt  der  Leitung  geführten  Elektricitätsmenge  ist. 

In  welcher  Weise  die  Bewegung  der  heiden  Elektricitäten  in  den  362 
Leitern  vor  sich  geht,  werden  wir  erst  am  Schlüsse  des  Werkes  zu  he- 
trachten  hahen.  Folgen  wir  der  Analogie  des  Verhaltens  der  durch  den 
Strom  zersetzharen  Körper,  z.  B.  der  Erregerflüssigkeit  in  der  Kette, 
so  würden  wir  vorläufig  annehmen  können,  dass  durch  die  Kraft  dV/dN 
in  jedem  Molecül  der  Körper  die  heiden  entgegengesetzten  Elektricitäten 
getrennt  und  mit  einer  dem  Werth  Ä;.<i  F/d^  proportionalen  Geschwin- 
digkeit nach  entgegengesetzten  Richtungen  getriehen  würden,  um  sich 
auf  ihren  Wegen  mit  den  ihnen  entgegenkommenden  entgegengesetzten 
Elektricitäten  der  henachharten  Molecüle  zu  vereinen.  In  den  zersetz- 
baren Körpern  würde  diese  Bewegung  der  Elektricitäten  mit  einer  Be- 
wegung der  sie  enthaltenden  Bestandtheile  ihrer  Körper  verbunden  sein. 
Es  würden  so  in  den  Leitern  abwechselnd  entgegengerichtete  Ströme 
positiver  und  negativer  Elektricitätsmengen  +  q  fliessen.  —  Nach  ande- 
ren Annahmen  würden  indess  durch  die  beschleunigenden  Kräfte  zwei 
neben  einander  laufende,  entgegengesetzt  gerichtete  Ströme  erzeugt  wer- 
den, deren  jeder  in  der  Zeiteinheit  durch  alle  Querschnitte  die  Elektri- 
citätsmenge +  Yj  q  mit  sich  fortführte. 

Da  die  Elektricitätsbewegung  durch  eine  andauernde  beschleunigende 
Kraft  bewirkt  wird,  müsste  sie  sich  ins  Unendliche  steigern,  wenn  der 
Zuwachs  an  Geschwindigkeit  nicht,  ähnlich  wie  bei  der  Keibung,  auf 
irgend  eine  Weise  compensirt  würde.  Dies  geschieht  im  Allgemeinen 
durch  die  Erwärmung  der  Leiter,  resp.  durch  die  chemischen  Wirkun- 
gen des  Stromes,  welche  der  bei  der  Erzeugung  desselben  geleisteten 
Arbeit  äquivalent  sind. 


IV.    Stromverzweigung  in  linearen  Leitern. 

Wird  der  Stromkreis  einer  galvanischen  Säule  ZK  nicht  durch  eine  363 
einfache  Leitung  gebildet,  sondern  ist  die  Leitung  verzweigt,  wie  z.  B. 
b  Fig.  133  (a.  f.  S.),  so  lassen  sich  die  Intensitäten  des  Stromes  in  jedem 
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einzelnen  Theile  der  Schliessung  aus  dem  0 h  m  'sehen  Gesetze.  Dies  ist  auch 
dann  noch  möglich,  wenn  nicht  nur  eine,  sondern  mehrere  elektromoto- 
rische Kräfte  in  den  yerschiedenen  Zweigen  wirksam  sind.  Dieses  Pro- 
blem ist  schon  früher  für  specielle  Fälle  von  0  h  m  ^),  P  o  u  i  1 1  e  t  *),  später 
von  Poggendorff)  und  W.  Weber*)  und  zuletzt  in  ganzer  Allge- 
meinheit von  Kirchhoff*)  gelöst  worden. 


Fig.  133. 


Fig.     134. 


Fig.   136. 


AM 


Wir  wollen  die  Leiter  zunächst  als  linear  annehmen,  und  da,  wo 
Leiter  von  anderer  Gestalt  in  die  Leitung  eingeschlossen  sind,  dieselben 
durch  lineare  Leiter  von  gleichem  Widerstand  ersetzt  denken. 

Trifft  in  dem  Punkte  c,  Fig.  134,  eine  Anzahl  Drähte,  aiC^o^^i^h^ 
zusammen ,  und  fliesst  durch  die  einen  Ui  % . . .  der  galvanische  Strom 
zum  Punkt  c  hin,  durch  die  anderen  &|  &.j . . .  yon  demselben  fort,  so  muss 
die  Summe  der  Intensitäten  sämmtlicher  Ströme  in  den  einzelnen 
Drähten  : 

lal    +   ia,    +    .  ..  /m    +    762  =  -2;/  =  0 D 

sein.  Hierbei  sind  die  Intensitäten  derjenigen  Ströme,  welche  vom 
Punkte  c  fortfliessen,  mit  entgegengesetztem  Vorzeichen  zu  nehmen,  wie 
die  der  zu  ihm  hinfliessenden  Ströme.  Würde  diese  Summe  nicht  Null 
sein,  so  fände  an  ^em  Punkt  c  eine  Anhäufung  von  Elektricität  statt. 
Gl.  I  nennt  man  auch  die  Continuitätsgleichung^). 

Ist  femer  in  einem  geschlossenen  Kreise  von  Leitern  A,  By  C., 
Fig.  135,  an  deren  Berührungsstellen  elektromotorische  Kräfte  Sas^ 
Ebc  u.  s.  f.  thätig  sind,  der  Widerstand  der  einzelnen  Leiter  gleich  fai 
r^,  fc,  bezeichnen  wir  die  Potentiale  der  freien  Elektricitäten  auf  das 
Innere  an  beiden  Enden  jedes  Leiters  mit  Va  und  Vay  Vb  und  r»  u.  s.  U 
und  ist  die  Intensität  des,  jeden  einzelnen  Leiter  durchfliessenden  Stromes 
gleich  Tai  hl  Z?.-.»  so  ist  la '=^  {Va  —  t'a)/r,  oder: 


1)  Ohm,  vgl.  §.  344*.  —  «)  Pouillet,  vgl.  §.346*.  —  »)  Poggendorff, 
Pogg.  Ann.  54,  p.  172,  1841*;  55,  p.  158  u.  511,  1842*.  —  *)  "Weber,  Pogg. 
Ann.  67,  p.  273,  1846*.  Auch  Henrici,  Pogg.  Ann.  53,  p.  279,  1841*.  — 
^)  Kirchhoff,  Pogg.  Ann.  64,  p.  512,  1845*;  72,  p.  497,  1847*;  u.  75,  p.  189, 
1848*.  —  •)  Maxwell,  Treatise  1,  p.  399*  u.  a.  a.  O. 
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ebenso  rilb  =  Vb  —  vj, 

fr  L     =-    Vr     V, 


e  -»c    ^  c  "c 


oder  beim  Addiren  £rl  =  F«  —  f^a  -\-  Vb  -\-  v^  -[-  Ve  —  t^c« 

DieWerthe  Vb  —  t?«,  Vc  —  Vb  sii^d  den  elektromotorischen  Kräften 
Eabj  Ebc  •  •  •  gleich,  so  dass  wir  in  dem  geschlossenen  Kreise  haben  : 

£rl=  £E 2) 

Die  Intensitäten  sind  auch  hier  alle  nach  derselben  Richtung  fort- 
schreitend als  positiy  gezählt.  Diese  Gleichung  ist  die  Leitungs- 
gleiobung.  Man  bezeichnet  die  Formeln  1)  und  2)  mit  dem  Namen 
des  Kirchhoff'schen  Gesetzes. 

BosschaO  ^A^  zu  diesen  Theoremen  einige  Zusätze  gegeben.  364 

1)  Ist  in  einem  System  von  linearen  Leitern,  welches  beliebige  elek- 
tromotorische Kräfte  enthält,  in  einem  derselben  A  die  Intensität  des 
Stromes  Null,  so  kann  man  ihn  und  die  etwa  darin  befindliche  elektro- 
motorische Kraft  ohne  Aenderung  der  Intensität  der  Ströme  in  den 
übrigen  Leitern  fortnehmen. 

2)  Ist  in  jenem  Leiter  Ä  keine  elektromotorische  Kraft  enthalten, 
so  kann  man  auch  seine  Endpunkte  m  und  n  direct  mit  einander  verbin- 
den. Ist  eine  elektromotorische  Kraft  in  ihm  vorhanden,  so  muss  man 
hierbei  eine  ihr  gleiche  und  gleichgerichtete  Kraft  in  allen  in  m  oder 
in  n  endigenden  Leitern  anbringen. 

3)  Befinden  sich  in  einem  System  von  linearen  Leitern  zwei  Leiter 
a  und  bj  so  dass  eine  in  a  befindliche  elektromotorische  Kraft  in  h  keinen 
Strom  erzeugt,  so  kann  man,  ohne  die  Intensität  in  h  zu  ändern,  Leiter 
a  durchschneiden,  und  ebenso,  ohne  die  Intensität  in  a  zu  ändern,  Leiter 
h  durchschneiden.  Auch  kann  man  die  Endpunkte  des  durchschnittenen 
Leiters  direct  vereinen. 

Diese  Sätze  sind  ohne  Schwierigkeit  aus  den  Kirch  hoff  ^schen  For- 
meln abzuleiten.  Sie  sind  oft  sehr  bequem,  um  in  verzweigten  Leitungen 
die  Intensität  des  Stromes  in  den  verschiedenen  Zweigen  zu  bestimmen. 

Wir  wollen  von  der  Anwendung  der  Kirchhoff 'sehen  Formeln  365 
einige  für  die  Praxis  wichtige  Beispiele  geben. 

Durch  die  elektromotorische  Kraft  E  möge  ein  Strom  von  der  Inten- 
sität Ii  in  dem  Draht  Eah,  Fig.  136  a.  f.  S.,  erzeugt  werden,  welcher 
eich  bei  h  in  die  zwei  Drähte  hcd  und  hed  theilt,  um  bei  d  wieder  in 
den  zur  Stelle  der  elektromotorischen  Erregung  E  führenden  Draht  d/E 
zu  treten.    Es  sei : 


')Bo88Cha,  Pogg.  Ann.  104,  p.  460,  1858*. 
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die  Intensität  des  Stromes  im  Draht  baEfd  =  Ji, 

der  Widerstand  dieses  Zweiges  der  Leitung  =  r^, 

die  Intensität  im  Draht  hcd  =  I3, 

.  der  Widerstand  dieses  Drahtes  =  rj, 

die  Intensität  im  Draht  hed  =-^39 

der  Widerstand  dieses  Drahtes  =  ^3. 

In  dem  Kreise  hcde  ist  keine  elektromotorische  Kraft  thätig,  folg- 
lich musB  nach  Formel  2)  §.  363: 

iirj  —  Jjr,  =  0 l) 

sein.     Die  Intensitäten  der  Ströme  in  diesen  beiden  parallelen  Zweigen 
verhalten  sich  also  umgekehrt  wie  ihre  Widerstände. 


Es  ist  femer  nach  derselben  Formel: 


Im  Kreise  Eabcd/E 
„        „      EabedfE 
und  nach  Formel  1)  §.  363: 


2) 
3) 
4) 


/it*x  T"  ^a*"»  =  E    .     .     .  » 

J^i^i  '{'  ^if^  =^  E    .     ,     .  . 

ii  —  Xjj  —  X3  ^=  0     .      .     .  . 

Substituirt  man  die  Werthe  I^  und  J3  aus  2)  und  3)  in  4),  so  er- 
hält man: 


Ji  = 


Beim  Einsetzen  dieses  Werthes  in  2)  und  3)  er 
giebt  sich: 

Er:, 


5) 


/»  = 


J.  = 


Er^ 


e) 


7) 


Addiren  wir  die  Intensitäten  I^  und  Js,  so  erhalten  wir  die  Inten- 
sität Ii, 

Die  Summe  der  Intensitäten  in  den  parallelen  Zweigen  des  ver- 
zweigten Theiles  des  Schliessungskreises  ist  demnach  gleich  der  Inten- 
sität des  Stromes  im  un verzweigten  Theile  desselben. 

Der  Widerstand  des  gesammten  Schliessungskreises  W  ergiebt  sich 
aus  der  Formel  5)  für  Ji : 


W 


ii  ^2  -I-  rs  rj  -\-  rs 


Subtrahirt  man  hiervon  den  Widerstand  ri  des  unverzweigten  Thei- 
les der  Schliessung,  so  ergiebt  sich  der  Widerstand  r(i-\-i)  der  beiden 
parallelen  Zweige  bcd  und  bed  zusammen: 


^(2+S)  — 


ya»'3 
r$  +  r. 


8) 
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Aehnliclie  Resultate,  wie  für  zwei  parallele  Zweige  eines  Schliessungs- 
kreises erhält  man  für  drei  paralleleLeiter,  deren  Widerstände 
rs,  rs  und  r^  seien.    Ihr  Gesammtwiderstand  ist  dann : 

Man  erhält  diesen  Werth,  indem  man  den  Widerstand  f(2-f-3)  zweier 
der  parallelen  Zweige,  deren  Widerstände  r^  und  r^  sind,  nach  Formel  8) 
berechnet  und  denselhen  zugleich  mit  dem  Widerstand  des  dritten  Lei- 
ters r4  in  dieselbe  Formel  einführt. 

Die  Formel  8  ist  vielfach  geprüft  worden,  neuerdings  noch  von 
R.  L  e  n  z  ^)  für  die  Theilung  des  Stromes  zwischen  zersetzbaren  Leitern, 
Losungen  von  Zink  und  Kupfervitriol  und  von  salpetersaurem  Silber  und 
Kupfer,  wobei  die  Stromstärken  in  den  neben  einander  geschalteten  Lö- 
sungen aus  der  Menge  der  an  ihren  negativen  Elektroden  abgeschiedenen 
Metalle  berechnet,  die  Widerstände  derselben  aber  vorher  besonders 
durch  die  Wheatstone'sche  Drahtcombination  bestimmt  wurden. 

Die  Formel  8)  ist  schon  von  Ohm  aufgestellt,  und  von  ihm  und 
Fechner  durch  Experimente  bestätigt  worden  (siehe  §.  344  und  345). 

Femer  sei  in  einem  Zweige  der  Schliessung  aEd  (Fig.  137  a.  f.  S.)  die  366 
elektromotorische  Krafb  E  thätig,  und  in  a  und  d  theile  sich  die  Leitung 
in  die  Zweige  ahd  und  acdy  die  durch  einen  Draht  5c,  die  Brücke, 
verbunden  sind.     Die  Intensität  und  der  Widerstand  des  Stromes  seien 

in  Zweig: 
ah  ^=  ii  und  ri  5cf  =  tj  und  rj, 

ac  =^  i^  und  r^  cd  =  ii  und  r^, 

'  hc  =  i  und  r  aEd  =  I  und  R. 

Nun  hat  man  nach  den  Kirchhof  fischen  Formeln: 

in  a  und  d:     J  =  t|  -|-  «3  =  i,  -|-  Ui 
in  6:  t  =  f ^  —  tg. 

Im  Kreis  ahc 


7i 


tr  =  «ara  —  tifi, 
ir  =  i^r^  —  ur^^ 
JE  +  «3^8  +  HU- 

Hieraus  folgt  die  Intensität  des  Stromes  in  der  Brücke  nach  Elimi- 
nation von  i{,  ti,  t),  «3,  f4 : 


chd 


„  Eacd 


•     •     •     •     x^ 


(n  +  rz)(r^  +  u)  +  r(ri  +  r2  +  n  +  u) 
oder,  wenn  auch  noch  I  eliminirt  wird : 

•    

*)  R.  Lenz,  Bullet,  de  St.  Petersb.  10,  p.  1,  1876*. 
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Der  Strom  in  der  Brücke  i  wird  um  so  intensiver,  je  grosser  die 
Differenz  r^r^  —  ^lU,  je  kleiner  der  Widerstand  der  Brücke  r  und  je 
grösser  die  Intensität  J,  d.  b.  je  kleiner  ausser  den  in  der  Yerzweigung 
befindlichen  Widerständen  der  Widerstand  R  ist. 

Die  für  die  verschiedenen  Zweige 
der  Leitung  berechneten  Intensi- 
täten stimmen  nach  Versuchen  von 
Weber  und  Poggendorff  mit 
der  Erfahrung  völlig  überein. 

Soll  der  Strom  in  der  Brücke 
verschwinden,  so  muss 

r^rf  —  Ti r^ oder rj  :rj  =  ri:u    2) 

sein.  Dies  folgt  auch  unmittelbar 
daraus,  dass  bei  diesem  Yerhältniss 
die  von  a  bis  d  in  ahd  und  acd 
sich  gleichmässig  ändernden  Pöten- 
tialwerthe  in  5  und  c  einander  gleich 

sind,  also  durch  einen  diese  Punkte  verbindenden  Draht  bc  kein  Strom 

fliessen  kann. 


367  Ein  anderes  Beispiel  ist  die  Verbindung  zweier  Ketten  ZiKi  und 

Z^K^   (Figur   138)    durch  zwei   Drähte  ZiBZ^    und  KiCKi^   welche 

wiederum    durch  einen  Draht  BC 


Fig.  138. 


mit  einander  verbunden  sind.  Die 
elektromotorischen  Kräfte  der  bei- 
den Ketten  seien  Ei  und  E^j  die 
Widerstände  der  Zweige  BZiKi  C, 
BZ^K^C  gleich  ri  und  fj,  der 
Widerstand  des  Zweiges  B  C  sei  r, 
die  Intensität  der  Ströme  in  den 
drei  Zweigen  sei  J^^  I^  und  /.  Dann 
ist  in  den  Kreisen  Zi  Ki  CB  und 
Z^  K^  CB 


und  im  Punkte  B 
Hieraus  folgt; 


Ei  =  Ir  +  I^rj, 


1)  Sind  zuerst  die  Elemente  ZiKi  und  Z^K^  einander  gleich  und 
so  gestellt,  dass  z.  B.  Zy  und  Z^  Zinkplatten,  Ki  und  K^  Kupferplatten 
in  verdünnter  Schwefelsäure  sind,  also  die  Elemente  durch  den  Draht 
B  C  neben  einander  verbunden  sind,  so  ist  Ei  =  JE?|,  also 
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1= ^ 1) 


Ti  +  r» 


riU 


ist  aber  der  Widerstand  der  neben  einander  gestellten  Elemente 
n  +  r, 

7jiK\  and  Z^K^  mit  ihren  unveränderlich  gedachten  Verbindungen 
ZiB,  BZ^^  KiCy  CK^  mit  dem  Schliessungsdraht  BC]  so  dass,  wie 
§.  345  erwähnt  wurde,  zwei  neben  einander  verbundene  Elemente  wie  ein 
einzelnes  von  derselben  elektromotorischen  Kraft  E^  aber  von  kleinerem 
Widerstand  wirken.    Ist  ri  =  fj,  so  folgt: 


'+* 


Die  beiden  neben  einander  gestellten  gleichen  Elemente  wirken  also 
wie  ein  solches  von  gleicher  elektromotorischer  Kraft,  aber  von  halbem 
Widerstand.  Dasselbe  lässt  sich  leicht  ebenso  von  n  neben  einander  ge- 
stellten Elementen  beweisen.  Denken  wir  uns  die  Elemente  unmittelbar 
an  einander  gefügt,  so  dass  die  Platten  des  einen  als  Fortsetzung  derer 
des  anderen  dienen,  so  bilden  sie  ein  nmal  so  grosses  Element,  welches 
also  auch  nur,  wie  bekannt,  dieselbe  elektromotorische  Kraft,  aber  das 
fitel  des  Widerstandes  hat,  wie  ein  einfaches  Element. 

Sind  die  Elemente  ZiKi  und  BBi  wie  vorher  so  gestellt,  dass  ihre 
Ströme  im  Kreise  Zi  jS\  CK^  Z^  B  einander  entgegen  wirken  und  berech- 
nen wir  die  Intensität  I^  in  dem  Zweige  BZiKi  C,  so  ist' 

E,r  -  E,(r  +  r,) 

Ja     -— 


rri  +  Tir^  +  r^r 


Verändern  wir  den  Widerstand  r  des  Zweiges  BC  ao  lange ,  bis  in 
dem  Zweige  BZiKi  C  kein  Strom  fliesst,  also  J2  =  0  ist,  so  ist : 

r  -\-  ri 

2)  Die  Elemente  ZiK^  und  Z^K^  seien  so  gestellt,  dass  ihre  Ströme 
in  dem  Kreise  ZiKiC  sich  addiren.  Wir  setzen  dann  statt  E^  den 
Werth  —  £(2).  Aendern  wir  den  Widerstand  Ti  so  ab,  dass  in  dem 
Zweige  B  C  kein  Strom  fliesst,  also 

1=0 
ist,  so  folgt: 

-£"(2)  =  El  ,  —■ 3) 


3G8 
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V.  Stromverzweigung  in  körperlichen  Leitern. 

368  Unsere  bisherigen  Betrachtungen  bezogen  sich  auf  Ströme ,  welche 

einfache  oder  verzweigte  lineare  Leiter  durchfliessen ,  deren  Querschnitt 
in  ihrer  ganzen  Länge  constant  ist.  Wir  haben  dabei  stets  angenom- 
men, dass  durch  den  ganzen  Querschnitt  der  Leiter  hindurch  die  In- 
tensität der  Ströme  dieselbe  ist,  und  dass,  wenn  z.  B.  aus  einem  dün- 
neren Leiter,  einem  Draht,  der  Strom  in  einen  Leiter  von  grösserem 
Querschnitt  eintritt,  gleich  von  der  Eintrittsstelle  an  der  Strom  in  dem 
dickeren  Leiter  sich  durch  den  ganzen  Querschnitt  hindurch  verbreitet, 
was  nicht  ganz  gerechtfertigt  ist  (s.  d.  Cap.  „Widerstandsbestimmungen*'). 
Bleibt  der  Querschnitt  der  Leiter  nicht  constant,  so  verbreitet  sich 
der  galvanische  Strom  in  verschiedenen  Th eilen  derselben  mit  verschie- 
dener Intensität  je  nach  dem  Verhalt- 
niss  und  der  Natur  des  Weges,  den 
er  in  jeder  Richtung  zu  durchfliessen 
hat.  Der  Widerstand  eines  solchen  Lei- 
ters von  variablem  Querschnitt  und  die 
Yertheilung  des  Stromes  in  demselben 
kann  durch  Rechnung  bestimmt  werden. 
Wir  wollen  zuerst  einige  einfache 
Beispiele  hiervon  angeben,  in  denen 
die  Rechnung  ohne  Weiteres  auszu- 
führen ist.  Zwei  kreisförmige  concen- 
trische  Leiter  Ä  und  B,  Fig.  139,  vom 
Radius  r  und  R  seien  in  einer  Flüssig- 
keit von  dem  specifischen  Widerstände 
y  aufgestellt,  ähnlich  wie  z.  B.  die  Kupfer-  und  Zinkcylinder  der  Da- 
niel T  sehen  Kette.  Es  sei  der  Widerstand  der  Flüssigkeitsschicht  zwischen 
beiden  Leitern  A  und  B  zu  bestimmen  ^). 

Der  Widerstand  to  einer  im  Abstand  Q  vom  Mittelpunkt  0  entfern- 
ten kreisförmigen  Schicht  CO  der  Lösung  von  der  Dicke  dp  ist  pro- 
portional ihrer  Dicke  dg  und  umgekehrt  proportional  ihrem  Umfang 
2qx,  also: 

dg 


w  •=  y 


2Qn 


Der  Gesammtwiderstand  W  der  Flüssigkeit  zwischen  A  und  B  ist 
demnach : 


^}  üeber  den  Widerstand  in  Bäumen  zwischen  zwei  excentrisch  gestellten 
Cylinderflächen  mit  parallelen  Axen  s.  W.  B  lavier,  J.dePhy8.3,  p.  115,  1874*. 
Die  Formeln  entsprechen  den  §.  123  erwähnten. 
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2,nJ    q         %n     ^  r  ' 

r 

Der  Widerstand  ist  also  nur  von  dem  Verhältniss  der  Radien  bei- 
der kreisförmiger  Leiter,  nicht  von  ihrer  wirklichen  Entfernung  abhängig. 

Dieses  Resultat  ist  experimentell  von  Saweljew*)  bestätigt  worden. 

Ferner  seien  zwei  kreisförmige  Platten  Ä  und  B,  Fig.  140,  von  den 
Radien  r  und  R  in  einer  Flüssigkeit  vom  specifisphen  Widerstände  y  im  Ab- 


Pig.  UO, 


stand  (?  einander  gegenüber  ge- 
stellt, 80  dass  die  Verbindungs- 
linie ihrer  Mittelpunkte  o  0  auf 
beiden  senkrecht  steht.  Der 
Strom  verzweige  sich  nicht 
ausserhalb  des  Kegelmantels, 
welcher  durch  die  Umfange  der 
beiden  Kreisscheiben  gelegt 
ist.  Die  Spitze  dieses  Kegels 
liege  im  Punkte  C,  Der  Abstand  Co  sei  gleich  a.  Ein  Kreisschnitt  der 
Flüssigkeit  DF,  im  Abstand  CD  =  a  -{-  6  von  C,  hat  den  Radius: 


a 


r,  also  die  Oberfläche 


m' 


r^Ä. 


Ist  die  Dicke  dieses  Kreisscbnittes  da,  so  ist  sein  Widerstand  w: 

also  der  Widerstand  Wder  Flüssigkeit  zwischen  den  Platten  A  und  B: 

T^nJ  (a  +  £)»        r^%  \a  -}-  e) 


Führen  wir  hier  den  Werth  für  a  = 


er 


B—T 


ein,  so  ist: 


W 


ye 
xrB 


1) 


Werden  dieselben  Platten  in  verschiedenen  Entfernungen  e  von  ein- 
ander aufgestellt,  so  verhalten  sich  die  jedesmaligen  Widerstände  direct 
wie  die  Entfernungen  e. 

Durch  diese  Formel  lässt  sich  die  Intensität  von  Strömen  bestimmen, 
welche  in  einem  gegebenen  Schliessungsbogen  durch  Elemente  erregt 
werden,  die  aus  zwei  verschieden  grossen,  in  einer  Flüssigkeit  parallel 
einander  gegenüber  gestellten,*  einander  ähnlichen  Kupfer-  und  Zink- 

^)  I*oggendorff,  Pogg.  Ann.  55,  p.  47,  1842*;  vgl.  die  Formeln  über  die 
Capacität  und  Wärmeleitohg  in  Cylindern  §.  130.  —  ^)  Saweljew,  Erman's 
Archiv  15,  p.  78,  1856*. 
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platten  gebildet  werden.  Am  Anfang  ist  es  yöllig  gleich,  ob  die  Kupfer- 
platte  oder  die  Zinkplatte  die  grössere  der  beiden  Platten  ist.  Bei  län- 
gerer Schliessung  nimmt  indess  die  Intensität  des  Stromes  schneller  ab, 
wenn  die  Kupferplatte  die  kleinere  ist^).  Wir  werden  dies  im  Capitel 
„  Polarisation  "  behandeln. 

Ebenso  kann  man  durch  obige  Formel  den  Widerstand  von  conischen 
Rohren  bestimmen,  die  mit  irgend  einer  Flüssigkeit  gefüllt  sind.  Da 
man  bei  solchen  Röhren  die  Radien  r  und  R  ihrer  Endflächen  schwer 
bestimmen  kann,  leicht  aber  durch  Auswägen  mit  Quecksilber  ihr  Vo- 
lumen V  und  durch  Messen  der  Länge  eines  in  ihnen  verschobenen 
Quecksilbertropfens  das  Yerhältniss  R^r^  =  a  ihrer  Endflächen,  so  kann 
man  die  Werthe  Fund  cc  statt  r  und  R  in  die  Formel  einführen.    Es  ist 

Dividirt  man  beiderseits  mit  22  r,  führt  dann  den  Werth  a  in  die  rechte 
Seite  der  Gleichung  ein  und  berechnet  Rr,  so  wird 

'^=It('+vi+^^)'> ..« 

369  Allgemein  können  wir  die  Bewegung  der  Elektricität  in  den  Lei- 

tern folgendermaassen  ableiten.  Fliesst  ein  stationärer  galvanischer 
Strom  durch  einen  Körper,  in  welchen  er  durch  zwei  oder  mehrere  Elek- 
troden ein-  oder  austritt,  so  ist  die  Kraft,  welche  die  Circulation  der 
Elektricität  bedingt,  gleich  der  Aenderung  der  Potentialfunction  V  der 
freien,  auf  der  Oberfläche  des  Körpers  und  an  der  Eintrittsstelle  der 
Elektricitäten  in  denselben  verbreiteten  Elektricitäten  auf  die  in  irgend 
einem  Punkte  des  Körpers  befindlichen  elektrischen  Massen einheiten.  Ist 
also  durch  jenen  Punkt  eine  Ebene  gelegt  und  in  dieser  ein  den  Pankt 
enthaltendes  Flächenelement  dtp  bezeichnet,  ist  die  Aenderung  des  Po- 
tentials in  der  Richtung  der  Normale  JV  dieses  Elementes  d  F,  und  ist 
die  relative  Leitungsfähigkeit  des  Körpers  in  der  Richtung  von  N  gleich 
k,  so  fliesst  durch  dto  in  der  Zeiteinheit  nach  den  beiden  entgegen- 
gesetzten Richtungen  die  positive  und  negative  Elektricitätsmenge 

q  =  ^k  .dw  .— 1) 

Ist  die  Lage  der  einzelnen  Punkte  des  Körpers  durch  ihre  Coor- 
dinaten  xye  gegeben,  so  ist  der  Werth  der  Potentialfunction  F  daselbst 
eine  Function  der  Coordinaten,  also 

r  =  /(,x,y,e) 2) 


1)  Fechner,  MaHssbestimmungen  p.  93  u.  folg.*  —  ^)  Werner  Siemens, 
Pogg.  Ann.  110,  p.  3,  1860*. 


Durchgang  des  Stromes  durch  Körper.    '  ^Hl 

Alle  Punkte,  für  die  dieser  Werth  ein  gleicher  constanter  ist,  liegen 
in  den  Niyeauflächen  des  Potentials.  Da  in  diesen  Flachen  l^elhst  die 
Aendemng  der  Potentialfanotion  Null  ist ,  so  kann  in  ihnen  keine  Strö- 
mung der  Elektricität  eintreten.  Sie  werden  Flächen  gleicher  elek- 
trischer Spannung  oder  gleichen  elektrischen  Potentials 
oder  isoelektrische  Flächen  genannt. 

Zur  Bestimmung  der  isoelektrischen  Flächen  dient  zunächst  die  370 
Gleichung 

d^V       d^V       d^V 

welche  besagt,  dass  die  freien  Elektricitäten ,  wie  beim  Gleichgewichts- 
zustand statischer  Elektricitäten,  so  auch  während  des  Stromes,  auf  der 
Oberfläche  der  Leitern  verbreitet  sind. 

Zu  dieser  Gleichung  kommen  noch  die  Grenzbedingungen  an  der 
Oberfläche  des  Körpers  und  an  der  Trennungsfiäche  der  yerschiedenen, 
denselben  zusammensetzenden  heterogenen  Theile. 


^)  Diese  Gleichung  lässt  sich  direct,  ganz  ähnlich  wie  die  analoge  Gleichung 
in  der  Hydrodynamik,  ableiten.  Ein  Punkt  des  vom  Strom  durchflossenen  Kör- 
pen habe  die  Coordinaten  xy2.  Man  construii-t  ein  kleines  Parallelepiped,  dessen 
eine  Ecke  dieser  Punkt  ist,  dessen  Kanten  Jx,  Jy  und  Jz  die  Verlängerungen 
der  Coordinaten  xyz  bilden.  Bezeichnt  man  die  in  der  Richtung  der  x,  y  und 
^Axe  in  dieses  Parallelepiped  von  einer  Seite  einti'etenden  Elektricitätsmengen 
mit  qx,  qy  und  g«,  so  sind  die  auf  den  entgegengesetzten  Seiten  austretenden 
Elektricitätsmengen  resp. 

alao  die  in  dem  Parallelogi-amm  im  Ganzen  zurückbleibende  Elektricitätsmenge 


öo;         ^  liy     ^  ~  ^z       ) 


Ist  die  Strömung  constant  geworden,   so  muss  diese  Elektricitätsmenge  gleich 
Null  sein.    Wir  haben  also 

|ä5^,,4-|2ii^y  +  |2f^^  =  o 1) 

Bezeichnet  7  die  Potentialfunction  aller  freien  elektrischen  Massen  in  dem 
Körper  auf  die  Elektricität  im  Punkt  xyZy  so  sind  die  nach  den  drei  Axen  wir- 
kenden Gomponenten  der  die  Einheit  der  Elektricitäten  bewegenden  Kräfte  resp. 
ÄF/da;,  ^F/dy  und  ^F/ö^.  —  Die  Leitungsfahigkeit  des  Körpers  sei  Ä:,  dann 
und  die  in  der  Richtung  der  x^  y  und  ^Axe  durch  die  Flächen  JyJz,  JxJz 
and  JyJx  in  das  ParaUelepiped  eintretenden  Elektricitätsmengen 

qx  =  k- — JyJz;  qy  =  krr—^xJz;  qg  =  «-— i^y-rfa:. 
<ix  Qy  ö  z 

Führen  wir  diese  Werthe  in  die  Gleichung  l)  ein,  wobei  der  Werth  JxJy^Jz^ 
also  der  Rauminhalt  des  Parallelepipeds,  fortfallt,  so  erhalten  wir 

24* 
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An  der  Oberfläche  des  Körpers  muss 

ii=«--- ^' 

sein.  Die  isoelektrischen  Gurren  müssen  also  die  Oberfläche  senkrecht 
schneiden  (sie  muss  ein  System  von  Stromungscurven  enthalten,  s.  §.  371). 
Bezeichnen  Ni  und  N^  die  Normalen  der  Berührungsfläche  zweier 
heterogener  Theile  des  Körpers,  deren  Leitungsfähigkeiten  ki  und  k^ 
sind,  so  muss  an  der  Trennungsstelle 

sein,  da  sich  keine  freie  Elektricität  an  derselben  anhäufen  kann. 

Besteht  zwischen  den  heterogenen  Theilen  die  elektromotorische 
Kraft  JE  und  sind  die  Potentialfunctionen  in  ihnen  an  der  Berührungs- 
fläche Vi  und  Fs,  so  ist  endlich  ^ 

F,  -  Fl  =  Ui) ■    .    .    4) 

371  Geht  man  von  einer  isoelektrischen  Fläche  zu'  der  benachbarten 

über,  so  ändert  sich  die  Potentialfunction  überall  um  gleich  yiel.  Bildet 
man  ein  System  Yon  Curven,  welche  die  isoelektrischen  Flächen  in  rechten 
Winkeln  schneiden,  so  kann  man  diese  als  die  Strömungscurven 
der  Elektricität  ansehen.  Bezeichnet  man  die  Projection  eines  Bogen- 
elementes  ds  der  einen  dieser  Curven  auf  die  Coordinatenaxen  mit  dx, 
dy,  djs,  so  sind  die  Componenten  der  nach  der  Kormale  der  isoelektri- 
schen  Flächen  gerichteten,  die  Einheit  der  Elektricitäten  bewegenden 
Kraft  in  der  Richtung  der  drei  Axen  gleich 

dV    dx     dV    dy_     dV    de 
ds     ds  ^    ds      ds'    ds     ds 

Nach  der  Theorie  des  Potentials  sind  sie  aber  auch  gleich 

dV     dV     dV 

dx'    dy'    dß' 
also  verhält  sich 

dY    dV    ZV       ^      ^      ^ 
ox     oy     dz 

welches  Yerhältniss  nach  Feststellung  der  Werthes  V  zur  Bestimmung 
der  Strömungscurven  dienen  kann.  Denken  wir  uucl  eine  bestimmte 
Elektricitätsmenge  aus  einer  kleinen  Kugel  ausfliessen  und  von  der  Mitte 
derselben  die  sämmtlichen  Strömungscurven  gezogen,  so  würde  durch 
je  zwei  Elemente  zweier  auf  einander  folgender  isoelektrischer  Flächen, 
welche  von  denselben  Strömungscurven  umgrenzt  werden,  eine  gleiche 
Elektricitätsmenge  fliessen. 


*)  Vgl.  Kirchhoff,  Pogg.  Ann.  78,  p.  506,  1849*. 
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Es  ist  femer  klar,  dass  wenn  wir  in  einem  Körper  eine  geschlossene 
Fläche  abgrenzen,  innerhalb  deren  sich  kein  Einströmnngspunkt  der 
£lektricität  befindet,  durch  jene  Fläche  insgesammt  die  Elektricitäts- 
menge  Null  fliessen,  d.  h.  ebenso  viel  Elektricität  ein-  wie  austreten 
muss,  damit  keine  Ansammlung  freier  Elektricität  stattfindet;  und  zwei- 
tens dass,  wenn  die  Fläche  einen  EinstrÖmungs-  oder  Ausströmungs- 
punkt enthält,  die  durch  die  Fläche  fliessende  Elektricitätsmenge  der 
durch  jenen  Punkt  zu-  oder  abgeführten  Elektricitätsmenge  gleich 
sein  muss. 

Aus  den  Formeln  des  §.370  hat  Helmholtz')  noch  folgende  Sätze  372 
entwickelt,  die  häufig  eine  Anwendung  finden  können. 

I.  Princip  der  Superposition  der  elektrischen  Ströme. 
Wenn  in  einem  Leitersysteme  an  verschiedenen  Stellen  elektromotorische 
Kräfte  vorkommen,  so  ist  das  Potential  an  jedem  Punkt  desselben  gleich 
der  Summe  der  durch  die  einzelnen  elektromotorischen  Kräfte  für  sich 
daselbst  erzeugten  Potentiale.  Dasselbe  gilt  von  den  nach  den  dreiAxen 
genommeuen  Componenten  der  Potentiale. 

Dieser  Sat2  ist  schon  von  Smaasen^  Und  von  E.  duBois-Rey- 
mond')  ausgesprochen  und  von  Helmholtz  bewiesen  worden.  Theilt 
man  nämlich  die  elektromotorischen  Kräfte  in  zwei  Gruppen  Ä  und  B, 
von  denen  jede  für  sich  das  Potential  Va,  Vh  erzeugt,  so  geben  die  For- 
meln (1)  bis  (4)  bei  Einführung  von  Va  und  Vi,  die  Spannungen  durch 
jede  dieser  Gruppen.  Addirt  man  dann  die  entsprechenden  Formeln  (la) 
und  (Ib)  u.  s.  f.,  so  entsprechen  die  erhaltenen  Werthe  den  ursprüng- 
lichen Formeln,  in  die  man  direct  die  Werthe  Va  -\-  Vb  eingeführt  hat. 
Da  nun  jede  Gruppe  Ä  und  B  wiederum  in  gleicher  Weise  getheilt  wer- 
den kann,  so  ist  hiemach  obiger  Satz  bewiesen« 

IL  Princip  der  elektromotorischen  Oberfläche.  1)  Wir- 
ken in  einem  Leiter  Ä  innere  elektromotorische  Kräfte  E,  so  lassen  sich 
auf  seiner  Oberfläche  elektromotorische  Kräfte  annehmen,  die  in  einem 
gegebenen  angelegten  Leiter  B  dieselben  abgeleiteten  Ströme  hervor- 
bringen, wie  jene  inneren  Kräfte. 

Die  Potentialfunction  an  den  verschiedenen  Stellen  der  Oberfläche 
von  Ä  allein  sei  Va*  Nehmen  wir  dann  auf  derselben  von  aussen  nach 
innen  wirkende  elektromotorische  Kräfte — ^i  an,  welche  gleich  dFa/rf-Y 
sind  (die  Oberfläche  ist  „negativ  wirksam^),  und  legen  wir  an  Ä 
einen  indifferenten  Körper  B,  so  ist  an  der  Berührungsstelle  die  Poten- 
tialfunction ü  =  Va',  es  ist  also  in  B  nach  Gleichung  (4)  die  Potential- 
function Fb  =  0  und  ebenso  dVj,  /  dN  =  0.  In  B  findet  also  weder 
eine  Spannung  noch  ein  Strom  statt,  und  die  Potentialfunctionen  in  Ä 


1)  Helmholtz,  Pogg.  Ann.  89,  p.  211  und  353,  1853*.  —  ^)  Smaasen, 
Pogg.  Ann.  61,  p.  161,  1846*.  —  ^  E.  du  Bois-Beymoud,  Untersuchungen 
1,  p.  647*. 
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bleiben  unverändert,  wie  vor  der  Ableitung.  Die  auf  der  Oberfläche  an- 
genommenen elektromotorischen  Kräfte  —  Ei  compensiren  also  die  Kräfte 
E  völlig.  'Nehmen  wir  die  Kräftp  Ei  in  entgegengesetzter  Richtung  als 
-|~  El  auf  der  Oberfläche  wirksam  an,  so  ersetzen  sie  direct  die  Kräfte  E, 

2)  Die  Potentialfunctionen  und  Stromcomponenten  in  dem  Inneren 
des  Leiters  A  während  der  Ableitung  durch  Leiter  B  sind  gleich  der 
Summe  der  durch  die  inneren  elektromotorischen  Kräfte  E  und  die  auf 
der  (positiv  wirksamen)  Oberfläche  gedachten  Kräfte  Ei  hervorg^ebrachten 
Werthe  derselben. 

Ist  das  Potential  an  einer  Stelle  ä  von  Ä  durch  die  inneren  Kraft» 
vor  der  Ableitung  Fq,  nach  derselben  Fj,  so  wird,  wenn  die  Oberfläche 
im  letzteren  Falle  negativ  wirksam  gemacht  wird  und  das  Potential  der* 
selben  auf  a  gleich,  F3  ist,  wiederum  das  ganze  Potential  in  a  gleich  Fq- 
Es  ist  also 

Fo  =  Fl  —  Fj  oder  Fi  =  Fo  +   F,  w.  z.  b.  w. 

3)  Es  lässt  sich  nach  dem  Vorherigen  beweisen,  dass  verschiedene 
Yertheilungsweisen  elektromotorischer  Kräfte  auf  der  Oberfläche  von  Ä 
nur  dann  in  einem  angelegten  Leiter  B  dieselben  abgeleiteten  Ströme 
geben,  wie  die  inneren  Kräfte,  wenn  sie  sich  durch  nur  eine  Constante 
unterscheiden.  Dagegen  kann  dieselbe  wirksame  Oberfläche  verschiedenen 
Vertheilungen  elektromotorischer  Kräfte  im  Inneren  des  Leiters  ent- 
sprechen, wenn  hierbei  letztere  auf  den  entsprechenden  Stellen  der  Ober* 
fläche  gleiche  Potentiale  hervorbringen. 

4)  Hieraus  folgt  unmittelbar,  dass  man  an  Stelje  eines  körperlichen 
Leiters  Ä,  in  welchem  bestimmte  elektromotorische  Kräfte  thätig  sind,  und 
der  an  zwei  Stellen  durch  beliebige  lineare  Leiter  B  abgeleitet  ist,  stets 
einen  linearen  Leiter  C  von  bestimmter  elektromotorischer  Ejraft  und 
bestimmtem  Widerstand  setzen  kann,  welcher  in  jenen  Leitern  B  die- 
selben Ströme  erzeugt*,  wie  der  körperliche  Leiter.  Hierzu  ist  nur  nöthig, 
dass  die  an  Stelle  des  elektromotorischen  Körpers  an  den  Gontactstellen 
mit  Leiter  B  nach  (2)  gesetzten  elektromotorischen  Kräfte  den  an  den- 
selben Stellen  im  Leiter  C  wirkenden  Kräften  gleich  sind.  Dieser  Satz 
ist  gleichfalls  schon  von  Kirchhoff  (1.  c.)  für  den  speciellen  Fall  be- 
wiesen, dass  die  Fläche,  an  der  elektromotorische  Kräfte  auftreten,  den 
Leiter  Ä  in  zwei  völlig  getrennte  Stücke  zerlegt. 

III.  Tritt  an  der  Berührungsstelle  F  zweier  heterogener  Körper  eine 
elektromotorische  Kraft  auf,  so  ist  dieselbe  gleich  der  Differenz  der  Poten- 
tiale Fl  —  Fj  zu  beiden  Seiten  von  F,  Beim  Durchgang  durch  diese 
Fläche  ändert  sich  also  die  Potentialfunction.  Haben  die  Körper  gleiches 
Leitungs vermögen  x,  so  sind  nach  der  Gleichung  (3)  §.  370  die  Diffe- 
rentialquotienten derselben  nach  beiden  Seiten  gleich;  haben  sie  ver- 
schiedenes Leitungsvermögen,  so  sind  letztere  verschieden.  Im  ersten 
Fall  kann  man  die  elektromotorische  Kraft  an  jener  Berührungsfläche 
durch  eine  Doppelschicht  positiver  und  negativer  Elektricität  von  gleicher 


«     du 

Fa  —  2sdu  +  2«!^, 

dfii' 

'                     '         cJna ' 

V,        - 

\rfni        rf«2/ 
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Dichtigkeit  d  ersetzt  denken,  welche  im  Abstand  4'  ^  und  —  B  yon  der 
Fläche  F  ihr  parallel  gelagert  sind.  Ist  das  Potential  in  der  Fläche 
selbst  tt,  so  wird  es  in  der  ersten  Schicht  u  -^  sdu^  also  in  den  nach 
entgegengesetzten  Seiten  gerichteten  kleinen  Abständen  ^ni  und  ^:/ns 
von  derselben  (oder  ^Wi  —  s  und  ^ni  -\-  s  von  der  Fläche  F): 

Vi  =  u  -\-  e8u  +  -r — (z/wi  —  «)  +  ••• 

dni 

F,  =  t#  +  s8u  +  J^(-^*»2  +  «)  +  ••• 

Analoge  Werthe  ergeben  sich  für  die  um  —  s  von  der  Fläche  F 
entfernte  negativ  elektrische  Schicht.  Bei  der  Addition  der  für  dieselben 
Punkte  gefundenen  Werthe  für  beide  Schichten  ist  dann: 

Vi  =  26du  — 

Fl  — 

Da  nun  beim  Durchgang  durch  eine  mit  Elektricität  von  der  Dich- 
tigkeit 6  belegte  Fläche 

du     ,     du  ,     ^ 

dni        a^a 
ist,  so  folgt 

Fl  —  Fj  =  8X66  =  4xnf, (1) 

wo  wir  m  =  2ÖB  das  elektrische  Moment  der  elektromotorischen  Fläche 
nennen  könnten.  —  Ist  auch  das  Leitungsvermögen  der  Körper  verschie- 
den, so  müssen  die  Schichten  eine  verschiedene  Dichtigkeit  haben.  —  Ist 
keine  elektromotorische  Kraft  vorhanden,  sondern  nur  das  Leitungs ver- 
mögen verschieden,  so  mnss  Fi  =  F2,  aber  d  Vi /dni  von  dVi/dn^  ver- 
schieden sein.  Dies  wird  erreicht,  wenn  man  nur  eine  elektrische  Schicht 
an  der  Grenzfläche  annimmt  von  der  Dichtigkeit  (^i,  wo  dann 

Auf  diese  Weise  können  wir  die  Betrachtung  der  Strombildung  in 
Körpern  auf  die  Annahme  von  einfachen  elektrischen  Schichten  auf  ihrer 
Oberfläche  und  an  der  Berührungsstelle  elektromotorisch  gegen  einander 
unwirksamer,  verschieden  gut  leitender  Theile  derselben  und  von  Doppel- 
Bchichten  an  den  Contactstellen  elektromotorisch  wirkender  Theile  der- 
selben zurückführen  Und  so  die  betreffenden  Aufgaben  mit  Hülfe  der 
bekannten  Sätze  der  Potentialtheorie  lösen.  Jene  Doppelschichten  sind 
durch  Gleichung  (1)  gegeben,  und  nach  ihrer  Aufstellung  muss  man 
die  einfachen  Schichten  so  bestimmen,  dass  die  Potentiale  der  ersten 
und  zweiten  zusammen  genommen  die  Gleichungen  von  Kirchhoff  er- 
füllen. 
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Wirken  elektromotorische  Kräfte  in  einem  homogenen  Körper  A^ 
80  können  wir  sie  durch  eine  Yertheilung  elektrischer  Massen  M  ersetzt 
und  den  Körper  mit  dem  mit  gleichem  Stoff  erfüllten  unendlichen  Raum 
B  umgehen  denken.  In  demselhen  ist  dann  das  Potential  nur  Yon  den 
Massen  M  ahhängig,  also  hekannt.  Wir  können  sie  durch  eine  elektro- 
motorische Oherfläche,  resp.  eine  elektrische  Doppelschicht  auf  .^  ersetzen, 
die  in  B  dieselhe  Potentialfunction  hervorruft.  Die  Strome  in  A  allein 
sind  dann  gleich  der  Differenz  derjenigen  Ströme,  welche  durch  die  inne- 
ren Kräfte  in  A  und  durch  die  elektromotorische  Oberfläche  in  dem  Sy- 
steme A  ^  B  hervorgerufen  werden  (nach  II,  2).  Man  kann  so  häufig 
leichter  die  Strömungscurven  undCurven  gleicher  Spannung  bestimmen. 
Eine  derartige  Berechnung  hat  Helmholtz  für  eine  Kugel  ausgeführt. 

Zu  den  erwähnten  Sätzen  fügt  Helmholtz  noch  den  folgenden, 
dessen  Beweis  wir  indess  hier  nicht  geben  können: 

IV.  Ertheilt  man  in  einem  Leitersystem,  in  welchem  keine  elektro- 
motorischen Kräfte  thätig  sind,  zweien  beliebigen  Flächenelement-en  a 
und  h  nach  einander  die  gleiche  elektromotorische  Kraft,  so  fliesst  im 
ersten  Fall  durch  h  die  gleiche  Elektricitätsmenge ,  wie  im  zweiten 
durch  a. 

Ist  also  z.  B.  ein  Körper  mit  einem  Galvanometerdraht  verbunden, 
und  können  wir  die  Stromvertheilung  in  jenem  berechnen,  wenn  in  dem 
Draht  eine  elektromotorische  Kraft  thätig  wäre,  so  können  wir  nach  die- 
sem Satz  umgekehrt  die  Strom intensität  im  Galvanometerdraht  berechnen, 
wenn  in  dem  Körper  beliebige  elektromotorische  Kräfte  thätig  sind. 

Einige  dieser  Resultate  hat  Helmholtz  experimentell  geprüft.  Auf 
einen  37«  Zoll  langen,  2  Zoll  dicken  Cylinder  von  Bunsen' scher  Kohle, 
der  horizontal  auf  einem  Brett  befestigt  war,  wurden  in  gerader  Linie 
und  gleichen  Abständen  vier  Pappringe  ah  cd  geklebt  und  ihr  innerer 
Raum  mit  Quecksilber  gefüllt.  Zuerst  wurde  der  Satz  II.  4)  geprüft,  in- 
dem das  Quecksilber  in  a  und  d  mit  den  Polen  eines  Daniell'schen 
Elementes  von  grosser  Oberfläche  verbunden  und  zwischen  h  und  c 
Leitungen  eingefügt  wurden,  bestehend  aus  einem  Draht  m,  an  dem 
der  sehr  lange  und  dünne  Draht  eines  Spiegelgalvanometers  als  Neben- 
leitung angebracht  war;  oder  aus  Draht  m  und  einem  von  drei  Drähten 
I?,  g,  r  oder  aus  m  und  zweien  derselben  hinter  oder  neben  einander.  Die 
Stromintensität  änderte  sich  im  Galvanometer  genau  in  demselben  Yer- 
hältniss,  wie  wenn  die  Kohle  ein  linearer  Leiter  von  bestimmtem  Wider- 
stand gewesen  wäre. 

Nach  dem  Princip  der  elektromotorischen  Oberfläche  sollen  hei  Ver- 
bindung der  Näpfe  a  und  d  mit  der  Säule  und  Verbindung  je  zweier 
Näpfe  mit  dem  Galvanometer  die  in  dieser  Ableitung  auftretenden  Kräfte 
dieselben  sein,  wie  sie  durch  eine  constante  Vertheilang  elektromoto- 
rischer Kräfte  auf  der  Oberfläche  der  Kohle  bedingt  sind.  Werden  nun 
die  einzelnen  Näpfe  durch  Drähte  verbunden  wie  oben,  so  müssen  die  in 
letzteren  wirksamen  elektromotorischen  Kräfte  sein: 
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also  auch 

*Äc  +  *od  =  ^m; 

wo  £e9  ^bf  £(i  die  elektromotorischen  Kräfte  an  den  Näpfen  chd  bezeich- 
nen, wenn  man  die  Kraft  bei  a  gleich  Null  setzt.  Diese  letztere  Gleichung 
wird  voll  ständig  durch  die  Versuche  bestätigt. 

^Endlich  wurde  der  Satz  IV.  geprüft,  indem  zwei  Quecksilbernäpfe 
des  Kofalencylinders  mit  dem  langen  und  dünnen  Draht  des  Galvano- 
meters, z^wei  andere  mit  einer  D  a  n  i  e  11'  sehen  Säule  yon  vier  hinter  einander 
geschlossenen  Elementen  verbunden,  und  zugleich  in  den  Schliessungs- 
kreis eine  Drahtspirale  von  grossem  Widerstand  eingeschaltet  wurde,  so 
dass  gegen  die  Widerstände  W  und  to  der  Zweigleitungen  der  der  Kohle 
verschwindet.  Wurden  nun  die  Verbindungspunkte  der  Batterie  und  des 
Galvanometers  mit  der  Kohle  verwechselt,  so  blieb  die  Stromintensität 
im  Galvanometer  ungeändert.     Dieses  würde  eigentlich  nur  stattfinden, 
wenn  bei  Vertauschung  von  Säule  und  Galvanometer  die  Widerstände 
der   sie   enthaltenden  Zweige  ungeändert   blieben.     Bei  dem   geringen 
Widerstände  des  körperlichen  Leiters  im  Verhältniss  zu  dem  der  Zweige 
ist  indess  das  Gesetz  noch  sehr  annähernd  gültig,  wie  auch  die  Versuche 
zeigen.    Es  ändert  sich  dann  stets  bei  verschiedenen  Verbindungsweisen 
der  Strom  bei  der  Vertauschung  der  Ströme  in  demselben  Verhältniss. 

Wir  wollen  die  Gleichungen'  der  §§  370  u.  folg.  zur  Lösung  einer  373 
einfachen  Aufgabe  verwenden. 

Es  mögen  durch  zwei  sehr  kleine  kugelförmige  Elektroden  Ä  und 
B  vom  Radius  Q  die  entgegengesetzten  Elektricitäten  in  einen  allseitig 
unbegrenzten  körperlichen  Leiter  treten,  dessen  specifisches  Leitungsver- 
mögen Ä;  ist.  Dann  können  wir  die  freien  Elektricitäten  der  Elektroden 
in  ihrem  Mittelpunkt  concentrirt  denken  und  die  Wirkung  der  auf  der 
Oberfläche  des  Leiters  angehäuften  freien  Elektricitäten  vernachlässigen. 
Ist  der  Abstand  irgend  eines  Punktes  des  unendlichen  Leiters  von  der 
positiv  und  negativ  geladenen  Elektrode  resp.  Ti  und  r^j  so  ist  das  Po- 
tential der  freien  Elektricitäten  auf  die  elektrische  Masseueinheit  dieses 
Punktes 

.  -K^^) •> 

Wo  C  eine  Con staute  ist. 

Wir  können  annehmen,  dass  die  Elektricität  der  Elektroden  aus 
ihrer  ganzen,  sehr  kleinen  Kugeloberfläche  gleichmässig  austritt.  Dann 
wird  die  gesammte,  z.  B.  aus  der  positiven  Elektrode  austretende  Elek- 
tricitätsmenge,  also  die  Gesammtintensltät  des  Stromes  an  derselben 

dV 
1=  —  Ao'^Tt  .  Je  .  -^, 

wo  Ti  ■=  Q  zu  setzen  ist. 
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Bei  der  Kleinheit  yon  ri  =  Q  gegen  den  Abstand  r^  Yoa  der  an- 
deren Elektrode  kann  in  F  das  Glied  l/r^  gegen  1/ri  vernachlässigt 
werden,  und  so  folgt  aus  Gleichung  1): 

also  beim  Einsetzen  von  Q 

C  =  -r^,     2) 


und 


v=-^(---) 

4ak  \ri        r,/ 


3) 


Bezeichnet  man  den  Abstand  der  beiden  Elektroden  A  und  JB  mit 
21  und  zählt  auf  demselben  die  o;  -  Coordinate  des  betrachteten  Punktes 
Ton  dem  Halbirungspunkt  an,  während  als  y-Coordinate  das  von  dem 
betrachteten  Punkt  auf  die  Verbindungslinie  der  Pole  gefüllte  Loth, 
so  ist 

F  =  --:L(,,  ^  -     .  ^        )  =  con8t.     .    4) 

die  Gleichung  einer  isoelektrischen  Curve,  deren  Rotation  um  ^^  als 
Axe  die  ihr  entsprechende  isoelektrische  Fläche  giebt. 

Die  Gleichung  der  Strömungscurven,  welche  in  allen  durch  die  Linie 
AB  gelegten  Ebenen  gleich  verlaufen,  ergiebt  sich  aus  der  Gleichung 

8F  .         dV  ^ 
oy  dx 

(vgl.  §.  371).    Hiernach  ist 


»-('+')Ä   '  +  <'-')Ä 


4 


=  0, 


woraus  folgt 

Va  +  -)' +  y«  +  V(i  -7)«  -  »« =  "^   ....  6) 

Die  Strömungscurven  sind  also  identisch  mit  den  sogenannten  mag- 
netischen Curven,  in  welche  sich  die  zwischen  zwei  kleine  ungleich- 
namige Magnetpole  gestreuten  Eisenfeile  ordnen  (vgl.  Bd.  II.  Cap.  Mag- 
netische Curven). 

Aus  der  Gleichung  3)  lässt  sich  zugleich  der  Widerstand  des  all- 
seitig unbegrenzten  Körpers  berechnen.  Die  von  der  Oberfläche  der  Elek- 
troden ausgehende,  im  ganzen  Körper  thätige  elektromotorische  Kräfte 
ist  gleich  dem  Unterschiede  der  Potentiale  Fi  und  Fj  daselbst,  welche 
sich  ergeben,  wenn  wir  in  Gleichung  3)  resp.  für  r^  und  r^  den  sehr 
kleinen  Werth  ^  und  umgekehrt  für  rj  und  r^  dieWerthe  21  —  r\  und 
21  —  rj  setzen. 


Widerstand  der  Erde.  -879 

Die  Werihe  1/p  sind  aber  bei  der  Kleinheit  von  Q  wiederum  so 
gross  siegen  die  Werthe  Vs  ^  —  Qy  dass  letztere  zu  yernachlässigen 
sind.     Dann  wird: 

II  T 

ri  =  -F,  =  — — -,    E=V,^V^  = 


4:nk  Q  '        2nQh 

Ist  W  der  Widerstand  des  Körpers,  so  ist  E  =  WI,  und 

T7=— ^- 6) 

Der  Widerstand  des  unendlich  ausgedehnten  Körpers  ist  also  unab- 
Ton  dem  Abstand  der  Elektroden  und  nur  umgekehrt  proportional 
ihrem  grössten  Umfang  23rp  und  dem  specifischen  Leitungsyermögen  A; 
des  Körpers.  Denken  wir  uns  einen  Cylinder  von  demselben  Stoff,  wie 
der  Körper,  dessen  Basis  gleich  dem  grössten  Querschnitt  ;r^'  der  Elek- 
troden, dessen  Länge  gleich  ihrem  halben  Radius  ist,  so  ist  der  Wider- 
aiaiid  desselben  W^  gleich  dem  des  Körpers,  nämlich: 

^  2  «^«Ä         2Ti^k  ^' 

Dieser  Satz  findet  seine  Anwendung  auf  die  Erdleitung  bei  Tele- 
graphen. Da  nämlich  die  Erde  im  Vergleich  mit  der  Entfernung  zweier 
mit  den  Enden  eines  Telegraphen drahtes  verbundenen  und  in  die  Erde 
gesenkten  Elektroden  nach  unten  hin  als  unendlich  dick  betrachtet  wer- 
den kann,  so  können  wir  das  obige  Resultat  zur  Bestimmung  ihres  Wider- 
standes verwenden.  Derselbe  ist  doppelt  so  gross,  wie  wenn  sie  auch 
über  die  durch  die  Elektroden  gelegte  Uorizontalebene  unendlich  aus- 
gedehnt wäre.  Er  ist  unabhängig  vom  Abstände  der  Elektroden.  Je 
grösser  ihre  Oberfläche  ist,  desto  geringer  wird  der  Widerstand ;  er  hängt 
nur  von  der  specifischen  Leitungsfahigkeit  des  Erdreichs  ab.  Da  nun  die 
Ströme  in  grösserer  Dichtigkeit  namentlich  das  unmittelbar  die  Elektro- 


1)  Yergl.  Smaasen,  Pogg.  Ann.  69,  p.  161,  1846,  72,  p.  435,  1847*.  Auch 
Ridolii,  Gimento  1847,  Maggie  -  Giugno.  Aehnliche  Berechnungen  über  die 
Btrömung  in  einem  unendlichen  Körper  und  einem  unendlich  langen  Kreis- 
cylinder  mit  zwei  parallelen,  unendlich  langen  cylindrischen  £lektr(äen  vergl. 
Beer,  Elektrostatik,  Braunscliweig  1865*.  —  lieber  die  Strömungen  in  einer  dün- 
nen Kugelschale,  in  der  die  Curven  gleicher  Spannung  Kreise  sind,  deren  Ebe- 
nen sich  alle  in  der  Durchscbnittslinie  der  durch  die  zwei  Einströmungsp unkte  . 
gelegten  Tangentialebenen  schneiden;  deren  Widerstand  w  unabhängig  vom 
BadiuB  gleich  dem  einer  unendlichen  Ebene  (Kugel  von  unendlichem  Radius) 
ist,  in  der  die  Elektroden  in  derselben  Distanz  E^  wie  auf  der  Kugel  liegen, 
s.Boltzmann,  Wien.  Ber.  52  [2],  p.  214,  1865*.  Sind  a^  und  a^  die£idien  der 
beiden  Elektroden,  ist  %  das  Leitungsvermögen,  cf  die  Dicke  der  Kugelscbale,  so  ist 

1       ,       A« 


2nkd     ^aiOj* 

in  welcher  Formel  der  Ahstand  der  Elektroden  nicht  vorkommt.  lieber  die  Strö- 
mungen in  einer  Cylinderfläche  vgl.  Boltzmann,  I.e.  lieber  die  Strömungen 
in  Cylindem:  H.Weber,  Crelle's  J.  76,  p.  1,  1873*.  S.  auch  Maxwell, 
Treatise  1,  p.  338  u.  folg.*  Die  Berechnungen  haben  überwiegend  mathemati- 
sches Interesse. 
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den  umgebende  Gebiet  durchströmen,  sieb  dann  aber  immer  weiter  in 
der  Erde  verbreiten  und  so  für  ihre  Bahn  immer  grössere  Querschnitte 
finden,  so  ist  der  Widerstand  vorzüglich  durch  die  specifische  Leitungs- 
föhigkeit  des  ersteren  bedingt. 

Ganz  mit  diesen  Berechnungen  stimmt  es  überein,  dassMatteucci') 
die  Intensität  des  durch  die  Erde  geleiteten  Stromes  bei  verschiedenen 
Abstanden  der  in  sie  gesenkten  Leitungsplatten,  bis  zu  2800  Metern, 
nahezu  constant  gefunden  hat.  Das  sondei'bare  Resultat,  dass  der  Wider- 
stand der  Erde  „ negativ*'  sei,  kann  nur  durch  Polarisationserscheinnngen 
und  durch  die  in  der  Erde  selbst  circulirenden  Ströme  bedingt  sein. 

Nach  anderen  Anscbauungen  dient  freilich  die  Erde  nur  als  Behäl* 
ter  für  die  hineinströmenden  Elektricitaten ,  was  um  so  wahrscheinlicher 
ist,  als  die  verschiedenen,  durch  die  Erde  geleiteten  Ströme,  z.  B.  bei 
Telegraphenverbindungen,  sich  nicht  gegenseitig  stören. 

374  Wie  wir  schon  in  dem  §.373  erläuterten  Beispiele  gesehen  haben, 

führen  die  Betrachtungen  der  Stromverzweigung  auf  ganz  dieselben  Be- 
dingungen, wie  analoge  magnetische  Wirkungen-  Da  letztere  ebenfalls 
dem  umgekehrten  Quadrat  der  Entfernung  umgekehrt  proportional  sind, 
so  entspricht  auch  das  Potential  V  irgend  wie  vertheilter  Magnetismen 
auf  einen  Punkt  im  Räume  der  Gleichung 

Welche  wir  für  die  Bestimmung  der  Flächen  gleichen  Potentials  gefunden 
haben.  Auf  diese  Weise  kann  man  häufig  die  Probleme  der  Stromver- 
zweigung auf  Sätze  aus  der  Lehre  vom  Elektromagnetismus  zurück- 
führen •). 

Denken  wir  uns  z.  B.  in  dem  mit  leitender  Masse  C  erfällten  un- 
endlichen Räume  zwei  Körper  Ä  und  B,  die  in  einer  bestimmten  Fläcke 
einander  berühren,  ist  die  elektromotorische  Kraft  zwischen  A  und  P, 
B  und  C,  C  und  Ä  gleich  EaBi  ^BCt  ^cAj  nnd  hat  das  Potential  der 
hier  allein  an  den  Trennungsflächen  der  drei  Körper  aufgehäuften  freien 
Elektricitaten  die  Werthe  Fo,  F^,  F«  so  ist 

EAB=Va-'  Fj.;    Ebc  =  Fft  —  F,;    Eca  =  Fe  —  F«. 

An  den  Trennungsflächen  müssen  die  Differential quotienten  dV/dXj 
dV/dy,  dV/d0  keine  Sprünge  zeigen  und  in  der  Unendlichkeit  ver- 
schwinden. 

Denken  wir  uns  ferner  die  Begrenzungscurven  der  Trennungsflächen 

zwischen  zwei  Körpern,  z.  B.  Ä  und  J?,  von  Strömen  von  einer  gewissen 
Intensität  iab  umflossen,   so  kann  man  diese  Ströme,  wie  wir  im  dritten 


1)  Matteucci,  Archive«  de  TEl.  4,  p.  304,  1844*  und  6,  p.  156,  1845'. — 
^)  Vergleiche  auch  Kirchhoff  in  einer  Abhandlung  von  £«  du  Bois-Bey- 
mond,  Monatsber.  der  Berl.  Akademie  1864,  April  14,  p.  324*. 
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Bande  zeigen  werden,  durch  beliebig  gestaltete  und  durch  die  Stromes- 
curven  begrenzte,  überall  gleich  dick  mit  Magnetismus  belegte  Flächen 
ersetzt  denken.  Ist  dann  das  Poteptial  dieser  Flächen  auf  einen  in  dem 
einen  Körper  (Ä)  nicht  gerade  in  der  Trennungsfläche  gelegenen  mag- 
netischen Punkt  gleich  Va,  so  ist  es  beim  Durchgang  durch  die  Fläche 
in  dem  denselben  berührenden  Körper  B  gleich  Fa  :Ji  4  ^  fab.  Setzen  wir 
demnach  Eab  =  4^ta»i  iab  =  ^^b/4^,  und  analog  die  Intensitäten  der 
die  anderen  Trennungsflächen  zwischen  B  und  C  sowie  G  und  A  um- 
fiiesaenden  Ströme  ibp  =  JS'be/^ar,  ica  =  •£?(»/ 4  sr,  so  sind  die  Potentiale 
der  magnetischen  Flächen  oder  der  sie  umfliessenden  Ströme  denen  der 
Elektricitäten  an  den  GontactsteUen  der  heterogenen  Körper  gleich.  Das- 
selbe ^ilt  Yon  den  Differentialquotienten  derselben,  welche  ebenfalls  kei- 
nen Sprung  erleiden  und  in  der  Unendlichkeit  gleich  Null  werden.  Dem- 
nach entspricht  die  Richtung  der  Strömungscuryen  in  den  einzelnen 
Punkten  der  Körper  der  Richtung  der  Kraft,  welche  die  die  Trennungs- 
flächen umfliessenden  geschlossenen  Ströme  idih  ^ba  ^ea  auf  einen'  iu  jepen 
Punkten  befindlichen  Magnetpol  ausüben. 

Ist  die  eine  Dimension  eines  Körpers,  z.  B.  die  der  Z-Axe  ent-»  375 
sprechende,  so  klein,  dass  man  den  yon  der  Elektricität  durchströmten 
Körper  als  eine  ebene  Platte  yon  yersch windender  Dicke  auffassen  kann, 
und  die  Strömung  durch  ihre  ganze  Dicke  hindurch  die  gleiche  ist,  so 
bewahren  die  Gleichungen  und  Bedingungen  der  §§.  370  und  flgde. 
ToUkommen  ihre  Gültigkeit,  nur  dass  statt  der  isoelektrischen  Flächen 
isoelektrische  Curyen  auftreten  u.  s.  f.  In  der  Bedingungsgleichung  für 
die  constante  Strömung  der  Elektricität  fällt  dann  das  jer  enthaltende 
Glied  fort,  so  dass  die  Differentialgleichung  1)  §.  370  erset^st  wird  durch 

Die  allgemeine  Lösung  dieser  Gleichung  ist 

F  =  /(«  +  yV=^  4-  F{x  -  yV^, 

WO  /  und  F  beliebige  Functionen  sind. 

Es  lässt  sich  nachweisen^  dass  wenn  die  Scheibe  unbegrenzt  ist  und 
durch  n  Punkte  ^i ,  Ä^..,  An  die  Elektricitäten  ^i ,  E^.^.En  ein  -  und 
ausfliessen,  so  dass  also 

El  +  E^  +  ...En  =  0 

ist ,  und  wenn  r^ ,  r2...rn  die  Abstände  irgend  eines  Punktes  yon  den 
Einströmungspunkten  sind,  die  Potentialfunction  daselbst  der  Gleichung 

V  =  M—  2^^(^^^^i  +  E^log  r^ , . .  Enlog  Tn) 

entspricht,  wo  üf  eine  Constante,  k  die  specifische  Leitungsfahigkeit ,  8 
die  Dicke  der  Scheibe  bezeichnet. 
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Sind  nur  zwei  Einströmungspunkte  (ein  Eintritts-  und  ein  Austritts* 
punkt)  Äi  und  Äq  der  Elektricitaten  vorhanden,  so  ist  JS^i  =  —  Sf 

2nko        fi 
Die  Gleichung  jeder  isoelektrischen  Curve  ist  demnach 

J.  =  const. 

wo  die  Constante  für  die  verschiedenen  isoelektrischen  Curven  verschie- 
dene Werthe  erhält'). 

Die  isoelektrischen  Curven  sind  also  Kreise,  welche  über  der  Ver- 
bindungslinie zweier  Punkte  als  Durchmesser  beschrieben  sind,  die  zu 
Äi  und  Äf  harmonisch  liegen.  Die  Curven,  welche  diese  Curven  gleichen 
Potentials  senkrecht  schneiden,  d.  h.  die  Strömungscurven ,  sind  gleich- 
falls Kreise,  welche  durch  die  Punkte  Äi  und  Ä^  gelegt  sind. 

376  Wird  die  Scheibe  durch  einen  solchen  Kreis  begrenzt,  liegen  z.  B. 

die  Einströmungspunkte  im  Rande  einer  kreisförmigen  Scheibe,  so  ist 
auch  der  Bedingung  2  des  §.  370  genügt,  und  es  gelten  also  die  an- 
gegebenen Werthe  auch  für  diesen  Fall. 

Für  den  Fall  einer  kreisförmigen  Scheibe,  bei  welcher  die  Einströ- 
mungspunkte ^1  und  Ä^  nicht  am  Rande  liegen,  wird  das  Potential 
durch  die  folgende  Gleichung  dargestellt: 


V=  M  + 


2nkd 


«T  +  ^l)' 


WO  fi  und  fj  dieselbe  Bedeutung  wie  früher  haben,  r}  und  r}  aber  die 
Entfernung  von  zwei  Punkten  A^  und  A^  bezeichnen,  welche  letztere  so 
gefunden  werden ,  dass  man  den  Mittelpunkt  der  Scheibe  C  mit  Ai  und 
A^  verbindet  und  auf  den  verlängerten  Linien  CAi  und  CA^  zwei  solche 
Stücke  CA}  und  CA}  abschneidet,  dass  der  Radius  der  Scheibe  die 
mittlere  Proportionale  zwischen  CAi  und  CA},  sowie  CA^  und  CA}  ist. 
Eine  weitere  Rechnung  ergiebt  für  den  Gesammt widerstand  der 
Scheibe: 

^ ,_.  AiA^y  AiA^.A^A}] 


In  \(AlAl>^  A^Al,A^A\\ 
'^IV    q    )'A,A\.A,Al\ 


2.x.K,d 
wobei  Q  den  Radius  des  Zuführungsdrahtes  bedeutet 

377  Die  Elektricitätsströmung  in  Platten  lässt  sich  noch  in  einer  anderen 

einfachen  Weise  ableiten  ').    Tritt  an  einer  Stelle  einer  unendlich  ausge- 


1)  Kirch  hoff,  Pogg.  Ann.  67,  p.  344,  1846^  —  ^  Maxwell,  Cambridge 
Phil.  Transact.  10,  p.  27,  1856.  Auch  W.'E.  Smith,  Proceed.  Boy.  8oc.  Edinb. 
7,  p.  79,  1870*.    Schwedoff,  Pogg.  Ann.  Erg.-Bd.  6,  p.  85,  1872*. 
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dehnten  dünnen  Platte  von  der  Dicke  d  und  der  Leitungsfßhigkeit  k  die 
Elektricitätsmenge  E  ein,  so  fliesst  darch  jedes  im  Ahstand  v  von  der 
Eintrittsstelle  gelegene  Element  däe  Elektricitätsmenge  E/2xv,  welche 
der  Aendemng  der  Fotentialfunction  V  daselhst  gleich  sein  muss.  Dem- 
nach ist 

dV  E  E 

dv       2xkÖv'  27tkÖv    ^ 

Sind  mehrere  Elektricitätsquellen  vorhanden,  von  denen  die  einen 
positiv,  die  anderen  negativ  sind,  so  ist  das  Potential  für  jede  Stelle 

E 
V  =  const  ^  - 

wie  in  §.  375. 


V=  const  ^^^^^logv. 


Man  kann  diese  Strömungscurven  leicht  zeichnen.    Die  von  je  zwei  378 
zu  einander  gehörigen  Polen  aus  gezogenen  äquidistanten  Radien  hilden 
zwiscnen  ihren  Schnittpunkten  Vierecke,  deren  Diagonalen  zwischen  den 
successiven  Schnittpunkten  der  in  gleichem  Sinne  auf  einander  folgen- 
den, von  heiden  Polen  ausgehenden  Badien  die  Strömungscurven  dar- 
stellen.   Da  durch  jedes  der  erwähnten  Vierecke  gleiche  Elektricitäts- 
mengen  fliessen,  die  Grösse  derselhen  aher  dem  Product  der  hetrefifenden 
Abschnitte  der  Radien  gleich  ist,  so  lässt  sich  leicht  übersehen,  dass  die 
Stromintensität  an  allen  Punkten  der  Ebene  die  gleiche  ist,  deren  Ver- 
bindungslinien mit  den  Polen  gleiche  Producte  geben,  d.  h.  in  einem 
System  von  Lemniscaten.    Auch  die  Linien  gleichen  Potentials  lassen 
steh  durch  Superposition  aus  den  für  alle  einzelnen  Pole  gezogenen  und 
sich  kreuzenden,  auf  einander  folgenden  Linien  gleichen  Potentials  in 
ähnlicher  Weise  finden,  wie  die  Strömungscurven  aus  den  Strömungs- 
linien für  jeden  Pol.     Die  Widerstände  ergeben  sich  dann  aus  der  Be- 
trachtung, dass  die  Vierecke,  welche  durch  die  auf  einander  folgenden 
Linien  gleichen  Potentials  und    die  Strömungslinien  abgegrenzt  sind, 
gleichen  Widerstand  darbieten^). 

Ist  die  Platte  begrenzt,  so  kann  man,  damit  die  Strömungscurven  379 
in  ihren  Rand  fallen,  die  zu  den  Punkten  des  letzteren  von  den  Ein- 
strömungspunkten  gezogenen  elektrischen  „Strahlen"  an  den  Rändern 
nach  dem  Gesetz  der  Gleichheit  des  Einfalls-  und  Reflexionswinkels  re- 
flectiit  denken,  wobei  keine  In tensitäts Verluste  anzunehmen  sind.  Es 
werden  dann  von  den  Polen  und  ihren  Spiegelbildern  Strahlen  zu  dem 
betrachteten  Punkt  der  Platte  gezogen.    Von  dem  letzteren  aus  werden 


^)  Vgl.  Carey  Poster  und  Oliver  J.  Lodge,  welche  auch  die  Linien 
gleichen  Potentials ,  sowie  die  Widerstände  der  Platten,  auch  gleichseitiger  und 
gleichsehenkliger  Dreiecke,  quadratischer  Platten  bei  verschiedener  Lage  der 
Etoktroden  berechneten  und  auch  nach  der  Wh eatston ersehen  Methode  be- 
Rtimmtefi.  Die  Beobachtungen  stimmen  gut  mit  der  Theorie.  Phil.  Mag.  [4] 
49,  p.  385,  453*,  60,  p.  475,  1875*,  [5]  1,  p.  373,  1876*. 
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auf  diesen  Strahlen  Längen  abgetragen ,  die  der  Länge  der  Strahlen  von 
den  Polen  und  ihren  Spiegelbildern  umgekehrt  proportional  sind,  und 
jene  Längen  nach  dem  Princip  des  Parallelogramms  der  Kräfte  zu  einer 
die  Richtung  des  Stromes  bezeichnenden  Resultante  vereint,  eventuell 
die  entsprechenden  Diagonalen  der  durch  äquidi^tante  von  den  Polen 
und  Spiegelbildern  ausgehenden  Radien  gebildeten  Vierecke  gezogen. 
Dabei  ist  wieder  die  Wirkung  in  der  Richtung  der  vom  positiven  Pol 
ausgehenden  Strahlen  entgegengesetzt  der  der  negativen  zu  nehmen. 

380  Die  Resultate  des  §.  375  sind  von Ki rohhoff  0-  c.)  berechnet  und 

bestätigt  worden. 

Die  Gestalt  der  Curven  gleichen  Potentials  bei  einer  kreisförmigen 
Scheibe,  bei  welcher  die  Zuleitungsdrähte  nach  dem  Rande  ging'en,  wurde 
bestimmt,  indem  das  eine  Ende  eines  Galvanometerdrahtes  auf  einer 
Stelle  der  Scheibe  festgehalten  wurde,  während  man  mit  dem  anderen 
Ende  die  Punkte  derselben  aufsuchte,  bei  deren  Berührung  kein  Strom 
durch  das  Galvanometer  floss;  man  erhielt  auf  diese  Art  entsprechend 
der  Theorie  Kreise,  Wie  gering  die  Abweichungen  yon  der  Theorie  sind, 
zeigt  die  folgende  Tabelle  (die  Einheit  ist  Yiqo  Zoll): 

Radien  Abweichungen  der  Messangeu  an  einzelnen 

der  Kreise:  Stellen  von  diesen  Radien: 

114  +1^1^14-1 

278  0  0  0  0         0+1 

590         —1-^2—1  0         0  0+3 

Aus  diesen  Versuchen  folgt  direct,  dass  V  eine  Function  von  r^/ri 
ist,  also: 


=K?) 


Um  diese  Function  näher  zu  bestimmen,  leitete  Kirchhoff  durch 
die  Scheibe  einen  constanten  Strom  und  berührte  sie  an  zwei  in  der  Ver- 
bindungslinie der  Einströmungspunkte  liegenden  Punkten  mit  den  Enden 
des  Drahtes  eines  Galvanometers,  welcher  zugleich  ein  erwärmtes  Thermo- 
element enthielt.  Zeigte  das  Galvanometer  keinen  Strom,  so  war  die 
Differenz  der  Potentiale  in  den  berührten  Punkten  gleich  der  constanten 
elektromotorischen  Kraft  des  Thermoelementes.  Sind  die  Abstände  der 
Punkte  von  den  Berührungspunkten  resp.  ri,r^  und  i2i,i^,  so  ist  also 
die  Differenz  der  Potentiale 


<k)  -  Kl) = "-• 

Zugleich  ergaben  die  Versuche,  dass 


~  •  ^  =  canst 
ri     icj 


Versuche  von  KirchhoflF.  385 

Die  Bedingungen  führen  wiederum  auf  die  Function : 

Der  fiir  den  Widerstand  der  Scheibe  aufgestellte  Ausdruck  konnte 
wegen  der  Kleinheit  der  Aenderungen,  die  sich  bei  verschiedener  Entfer- 
nung der  Drahte  einstellten,  nicht  controlirt  werden. 

Die  Uebereinstimmung  zwischen  Rechnung  und  Erfahrung  wurde  381 
von  Kirchhoff   auch    noch   auf   eine  zweite  Art  bewiesen.     Er  be- 

« 

rechnete  die  Ablenkungen,  welche  eine  Magnetnadel  durch  die  Scheibe 
erleiden  muss,  wenn  sie  über  verschiedenen  Punkten  derselben  aufge- 
hängt wird,  und  bestimmte  diese  Ablenkungen  durch  den  Versuch  mit 
einer  kleinen  (*/4  Zoll  langen)  mit  einem  Spiegel  versehenen  Nadel. 
Die  Scheibe  war  aus  Stanniol  und  hatte  10  Zoll  Durchmesser;  die  Zu- 
leitungspnnkte  waren  die  Enden  des  mit  dem  magnetischen  Meridian 
zusammenfallenden  Durchmessers,  und  die  Beobachtungen  wurden  für 
die  Punkte  des  auf  dem  magnetischen  Meridian  senkrecht  stehenden 
Durchmessers  angestellt.  Die  folgende  Tabelle,  bei  der  q  die  Entfernung 
des  Mittelpunktes  der  Nadel  vom  Mittelpunkt  der  Scheibe  bedeutet, 
zeigt  die  genaue  Uebereinstimmung: 

Ablenkungen  Ablenkungen 

Q       Berechnet:   Beobachtet:  q       Berechnet:    Beobachtet: 

0  96,3  95,5  3  81,3  82,2 

1  94,4  93,4  4  72,4  73,1 

2  88,8  89,5  5  63,5  62,8 

Quincke^)  hat  die  Verbreitung  eines  Stromes  in  einer  quadrati-  382 
sehen  Bleiplatte  AB  CD  untersucht,  während  sich  die  eine  Elektrode 
Ä  an  der  einen  Ecke  derselben ,  die  andere  auf  einem  Punkt  E  der  von 
dieser  Ecke  ausgehenden  Diagonale  befand.  —  Die  Bestimmung  der 
isoelektrischen  Gurven  geschah  nach  der  auch  von  Kirchhoff  ange- 
wandten Methode.  —  Wenn  in  einer  unbegrenzten  Ebene  zwei  sich 
rechtwinklig  schneidende  Linien  symmetrisch  zu  der  Verbindungslinie 
der  Elektroden  liegen,  so  schneiden  jene  Linien  die  Linien  gleichen  elek- 
trischen Potentials  senkrecht.  Man  kann  daher  von  der  einen  Elektrode 
aus  die  Ebene  durch  zwei  solche  senkrechte  Linien  begrenzen.  So  kann 
man  nach  den  für  eine  unendliche  Ebene  gegebenen  Formeln  auch  die 
Formeln  für  die  betrachtete  quadratische  Platte  berechnen,  indem  man 
ihre  Ausdehnung  nach  den  Richtungen  AB  und  CD  als  unendlich  gross 
gegen  den  Abstand  der  Elektroden  ansieht.  —  Die  Versuche  entsprechen 
völlig  der  Theorie. 


*)  Quincke,  Pogg.  Ann.  97,  p.  382,  1856*.    Vgl.  auch  Adams,  Proceed. 
lloy.  8oc  24,  p.  1,  1875*;  Phil.  Mag.  [4]  5Ö,  p.  548,  1876*. 
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Quincke  hat  ferner  eine  kreisförmige  Scheibe  von  11  Zoll  Durch- 
messer aus  zwei  Halbkreisen  von  Blei  und  Kupfer  zusammengesetzt  und 
beide  Elektroden  E  und  Ei  an  den  Endpunkten  einer  der  Berühmngs- 
linie  der  Platten  parallelen  Sehne  an  die  Bleiplatte  angelöthet.  Auch 
hier  entsprach  die  Vertheilung  der  Linien  gleichen  Potentials  völlig  der 
theoretischen  Berechnung. 

383  Um  die  Strömungscurven  zu  fixiren,  klebt  man  ein  sehr  dünnes 
kreisförmiges  Silberblatt  mittelst  Gummi  auf  eine  Hartgummiplatte  und 
setzt  mittelst  zweier  Stanniolpolsterchen  an  zwei  diametral  gegenüber 
liegenden  Punkten  Drahtklemmen  fest  auf.  Dann  wird  das  Blättchen 
mit  einer  Lösung  von  Wachs  in  Aether  übergössen.  Leitet  man  nach 
dem  Verdunsten  des  Aethers  einen  recht  kräftigen  Strom  durch  das 
Silberblatt,  so  zeigen  sich  in  1  bis  iVa  Secunden  die  Abschmelzungs- 
curven  als  Lemniscaten  ^). 

384  Auch  für  Elektrolyten  lässt  sich  die  Stromverzweigung  in  der  Ebene 
nachweisen,  indem  man  nach  Domalip')  auf  eine  Glasscheibe  Zink- 
vitrioUösung  aufgiesst  und  eine  an  verschiedenen  Stellen  zweier  senk- 
recht auf  einander  stehender  Durchmesser  durchbohrte  kreisförmige  Glas- 
platte von  180  mm  Durchmesser  auflegt,  welche  am  Rande  durch  einige 
etwa  1,2  mm  dicke  Glasstückchen  getragen  wird.  Wurde  ein  Strom  mittelst 
amalgamirter  Zinkdrähte  durch  einzelne  vom  Mittelpunkt  gleich  weit  ent- 
fernte Oeflfnungen  durch  die  Flüssigkeit  geleitet  und  der  Widerstand  der 
Kreisscheibe  bestimmt,  so  verhielt  sich  derselbe,  als  die  Elektroden  20 
und  60  mm,  resp.  60  und  86  mm  vom  Mittelpunkt  auf  demselben  Durch- 
messer eintauchten,  wie  1  :  1,56  odei  wie  1  :  1,43,  während  die  Rech- 
nung in  beiden  Fällen  die  Verhältnisse  1  :  1,53  und  1  :  1,44  ergab. 

Tauchten  die  Elektroden  an  zwei  je  um  60  und  um  86  mm  vom 
Mittelpunkt  entfernten  Punkten  ein ,  die  in  zwei  auf  einander  senkrech- 
ten Durchmessern  lagen,  so  verhielten  sich  die  Widerstände  wie  1  :  1,48 
statt  des  berechneten  Verhältnisses  1  :  1,50. 

Die  Concentrationsänderung  der  Lösung  an  den  Elektroden  kann 
hier  leicht  Fehlerquellen  verursachen^). 


1)  Mach,  CarFs  Bep.  6,  p.  10,  1870*.  —  *)  Domalip,  Wien.  Ber.  [2]  68, 
p.  303,  1873*.  —  ^)  Nach  Feststellung  der  physikalischen  Principien  der  Btrom- 
yerzweignng  in  Körpern  und  Flächen  hat  die  weitere  Berechnung  derselhen 
fast  ausschliesslich  mathematisches  Interesse.  —  Die  Stromverzweigang  auf  lei- 
tenden Flächen  berechnet  sich  oft  leichter  durch  conforme  Abbildung  des 
Strömungsnetzes  auf  ebenen  Flächen ,  welche  Abbildung  wieder  ein  Strömungs- 
netz  darstellt.  Hat  man  das  Problem  des  stationären  Strömungszustandes  &r 
eine  Fläche  /  gelöst,  so  kann  man  es  so  auch  für  jede  andere  Fläche  9>  lösen, 
die  mit /in  den  kleinsten  Theilen  ähnlich  ist,  vorausgesetzt,  dass  die  Einströ- 
mrnigs-  sowie  die  Ausströmungspunkte  wieder  correspondirende  Punkte  sind. 
Auch  die  Vertheilung  der  Potentialfünctionen  ist  dann  an  correspondirenden' 
Punkten  die  entsprechende  (schon  im  Jahre  1863  vonO.  Neumann  aufgestellt, 
B.  Math.  Ann.  10,  p.  569,  1876*).    Bei  diesen  Abbildungen  ist  der  Widerstand 
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Eine  Best&tignng  der  Gesetze  der  Stromverzweigung  in  körperlichen  385 
Leitern  bieten  die  sogenannten  Nobili'schen  Ringe  dar^). 

Giesst  man  auf  eine  horizoiftale  blanke  Platin-,  Silber-  oder  Messing- 
platte, die  mit  dem  negativen  Pol  einer  Säule  verbunden  ist,  eine  Lösung  ' 
von  schwefelsaurem  Eupferoxyd  und  taucht  einen  verticalen  Draht  von 
Platin,  welcher  mit  dem  positiven  Pol  in  Verbindung  steht,  hinein, 
so  jedoch,  dass  der  Draht  die  Platte  nicht  berührt,  so  bilden  sich  con- 
centriscb  zum  Draht  drei  bis  vier  hellrothe  Ringe  von  Kupfer,  die  durch 
dunklere  Stellen  von  einander  getrennt  sind.  Wird  die  Platte  dagegen 
mit  dem  positiven,  der  Draht  mit  dem  negativen  Pol  verbunden,  so  werden 
auf  der  Platte  vier  bis  fünf  helle  und  dunkle  Ringe  durch  die  Einwirkung 
der  Säure  und  des  Sauerstoffs  gebildet,  welche  in  verschiedener  Menge 
an  den  von  der  Platinspitze  ungleich  weit  abstehenden  Punkten  der 
Platte  abgeschieden  worden  sind.  —  Andere  Lösungen,  z.  B.  von  essig- 
saurem und  schwefelsaurem  Manganoxydul,  Manganchlorür  (Vs)*  ge- 
ben auf  der  mit  dem  positiven  Pol  verbundenen  Platinplatte  schön 
regenbogenfarbige  Ringe,  welche  die  Reihenfolge  der  Newton'schen 
Farbenringe  zeigen.  Die  Ringe  sind  hier  durch  Abscheidung  von 
Bleisuperoxyd  und  Mangansuperoxyd  auf  der  Platte  gebildet,  gerade  so, 
wie  auch  z.  B.  ein  passiver  Eisendraht* als  positive  Elektrode  in  Blei- 
zuckerlösung sich  nach  einander  roth,  blau,  gelb  färbt  und  dann  eine 
dunklere  Farbe  auf  seiner  Oberfläche  zeigt,  bis  er  sich  mit  einer  dickeren 
Schicht  Bleisuperoxyd  bedeckt  hat ').  —  Aehnliche  Erscheinungen  erhält 
man  auf  einer  positiven  Silberplatte  unter  Anwendung  von  Petersilien- 

des  Originals  gleich  dem  derBildfläcbe  (s.  Kirchhoff,  BerL  Monataber.  1875, 
p.  487*,  und  Top  1er,  Pogg.  Ann.  160,  p.  375,  1877*.  AehnUch  hat  schon 
Heine  das  Abbildnngsproblem  auf  die  Strömung  in  ebenen  Flächen  [Rechteck, 
Sllipse]  angewandt:  Berl. Monatsber.  1874,  p.  186*,  auch  XJmow,  Berl.Monats- 
ber.  1875,  p.  19,  487*).  —  Allgemeine  Theorie  der  Stromverzweigung  (die  im 
Leiter  gethane  Arbeit  ist  stets  ein  Maximum):  Ferraris,  Accad.  dei  Lincei 
1876,  p.  276*.  Stromverzweigung  in  einem  Bechteck  (Jochmann,  Schlömilch's 
Zeitschr.lO,  p.  48,  1865*;  Belli,  Oimento  [2]  3,  p.  91,  1870*),  in  einem  von  zwei 
concentrischen  Kreisen  oder  Ellipsen  begrenzten  Binge  (Polen i,  Cimento  [2] 
U,  p.  271,  12,  p.  9,  1874*).  Berechnung  des  Widerstandes  eines  BlDges  (Dit- 
seheiner,  Wied.  Ann.  5,  p.  282,  1878*).  Widerstand  eines  Bechtecks,  s.  auch 
Stefan  und  v.  Obermeyer,  Wien.  Her.  [2]  60,  p.  245,  1869*.  Stromver- 
zweignng  in  einem  Bechteck  oder  Trapez  und  auf  sphärischen  Flächen 
(W.  B.  Smith,  Proceed.  Boy.  Soc.  Bdinb.  7,  p.  79,  1870*),  in  einer  Platte, 
bei  Verwendung  elliptischer  oder  geradliniger  Elektroden  (Margules,  Wien. 
Ber.  [2]  75,  p.  1,  1877*),  in  CyUnderflächen  (Wien.  Ber.  [2]  52,  p.  220*),  in 
einem  Hohlkegel  (Allen,  Kature  20,  p.  468,  1879*),  in  spitz-  oder  rechtwink- 
ligen, halben  oder  viertel  Bingen,  die  durch  concentrische  Kreise  begrenzt 
und,  in  Platten,  welche  von  zwei  excentrisohen  Halbkreisen  begrenzt  sind, 
in  Platten,  die  kreisförmig  durchbrochen  sind,  n.  s.  f.  (Ohwolaon,  Schlö- 
inüch*8  Joum.  23,  p. 47, 1878* ;  auch  Auerbach,  Wied.  Ann.  3,  p. 498, 1 878*,  der 
&Qch  nach  Quincke*s  Methode  bei  einerseits  unendlichen  Streifen,  in  welchen 
die  Elektroden  an  den  Bändern  liegen,  Versuche  angestellt  hat).  Durchgang 
-  durch  eine  Kngelcalotte  (Wolf,  Dissertation,  Leipzig  1876*)  u.  s.  f.;  s.  auch 
namentlich  Maxwell,  Treatise  1,  p.  338  u.  flgde. 

*)Nobili,    Bibl.   univ.  33,   p.    302,    1826*,   34,   p.  194*,    35,  p.  40*,    36,    - 
P.  3*,  37,    p.  177*;   Pogg.  Ann.  9,  p.  183*,  10,  p.  392,   1827*.  —  «)  gchön- 
bein,  Pogg.  Ann.  40,  p.  621,  1837*. 
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saft,  Rübensaft  n.  b.  f.,  ans  denen  gleichfalls  anf  der  Platte  Säure  and 
Sauerstoff  abgeschieden  werden,  die  chemisch  auf  dieselbe  einwirken. 

Auch  erhält  man  die  Ringe,  wenn  man  auf  eine  Silberplatte  oder 
ein  Platinblech  Losung  von  essigsaurem  oder  schwefelsaurem  Kupferoxyd 
giesst  und  sie  mit  der  Spitze  eines  Zinkdrahtes  in  der  Mitte  der  Lösung 
berührt.  Um  die  Spitze  legen  sich  dann  in  Folge  der  zwischen  der 
Platte  und  dem  Draht  durch  die  Losung  fliessenden  galvanischen  Strome 
hellere  und  dunklere  Ringe  von  Kupfer^). 

Die  Platten  kann  man  von  beliebigem  Metall  wählen.  Sollen  indess 
die  Ringe  z.  B.  aus  einer  Bleilösung  durch  Abscheidung  von  Superozjd 
auf  der  Platte  gebildet  werden ,  so  darf  dieselbe  nicht  leicht  oxjdirbar 
sein,  weil  sonst  der  an  ihr  abgeschiedene  Sauerstoff  nicht  zur  Oxydation 
der  Bleilösung  verwendet  wird.  Im  Allgemeinen  würden  also  Platten 
aus  den  negativeren  Metallen,  Platin  u.  s.  f.,  sich  am  besten  zu  ihrer 
Hervorbringung  eignen. 

Nach  E.  BecquereP)  bedient  man  sich  sehr  gut  zur  Darstellang 
der  Farbenringe  einer  etwa  15  cm  im  Durchmesser  grossen  Platte  von 
Neusilber,  die  sorgf&ltig  geputzt  und  polirt  und  von  allem  Fett  gereinigt 
ist.     Man  stellt  in  einem  (jefl^se  der  Mitte  dieser  Platte  in  einer  Ent- 
fernung von  1  bis  2  mm  einen  bis  auf  seine  Spitze  in  eine  Glasröhre 
eingeschmolzenen  Platindraht  gegenüber  und  füllt  das  Gefass  mit  einer 
gesättigten   Lösung   von  Bleioxyd  in  Kali  etwa  von    dem  specif.  Ge- 
wicht 1,2  und  der  Temperatur   12  bis  15<^G.     Ein  Strom  einer  Säole 
von  8  Bunsen'schen  Elementen,  deren  negativer  Pol  mit  dem  Draht, 
deren  positiver  mit  der  Platte  verbunden  wird,  bringt  die  Ringe  sehr 
schön  hervor. 

Sie  zeigen  dieselbe  Farbenfolge  wie  die  Newton' sehen  Farben- 
ringe bei  durchgelassenem  Lichte.    Dieselbe  ist  von  innen  nach  aussen: 

für  den  ersten  Ring:  gelb,  violettroth,  mattblau, 
„      „    zweiten  „       weiss,  gelb,  rothviolett, 
„      „     dritten    „       grün,  gelb,  roth,  blau,  blaugrün. 

386  Wir  wollen  die  Berechnung  der  Lage  und  Farbe  dieser  Ringe  nur 

für  den  einfachsten  Fall  durchführen,  wo  die  Platte  als  unendlich  gross 
anzusehen  ist  und  die  ihr  im  Abstand  l  gegenüber  stehende  Metallspitze 
so  tief  in  die  die  Platte  bedeckende  Flüssigkeit  eingetaucht  ist,  dass  die 
letztere  als  unendlich  dick  betrachtet  werden  kann. 

In  diesem  Falle  lässt  sich  die  Lösung  auf  die  Berechnung  der  Strom- 
verzweigung in  einem  unbegrenzten  Räume  zurückfahren,  in  welchem 
sich  zwei  kleine  kugelförmige  Elektroden  im  Abstand  2 1  befinden.  Dtaai 
■  ist  die  auf  der  Verbindungslinie  der  Elektroden  senkrechte  und  dieselbe 
in  einem  Punkte  Q-  halbirende  „äquatoriale"  Ebene  eine  iBoelektrische  . 


*)  Pechner,   Schweig^.  Joum.  56,  p.  442,  1829*.   —   *)  E.  Becquerei, 
Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [3]  13,  p.  342,  1845*  j  Archives  de  TEL  4,  p.  82'. 
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Pläclie ,  in  der  das  Potential  gleich  Null  ist.  Denken  wir  uns  in  dieser 
Aequatorialebene  die  Flüssigkeit  durcli  eine  sehr  dünne  Metallplatte 
unterbrochen,  in  der  durch  irgend  ein  Mittel  das  Potentialniveau  der 
Elektricität  überall  auf  Null  erhalten  wird ,  so  verzweigt  sich  in  jeder 
Hälfte  der  Flüssigkeit  zwischen  dieser  Platte  und  der  gegenüber  stehen- 
den Ellektrode  der  Strom  in  gleicher  Weise,  wie  ohne  die  Platte. 

Ist  X  der  senkrechte  Abstand  eines  Punktes  P  der  Flüssigkeit  von 
der  Aequatorialebene,  y  der  Abstand  desselben  von  der  Verbindungs- 
linie der  Elektroden,  so  ist  das  Potential  V  der  freien  Elektricitäten  in 
diesem  Punkte  nach  §.  373  (4) 

F  =  C(  ^  -  ^  \ 

\V(l  +  x)^  +  y^       V(l-xr  +  yy' 

wo  C  =■  I/^xk  eine  Constante  ist,  in  der  /  die  Gesammtintensität 
des  die  Flüssigkeit  durchfliessenden  Stromes,  k  ihr  specifisches  Leitungs- 
▼ermogen  ist. 

Die  Stromintensität  Ip  in  der  Richtung  der  X  im  Punkte  P  ist 

7  -  _  ^-  rt—L±JL—  4-         ^-«        \ 

und  für  o;  =  0,  d.  h.  an  der  äquatorialen  Wand  wird  diese  Intensität 

_        2  Gl 

'~(i*  +  y'y^' 

Die  gleiche  Intensität  besitzt  der  Strom  an  allen,  im  gleichen  Abstand^ 
im  Kreise  um  den  Punkt  G  herum  liegenden  Stellen.  —  Dasselbe  Re- 
sultat ergiebt  sich,  wenn  das  Potential  auf  der  Platte  nicht  Null  ist, 
sondern  einen  beliebigen  constanten  Werth  hat,  wenn  nur  die  Potcntial- 
differenz  zwischen  der  Platte  und  der  Elektrode  dieselbe  bleibt. 

Der  Intensität  proportional  ist  die  Menge  oder  .Dicke  der  aus  der 
Flüssigkeit  an  der  betreffenden  Ereisstelle  der  Platte  durch  die  chemische 
Wirkung  des  Stromes  abgeschiedenen  Substanzen  (z.  B.  von  Bleisuper- 
ozyd),  und  dieser  Dicke  entspricht  die  Farbe,  welche  die  abgeschiedene, 
immerhin  sehr  dünne  Schicht  im  reflectirten  Lichte  zeigt. 

Ist  l  sehr  klein,  so  ist 

Die  Dicke  der  Ringe  nimmt  also  dann  mit  der  dritten  Potenz  des 
Abstandes  der  betrachteten  Punkte  der  Platte  von  dem  der  Spitze  gegen- 
über liegenden  Punkte  Q  ab^). 


1)  Basselbe  Gesetz  hatte. E.  du  Bois-Beymond  (Pogg.  Ann.  71,  p.  71, 
1848*)  schon  frülier- unter  der  einfacheren,  aber  nicht  ganz  strengen  Voraus- 
setzung abgeleitet,  dass  die  isoelektrischen  Flächen  als  der  Elektrode  concen- 
trische  Ku^lschalen  anzusehen,  die  Strömungscurven  also  gerade  Linien  wären, 
die  von  der  Elektrode  ausgingen. 
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Kann  man  die  Flüssigkeitsschicht  nicht  als  unendlich  dick  gegen 
den  Abstand  der  spitzen  Elektrode  von  der  Platte  ansehen,  ist  also  letz- 


Die  Elektrode  CDH,  Fig.  141 ,  sei  halbkogelförmig  mit  dem  Miitelj^imkt 
0  und  dem  Radios  ^,  der  Abstand  ihres  Mittelpunktes  von  der  Platte  O  (r  =  2. 
Der  specifiscbe  Widerstand  der  Losung  sei  X, 

Es  sei  AB  CD  der  Durchschnitt  der  Yerticalebene  mit  arwei  unendlich 
nahe  neben  einander  liegenden  Kegelmänteln.    Es  sei  femer 

<B0A  =  9>,    <  OBG  =  y,    BG  =  y,  B]ao  AB  =  dy  und 

0B  =  Vy«  4-  P. 

Der  Widerstand  eines  kreisförmigen  Elementes  E  der  Btrombahn  zwischen 
den  Kegelmänteln,  dessen  Abstand  von  0  gleich  EO  =z  C  und  dessen  Badins 
EF  =r  C '  C08  y  ist,  wird  gegeben  durch: 

Fig.  141.  dw  =  ^-^ — =ö- 

2nco8ytg  g>C* 

Bei    der   Integration   von   C  =  Q   bis  C 

=  OB  =  Vy«-4-P  erhält  man  den  Wider- 
stand der  ganzen  Strombahn  zwischen  den 
Kegelmänteln : 

2  ff  ^  (Vy*  +  l^  cosytg  gp 

Ist  die  elektromotorische  Kraft  zwischen  der  Spitze  und  Platte  2E,  so  ist 
die  Intensität  des  Stromes  i  zwischen  den  Kegelmänteln,  mithin  die  Menge  der 
auf  der  Kreisfläche  2nAB  elektrolytisch  abgeschiedenen  Substanz: 

E 

i  =  — const 

w 

Führen  wir  hier  den  obigen  Werth  ein,  nachdem  wir  in  demselben 

eingesetzt  haben,  so  ist  bei  Yemachlässigung  von  ^  gegen  Vy^  •\-  P 

t  -  const.  j  W¥Wü' 

Wenn  l  gegen  y  sehr  klein  ist,  so  ist,  da  der  Kreis,  auf  dem  sich  diese 
Masse  niederschlägt,  die  Oberfläche  2nydy  besitzt,  die  Dicke  des  Niederschlags  J 

wie  wir  oben  gefunden  haben. 

£.  Becquerel  (Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [3]  13,  p.  342,  1845*)  hatte 
früher  unter  der  unrichtigen  Voraussetzung,  dass  die  vom  Einströmungspunkte 
0  zu  jedem  Punkt  B  der  Platte  B  G  fliessenden  Ströme  an  jeder  Stelle  eine 
der  Entfernung  OB  umgekehi*t  proportionale  Intensität  besässen,  und  somit 
die  Dicke  der  auf  jedem  Punkte  der  Platte  abgelagerten  Sdiicht  derselben 
Grösse  entspräche,  das  Gesetz  angestellt,  dass  die  Dicke  der  Ringe  ihrem  Ba- 
dius  umgekehrt  proportional  wäre.  Es  ist  indess  nur  einem  Zufall  zuzuschrei- 
ben, dass  die  Versuche  von  £.  Becquerel  dieses  Gesetz  zu  bestätigen 
schienen. 
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terer  Abstand  nicht  sehr  klein,  so  werden  die  Resultate  complicirter. 
£ine  genauere  Berechnung  von  Riemann^)  beweist,  dass,  wenn  die 
Einströmungsspitze  in  der  Oberfläche  der  Flüssigkeit  liegt,  die  Dicke  ^ 
der  Ringe  mit  Zunahme  des  Verhältnisses  y/lin  der  Art  abnimmt,  dass 

de    =  const II) 

ist,  wo  c  eine  Constante  ist. 

Zur  Prüfung  dieser  Resultate  hat  Beetz 2)  Nobili'sche  Ringe  387 
dargestellt,  indem  er  meist  Bleioxyd  in  Kalilauge  als  Elektrolyt,  als 
positive  Elektrode  meist  eine  vergoldete  Daguerreotypplatte ,  wohl  auch 
eine  Neusilberplatte  anwandte,  auf  welcher  die  Ringe  glänzend^  aber 
wegen  der  schnellen  Oxydation  der  Platte  sehr  vergänglich  erschienen. 
Als  negative  Elektrode  diente  ein  Platindraht.  Die  Ringe  wurden 
durch  den  Strom  einer  Gro versehen  Säule  von  3  bis  16  Elementen 
erzeugt,  dann  wurden  bei  der  Beleuchtung  mit'  einer  monochromatischen 
Lampe  oder  verschiedenen  Theilen  des  Sonnenspectrums  die  Radien 
der  dunklen  und  hellen  Ringe  gemessen  und  zugleich  aus  ihrer  Farbe 
nach  den  von  Schwerd  angegebenen  Wellenlängen  ihre  Dicken  ab- 
geleitet. 

Wir  geben  beispielsweise  nur  einige  Resultate.  Bei  der  Berechnung 
wurden  aus  dem  Radius  des  innersten  (mit  einer  Weingeist  -  Kochsalz- 
flamme  beleuchteten)  Ringes  die  Radien  der  übrigen  Ringe  nach  den 
Formeln  I  und  II  abgeleitet: 


11. 

Einströmungsspitze  2  Linien  von 

I. 

der  Platte. 

Berechnet  nach 

Berechnet  nach 

Gefunden 

Formel  II. 

Formel  I. 

Oefdnden 

Formel  11. 

Formel  I. 

8,65 

8,65 

8,65 

19,25 

19,25 

19,25 

9,1 

9,13 

9,03 

20,15 

20,20 

20,59 

9,65 

9,70 

9,59 

21,40 

21,40 

22,41 

10,3 

10,38 

10,26 

23,05 

23,00 

24,80 

11,2 

11,24 

11,15 

25,75 

25,45 

29,71 

12,5 

12,'38 

12,36 

33,20 

30,69 

42,99 

14,4 

14,20 

14,79 

17,4 

17,85 

21,33 

Ist  die  Spitze  sehr  nahe  an  der  Platte,  so  schliesst  sich  entsprechend 
der   obigen  Rechnung  die  Formel  II.   ebenso    wie  die  Formel  I.   mit 


1)  Biemann,  Pogg.  Ann.  95,  p.  130,  1855*.  8.  auch  Ditscheiner, 
Wien.  Bot.  [2]  78,  p.  1 ,  1878* :  Berechnung ,  wenn  das  Potential  nicht  auf  der 
ganzen  Platte  Kall  ist  und  ihre  Dicke  berücksichtigt  wird.  — ,  ^)  Beetz,  Pogg. 
Ann.  71,  p.  79,  1847*,  97,  p.  22,  1856*. 


392  Stromverzweigung. 

genügender  Genauigkeit  den  Beobachtungen  an.  Bei  weiterem  Abstand 
der  Spitze  von  der  Platte  entspricht  aber  die  Formel  IL  denselben 
genauer. 

Stellt  man  einer  mit  Bleioxydlösung  bedeckten,  mit  dem  positiven 
Fol  der  Säule  verbundenen  Silber-  oder  Messingplatte  zwei  oder  mehrere, 
mit  dem  negativen  Pol  der  Säule  verbundene  Platindrähte  gegenüber,  so 
bilden  sich  um  jede  Drahtspitze  conoentrische  Kreise,  die  indess  nachher 
zusammenlaufen  und  von  grösseren  Gurven  eingeschlossen  sind.  Diese 
Erscheinungen  ergeben  sich  leicht  aus  der  Betrachtung  der  hierbei  statt- 
findenden Ausbreitung  der  Ströme. 

Stehen  der  mit  Bleilösung  übergossenen  Platte  zwei  Drähte  gegen- 
über, von  denen  der  eine  als  positive,  der  andere  als  negative  Elektrode 
dient, "so  erhält  man  verschieden  gefärbte  Kreise  unter  beiden  Spitzen, 
da  unter  der  einen  die  Platte  als  negative,  unter  der  anderen  als  posi- 
tive Elektrode  dient.  Sind  die  Spitzen  weiter  von  «der  Platte  entfernt 
oder  näher  an  einander,  so  kann  der  Strom,  ohne  durch  die  unterliegende 
Platte  zu  fliessen,  direct  vom  einen  zum  anderen  Drahte  übergehen  oder 
sich  nur  in  der  Mitte  zwischen  beiden  bis  in  die  Platte  verzweigen  ^). 

388  Indem  man  z.  R  nach  dem  Verfahren  von  Becquerel  auf  dünnen 

Kupferplatten,  die  mit  Lösungen  von  essigsaurem  Blei  oder  Kupfer  be- 


^)  Wild  (Schweizerische Denkschriften  1859*)  hat  mehrere  Fälle  von  Strom- 
Verzweigung  nach  den  Kirchhoff' sehen  Formeln  berechnet,  die  sich  an  diese 
Besultate  anschliessen : 

1)  Wemi  zwei  gleich  breite  rechteckige  Platten  mit  ihrer  einen  längereu 
Grundlinie  an  einander  liegen  und  die  linearen  Elektroden  iu  der  Mitte  der 
freien  Grundlinien  angebracht  sind  oder  auf  derselben  Grundlinie  derselben 
Scheibe  liegen  und  die  Elektroden  klein  sind.  Die  Resultate  stimmen  im  ersten 
Fall  mit  den  von  Biemann  gefundenen  (§.  386)  überein,  wenn  die  Platten 
nicht  nur  gleich  breit,  sondern  auch  gleich  hoch  sind. 

Besteht  die  eine  Platte  aus  Metall,  die  andere  aus  einer  elektrolysirbaren 
Flüssigkeit,  z.  B.  Bleioxydlösung,  so  erhält  man  im  ersten  Fall,  wenn  die  Metall- 
platte mit  der  positiven  Elektrode  verbunden  ist,  Nobili'sche  Farben  durch 
Absatz  von  Bleisuperoxyd  auf  der  Metallplatte.  Im  zweiten  erhält  man,  wenn 
die  Metallplatte  nicht  zu  gut  leitet,  zu  beiden  Seiten  der  Mittellinie  zwischen 
den  Elektroden  Absätze  von  Superöxyd  und  von  Metall,  welches  letztere  am 
Ende  so  dünn  ist,  dass  es  auch  noch  die  New  ton 'sehen  Farben  zeigt. 

2)  Wenn  zwei  gleich  grosse  Kreisscheiben  von  verschiedenem  Stoflf  auf  ein- 
ander liegen  und  die  Elektroden  in  den  Mittelpunkten  der  freien  Grundflächen 
liegen  oder  concentrische  Oylinder  bilden,  die  sich  in  Kreisen  an  dieselben 
anlegen. 

3)  Wenn  zwei  concentrische  Kugelschalen  von  verschiedenem  Stoff  sich  be- 
rühren und  der  Strom  durch  einen  Punkt  der  äusseren  Oberfläche  eintritt  und 
durch  einen  Punkt  der  inneren  Oberfläche  austritt. 

Die  Resultate  der  Berechnung  des  ersten  Falles  vergleicht  Wild  mit  den 
von  Beetz  vorgenommenen  Messungen  der  N  o  b  i  1  i '  sehen  Binge,  wobei  er  aof 
die  elliptische  Polarisation  bei  der  Metallreflexion  Bücksicht  nimmt.  Hiernacli 
weichen  die  Beobachtungsresultate  von  der  Rechnung  etwas  weiter  ab,  als  ohne 
Berücksichtigung  ders^ben,  indess  doch  nicht  so  stark,  dass  dadurch  die  Theorie 
widerlegt  werden  könnte.  —  In  Betreff  der  Details  der  Rechnung  müssen  wir 
auf  die  Originalabhandlung  verweisen. 
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deckt  sind,  Nobili'scbe  Ringe  erzeugt,  kann  man  bei  Einsenken  von 
Elektroden  an  versobiedenen  Stellen  aus  der  Lage  der  Farbenringe  die 
Linien  gleicben  Potentials  erkennen.  Dieselben  entsprechen,  wieGueb- 
hard^)  bewiesen  bat,  vollständig  den  Berechnungen  von  Kircbboff 
für  einen  Kreis  mit  den  Elektroden  in  der  Peripherie,  von  Sm aasen 
für  eine  unendliche  Ebene,  von  Quincke  für  ein  Quadrat  mit  den 
Elektroden  an  einer  Ecke  und  in  der  Diagonale,  den  Berechnungen 
von  Auerbach  für  eine  unendliche  Halbebene,  einen  unendlichen  Strei- 
fen, auch  mit  zwei  gleichnamigen  Elektroden  am  einen  Rand  und  der 
ungleiclinamigen  in  der  Mitte,  resp.  je  zwei  auf  beiden  Rändern  oder 
zwei  ungleichnamigen  in  der  Mittellinie,  endlich  von  Boltzmann  für 
eine  Cylinderfläche.  Auch  als  zwei  auf  einer  Glasplatte  aneinander  ge- 
kittete Halbkreise  von  Kupfer  und  Nickel  verwendet  wurden,  wobei  die 
Einströmungspunkte  auf  der  einen  Hälfte  in  gleichen  Abständen  von  der 
Contactlinie  lagen,  ergaben  sich  die  gleichen  Resultate,  wie  sie  Quincke 
direci  erhalten  hatte. 

Durch  die  Formeln  der  Stromverzweigung  ist  unmittelbar  die  früher  389 
häufig  in  verschiedener  Form  behandelte  Frage  erledigt,  in  welcher  Rich- 
tung ein  Strom  in  einem  Drahte  fliesst,  durch  welchen  man  als  Neben- 
Bchliessung  einige  Elemente  einer  aus  mehreren  Elementen  bestehenden 
geschlossenen  Säule  mit  einander  verbindet.  In  dieser  Nebenschliessung 
kann  je  nach  den  Stellen  ihrer  Ableitung  und  der  Anordnung  des 
Schliessungskreises  der  Strom  in  der  einen  oder  anderen  Richtung 
fliessen,  wie  dies  von  DanielP)  beobachtet  wurde.  Ein  einfaches  Bei- 
spiel dieser  Art  bietet  §.367,  wenn  daselbst  die  beiden  Ketten  als  Theile 
einer  Säule,  der  Draht  CD  als  Nebenschliessung  angesehen  wird. 

Auch  erklären  sich  hierdurch  manche  ältere  Versuche.  —  So  sollen 
sich  z.  B.  zwei  Ströme,  die  einander  kreuzen,  nicht  stören.  Senkt  man 
nach  Marianini')  einen  Würfel  ZZ^KKi,  dessen  Seiten  KKi  aus 
Kupfer  und  ZZi  aus  Zinkplatten  bestehen,  in  Salzwasser  und  verbindet 
die  auf  zwei  gegenüber  liegenden  Seiten  befindlichen  Platten  ZK  mit 
den  Enden  des  Galvanometerdrahtes,  so  bleibt  der  Ausschlag  der  Nadel 
in  demselben  ungeändert,  wenn  man  auch  noch  die  einander  gegenüber 
stehenden  Platten  ZiKy  durch  einen  Draht  verbindet. 

Ebenso  soll,  wenn  eine  Volt  ansehe  Säule  Zf*  durch  einen  Metall- 
wOrfel  Jlf  unterbrochen  wird  und  eine  zweite  Säule  ZiKiin  einer  gegen 
die  Richtung  der  ersten  senkrechten  oder  geneigten  Richtung  an  den 


1)  Ou^bhard,  Compt.  rend.  90,  p.  984,  1124,  1880*.  —  ")  Daniell, 
Pbil.  Transact.  1837,  1,  p.  148*.  Die  erste  genauere  Kechnung  hierüber  ist 
Ton  Poggendorff  (Pogg.  Ann.  55,  p.  511,  1842*)  angestellt.  Fernere  Be- 
Technungen  bei  einer  and  mehreren  Nebenschliessuugen  von  Waltenhofen 
(Wiener  Berichte  [2]  42,  p.  439,  1860*)  und  Wa(i.zmuth  (ibid.  [2]  57,  p.  47, 
1868*).  —  »)  Marianini,  Ann.  de  Chim.  et  dePhys.  42,  p.  131,  1829*;  Pogg. 
Ann.  18,  p.  276,  1830*. 
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Würfel  gelegt  wird ,  bei  Schliessung  von  Z  K  durch  ein  Galvanometer 
G  der  Ausschlag  sich  nicht  ändern,  wenn  man  die  Säule  Z\K\  durch 
einen  Draht  D  schliesst  oder  sie  geöffnet  lässt. 

Dieses  Resultat  gilt  offenbar  in  allen  Fällen,  wenn  die  Säulen  in 
der  Weise  angeordnet  sind,  dass  sich  in  den  Kreis  MKiDZiM  nicht 
ein  Theil  des  Stromes  von  Z  K  verzweigt  und  umgekehrt  ein  Theil  von 
dem  Strom  der  Säule  ZiKi  in  den  Schliessungskreis  MZ&KM,  Dies 
findet  z.  B.  statt,  wenn  die  Säulen  gleiche  elektromotorische  Kraft 
besitzen  und  die  Widerstände  ihrer  Schliessungskreise  gleich  gross  sind. 
Dann  würden  beide  Säulen  gewissermaassen  nur  eine  Säule  vom  doppel- 
ten Querschnitt  darstellen,  deren  Schliessungsbogen  gleichfalls  den  dop- 
pelten Querschnitt  besitzt.  Die  Gesammtintensität  des  Stromes  wäre  also 
die  doppelte.  Da  aber  nur  die  Hälfte  des  Stromes  durch  das  Galvano- 
meter fliesst,  so  zeigt  es  die  frühere  Intensität  an. 

390  Die  Gesetze  der  Stromverzweigung  schienen  in  einem   hesonderen 

Falle  eine  Ausnahme  zu  erleiden^). 

Wenn  ein  in  der  Axe  einer  Glasröhre  gerade  ausgespannter  Platin- 
draht in  den  Stromkreis  einer  Säule  eingeschaltet  wird  und  man  in  die 
Glasröhre  verdünnte  Schwefelsäure  giesst,.80  ändert  sich  der  Ausschlag 
des  in  den  Stromkreis  eingefügten  Galvanometers  kaum,  und  es  scheint 
deshalb  keine  Seitenverbreitung  des  Stromes  in  die  Flüssigkeit  stattzu- 
finden.   Dies  rührt  indess  nur  daher,  dass  einmal  die  Leitungsfahigkeit 
der  Flüssigkeit  gegen  die  des  Drahtes  sehr  klein  ist,  dann  aber  auch 
daher,  dass,  wenn  ein  kleiner  Theil  des  Stromes  aus  dem  Draht  in  die 
Flüssigkeit  übertritt,  sogleich  Wasserstoff  und  Sauerstoff  sich  auf  ihm 
abscheiden ,  wodurch    der  Zweigstrom    in  der   Flüssigkeit   aufgehoben 
wird.    Umgiebt  man  einen  anderen  oxydirbaren  Draht,  so  einen  20  ZoU 
langen,  in  einem  grösseren  Kasten  ausgespannten  Neusilberdraht  ^)  t  mit 
Kupfervitriollösung,  so  bemerkt  man  freilich  nur  ein  schwaches  Anstei- 
gen der  Stromintensität,    zugleich  aber  eine  Abscheidung  von  Kupfer 
an  dem  dem  negativen  Pol,  eine  Schwärzung  und  Gorrodirung  des  Neu- 
silberdrahtes an  dem  dem  positiven  Pol  der  Säule  zunächst  liegenden 
Ende;  ein  Beweis,  dass  eine  Seiten  Verbreitung  des  Stromes  stattfindet'). 


1)  Poggendorff,  Pogg.Ann.  64,  p.  54,  1845*.  —  *)  Jacobi,  Pogg.  Ann. 
69,  p.  181,  1846*.  —  ')  Auf  die  Formeln  der  Stromverzweigung  gestützt,  hat 
Poggendorff  (Pogg.  Ann.  56,  p.  353,  1842*;  62,  p.  241,  1844*)  eine 
frühere  Annahme  de  la  Bive's  (Becherches  de  r£l.  p.  145,  1836*;  Pogg- 
Ann.  40,  p.  517*;  Archives  de  l'El.  2,  p.  481)  widerlegt,  dass  der  in  einer 
Kette  ZK,  Pig.  142,  erregte  Strom  nicht  nur  durch  den  Leitungsdraht  von  der 
Kupfer-  zur  Zinkplatte  und  durch  die  Lösung  von  der  Zinkplatte  zur  Kupfer- 
platte  fliesse,  sondern  dass  sich  auch  ein  an  einer  bestimmten  Stelle  der 
Platten   erregter  Strom   durch   die   übrigen  Theile   der  Flüssigkeit  selbst  aiu- 

gleiche. ' 

Wir  wollen  annehmen,  der  von  de  la  Bive  vorausgesetzte  Bückstrom 
der   Elektricität  in    der  Flüssigkeit  gehe  nicht   .durch   diese  selbst,    sondern 
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Aus  der  Stromverzweigung  nach  den  Seiten  folgt  auch  unmittel-  391 
bar ,  dass ,  wenn  man  in  einer  Kupferyitriollösung  zwischen  die  Kupfer- 
elektroden in  der  Richtung  ihrer  Verbindungslinie  einen  oder  mehrere 
conaxiale,   an  ihren  äussersten  Enden  lackirte  Blechstreifen  befestigt, 

durch  einen  Draht  lü,  welcher  in  der  Flüssigkeit  die  beiden  Platten  der  Kette 
Z  und  K  verbindet. 

Ist  dann  die  elektromotorische  Kraft  der  Kette  =  £7, 
der  Widerstand  des  Schliessungsdrahtes  l  =  ^t 

„  ,  der  Flüssigkeit  der  Säule  =  r^^ 

,  »  des  Drahtes  In  =  r%^ 

so  ist  nach  den  Gesetzen  der  Stromverzweigong  die  Intensität  des  Stromes: 
•        «K»«-  ün  Draht!  I=- ^ 


im  Draht  \n  /q  = 


Er 


E(T  ±  rj 


in  der  Flüssigkeit  L  =  ; i 


Da  die  Flüssigkeit  dem  Durchgang  des  Stromes 
in  der  einen  und  anderen  Bichtung  gleichen  Wider- 
stand entgegensetzt,  so  muss  der  Widerstand  des 
Drahtes  lUt  welchen  wir  für  die  den  Bückstrom 
vermittelnde  Flüssigkeit  gesetzt  haben,  gleich  dem 

der  Flüssigkeit  selbst  sein,  also  r^=z  r^^  daher  unter  der  Annahme  des  Bück- 

Btromes : 

T  ^  X 

^^WTT, '^ 

während  nach  der  Ohm 'sehen  Formel: 

I  =  — i ist. 

Vermehrt  man  den  Widerstand  r  des  Schliessungsdrahtes  l  um  den  Werth 
^,  so  ändert  sich  unter  Annahme  des  Bückstromes  die  Intensität  J  in : 

r  -  E 

Wollte  man  durch  Verkürzung  der  Flüssigkeitssäule  die  Intensität  auf  das 
Frühere  bringen,  so  müsste  man  den  Werth  r^  um  2o  ändern.  Nach  der  ein- 
£EM;heu  Ohm'  sehen  Formel  wäre  indess  der  Widerstand  r^  der  Flüssigkeitssäule 
nur  um  den  Widerstand  q  zu  verändern. 

Poggendorff  construirte  nun  ein  Element,  bestehend  aus  einem  parallel- 
epipedischen  Kasten  ^  £,  Fig.  143  (a.  f.  S.),  welcher  mit  verdünnter  Schwefelsäure 
gefüllt  war.  An  dem  einen  Ende  des  Kastens  stand  eine  Platte  Z  von  amalga- 
mirtem  Zink,  am  anderen  ein  Thoncylinder ,  der  mit  Salpetersäure  gefüUt  war 
and  in  den  ein  Platinblech  P  eingesetzt  wurde.  Die  Platten  Z  und  P  wurden 
durch  zwei  Drähte  E  und  F  mit  zwei  Zinkplatten  Z^  und  Z^  verbunden,  welche 
in  einen  dem  Kasten  AB  ganz  gleichen,  mit  verdünnter  Schwefelsäure  gefüUten 
Kasten  CD  eingesetzt  waren.  In  die  Drahtverbindung  war  ausserdem  eine  die 
Stromintensität  messende  Sinusbussole  S  eingeschaltet.  Wurde  nun  die  Platte 
Zu  um  ein  Ende  q  von  der  Platte  Zi  entfernt ,  so  musste  die  Platte  Z  in  der 
Erregungszelle  um  eben  so  viel  an  die  Thonzelle  mit  ihrem  Platinblech  P  heran- 
geschoben werden,  wenn  die  Sinusbussole  die  gleiche  Intensität  des  Stromes  wie 
vorher  angeben  sollte.  Der  Widerstand  der  Kette  musste  also  um  eben  so  viel 
verringert  werden,  als  der  der  Leitung  ausserhalb  derselben  zunahm.  Dies 
widerspricht  direct  den  aus  der  Annahme  eines  Bückstromes  hervorgehenden 
Folgerungen  und  bestätigt  vollständig  die  Ohm 'sehe  Formel. 
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dieBelben  in  der  Mitte  weniger  am  elektrolytisclieu  Process  theilnehmen, 
aich  weniger  zur  Seite  der  negativen  Elektrode  an£ösen  und  zur  Seite 
der  positiven  mit  Kupfer  bedecken,  als  an  den  Enden.  Weno  die  neu- 
trale Linie,  an  der  keine  chemische  Verändernsg  erfolgt,  gegen  die 
negative  Elektrode  hin  liegt,  so  folgt  auch  diea  aus  den  Concentrations- 
änderungen  der  Lösung  an  den  Elektroden  und  an  den  Kupferstreifen 
Beibat,  wodurch  die  Strom  Verzweigung  aicb  ändert.  Noch  complicirter 
werden  die  Erscheinungen,  wenn  die  Blechstreifen  gegen  die  Elektroden 
«m  kleinere  Winkel  als  90"  geneigt  sind  und  eventuell  noch  durch  die 
auf  ihnen  abgeschiedenen  Substanzen  Polaris ationserscheinungon  auf- 
treten, wodurch  die  durch  die  polarisirten  Stellen  der  streifenÖiessenden 
Stromesantheile  geändert  werden ')  (vergl.  das  Capitel  „Elektrolyse"). 

Wenn  nur  bei  Anwendnnff  mehrerer,  z.  B.  zweier,  Element«  ein  Bückatrom 
atattßuile,   so  würde,   wenn  E  die  elektromotorigcbe  Kraft  jeileg  GlementsB,  ri 
FiR.  14S. 


E«  wäre  dann  aUo  bei  Anwendung  deBselbeu  SchUeuoDgadrahtes  die  Inteo- 
Bität  des  Strömen  eines  und  zweier  Elemente  gleich;  ein  Resultat,  welches  der 
Erfahrung  ividerspricht- 

Die  Ansiclit,  dnsg  gleichzeitig  in  Leitern,  z.  B.  Drähten,  zwei  Ströme  in 
eutgegeugeaetzter  Bichtimg  fliessen  bönnen,  ohne  siuh  zu  stören,  iat  wiederholt 
ZOT  Besprechung  gekommen  (de  la  ProvoBtaye  u.  Desaina,  Compt.  Band. 
37,  p.  749,  1S53*,  u.  Audere).  Indess  bemerkt  man  an  eiuem  Draht,  der  gleich- 
zeitig in  den  BtromkreiB  zweier  gleich  {ntenaiver,  entgegengesetzt  gerichteter 
Ströme  gebracht  wird,  weder  eine  magnetische  Wirkung,  noch  eine  Erwärmung, 
nuch  auch  eine  chemische  Zersetzung  in  einem  in  ihn  eingefügten  Toltameter. 

Auch  wenn  man  durch  einen  Stab,  welcher  aus  zwei,  mit  ihren  Enden  an 
einander  gelötheten  Btütjen  von  Wismuth  und  Antimon  gebildet  ist  und  sieb 
in  einem  Luftthermometer  befindet,  zwei  gleich  Bt«rke  Ströme  in  entgegen- 
gesetzter Biclitung  leitet,  indem  man  jedes  seiner  Enden  durch  gleich  lüge 
Drähte  mit  beiden  Polen  einer  Säule  vurbindet.  erhält  man  nicht  die  gerinnte 
Spur  der  Erwärmung  oder  Erkältung  der  LdthnteUe  (Petrins,  Pogg.  Ann.SS. 
p.  99,  18&6*),  wiMlurcb  zur  Genüge  bewiesen  ist,  dass  solche  gleiche  und  ent- 
gegengesetzt gerichtete  fitrüme  iu  den  Leitern  sich  völlig  aufbeben.  — ')  Tribe, 
Proceed.  Hey.  8oc.  26,  p.  222,  1877*,  Beibl.  1,  p.  354*;  Proceed.  Eoy.  Soc  31, 
p.  320,  18S1',  BeibL  5,  p.  4&4*. 
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Bei  der  Begründung  des  Ohm 'sehen  Gesetzes  und  seiner  Conse-  392 
qaenzen  wurde  angenommen,  dass  der  elektrische  Strom  constant  die 
Leitung  durchfliesst ,  also  sowohl  die  Potentialfunction  der  Elektricitäts- 
qaeUe,  wie  auch  die  der  h*eien  Elektricitäten  auf  der  Oberfläche  der 
Leiter  constant  bleibt.  Ist  das  eine  oder  andere  nicht  der  Fall,  so  ändert 
sich  der  Elektricitätsstrom. 

Eine  Aenderung  der  Potentialfunction  der  Elektricitäten  in  derElek- 
tricitätsquelle  tritt  ein ,  wenn  z.  B.  ein  geladener  Conductor  durch  einen 
Draht  mit  der  Erde  verbunden  wird.  Ist  die  Elektricitätsmenge  in 
ersterem,  welcher  zugleich  das  Potentialniveau  daselbst  proportional 
ist,  gleich  g,  so  ist  der  Elektricitätsabfluss  dargestellt  durch  die  Glei- 
chmig 

dl  =  -  *«' 
wo  t  die  Zeit,  k  eine  Gonstante  ist. 

Dieselbe  Gleichung  gilt  bei  der  Entladung  eines  Condensators,  wenn  393 
dabei  keine  Inductionsströme  in  der  Leitung  entstehen,  sondern  die  Elek- 
tricität  einfach  abfliegst.  So  verband  Gaugain^)  die  Gollectorplatte  A 
eines  Condensators  aus  zwei  0,36m  breiten  und  0,46m  langen,  12mm 
von  einander  entfernten  Platten,  während  dieCondensatorplatte  B  isolirt 
war,  mit  einem  z.  B.  positiv  geladenen  grossen  Ladungselektroskop  und 
entlud  darauf  die  Condensatorplatte  B  unter  Einschaltung  eines  Baum- 
wollfadens durch  ein  Entladungselektroskop.  Bei  einem  zweiten  Versuch 
wurde  A  ebenso  geladen,  während  B  abgeleitet  war;  dann  wurde  B 
isolirt,  A  abgeleitet  und  darauf  B  durch  das  Entladungselektroskop  ent- 
laden, wobei  negative  Elektricität  fortging.  In  beiden  Fällen  ist  der 
Gang  des  Entladungselektroskopes  der  gleiche  wie  beim  ersten  Versuch 
und  entspricht  der  obigen  Formel. 

Werden   zwei  isolirte  Platten  A  und  B  mit  einander  verbunden,  394 
ist  die  eine  A  mit  der  Elektricitätsmenge   Q  geladen,  B  unelektrisch 
und  ist  auf  B  die  Elektricitätsmenge  q  übergegangen,  so  ist 

§f  =  ft(«-23). 

Hatten  die  Platten  A  und  B  zur  Zeit  t  die  Ladungen  q'  und  g,  wenn  sie 
von  einander  getrennt  waren,  so  erhalten  sie  bei  Uebereinanderlagerung 


1)  Gaugain,  Ann.  de  Ohim.  et  Phys.  [4]  4,  p.  244,  1S65*. 
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durch  die  Mitwirkung  der  Influenz  die  freien  Elektricitätsmengen  Q-t^f»^ 
und  gf  -\-  mq,  wo  m  eine  Constante  ist.     Dann  ist  der  Elektricitatsflnaa 

ll  =  *(1  -  mW  -q)  =  k(l  -  m)(Q  -  2«), 

da  stets  q  -j-  9'  =  $i  gleich  der  ursprünglich  in  die  eine  Platte  hinein- 
gebrachten Elektricitätsmenge  ist.  In  den  beiden  letzt  betrachteten 
Fällen  erhalten  bei  gleicher  Anfangsladung  Q  der  Platte  Ä  beide  Platten 
gleiche  Ladungen  zu  Zeiten,  die  sich  wie  1  —  m  :  l  verhalten. 

Die  bestätigenden  Versuche  wurden  vonGaugain  mit  zwei  auf  den 
Abstand  von  27  mm  gebrachten  Platten  von  resp.  0,3  und  0,4  m  Kante 
angestellt.    Zuerst  wurde  m  bestimmt.    J.  wurde  mit  dem  auf  25^  erhalte- 
nen Ladungselektroskop  verbunden,  während  B  darüber  lag,  dann  vom 
Elektroskop  getrennt.      Dann  wurde  B  mit  dem  so  stark  (auf  19)  ge- 
ladenen Elektroskop  verbunden,  dass  bei  der  Yerbindung  sich  der  Aus- 
schlag nicht  änderte.    Die  Ladungen  beider  Platten  verhalten  sich  wie 
m  :  1  =  ^Vi5  =  Ve«    Darauf  wurden  erst  die  beiden  Platten  ganz  ge- 
trennt, A  mittelst  des  auf  25^  erhaltenen  Elektroskops  geladen  und  Ä 
vom  Elektroskop  getrennt.    Ä  wurde  nun  mit^  durch  einen  Baumwoll- 
faden  30  Secunden  lang  verbunden,  isolirt  und  mit  dem  so  stark  ge- 
ladenen Ladungselektroskop  verbunden,  dass  der  Ausschlag  10,5®  unver- 
ändert blieb.  Wurden  die  Platten  über  einander  gelegt,  A  wieder  isolirt 
geladen  und  mit  B,    indess   1/(1  —  Ve)}    d.  h.  sechs  Mal  so  lange, 
180  Secunden  lang  verbunden,  so  blieb  wieder  bei  Isolation  von  A  und 
Verbindung  mit  dem  auf  10,5®  geladenen  Elektroskop  die  Ladung  der- 
selben unverändert. 

Aehnliche  Versuche  hat  Gaugain  mit  einem  aus  vier  grossen  Plat- 
ten, A,  B,  C,  A  hergestellten  Condensator,  dessen  beide  mittlere  Platten 
mit  einander  durch  einen  Baumwollfaden  verbunden  waren,  angestellt. 
Es  ergaben  sich  für  die  Strömung  in  letzterem  ähnliche  Gesetze. 

395  In  anderer  Art  findet  eine  Abweichung  von  den  Gesetzen  des  con- 

stanten  Elektricitätsstromes  statt,  wenn  eine  constante  Elektricitätsquelle 
mit  einem  langen  isolirten  Draht  verbunden  wird.  In  diesem  Fall  stellt 
sich  nach  und  nach  eine  gewisse  Vertheilung  von  freier  Elektricität  auf 
seiner  Oberfläche  her,  indem  durch  die  Querschnitte  des  Leiters  Elek- 
tricität von  der  Elektricitätsquelle  zu  derselben  hinströmt.  Ist  der 
Leiter  isolirt,  so  bildet  sich  bald  ein  statischer  elektrischer  Zustand,  so 
dass  das  Potential  im  Inneren  desselben  überall  den  gleichen  constAuten 
Werth  erhält.  Der  „Ladungsstrom"  hört  auf.  Ist  der  Leiter  aber 
an  dem  nicht  mit  der  Elektricitätsquelle  verbundenen. Ende  abgeleitet 
oder  daselbst  mit  dem  anderen  Pol  der  Säule  verbunden,  oder  verliert 
er  an  seiner  Oberfläche  die  dort  angehäufte  freie  Elektricität  durch  Mit- 
theilung an  die  umgebenden  Körper,  so  entsteht  ein  constant  andauern- 
der Strom. 
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Die  Zeit,  welche  vergeht,  his  ein  constanter  elektrischer  Zustand  an 
irgend  einer  Stelle  des  mit  dem  Pol  der  Säule  verhundenen  Leiters  he- 
merkt  wird,  kann  man  mit  dem  Namen  Ladungszeit  hezeichnen. 
Wird  der  Leiter  von  dem  Pol  der  Säule  losgelöst  und  ableitend  berührt, 
80  vergeht  wieder  bis  zu  seiner  völligen  Entladung  eine  gewisse  Ent- 
ladungszeit.  Die  Zeiten  richten  sich  sowohl  nach  den  Dimensionen 
und  dem  Stoff  des  Leiters  als  auch  nach  den  Elektricitätsmengen,  welche 
m  seiner  Ladung  an  jeder  Stelle  erforderlich  sind;  sie  werden  daher 
namentlich  sehr  bedeutend,  wenn  der  Leiter,  z.B.  ein  Telegraphendraht, 
mit  einer  isolirenden  Hülle  von  Guttapercha  oder  Kautschuk  umgeben 
ist  und  so  in  der  Erde  oder  im  Wasser  liegt.  Derselbe  stellt  dann  einen 
Condensator  dar,  dessen  Capacität  sehr  bedeutend  ist. 

Die  Gesetze  der  Zeitdauer  der  Ladung  eines  Drahtes  lassen  sich  in  396 
einem  einfachen  Fall  sehr  gut  finden,  wenn  die  Inductionswirkungen  der 
in  den  einzelnen  Theilen  des  Leiters  fliessenden  Ströme  auf  die  anderen 
Theile  desselben  vernachlässigt  werden  können.  Es  werde  das  eine  Ende 
des  Drahtes  zur  Erde  abgeleitet  und  das  andere  Ende  dauernd  mit  dem 
Pol  einer  constanten  Säule  verbunden,  deren  anderer  Pol  gleichfalls  zur 
Erde  abgeleitet  ist.  Wir  wollen  hierbei  zugleich  annehmen,  dass  der 
Draht  an  seinen  einzelnen  Stellen  nach  aussen  durch  Ableitung  Elektri- 
cität  verliere.  Diese  Ableitung  kann  stattfinden,  indem  der  von  einer 
schlecht  leitenden  Lackschicht  oder  Guttaperchahülle  bedeckte  Draht  sich 
in  feuchter  Luft  oder  in  Wasser  befindet,  wie  z.  B.  die  überirdischen 
und  submarinen  Telegraphenkabel. 

Schon  Ohm^)  hat  diese  Frage  behandelt,  indem  er  die  freie  Span- 
nung durch  den  ganzen  Querschnitt  der  Leiter  constant  annahm  und 
den  Elektricitätsverlust  durch  äussere  Ableitung  derselben  proportional 
setzte.  Auch  nach  den  neueren  Anschauungen  können  wir  0  h  m '  s  Rech- 
nungen fast  vollständig  benutzen,  wenn  wir  statt  der  den  Strom  bedin- 
genden Aenderung  der  freien  Spannung  die  Aenderung  des  Potentials  v 
aller  freien  Elektricität  auf  die  Punkte  im  Inneren  setzen,  und  die  durch 
Leitung  in  der  schlecht  leitenden  Hülle  stattfindende  Ableitung  nach 
aussen  dem  Ueberschuss  des  Potentials  der  freien  Elektricität  auf  der 
Oberfläche  des  Drahtes  über  das  Potential  der  auf  der  anderen  Seite  der 
schlecht  leitenden  Schicht  gebundenen  Elektricität,  also  der  zu  beiden 
Seiten  wirkenden  elektromotorischen  Kraft  proportional  nehmen.  Ist  die 
Hülle  an  allen  Stellen  des  Drahtes  gleich  dick  und  aus  gleichem  Stoff, 
so  ist  dieser  Ueberschuss  dem  Werth  v  selbst  proportional.  Bei 
sehr  dünnen  Drähten,  bei  denen  wir  nur  die  Wirkung  der  dem  beob- 
achteten Punkt  zunächst  auf  dem  Draht  verbreiteten  Elektricitäten  be- 
rücksichtigen,  welche  wir  als  gleichmässig  vertheilt  annehmen  können, 
ist  auch  das  Potential  der  freien  Spannung  direct  proportional. 


1)  Ohm,  Die  galvanUche  Kette,  1827*. 
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397  Es  sei  die  Länge  des  dünnen  Drahtes  gleich  {,  sein  specifischer  Lei- 

tungswiderstand  r,  sein  Querschnitt  g,  der  Abstand  eines  Querschnittes 
des  Drahtes  von  seiner  Verbindungsstelle  mit  der  Säule  gleich  x,  die  Strom- 
intensität  an  der  Stelle  x  zur  Zeit  t  nach  der  Verbindung  mit  der  Säule 
gleich  f ,  das  Potential  daselbst  zur  selben  Zeit  gleich  v  und  die  Gapa- 
cität  für  jede  Längeneinheit  gleich  c ;  dann  ist  die  Menge  der  auf  der 
Oberfläche  des  Elementes  dx  befindlichen  Elektricität  cvdx. 

Steigt  das  Potential  in  der  Zeit  dt  um  dv,  so  wächst  entsprechend 
die  auf  der  Oberfläche  des  Elementes  dx  befindliche x  Elektricität  um 
fn  =  c{dv/dt)dtdx.  —  Die  Intensität  des  Stromes  an  beiden  Enden  des 
Elementes  dx  ist  t  und  i  -\-  (di/dx)dx.  Nehmen  wir  als  Eanheit  des 
Stromes  die  §.339  erwähnte  mechanische  Einheit  an,  so  ist  die  Differenz 
der  durch  denselben  in  der  Zeit  dt  in  das  Element  ein-  und  ausgeführten 
Elektricitäten,  d.  i.  die  in  demselben  zurückbleibende  Elektricitätsmenge 
mi  =  —  (di/dx)dxdt.    Nun  ist  aber 

. qdv 1  8t? 

*~      7dx~''Tdx' 

also 

wo  A  =  r/g  ist.  Endlich  tritt  durch  die  Ableitung  aus  der  Oberfläche 
des  Elementes  eine  Elektricitätsmenge  m^  =  avdxdt  aus,  wo  a  eine 
Constante  ist.  —  Da  »t  =  iWi  —  m^  sein  muss,  so  folgt,  wenn  ak=2ß^ 
gesetzt  wird, 

kc^  =  5-i  —  p*t? 1) 

ot        ox^ 

Ist  nach  langer  Zeit  der  constante  Zustand  des  Drahtes  eingetreten, 
so  ist  dv/dt  =  0,  und  die  Gleichung  verwandelt  sich  in  die  folgende: 

^  =  8^  "  ^  ^^' 

deren  Integral  t;©  =  ac^*  +  her^  ist. 

Für  X  :=  l  muss  Vq  =  0  sein;  f ür  «  =  0,  also  am  Verbindungs- 
punkt des  Drahtes  mit  der  Säule,  sei  Vq  =  F. 

Setzt  man  diese  Werthe  in  die  Gleichung  ein,  so  ergiebt  sich 

^0-^  ^-T-^     2) 

Ist  die  Stromintensität  im  Draht  constant  geworden,  so  ist  sie 
._        qdvp  _  q  ^^e<^>^  +  g-<^^>P 
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Das  Yollständige  Integral  der  Gleichung  1)  ist  bei  Berücksichti- 
gung, dass  für  t  =  co,  v  =  Vq  werden  muss,  wenn  wir  für  ß^  und  l  die 
Werthe  setzen: 

^^    «=00  /„-,-\  n«irV 

t;  =  ro  +  e    e*V^„sm(^)e"'^"     ....    3) 


Der  Ausdruck  im  zweiten  Gliede  giebt  die  Abweichung  des  varia- 
beln  Zustandes  des  Drahtes  in  jedem  Augenblick  von  seinem  endlichen 
Zustande  an. 

Die  Constanten  An  bestimmen  sich  in  dieser  Gleichung  durch  die 
Bedingung,  dass  für  f  =  0  und  für  jeden  Werth  von  x ,  der  grösser  als 
Null  ist,  v  =  0  sein  muss. 

In  Gleichung  3)  wird  demnach,  für  t  ==  0: 

2,AnStn—j-  =  —  V -j^— — 5j— . 

Setzt  man  für  x  verschiedene,  um  den  sehr  kleinen  Werth  dx  unter- 
schiedene Werthe  0^1,0:3  .  ..und  multiplicirt  die  so  erhaltenen  Gleichungen 
der  Reihe  nach  mit  sin{nnXi/J),  sin^nnx^ll)  u.  s.  f.,  so  erhält  man  bei 
der  in  eine  Integration  übergehenden  Summation  derselben 

i 

0 

=  -2Fi-.  ' 


nn  ßH^' 

und  der  Werth  v  wird 


t?=F 


— ji iji 2e    '    y. Ä^77-s«w-^ — ^ 


4) 


Die  Stromintensität  an  jeder  Stelle  des  Leiters  ergiebt  sich  aus  der 
Formel 


r  dx  r 


Für  das  Ende  des  Leiters  (x  =  J),  an  welchem,  wie  an  Telegraphen- 
kabeln, das  Ansteigen  der  Stromintensität  beobachtet  werden  kann,  wird 
demnach 

Wiederaann,  Elektricit&t.  I.  26 


n 
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e 


-"T*-!^         1  ~n««>Hr*l 


+  2^2^— W(-i)"«  ""  1 «) 


Findet  an  den  Seiten  des  Leiters  keine  Ableitung  statt,  so  ist 
a  =  0,  also  auch  /)  =  0,  und  es  ergiebt  sich  die  endliche  Ladung  des 
Leiters  nach  der  Zeit  ^  =  co 


•'•=K'-f)' 


SO  dass  die  Yertheilung  der  Potentiale  dem  Gesetze  einer  geraden  Linie 
folgt. 

Die  Potentialfunction  an  jeder  Stelle  des  Leiters  ist  dann  zur  Zeit  i 

1_^\^25]  — -«n^-e-^^  ....    7) 


und  die  Stromintensität 


2^      nnx    -""^ 


i^=7^1-\-j^cos'^-e  -<^ 


8) 


Die  Stromintensitat  am  Ende  des  Leiters  ist  (für  o;  =  Q 


r 


00  -n^^\ 


Diese  letztere  Formel  lässt  sich  annähernd  an  den  überirdischen 
Telegraphenleitungen  prüfen,  bei  denen  die  seitliche  Ableitung  sehr 
gering  ist  (s.  w.  u.)*). 

398  Findet  zunächst  keine  Ableitung  yon  den  Seitenflächen  des  Drahtes 

statt,  so  folgt  aus  Formel  7),  dass  unter  sonst  gleichen  Umständen  ver- 
schiedene Drähte  gleiche  Ladungszustände  erhalten ,  wenn  jedesmal  das 
Verhältniss  qt/rcl^  dasselbe  ist.  Die  Zeit  also,  welche  erforderlich  ist, 
damit  die  Ladung  an  zwei  Punkten  der  Drähte,  deren  Abstände  x  von 
der  Elektricitätsquelle  ihrer  Länge  proportional  sind  (so  dass  sm  (n^^/Q 
in  beiden  Fällen  dasselbe  bleibt),  einen  gegebenen  Werth  annimmt,  ^^^ 
absolute  Ladungszeit'',  ist  dem  Leitungs widerstand  r  und  dem  Qua- 


^)  Analoge  Beziehungen  sind  von  Mascart  (G.  B.  86,  p.  965,  1878*)  und 
Cornu  (ibid.  p.  1120*)  entwickelt  worden.  Kirchhoff  (Berl.  Monatsber. 
1877,  p.  598*)  hat  die  Fortpflanzung  der  Elektricität  in  Kabeln  unter  Berück- 
sichtigung  der  Leitung  der  Hülle  und  auch  ihrer  dielektrischen  Polarisation 
berechnet,  sowohl  wenn  das  Kabel  unendlich  lang  ist,  als  auch,  wenn  es  an  dem 
fi'eien  Ende  mit  der  einen  Belegung  mit  einem  andererseits  abgeleiteten  Con- 
densator  verbunden  ist.  Wir  müssen  wegen  der  Besaltate  auf  die  Original* 
arbeit  verweisen. 
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drat  der  Länge  P  des  Drahtes,  sowie  seiner  Capacität  direct,  seinem 
Querschnitt  amgekehrt  proportional.  —  Dasselbe  gilt  von  der  Zeit,  wäh- 
rend deren  die  betrachteten  Punkte  einen  bestimmten  Theil  ihrer  end- 
lichen Ladung  v'q  annehmen,  „von  der  relativen  Lädungszeit"  i). 

Wird  also  z.  B.  ein  submarines  Telegraphenkabel  von  tnfacher  Länge 
anstelle  eines  anderen  unter  sonst  gleichen  Verhältnissen  angewandt,  so 
tritt,  abgesehen  von  anderen  Umständen,  an  dem  von  der  Elektricitäts- 
qnelle  entfernten  Ende  desselben  ein  Strom  von  merkbarer  Intensität  erst 
nach  der  m'fachen  Zeit  wie  bei  dem  kürzeren  Kabel  auf. 

Findet  eine  Ableitung  an  den  Seitenflächen  eines  bestimmten  Leiters 
statt,  so  folgt  aus  Formel  4),  dass  die  absolute  Ladungszeit  gleichliegen- 
der Punkte  grösser,  die  relative  kleiner  ist  als  ohne  Ableitung.  Ebenso 
ist  im  ersteren  Fall  die  absolute  Ladungszeit  ähnlich  liegender  Punkte 
verschieden  langer  Leiter  grösser,  die  relative  Ladungszeit  kleiner,  als 
man  aus  der  Proportionalität  derselben  mit  dem  Quadrat  der  Länge  der 
Leiter  folgern  könnte. 

Lässt  man  den  Durchmesser  des  Drahtes  und  seiner  isolirenden 
Hülle  in  gleichem  Verhältniss  mit  seiner  Länge  wachsen,  so  bleiben  c 
und  r  ungeändert  und  q  ändert  sich  in  demselben  Verhältniss  wie  l^. 
Dann  bleibt  nach  Formel  4)  die  Ladungszeit  t  des  Drahtes  ungeändert. 

Di^  Stromintensität  an  den  einzelnen  Stellen  des  Drahtes  erhält 
man  aus  den  Gleichungen  5)  und  8).  Da  vor  der  Verbindung  mit  der 
Säule  kein  Strom  im  Draht  vorhanden  ist,  so  wächst  die  Intensität  in 
demselben  zuerst  an ;  sodann  aber  nimmt  sie  allmählich  ab ,  indem  in 
den  Formeln  der  Werth  e~~*  mit  wachsender  Zeit  t  immer  kleiner  wird. 

Zur  genaueren  Kenntniss  des  Verhaltens  eines  auf  die  betrachtete 
Weise  sich  ladenden  Telegraphenkabels  muss  hiemach  der  Leitungs- 
widerstand seines  Drahtes,  seine  Capacität  und  der  Leitungswiderstand 
der  Umhüllung  bekannt  sein. 

Zur  Bestimmung  des  Leitungswiderstandes  des  Drahtes  und  der  iso- 
lirenden Hülle  werden  die  im  Capitel  „Leitungswiderstand,  zur  Bestim- 
mung der  Capacität^  die  §.  139  u.  folg.  angeführten  Methoden  benutzt. 

Bringt  man  an  einem  Leitungsdraht,  Fig.  144  (a.  f.  S.),  an  ver-  399 
schiedenen  Stellen  Metallplatten  Ä  an ,  denen  andere,  von  ihnen  isolirte, 
zur  Erde  abgeleitete  B  gegenüberstehen ,  und  verbindet  das  eine  Ende 
des  Drahtes  mit  dem  einen  Pol  P  einer  andererseits  abgeleiteten  Säule, 
so  bedürfen  die  ersten  Platten  in  Folge  der  condensatorischen  Wirkung 


^)  Diesen  Satz  hat  Bertrand  (Compt.  rend.  86,  p.  916,  1878*)  auch  ans  der 
Betrachtung  abgeleitet,  dass  wenn  Vq  die  Potentialfunction  am  Anfang,  V  an 
irgend  einer  Stelle  eines  Drahtes  im  Abstand  l  von  demselben  zur  Zeit  f,  i2  der 
Widerstand,  C  die  Capacität  und  E  die  bei  der  Intensität  Eins  durch  den 
Querschnitt  fliessende  Elektricitätamenge  ist,  bei  Vervielfachung  der  Constanten 
die  Gleichung  T  =  F (Vq,  V\  /,  Ä,  C,  B)  homogen  bleiben  nmss. 

26* 
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der  Platten  B  einer  bedeutenden  Elektricitätsmenge  zur  Ladung.    Die 
Ausbreitung  des   Stromes  in  diesem  Apparat  ist  demnaeb  eine  relativ 

Fig.  144. 


1' 


B 


B 


ß 


sißhr  langsame,  und  die  Nadeln  der  in  6ri,  öj,  G^  befindlichen  Galvano- 
meter schlagen  sichtlich  nach  einander  aus^). 

400  Wird  das  eine  Ende  des  Leiters  (x  =  0)  nur  eine  sehr  kurze  Zeit 

T  mit  der  Elektricitätsquelle  verbunden  und  während  dieser  Zeit  durch 
eine  der  Längeneinheit  mitgetheilte  Elektricitätsmenge  Q  auf  das  Poten- 
tial F  gebracht,  nachher  aber  zur  Erde  abgeleitet,  so  lässt  sich  bei  Ver- 
nachlässigung der  seitlichen  Ableitung  der  Werth  des  Potentials «'  eben- 
falls berechnen  ^).  Wir  denken  uns  den  Leiter  beiderseits  unendlich  lang 
und  an  beiden  Enden  mit  der  Erde  verbunden.  In  der  Mitte  sei  ihm 
an  einem  Punkt  die  Elektricitätsmenge  2  Q  ertheilt,  dann  findet  der 
Abfluss  nach  beiden  Seiten  ebenso  statt,  wie  wenn  der  Draht  in  der 
Mitte  getheilt  und  ihm  dort  die  Elektricitätsmenge  Q  zugeführt  warei 
,die  nur  nach  einer  Seite  abflösse.  Vernachlässigen  wir  die  seitliche 
Ableitung  (^  =  0),  so  wird  nach  Fourier  der  Differentialgleichung 


genügt  durch  den  Werth 


Vx  =  Q 


Denken  wir. uns  einen  zweiten,  dem  ersten  Punkt  sehr  nahe  in  der 
Entfernung  8  nach  der  negativen  Seit«  hin  liegenden  Punkt  des  Drahtes 


1)  Varley,  Phil.  Mag.  25,  p.  548,  1863*.  —  2)  W.Thomson,  Pbil.  Magf. 
11,  p.  146,  1856*.  Vgl.  auch  Whitehouse,  Athen  1856,  p.  1094,  1247,  1371; 
Institut  1856,  p.  415;  Fortschritte  der  Physik  1856,  p.  503*.  W.  Thomson, 
Athen  1856,  p.  1219;  Fortschritte  1856,  p.  503*. 
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gleichzeitig  mit  dem  ersten  Punkt  mit  der  Elektricitätsmenge  —  2Q  ge- 
laden, so  ist  das  durch  diese  Ladung  an  der  Stelle  x  erzeugte  Potential: 


-Ac- 


At 


ynt 

Die  Gesammtwirkung  beider  Ladungen  wird  nach  Entwickelung  des 
letzteren  Ausdruckes  nach  dem  Taylor'schen  Satze  gleich 


V  =  «?;c   —   Vx^l  = 


X,t 


2V  nt^ 

Wählen  wir  die  Länge  6  so,  dass  in  der  Mitte  derselben  nach  der 
unendlich  kleinen  Zeit  T  die  Elektricitäten  sich  gerade  aufheben,  so  ent- 
spricht obige  Formel  unserer  Bedingung  und  das  Verhalten  der  Leitung 
ist  dasselbe,  wie  wenn  sie  in  dem  ersten  Punkt  nur  die  kurze  Zeit  T 
mit  der  Elektricitätsquelle  verbunden  wäre.  Die  Stromintensität  an  jeder 
Stelle  ist  proportional  dvjdx.  Soll  dieselbe  ein  Maximum  sein,  so  muss 
die  Zeit  i  hierfür 


6 


sein. 


Die  Curven,  Fig.  145,  stellen  den  nach  den  vorherigen  Angaben  be- 
rechneten Zustand  eines  Kabels  dar.  Die  Abscissen  bezeichnen  die  Zei- 
ten, die  Ordinaten  die  Stromintensitäten  am  Ende  des  Kabels.  Fig.  I  ent- 
spricht der  dauernden  Verbindung  des  einen  Endes  des  Kabels  mit  der 

Fig.  145. 


Batterie.  Erst  nach  einer  bestimmten  Zeit  ^  ist  der  Strom  bemerklich 
und  dann  erreicht  er  nach  4'9'  die  Hälfte,  nach  10 '9'  fast  seine  ganze 
Intensität.  Die  Curve  II  (durch  Differentiation  aus  Curve  I  erhalten)  be- 
stimmt die  Schnelligkeit  des  Anwachsens  des  Stromes.    Die  Curven  1  bis  7 


406  Ladungszeit  der  Leiter. 

stellen  ebenso  die  Intensität  an  einem  Ende  des  Kabels  dar,  wenn  sein 
anderes  Ende  die  kurzen  Zeiten  d'^  2^,  30*  u.  s.  f.  mit  einer  Batterie 
verbunden  und  dann  zur  Erde  abgeleitet  wird. 

Sind  mehrere  Drähte  parallel  neben  einander  ausgespannt  und  wird 
das  Ende  des  einen  mit  dem  einen  Pol  der  Säule  Yerbunden,  so  wird 
durch  die  an  der  Oberfläche  jenes  Drahtes  sich  bildende  statische  Ladung 
vermittelst  Influenz  auch  eine  elektrische  Yertheilung  auf  den  Oberflächen 
der  benachbarten  Drähte  hervorgerufen;  zugleich  entsteht  dann  ein  in- 
ducirter  Strom  in  denselben.  Dergleichen  Beobachtungen  sind  z.  B.  au 
den  mit  mehrfachen  parallelen,  durch  Guttapercha  von  einander  getrenn- 
ten Kupferdrähten  versehenen  Telegraphenkabeln  gemacht  worden.  Eine 
Berechnung  über  diese  mehr  ein  praktisches  Interesse  darbietenden  Er- 
scheinungen ist  von  W.  Thomson  angestellt  worden^). 

Ist  ein  Draht  an  beiden  Enden  mit  den  Polen  einer  Säule  verbunden, 
und  erhält  er  dadurch  an  denselben  das  Potential  +  Fq  ,  so  kann  man 
ihn  stets  in  seiner  Mitte  abgeleitet  denken,  so  dass  daselbst  das  Poten- 
tial Null  ist.  Beide  Hälften  verhalten  sich  dann  wie  zwei  gesonderte 
Drähte. 

401  Die  vorstehend  entwickelten  Gesetze  gelten,  wenn  die  Bewegung 

der  Elektricitäten  in  den  Leitern  sehr  langsam  erfolgt  und  die  In- 
ductionswirkungen  durch  die  Aenderungen  der  Stromintensität  in  ihren 
einzelnen  Theilen  auf  die  anderen  Theüe  derselben  vernachlässigt  wer- 
den können.  Für  diesen  Fall  lassen  sich  die  Gesetze  experimentell 
prüfen.  '  Dies  ist  von  Gaugain^)  in  einer  Versuchsreihe  geschehen, 
bei  der  zunächst  auch  die  Abgabe  der  freien  Elektricitäten  von  der  Ober- 
fläche der  Leiter  an  die  Umgebung  klein  war. 

Zwei  10  cm  lange  halbcylindrische  Binnen  von  ScheUack,  deren 
Durchmesser  resp.  10  oder  20  mm  betrugen,  waren  auf  ihren  Endflächen 
mit  Stanniol  belegt  und  mit  Olivenöl  oder  einem  Gemenge  von  Olivenöl 
und  Nelkenöl  gefüllt.  Die  eine  Endfläche  wurde  mit  einem  grösseren, 
mit  Elektricität  geladenen  Goldblattelektroskop,  dem  Ladungselektroskop, 
dessen  Goldblättchen  um  20®  divergirten,  die  andere  mit  der  Erde  ver- 
bunden. Durch  Beobachtung  der  Goldblättchen  wurden  die  Zeiten  (71,3 
und  21  Secunden)  bestimmt,  während  deren  dieselben  um  je  3®  zusam- 
menfielen. Diese  Zeiten  entsprechen  den  Leitungs widerständen  der  Gele. 
Nun  wurden  die  Oelsäulen  einerseits  wiederum  mit  dem  geladenen  Elek- 
troskop,  andererseits  mit  einem  zweiten  kleineren  Entladungselektroskop 
verbunden  und  die  Zeiten  bestimmt,  bis  das  Goldblättchen  an  die  vor- 
gestellte Metallkugel  anschlug  und  sich  so  das  Elektroskop  entlud.  Bei 
den  beiden  Oelen  verhielten  sich  diese  Zeiten  wie  89  :  25,6  Secunden, 
welche   nahezu  den  Leitungswiderständen   derselben  proportional  sind 


*)  W.  Thomson,  Phil.  Mag.  [4]  13,  p.  135,  1857*.  —  2)  Gaugain,  Ann. 
de  Ohim.  et  de  Phys.  40,  p.  326,  1860*. 
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(71,3  :  21  =  89  :  26,2).    Die  Zeit  der  Fortpflanzung  ist  also  unter  sonst 
gleichen  Umständen  den  Widerständen  der  Oele  proportional. 

Hat  ein  Leiter  hei  gleichem  Querschnitt  und  Leitungsvermögen  die 
J  fache  Länge ,  wie  ein  anderer ,  und  ist  auf  heiden  die  freie  Elektricität 
in  gleichem  Verhältniss  vertheilt,  so  ist  an  correspondirenden  Punkten 
des  ersten  Leiters  die  Potentialdifferenz  auf  der  Längeneinheit  nur  l/l 
▼on  der  auf  dem  zweiten  Leiter.  Die  Zeit,  in  welcher  eine  hestimmte 
Elektricitäts menge  diese  Längeneinheit  zurücklegt,  ist  also  in  dem  län- 
geren Leiter  die  {fache.  Da  nun  aher  zur  Ladung  ähnlich  liegender 
Stücke  der  heiden  Leiter  Elektricitätsm engen  erforderlich  sind,  die  der 
Lange  der  Leiter  proportional  sind ,  so  ist  die  Zeit ,  in  der  die  Ladung 
eines  Elementes  des  längeren  Leiters  um  ehenso  viel  sich  ändert,  wie  die 
des  kürzeren,  die  Z*fache,  wie  dies  auch  aus  der  Formel  des  §.  398 
hervorgeht.  —  Dieses  Resultat  hat  Gaugain  geprüft,  indem  er  ein 
grosses,  stete  gleich  stark  geladenes  Ladungselektroskop  durch  den  einen 
oder  den  anderen  von  zwei  gleichen  Baumwolliaden  von  1,65  m  Länge 
und  dann  durch  heide  Fäden  hinter  einander  zur  Erde  ableitete,  oder 
nur  mit  den  isolirten  Enden  derselben  verband  und  nun  Entladungs- 
elektroskope  mit  correspondirenden  Punkten  der  Fäden  in  beiden  Fällen 
verband.  Bei  Anwendung  beider  Fäden  muss  das  Entladungselektroskop 
die  doppelte  Capacität  haben,  wie  bei  einem,  damit  die  geladenen  Ober- 
flächen in  beiden  Fällen  einander  ähnlich  sind.  Man  kann  prüfen,  ob 
dieses  Verhältniss  erreicht  ist,  indem  man  das  grössere  Elektroskop' mit- 
telst zweier  gleicher  und  paralleler  Fäden,  das  kleinere  nur  mittelst  eines 
derselben  mit  dem  anderen  Elektroskop  verbindet.  Die  Zahl  der  Ent- 
ladungen muss  in  beiden  Fällen  in  gleichen  Zeiten  dieselbe  sein.  —  Die 
Zeiten,  in  denen  sich  die  Entladungselektroskope  entluden,  betrugen  25,5 
und  98,6  Secunden,  verhielten  sich  also  nahezu  wie  1:4,  d.  h.  wie 
die  Quadrate  der  Länge  der  Fäden. 

Femer  wurde  aus  einem  Seidenbande  ein  kleiner  cylindrischer  403 
Schlauch  von  15  bis  16  mm  Querschnitt  und  40  mm  Länge  geformt,  der- 
selbe einerseits  mit  dem  fintladungselektroskop,  andererseits  mit  dem 
Ladungselektroskop  verbunden,  und  einmal  die  Zeit  ^i  bis  zur  ersten 
Entladung,  und  sodann  auch  die  Zeit  t  zwischen  zwei  Entladungen  des 
Entladuugselektroskopes  bestimmt,  nachdem  die  Elektricitätsströmung 
constant  geworden  war.  Letztere  Bestimmung  gab  das  Leitungsver- 
mögen, erstere  die  Ladungszeit  an. 

Wurden  noch  drei  ähnliche  Schläuche  in  den  ersten  eingeschoben, 
80  dass  also  die  Oberfläche  constant  blieb,  und  wiederum  dieselben  Be- 
stimmungen gemacht,  so  ergaben  sich  die  Ladungszeiten  bei  diesem  wie 
bei  dem  früheren  Versuche  nahezu  umgekehrt  proportional  dem  Leitungs- 
vermögen, d.  i.  in  diesem  FaUe  auch  dem  Querschnitte  der  Masse.  Bei 
beiden  Versuchen  fand  sich  z.  B.  ^i  =  283  und  59  Secunden,  ^  =  143 
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und  29  Secunden;  beide  Werthe  sollten  einander  proportional  sein,  es 
ist  aber  143  :  29  =  290  :  59. 

403  Wird  die  Oberfläche  des  Leiters  geändert,  so  häuft  sich  auf  ihr  eine 
andere   Elektricitäts menge   an,   die  Capacität  wird   eine   andere;  unter 
sonst  gleichen  Umständen  ändert  sich  also  proportional  derselben  die 
Ladungszeit.     Um   dies   zu  prüfen,    wurde   das   Entladungselektroskop 
durch  vier  dicht  neben  einander  oder  in  einem  Abstand  von  6  cm  parallel 
aufgespannte  Baumwollfaden  mit  dem  Ladungselektroskop    verbunden 
und  einmal  die  Zeit  t  bis  zur  ersten  Entladung  des  Entladungselektro- 
skops  bestimmt,    sodann   nach  Lösung   der  Fäden   von  dem    Ladungs- 
elektroskop die  Zahl  n  der  Entladungen  des  Entladungselektroskopes 
bis  zur  völligen  Entladung  der  Fäden.     Die  Zeit  t  gab  wiedertun  die 
Ladungszeit,   die  Zahl  n  die  auf  den  Fäden   angehäufte  Elektricitäts- 
menge  oder  ihren  Ladungscoefficienten.  Die  in  beiden  Fällen  angewandten 
Entladungselektroskope    müssen  Capacitäten  haben,    die   sich  wie   die 
Ladungscoefficienten   verhalten,    damit    die   elektrische   Yertheilung   in 
gleichem   Yerhältniss  vor  sich    geht.      Ist   diese  Bedingung   erfüllt,   so 
muss  bei  Verbindung  derselben  mit  dem  Ladungselektroskop  nach  Her- 
stellung des  dauernden  Zustandes  die  Zahl  der  Entladungen  in  einer  ge- 
wissen Zeit  in  beiden  Fällen  gleich  sein.    Nach  Abzug  des  Einflusses  der 
elektrischen  Ladung  des  Metallstabes,  an  den  die  Enden  der  parallelen 
Fäden  geknüpft  waren,  erhielt  man  die  Zahlen  n  in  beiden  Fällen  gleich 
18,5  und  9,3,  die  Zeiten  t  gleich  21,8  und  11,  so  dass  also  die  Ladungs- 
zeiten den  Capacitäten  proportional  sind. 

Es  ist  leicht  ersichtlich,  dass  die  bisher  geprüften  Gesetze  gleich- 
massig  für  die  absolute  und  relative  Ladungszeit  gelten. 

404  Wird  die  elektrische  Spannung  der  Elektricitätsquelle  geändert,  so 
muss  die  relative  Ladungszeit  von  derselben  unabhängig  sein.  Das 
grössere  Ladungselektroskop  wurde  mit  einem  kleineren  Elektroskop 
durch  einen  70  cm  langen  Baumwollfaden  und  letzteres  durch  einen 
gleichen  Faden  mit  der  Erde  verbunden.  Sodann  wurden  die  Ausschläge 
a  und  b  des  kleinen  Elektroskopes  nach  längerer  Zeit  bestimmt,  während 
die  Goldblättchen  des  ersteren  constant  auf  den  Ausschlägen  25^  oder 
15^  erhalten  wurden.  Nun  wurde  der  Faden  vom  grossen  Elektroskop 
losgelöst,  die  völlige  Entladung  des  Fadens  abgewartet,  das  Elektroskop 
auf  15®  oder  25®  Ausschlag  geladen  und  in  diesem  Zustand  erhalten,  der 
Faden  wieder  mit  dem  Elektroskop  verbunden  und  in  beiden  Fällen  die 
Zeit  gemessen,  bis  das  kleine  Elektroskop  resp.  die  Ladungen  a  oder  h 
zeigte.  Diese  Zeiten  waren  entsprechend  dem  oben  angeführten  Satze 
einander  gleich  (36  und  35  Secunden). 

Bei  allen  Versuchen  war  der  Einfluss  der  Luft  so  ziemlich  vermieden, 
indem  nur  geringe  Spannungen  der  Elektricität  angewandt  und  grosse 
Elektricitätsbehälter  (ein  Condensator)  mit  dem  geladenen  Elektroskop 
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Terbanden  wurden.  Die  letzten  Versuche  sind  indess  auch  dann  noch 
gültig,  wenn  dies  nicht  der  Fall  ist,  da  die  Verluste  an  Elektricität  in 
der  Luft  ebenüeills  den  Spannungen  proportional  sind. 

Auch  bei  seitlicher  Ableitung  hat  Gaugain^)  die  Oh  mische  For-  405 
mel  zu  bestätigen  versucht.  Nach  Formel  2,  §.  397  berechnet  sich  in 
diesem  Falle  das  Potential  oder,  wenn  der  Leiter  sehr  dünn  ist,  die  freie 
Spannung  in  der  Mitte  eines  einerseits  mit  einer  Elektricitätsquelle, 
einem  geladenen  Elektroskop,  andererseits  mit  der  Erde  verbundenen 
Drahtes  von  der  Länge  l  nach  Herstellung  des  constanten  Zustandes 


l£  __Z£    — 1 

«^0 


=  v(e'  +  e     ') 


Zwei  sehr  schlecht  leitende  Seidenschnüre  von  4  und  8  m  Länge 
wurden  isolirt  ausgespannt,  dieselben  nach  einander  einerseits  mit 
einem  Elektroskop,  dessen  Ladung  dem  Werth  52  entsprach,  anderer- 
seits mit  der  Erde  verbunden.  Erst  nach  einer  halben  Stunde  hatte  die 
längere  Schnur  einen  constanten  Zustand  angenommen. 

Bei  der  kürzeren  Schnur  ergab  sich  die  Spannung  an  einem  mit 
dem  Halbirungspunkt  der  Schnur  verbundenen  Elektroskop  Vq  =  18,7. 
Wurde  nach  der  angegebenen  Formel  hieraus  der  Werth  ß  und  danach 
die  Spannung  in  der  Mitte  der  längeren  Schnur  berechnet,  so  ergab  sich 
dieselbe  gleich  9,08,  während  durch  directe  Beobachtung  der  Werth  9 
gefunden  wurde. 

Zur  Bestätigung  des  Einflusses  der  Ableitungen  auf  die  Ladungs- 
zeit hat  Gaugain  einmal  ein  geladenes  Elektroskop  durch  einen  Baum- 
wollfaden mit  der  Erde  verbunden  und  die  dauernde  Ladung  o  eines 
zweiten  Elektroskopes  bei  längerer  Verbindung  mit  der  Mitte  des  Fadens 
bestimmt,  das  letztere  Elektroskop  vom  Faden  losgetrennt  und  seine  La- 
dung durch  Berührung  mit  einer  isolirten  MetaDplatte  auf  den  Werth 
6=  1 /na  reducirt.  Das  Elektroskop  wurde  entladen,  wieder  an  die 
Mitte  des  Fadens  gebracht  und  die  Zeit  t  bis  zur  Ladung  h  desselben 
bestimmt.  Dieselben  Versuche  wurden  angestellt,  während  der  Baum- 
wollfaden an  äquidistanten  Punkten  durch  Fäden  gleiche  Ableitungen 
zur  Erde  erhalten  hatte.  Im  letzteren  Fall  war  die  Zeit  t  kürzer  als  im 
ersteren.  —  Wurden  in  gleicher  Weise  die  relativen  Ladungszeiten  t  von 
zwei  4  m  langen  Seiden  schnüren  im  Mittel  zu  4  Minuten  51  Secunden 
bestimmt,  dieselben  dann  zu  einem  8  m  langen  Faden  verbunden,  so  er- 
gab sich  wiederum  die  relative  Ladungszeit  in  seiner  Mitte  gleich  12  Mi- 
nuten 26  Secunden.  Sie  ist  also  kleiner  als  vier  Mal  so  gross  wie  bei 
dem  ersten  Faden,  wie  sie  es  ohne  Gegenwart  der  Ableitungen  hätte  sein 
müssen.  Die  zu  diesen  Bestimmungen  erforderlichen  Elektroskope  hatten 
die  Capacitäten  1  und  2.     Die  Schnüre  leiten  so  schlecht,  dass  sie  wäh- 


1)  Gaugain,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  63,  p.  213,  1861*. 
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rend  der  Herstellung  des  coustanten  Zustandes  viel  Elektricität  an  die 
Luft  abgeben.  Die  entsprechenden  Resultate  zeigten  sich  auch,  als  will- 
kürliche  Ableitungen  durch  seitliche  Fäden  von  dem  untersuchten  Faden 
zur  Erde  geführt  wurden. 

406  Neben  der  einfachen  Ladung  bei  Verbindung  mit  der  Säule  treten 

bei  der  Ladung  besserer  Leiter,  z.B.  you  Telegraphendrähten,  stets 
noch  Inductionswirkungen   ihrer  Theile  auf  einander  auf,   namentlicfa 
wenn  sie  zusammengerollt  sind  (vergl.  das  Capitel  „Induction*^,  alter- 
nirende  Ströme  u.  s.  w.),  und  deshalb  gestalten  sich  auch  die  Erschei- 
nungen an  denselben  weniger  einfach,  als  in  den  §§.  396  bis  405  be- 
trachteten Fällen.     Ausserdem  sind  bei  kürzeren  Drähten  die  Ladungs- 
zeiten zu  kurz,  um  beobachtet  werden  zu  können,  bei  längeren  Drähten 
die  Ableitungen  an  der  Oberfläche  zu  unregelmässig,  um  genauere  Ver- 
suche  zu  gestatten.     Indess  zeigen  sich  doch  die  allgemeineren,  mehr 
qualitativen  Verhältnisse  der  Ladung  sehr  deutlich  an  ihnen,  namentlich 
bei  unterirdischen  oder  submarinen  Telegraphenkabeln,  bei  denen  die  zu 
der  Ladung  erforderlichen  Elektricitätsmengen  sehr  bedeutend  sind.  Wird 
ein  solcher  Draht  an  einem  Ende  abwechselnd  mit  dem  einen  Pol  einer 
Säule  verbunden,  deren  anderer  Pol  zur  Erde  abgeleitet  ist,  und  von  der 
Säule-  losgelöst  und  dafür  mit  der  Hand  berührt,  so  erhält  man  lebhafte 
Funken,  welche  sich  auch  bei  wiederholtem  Berühren  aus  dem  Draht 
ziehen  lassen,   indem  die  in  den  entfernteren  Theilen  des  Drahtes  an- 
gehäuften Elektricitäten  nur  langsam   der  Berühruugsstelle  zuströmen 
und  auf  der  anderen  Seite  in  die  Erde  entweichen.    An  einem  100  engl. 
Meilen   langen,    Vig  Zoll  dicken  und  mit  einem  etwa  */i6  Zoll  dicken 
Ueberzug  von  Guttapercha  versehenen  Draht,  der  in  Wasser  gelegt  wurde 
und  dessen   Oberfläche  8300  Quadratfuss  betrug,  während  die  äussere 
mit  Wasser  umgebene  Oberfläche  der  Guttapercha  etwa  30  000  Quadrat- 
fuss betrug,  zeigte  sich  noch  10  bis  20  Minuten  nach  der  Lostrennung 
von  der  Batterie  eine  Ladung. 

An  dem  mit  dem  Pol  der  Säule  verbundenen  Ende  des  Drahtes  stellt 
sich  die  Ladung  desselben  durch  den  in  ihm  fliessenden  Strom  zuerst 
her.    Ist  sie  daselbst  zum  Theil  gebildet,  so  strömt  die  Elektricität  durch 

Yi„   140.  den  Draht  weiter  und  ladet  auch 

die  ferneren  Theile  desselben.  Wer- 

,       den  daher  in  den  Telegraphendrah i 

^  ahcdf,  Fig.  146,  der  bei/  mit  der 
Erde  verbunden  ist,  drei  Galvano- 
meter b,  c,  d  eingefügt,  und  wird  er 
bei  a  dauernd  mit  dem  Pol  der  Säule  verbunden,  während  der  andere 
Pol  derselben  zur  Erde  abgeleitet  bleibt,  so  schlägt  die  Nadel  des  Galva- 
nometers h  zuerst,  die  Nadel  von  c  später,  endlich  nach  2  bis  3  Secunden 
die  von  d  aus,  und  erst  allmählich  nehmen  die  Nadeln  eine  constante 
Stellung  ein.     Wird  die  Säule  bei  a  entfernt,  so  kehren  nach  einander 
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die  Nadeln  von  h,  c  und  d  in  ihre  Buhelage  zurück.  Berührt  man  den 
Pol  der  Säule  nur  momentan  mit  dem  Ende  a  des  Drahtes,  so  weicht 
die  Nadel  h  zuerst  aus  und  kehrt  zur  Ruhelage  zurück ;  sodann  geschieht 
dasselbe  mit  der  Nadel  in  c  und  endlich  mit  der  in  (f,  so  dass  gewisser- 
maassen  eine  elektrische  Welle  durch  den  Draht  von  a  nach  /  geht.  — 
Verbindet  man  das  Ende  a  nur  momentan  mit  dem  Pol  der  Säule  und 
gleich  darauf  mit  der  Erde,  so  schlägt  die  Nadel  in  h  zuerst  nach  der 
einen  Seite,  sodann  durch  den  Rückstrom  der  Elektricität  nach  der  ent- 
gegengesetzten Seite  aus.  —  Diese  letzteren  Beobachtungen  hat  Fara- 
day^) an  der  etwa  1 500  engl.  Meilen  langen  unterirdischen  Drahtleitung 
der  Telegraphenlinie  von  London  nach  Manchester  angestellt.  Der  Draht 
ging  mehrere  Male  hin  und  her,  so  dass  die  drei  Galvanometer  b,  c  und 
d  sich  alle  mit  dem  Experimentator  in  einem  Zimmer  befanden. 

An  einem  in  der  Luft  ausgespannten  Draht  zeigen  sich  die  Erschei- 
nungen viel  weniger  deutlich,  da  hier  die  auf  der  Oberfläche  des  Drahtes 
angehäuften  Elektricitätsmengen  viel  kleiner  sind. 

Schaltet  man  statt  der  Galvanometer  an  den  verschiedenen  Stellen 
des  Telegraphendrahtes  Elektromagnete  ein,  welche  durch  Anziehung 
ihres  Ankers  Eisendrähte  gegen  einen  mit  Cyankaliumlösung  getränkten 
und  durch  ein  Uhrwerk  fortgezogenen  Papierstreifen  drücken,  so  ver- 
zeichnen die  an  verschiedenen  Stellen  anfangenden ,  auf  dem  Papier  ge- 
zogenen blauen  Linien  gleichfalls  den  Gang  der  „elektrischen  Welle"  im 
Telegraphendraht  2).  Mochten  nun  31  oder  500  Elemente  zur  strom- 
erregenden Säule  verbunden  sein,  die  Elektromagnete,  welche  von  den 
der  Säule  ferneren  Theilen  des  Drahtes  erregt  wurden,  begannen  doch 
gleich  viel  später,  als  die  der  Säule  zunächst  stehenden,  ihren  Strich  auf 
dem  Papier  zu  zeichnen. 

Auch  Wheatstone 3)  hat  ähnliche  Versuche  angestellt,  bei  denen  407 
er  namentlich  den  seitlichen  Elektricitätsverlust  eines  isolirten  und  einer- 
seits mit  dem  einen  Pol  einer  Säule  verbundenen  Telegraphenkabels  von 
660  engl.  Meilen  Länge  bestimmte.  In  der  Mitte  und  an  den  Enden  des 
Kabels  waren  Galvanometer  eingefügt.  Wurde  der  zweite  Pol  der  Säule 
isolirt  erhalten,  so  konnte  sich  das  Kabel  nicht  laden;  war  derselbe  ab- 
geleitet, so  lud  es  sich,  und  die  Galvanometer  zeigten  bald  eine  con- 
stante  Ablenkung,  indem  die  in  das  Kabel  eintretenden  Elektricitäten 
sich  von  seiner  Oberfläche  aus  zerstreuten  und  durch  neu  hinzuströ- 
mende Mengen  ersetzt  werden  mussten.  Da  die  auf  diese  Weise  zer- 
streuten Mengen  der  Länge  des  Kabels  nahezu  direct  entsprechen,  so 
nimmt  die  Ablenkung  A  der  Nadel  des  dem  Pol  der  Säule  zunächst  lie- 
genden Galvanometers,  d.  h.  die  Intensität  des  Stromes  daselbst  nahezu 


1)  Faraday,  Proceed.  Eoy.  Soc.  Jan.  1854*;  Phil.  Mag.  [4]  7,  p.  197*; 
Pogg.  Ann.  92,  p.  152,  1854*.  —  2)  Faraday  und  Latimer  Clark,  Phil. 
Mag.  [4]  9,  p.  162,  1855*;  Pogg.  Ann.  96,  p.  488*.  —  »)  Wheatstone,  Phil. 
Mag.  [4J  10,  p.  56,  1855*;  Pogg.  Ann.  96,  p.  164*. 
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der  Länge  des  Kabels  proportional  zu.  Wurden  Theile  des  Kabels  Yon 
110  bis  330  und  660  Meilen  Länge  verwendet,  so  war  J[  =  6,5,  18  und 
31^.  —  Da  ferner  zu  den  von  der  Säule  entfernteren  Enden  immer  klei- 
nere Elektricitätsmengen  hingelangen,  so  nehmen  die  Ablenkungen  der 
Galvanometemadeln  von  dem  Pol  der  Säule  an  bis  zum  entfernteren 
Ende  des  Kabels  allmählich  ab.  Dieselben  betrugen  in  Abstanden  yoo 
110,  330,  550,  660  engl.  Meüen  33  Vj,  31,  15,  12  V«  und  0«.  —  Der  Aus- 
schlag des  Galvanometers  scheint  hierbei  derselbe  zu  sein,  wenn  vom 
Galvanometer  aus  nach  der  der  Säule  abgewandten  Seite  hin  sich  gleiche 
Drahtlängen  l  befinden,  gleichviel  ob  zwischen  der  Säule  und  dem  Gal- 
vanometer längere  oder  kürzere  Drahtstrecken  eingeschaltet  sind.  Dieses 
Resultat  wurde  sich  auch  aus  den  beiden  ersten  Sätzen  unmittelbar  er- 
geben ;  denn  bezeichnet  L  die  Länge  des  Kabels ,  Ä  die  Ablenkung  des 
Galvanometers  an  der  Säule,  a  die  des  um  L  —  l  von  der  Säule  ent- 
fernten Galvanometers,  so  ist  l)  Ä  =  const.  L  und  2)  a  :  A  =  l  :  L, 
also  a  =  All L  =  const.  l.  —  Da  endlich  der  Elektricitätsverlust  an 
der  Oberfläche  des  Kabels  der  freien  daselbst  angehäuften  Elektricität 
proportional  ist,  so  muss  auch  die  Intensität  des  Stromes  in  dem  der 
Batterie  zunächst  liegenden  Galvanometer  der  elektromotorischen  Kraft 
derselben  proportional  sein.  [Bei  Anwendung  von  1  bis  6  hinter  ein- 
ander geschlossenen  Kem  p  -  Wh  eats  tone' sehen  Elementen  (s.  w.  u.) 
stieg  der  Ausschlag  des  Galvanometers  von  6  bis  36*^.] 

Wird  das  durch  die  Batterie  geladene  isolirte  Kabel  von  derselben 
losgelöst  und  an  dem  einen  Ende  mit  der  Erde  verbunden,  so  schlägt 
die  Nadel  des  diesem  Ende  zunächstliegenden  Galvanometers  zuerst  am 
stärksten  aus,  indem  dort  die  Elektricität  zuerst  abfliesst,  dann  folgen 
die  Nadeln  der  entfernteren  Galvanometer.  —  Verbindet  man  beide  En- 
den des  Kabels  mit  den  beiden  Polen  der  Säule,  theilt  das  Kabel  in  der 
Mitte  und  stellt  sogleich  die  Verbindung  daselbst  wieder  her,  so  schlägt 
die  Nadel  des  dort  befindlichen  Galvanometers  zuerst  aus,  später  folgen 
die  Nadeln  der  an  den  Polen  der  Batterie  befindlichen  Galvanome^r. 
Oeffnet  man  aber  die  Verbindung  des  Kabels  mit  der  Säule  an  dem  einen 
Pol  und  stellt  dann  die  Verbindung  wieder  her,  so  schlagen  die  Nadeln 
der  Galvanometer  an  den  Polen  zuerst,  dann  die  Nadel  des  in  der  Mitte 
des  Kabels  befindlichen  Galvanometers  aus. 

Dieser  Versuch  unterscheidet  sich  auf  eine  sehr  bemerkenswerthe 
Weise  von  dem  Versuch  vonFaraday,  bei  welchem  bei  der  Verbindung 
eines  zur  Erde  abgeleiteten  Drahtes  mit  dem  einen  Pol  einer  anderer- 
seits gleichfalls  mit  der  Erde  verbundenen  Säule  der  Strom  allmählich 
von  jenem  Pol  durch  den  ganzen  Draht  sich  zur  Erde  fortpflanzte.  Würde 
hier  die  Erde  nur  als  ein  Leiter  dienen,  so  würde  sich  imGegentheil  die 
Strömung  von  beiden  Polen  der  Säule,  sei  es  direct,  sei  es  durch  die 
Erde,  gleichzeitig  allmählich  bis  zur  Mitte  des  Drahtes  ausgebreitet 
haben.  —  Wir  können  also  die  Erde  hier  nicht  wie  einen  gewöhnlichen 
Leiter   betrachten,    sondern  wie    einen  grossen   Behälter,    in   welchen 
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die   TOD  den  Polen   der  Säule   kommeoden  Elektricitaten  anf  den  ihnen 
dargebotenen  Wegen  allmählich  abflieseen  (vgl.  §.  373)  ')■ 

Ganz  ähnliche  Versuche,  wie  die  erwähnten,  hat  OuiUemin^^)  an  408 
oberirdischen  Telegraphendrähten  angeatellt  und  dabei  zugleich  Mes Bun- 
gen über  die  Zeitdauer  ihres  variaheln  LadungazuaKndes  gemacht. 

Ein  180  mm  langer  und  100  mm  im  Umfang  haltender  Cylin der  von 
Bacluhaumholz,  Fig.  147,  drehte  sich  TennitteUt  eines  Schnurlaufes  und 
Fig.  147. 


eines  durch  die  Hand  getriebenen  und  mit  Windflügeln  versehenen 
Schwungrades  um  eine,  stählerne  Axe.  Die  Zahl  seiner  Umdrehungen 
konate  durch  ein  an  letzterer  angebrachtes  Zählerwerk  W  und  K  abge- 
lesen werden.  Auf  dem  Cylinder  war  eine  dreieckige  und  eine  trapez- 
förmige Kupferplatte  C  und  D  befestigt,  welche  metallisch  mit  zwei  auf 
die  Stahlaxe  aufgesetzten  Rädern  C  und  Z)'  communicirten,  gegen  deren 
metallische  Peripherien  die  Federn  C  und  D'  schleiften.  Die  die  Hypo- 
tenuse von  C  bildende  Kante  war  stufenförmig  in  70  Absätzen  ausge- 
schnitten. Vor  dem  Cjlinder  lag  ein  getheilter  Metallslab  MN,  auf  dem 
sich  zwei  Federn  It  und  E  von  Stahl  verschieben  Hessen ,  deren  erstere 
mit  dem  Stab  direct  metallisch  verbunden  war,  während  die  zweite  von 

')  Tgl.  auch  RiesB,  Pogg.Ann.  80,  p.  233,  1860*.  —  *)  Guillemin,  Ann. 
de  CWm.  et  de  Phy».  [3]  60,  p.  385,  IB80'. 
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ihm  isolirt  war.  Letztere  traf  bei  der  Drehung  des  Gylinders  einen 
schmalen  dreieckigen  Kupferstreifen  Ei,  der  in  denselben  eing'elegt  war. 
Ausserdem  schleifte .  eine  Feder  E^  auf  einem  ebenfalls  isolirt  auf  die 
Stahlaxe  aufgesetzten  Metallrade  E^,  welches  mit  Ei  leitend  verbunden 
war.  Fernere  Metalleinlagen  des  Cylinders  F,  ff,  H  communicirten  bei 
seiner  Drehung  bei  einigen  Versuchen  mit  den  Federn  F^G^H\ 

'   Die  Federn  waren  alle  von  Stahl  und  wurden  gegen  die  Rader  and  den 
Buchsbaumcylinder  durch  Spiralfedern  gedrückt,  welche  ein  kleines  Polster 
von  Hirschleder  trugen,  um  so  die  Schwingungen  derselben  zu  dämpfen. 
Bei  den  meisten  Versuchen  war  der  eiue  Pel  einer  Säule  I^  mit  der 
Erde  T,  der  andere  mit  Feder  C^  verbunden.    Von  dieser  ging  der  Strom 
zur  Platte  C  und  durch  Feder  B  und  Stab  MN  zu.  dem  einen  Ende 
eines  Telegraphendrahtes  Äss^s^T^,  in  welchen  bei  rv  und  r^v^  Eisen- 
drähte B  von  ziemlich  bedeutendem  Widerstände  eingeschaltet   waren. 
Bei  T^  war  der  Draht  zur  Erde  abgeleitet.    Von  den  Punkten  r  und  v 
oder  r^  und  v^  konnte  eine  Zweigleitung  fortgeführt  werden ,    die  das 
Galvanometer  g  enthielt  und  deren  Enden  mit  den  Federn  E  und  E* 
communicirten.    Wird  der  Cylinder  so  gedreht,  dass  seine  obere  Seite  in 
der  Figur  sich  in  der  Richtung  des  Pfeiles  bei  EEi  bewegt,   so  wird, 
sobald  die  Feder  B  an  der  einen  oder  anderen  Stelle  auf  die  Hypotenuse 
der  Metallplatte  C  auftritt,  die  Säule  P  durch  C^C^CB  und  NM  mit 
dem  Ende  Ä  des  Telegraphendrahtes  verbunden.     Eine  bestimmte  aas 
der  Drehungsgeschwindigkeit  des  Cylinders  zu  berechnende  Zeit  nach 
dieser  Schliessung,  je  nach  der  Stellung  der  Feder  B  auf  dem  Maassstab 
MN  früher  oder  später,  wird  dann  die  das  Galvanometer  enthaltende 
Nebenleitung  durch   vgEEiE^E^r  gleichfalls   geschlossen   und   gleich 
darauf  wieder  geöffnet,  indem  Feder  E  von  dem  unter  ihr  befindlichen 
Metallstreifen  Ei  abgleitet.  Je  nachdem  E  auf  der  breiteren  oder  schma- 
leren Seite  des  Streifens  Ei  schleift,  dauert  die  Schliessung  der  Neben- 
leitung längere  oder  kürzere  Zeit.  Durch  die  oben  angegebene  Dämpfung 
der  Schwingungen  der  Federn  soll  ein  ganz  sicherer  Gontact  von  nur 
^/sooo  Secunde  Dauer  erzielt  werden  können.   Bei  weiterer  Drehung  gleitet 
auch  Feder  B  von  G  ab  und  tritt  auf  die  Metallplatte  D  über,  welche 
durch  D^  und  D*  mit  der  Erde  bei  T^  verbunden  ist.    Der  Telegraphen- 
draht entledigt  sich  jetzt  seiner  Ladung  gleichzeitig  auf  den  Wegen 
MBDD^B^T^  nnd  BrTK     Da  bei  sehr  langen  Drähten  die  Entladung 
durch  beide  Enden  in  der  Zeit  des  Schleifens  der  Feder  B  auf  D  nicht 
vollständig  erfolgen  würde,  werden  bei  ihnen  noch  zwei  mittlere  Punkte 
mit  den  Federn  JP*  und  6r^  verbunden ,  welche  bei  der  Drehung  auf  die 
Metallplatten  F  und  G  treten  und  durch  diese  mit  D^  und  der  Erde  ver- 
bunden sind.  Bei  weiterer  Drehung  ladet  sich  der  Telegraphendraht  von 
Neuem  u.  s.  f.,  so  dass  das  Galvanometer  in  der  Nebenschliessung  einen 
Constanten  Strom  angiebt.  —  Aus  den  Versuchen  folgt: 

Ist  die  Nebenschliessung  an  dem  von  der  Säule  entfernten  Ende  des 
Telegraphendrahtes   angebracht,   so  nimmt  daselbst  die  Intensität  des 
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Stromes  allmählich  bis  zu  einem  Maximum  zu.  So  ergab  sich  z.  B.  das 
Ansteigen  der  Intensität  i  in  den  Zeiten  t  (in  lOOOOtel  Secunden)  nach 
hergestellter  Schliessung  am  Ende  eines  530  Kilometer  langen,  4mm 
dicken,  In  der  Luft  ausgespannten  Telegraphendrahtes  von  Eisen  (Linie 
Nancy,  Strassburg,  Mülhausen,  Vesoul,  Nancy): 

t     19        29     55     90     150        190        220     260        oo 
f        0,5       2     10     17       18,5       18,5       19       19,5     19,5 

In  etwa  0,024  Secunden  hatte  also  der  Draht  in  allen  Theilen  einen 
Constanten   Zustand  angenommen.     Derselbe   dauernde  Zustand  wurde 
ausserdem    beobachtet,    als    der  Draht  unveränderlich    mit    der  Säule 
verbunden    blieb   und  nur   die   Nebenschliessung  zeitweise  geschlossen 
wurde.     Dieselben  Resultate  ergaben   sich,  als  der  Draht  direct  bei  T* 
mit  der  Erde  verbunden  war  und  von  einem  Punkt  desselben  durch  das 
Galvanometer  G  und  die  Leitung  EEiE}  und  I?  in  gewissen  Zeiten 
eine  zweite  Verbindung  zur  Erde  hergestellt  wurde.  —  Es  wurde  auch 
der  Telegraphendraht  an  demselben  Punkt  unterbrochen,  und  nun  wur- 
den die  beiden  Enden  daselbst  mit  zwei  auf  einem  besonderen  (nicht  ge- 
zeichneten) Ring  J  schleifenden  Federn  verbunden,  welcher  an  einer 
Stelle   unterbrochen  war.     Die  Verbindung  der  Säule  durch  den  ganzen 
Draht  bis  zur  Erde  war  hergestellt,  so  lange  die  Federn  auf  J  schleiften. 
Traten  sie  aber  auf  die  ünterbrechungsstelle  über,  so  war  dieselbe  ge- 
hemmt.    Dafür  trat  dann  eine  andere  Feder  B}  auf  eine  Metallplatte  I 
und  schaltete  an  der  Unterbrechungsstelle  momentan  ein  Galvanometer  in 
den  Draht  selbst  ein.    Die  Versuche  ergaben  dasselbe  Resultat  wie  oben. 
Ist  die  Nebenschliessung  dagegen  dicht  an  der  Säule  angebracht,  so 
erreicht  die  Stromintensität  zuerst  ein  Maximum  und  nimmt  allmählich 
bis  zu  einem  permanent  andauernden  Minimum  ab.     Fügt  man  also  da- 
selbst eine  Drahtspirale  in  den  Leitungsdraht  ein,  welche  von  einer  In- 
ductionsspirale  umgeben  ist,  die  durch  einen  Eisendraht  von  grossem 
Widerstand  geschlossen  ist,  und  verbindet  die  Enden  der  Spirale  zu  ver- 
schiedenen Zeiten  nach  der  Verbindung  der  Säule  mit  dem  Telegraphen- 
draht mit  einem  Galvanometer,  so  ist  der  in  dem  Galvanometer  erhaltene 
Inductionsstrom  in  der  ersten  Zeit  nach  der  Verbindung  mit  der  Säule 
dem  von  derselben  ausgehenden  Strom  entgegengerichtet,  später  dem- 
selben gleichgerichtet.    Dasselbe  Verhalten  tritt  auch,  nur  zu  anderen 
Zeiten  hervor,  wenn  man  die  Drahtspirale  an  anderen  Stellen  des  Tele- 
graphendrahtes einfügt,  also  z.  B.  sie  einerseits  mit  letzterem  und  an- 
dererseits erst  durch  einen  langen  Eisendraht  mit  der  Säule  verbindet, 
oder  auf  der  entgegengesetzten  Seite  den  Telegraphendraht  durch  die 
Spirale  zur  Erde  ableitet^). 

Beim   Loslösen    der  Verbindung    des   Telegraphendrahtes  mit  der 
Säule  ist  beim  Verschwinden  der  Ladung  der  in  der  Inductionsspirale 


*)  Ouillemin,  Compt.  rend.  51,  p.  142,  1860*. 
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erzeugte  Strom  immer  dem  durch  die  Säule  erzeugten  Strom  gleich- 
gerichtet; es  müsste  denn  sein,  dass  mau  das  zuerst  mit  der  Säule  ver- 
bundene Ende  des  Telegraphendrahtes  nachher  zur  Erde  ableitet,  wo  er 
die  entgegengesetzte  Richtung  hat. 

Diese  Resultate  ergeben  sich  ohne  Weiteres,  wenn  man  beachtet, 
dass  der  Abfall  der  freien  Elektricitäten  in  den  ersten  Momenten  sich 
nur  über  die  dicht  an  der  Säule  befindlichen  Theile  des  Drahtes  erstreckt, 
dort  also  sehr  gross  ist,  und  so  die  durch  die* Querschnitte  des  Drahtes 
bewegte  Elektricitätsmenge  gleichfalls  bedeutend  ist.  Allmählich  breitet 
sich  die  freie  Elektricität  über  den  ganzen  Draht  aus,  ein  wachsender 
Strom  tritt  auch  an  seinem  von  der  Säule  entfernten  Ende  auf,  während 
der  Abfall  der  freien  Elektricitäten  an  der  Säule  selbst  immer  kleiner, 
die  Stromintensität  daselbst  immer  geringer  wird.  Die  Dauer  der  Ver- 
änderungen des  elektrischen  Zustandes  des  Drahtes  ist  aber  selbstver- 
ständlich an  allen  Stellen  dieselbe. 

Bei  verschieden  langen  Drähten  von  280,  380,  570  und  1004  km 
Länge  betrug  bei  diesen  Versuchen  die  merkbare  Dauer  des  variabeln 
Zustandes  0,0045,  0,010,  0,0180,  0,0280  Secunden,  welche  Zahlen  sich 
wie  die  Quadrate  jener  Längen  verhalten  sollten.  Sie  nehmen  aber  lang- 
samer zu;  eine  Abweichung,  die  durch  die  nicht  berücksichtigte  un- 
gleiche Dicke  der  Drähte  (3  bis  4  mm)  und  die  ungenaue  Abmessung 
ihrer  Länge,  die  Ableitung  an  ihrer  Oberfläche  und  die  Inductions- 
erscheinungen  bedingt  ist. 

Verbindet  man  die  Enden  T  und  T^  des  Drahtes,  Fig.  147,  statt 
mit  der  Erde,  direct  durch  einen  Draht,  so  nimmt  jetzt  die  Strominten- 
sität in  einer  Nebenschliessung  an  der  Stelle  rt?  ab;  der  Strom  erreicht 
einen  constanten  Zustand  daselbst  in  derselben  Zeit,  wie  in  einer  der 
Säule  zunächst  im  Drahte  bei  /t?'  angebrachten  Neben  Schliessung,  wäh- 
rend das  Ende  T^  zur  Erde  abgeleitet  ist.  Es  strömt  also  jetzt  von  bei- 
den Polen  der  Säule  gleichzeitig  die  Elektricität  in  den  Draht  durch  die 
Enden  A  und  B,  Dies  findet  beim  Einsenken  von  T  und  jP  in  die  Erde 
nicht  mehr  statt;  im  Gegentheil  fliessen  von  beiden  Polen  nur  die  Elek- 
tricitäten zu  ihr  ab,  und  die  Erde  dient  so  wiederum  als  ein  Behälter, 
welcher  diese  Elektricitäten  aufnimmt,  ohne  als  wirklicher  Leiter  zwischen 
den  von  der  Säule  kommenden,  in  sie  eingesenkten  Elektroden  zu  wir- 
ken. Dies  geschieht  schon,  wenn  der  Abstand  der  Ableitungsstellen  in 
der  Erde  nur  etwa  5  bis  6  m  beträgt. 

Bei  Anwendung  verschiedener  Säulen  (20  bis  150  Bunsen' scher  • 
Elemente)  nimmt  die  Zeit  des  variabeln  Zustandes  des  Stromes  ein  klei- 
nes wenig  mit  der  Zunahme  der  Zahl  der  zur  Säule  geordneten  Elemente, 
sowie  mit  wachsender  Grösse  derselben  ab  (etwa  um  Vio)«  Bringt  man 
ebenso  an  dem  mit  dem  Telegraphendraht  verbundenen  Pol  der  Säule 
eine  Zweigleitung  zur  Erde  an,  wodurch  die  Intensität  des  Stromes  im 
Draht  vermindert  wird,  so  wächst  dieselbe  Zeit  ein  wenig.  Ist  der  Draht 
vor  der  Verbindung  mit  dem  einen  Pol  der  Säule  mit  der  demselben  ent- 
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gegengesetzten  £lektricit4t  geladen,  so  tritt  dasselbe  ein;  ebenso,  wenn 
die  den  Draht  umgebende  Luft  feucht  ist. 

Guillemin  glaubt,  dass  diese  Erscheinung  daher  rühre,  dass  eine 
Siule  in  der  Zeiteinheit  überhaupt  nur  eine  bestimmte,  mit  der  Zahl  und 
Grosse  der  Elemente  wachsende  Elektricitätsmenge  liefern  kann.  Sie 
beruht  indess  wohl  auf  anderen  umständen.  Würde  die  Ladung  des 
Drahtes  mit  freier  Elektricität  nach  oben  entwickeltem  Gesetz  allein  auf- 
treten, so  w&re  dieselbe  der  Stromintensit&t  proportional,  also  die  Dauer 
des  Tariabeln  Zustandes  vor  endlicher  Herstellung  der  Ladung  y^n  der 
Art  der  Anordnung  der  Säule  unabhängig.  Treten  aber  weniger  regel* 
massige  Bindungen  oder  Ableitungen  gewisser  Elektricitätsmengen  auf 
der  Oberfläche  des  Drahtes  ein,  welche  nicht  der  Spannung  an  der 
Säule  proportional  sind,  z.  B.  wenn  an  irgend  einer  Stelle  Funkenent- 
ladungen erfolgen  könnten,  u.  dgl.  m.,  so  können  sich  die  Verhältnisse 
ändern. 

Wird  der  Draht  in  der  angegebenen  Weise  durch  Verbindung  des 
Endes  Ä  mit  der  Säule  geladen  und  kurze  Zeit  nach  Herstellung  dieser 
Verbindung  ebendaselbst  durch  ein  Galranometer  mit  der  Erde  yerbun- 
den,  so  entladet  sich  der  Draht  durch  letzteres  wieder.  Der  Ausschlag  des 
Galvanonleters  wächst  mit  der  Dauer  der  Verbindung  mit  der  Säule  zu 
einem  Maximum,  welches,  wie  leicht  ersichtlich,  zur  selben  Zeit  erreicht 
ist,  in  der  der  permanente  Zustand  der  Ladung  des  Drahtes  sich  her- 
stellt. —  Wird  aber  der  Draht,  nachdem  er  einen  constanten  Zustand 
angenommen,  bei  Ä  mit  der  Erde  verbunden  und  in  yerschiedenen  Mo- 
menten von  dem  Verbindungsdraht  aus  durch  ein  Galvanometer  eine 
Zweigleitung  zur. Erde  hergestellt,  so  nimmt  in  derselben  die  Intensität 
des  Entladungsstromes  ab.  Derselbe  dauert  indess  im  Ganzen  eine  etwa 
3,4  bis  4,2  Mal  so  lange  Zeit,  als  zur  Ladung  des  Drahtes  erforderlich 
war,  je  nachdem  die  Zweigleitung  an  dem  der  Säule  zunächstliegenden 
oder  dem  von  ihr  entfernten  Ende  des  Drahtes  angebracht  wurde.  Die 
zu  diesen  Versuchen  nöthigen  Verbindungen  lassen  sich  leicht  durch  die 
Federn  des  Apparates  bewerkstelligen. 

Wird  bei  den  zuerst  beschriebenen  Versuchen  die*  Ableitung  des 
durch  Verbindung  mit  dem  einen  Pol  der  Säule  geladenen  Drahtes  nicht 
lange  genug  hergestellt,  so  verbleibt  in  Folge  seiner  langen  Entladungs- 
zeit leicht  ein  Theil  der  Ladung  in  demselben  zurück  bis  zur  wieder- 
holten Verbindung  mit  der  Säule.  Wenn  letztere  nun  auch  nur  so  kurze 
Zeit  andauert,  dass  ohne  diesen  Grund  das  Galvanometer  an  dem  mit 
der  Erde  verbundenen  Ende  des  Drahtes  noch  keinen  Strom  angeben 
würde,  so  zeigt  sich  hierdurch  doch  bei  wiederholter  Verbindung  mit  der 
Bänle  ein  Strom,  indem  nun  die  zurückbleibenden  Ladungen  sich  addiren 
und  gemeinsam  abfliessen. 

Wurde  bei  diesen  Versuchen  der  Draht  nach  der  Loslösung  von  der 
Säule  isolirt  gelassen  und  bestimmte  Zeiten  nach  derselben  durch  das 
Galvanometer  mit  der  Erde  verbunden,  so  nahm  der  Ausschlag  des  letz- 
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teren  ziemlich  schnell  ab  (von  56®  bis  22^  wäjirend  er  in  derselben  Zeit 
bei  dauernder  Verbindung  des  Drahtes  mit  der  Erde  von  74*  bis  10* 
herabsank).  Dieser  sehr  bedeutende  Elektricit&tsverlust  des  Draht-es  durch 
Abgabe  an  die  Luft,  sowie  namentlich  auch  durch  mangelhafte  Isolation 
musB  die  Sicherheit  der  Resultate  bedeutend  beeinträchtigen.  Die  Fehler- 
quellen werden  noch  grösser  durch  die  inducirende  Wirkung  jedes  Thei- 
les  des  Drahtes  auf  die  benachbarten  Theile  desselben  und  durch  die  In- 
ductionsstrome ,  welche  auftreten,  wenn  man  zwei  parallele  Drähte  zu 
den  Versuchen  verwendet,  zwischen  denen  dann  auch  Nebenleitnngen 
stattfinden  können.  Wenn  man  z.  B.  von  zwei  parallelen,  wohl  isolirten 
Telegraphendrähten  den  einen  durch  Verbindung  seines  einen  Endes  mit 
dem  einen  Pol  einer  Säule  ladet  und  das  benachbarte  Ende  des  anderen 
Drahtes  durch  ein  Galvanometer  zur  Erde  ableitet,  so  zeigt  letzteres  da- 
bei in  Folge  des  im  zweiten  Drahte  entstehenden  Inductiönsstromes  einen 
Ausschlagt).  Ein  solcher Inductionsstrom  würde  offenbar  auch  erfolgen, 
wenn  die  von  der  Säule  entfernten  Enden  der  beiden  Drähte  verbunden 
und  nun  an  dem  Galvanometer  die  Zeit  der  durch  die  Säule  erfolgenden 
Ladung  des  Drahtes  beobachtet  würde.  —  Auch  die  beständig  in  den 
Telegraphendrähten  durch  Einfluss  der  Luftelektricität  auftretenden 
Ströme  haben  einen  grossen  störenden  Einfluss.  Die  Ungenauigkeit  der 
Besultate  ergiebt  sich  z.  B.  daraus,  wenn  man  mit  Hülfe  der  oben  er- 
wähnten numerischen  Werthe  aus  der  Ohm' sehen  Formel  (§.  388)  in 
jedem  Fall  die  Leitungsfähigkeit  k  des  Drahtes  berechnet,  dass  dieser 
Werth,  welcher  constant  sein  sollte,  zwischen  20,7  und  36,7  variirf). 

409  Auch  die  Versuche  von  Varley^),  nach  denen  der  Strom  im  trans- 

atlantischen Kabel  zwischen  England  und  Amerika  (2300  engl.  Meilen) 
mehr  als  einer  Secunde  bedarf,  um  an  dem  von  der  Säule  entfernten* 
Ende  bemerkbar  zu  werden,  geben  ähnliche  Resultate. 

Bei  der  Hälfte  der  Maximalintensität  ändert  sich  die  Intensität  am 
Aieisten  in  einer  gegebenen  Zeit,  so  dass  also  die  Zeit  bis  zum  Eintreten 
derselben  am  besten  iu  beobachten  ist. 

Um  die  Zeitdauer  zu  messen,  wurde  abwechselnd  durch  einen  dreh- 
baren Commutator  das  eine  Ende  des  Kabels  mit  dem  einen  oder  anderen 
Pol  der  Säule  verbunden,  während  der  entgegengesetzte  Pol  der  Säule 
jedesmal  zur  Erde  abgeleitet  war.  Ein  zweiter  Commutator  auf  der- 
selben Axe  verband  das  von  der  Säule  entfernte  Ende  des  Kabels  mit 
dem  einen  Ende  des  Multiplicators  eines  Galvanometers,  der  andererseits 
ebenfalls  zur  Erde  abgeleitet  wurde.  Die  Verbindung  mit  dem  Galva- 
nometer wurde  durch  den  Commutator  zu  derselben  Zeit  umgekehrt,  wie 
die  Verbindung  mit  der  Säule,  so  dass,  wenn  die  Zeitdauer  des  Dnrch- 


^)  Vgl.  die  älteren  Versuche  Yon  Gull  lern  in  nndBurnouf,  Compt  rend. 
39,  p.  330  u.  536,  1854*.  —  »)  Keller,  Annali  di  Matematica  di  Eoma.  Set- 
tembre  e  ottobre  1859*.  —  »)  Varley,  Phil.  Mag.  25,  p.  548,  1863*. 
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gaoges  des  Stromes  durch  das  Eahel  gegen  die  Drehungsgeschwindig- 
keit des  Commutators  unendlich  klein  wäre ,  alle  Einzelströme  das  Gal- 
vanometer in  gleichem  Sinne  durchfliessen  würden.  Da  aher  der  Strom 
eine  hestimmte  Zeit  braucht,  um  bis  zum  Maximum  zu  steigen,  so  kehrt 
bei  einer  bestimmten  Botationsgeschwindigkeit  der  zweite  Commutator 
die  Verbindung  mit  dem  Galvanometer  schon  um,  wenn  der  einzelne 
Strom  gerade  nur  zur  Hälfte  verlaufen  ist.  Dann  bleibt  die  Nadel  des 
Galvanometers  auf  Null.  Bei  schnellerer  Umdrehung  tritt  ein  Maxi- 
mum der  Ablentung  nach  entgegengesetzter  Richtung  wie  bei  langsamer 
Drehung  des  Commutators  ein,  bei  noch  schnellerer  eine  zweite  Ein- 
stellung auf  Null.  Mittelst  dieser  Methode  wurden  Versuche  an  einem 
Kabel  im  Mittelländischen  Meer  mit  sechs  parallelen  Drähten  und  einer 
Eisenumhüllung,  dessen  Isolation  gelitten  hatte,  und  dem  gut  isolirenden 
Dunwich-Zandvoort-Kabel  angestellt.  Als  der  Strom  in  dem  ersten  Kabel 
zwei  oder  mehrere  der  Drähte  hinter  einander  durchlief,  betrug  die  Zahl 
der  Unterbrechungen  in  der  Secunde  bei  der  Einstellung  des  Galvano- 
meters auf  Null: 

Drähte     2  (etwa  150  Miles)  3  4  6' 

Zahl      15,16  6,57        3,78         1,75 

Es  ist  also  wiederum  entsprechend  den  oben  ausgeführten  Gesetzen 
die  Zeitdauer  der  Fortpflanzung  nahezu  zu  dem  Quadrat  der  Länge  des 
Kabels  proportional. 

Ein  Einfluss  der  Magnetisirung  der  das  Kabel  umhüllenden  Eisen- 
drähte, wenn  der  Strom  alle  Drähte  des  Kabels  in  gleicher  Richtung 
durchlief,  war  nicht  wahrzunehmen. 

Aenderungen  der  elektromotorischen  Kraft  (bei  Anwendung  von  12 
bis  36  D  a  n  i  e  1  r  sehen  Elementen)  änderten  die  Fortpflanzungsgeschwin- 
digkeit nicht. 

Wird  am  Ende  des  Kabels  ein  seinem  Widerstand  gleicher  Wider- 
stand in  den  Schliessungskreis  eingeführt,  so  wird  dadurch  die  Geschwin- 
digkeit auf  etwa  Vs»  hei  doppeltem  Widerstand  auf  weniger  als  Vj  redu- 
cirt.  Wird  in  der  Mitte  des  Kabels  eine  der  Hälfte  des  Kabels  an  Wider- 
stand gleiche  Ableitung  angebracht,  so  steigert  sich  die  Geschwindigkeit 
der  Fortpflanzung  auf  das  Doppelte  ^). 


^)  Die  an  den  Kabeln  Berlin-Hamburg-Kiel  und  Berlin-Mainz  von  A.  F ro- 
ll ch  (Afltr.  Nachr.  94,  p.  134,  1879*)  angestellten  Versuche  bestätigen  ebenfalls, 
dass  bei  gleichem  Werth  desProductes  aus  derCapacität  des  Kabels  mit  seinem 
Widerstand  die  Ladungszeiten  correspondirender  Punkte,  resp.  die  gleichen  Thei- 
len  der  endlichen  constanten  Stromstärke  entsprechenden  Zeiten  sich  wie  die 
Quadrate  der  Längen  verhalten.  Die  Curve  des  aufsteigenden  Stromes  wurde 
dabei  mittelst  des  Bussschreibers  von  Siemens  und  Halske  notirt,  welcher 
aus  einer  sehr  leichten  BoUe  von  Aluminiumdraht  besteht,  die  in  einem  con- 
stanten magnetischen  Felde  durch  den  Strom  auf  und  ab  bewegt  wird  und 
durch  eine  feine  Spitze  ihre  Bewegungen  auf  einem  gleichmässig  bewegten  be- 
russten  Papierstrelisn  verzeichnet.  Die  erhaltene  Ourve  wurde  für  die  Trägheit 
der  BoUe   corrigirt,   welche  durch  Schwingungsversuche  bestimmt  wurde.    Die 
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410  Aehnliche  Versuche  hat  auch  Jenkin^)  mit  dem  für  das  Rothe 
Meer  hestimmten,  aufgerollt  trocken  liegenden  Eahel  von  2192  Knoten 
Länge  angestellt,  wo  also  auch  noch  Inductionswirknngen  auftraten.  — 
Wurde  dasselbe  eine  gewisse  Zeit  am  einen  Ende  mit  der  Batterie 
verbunden,  so  stieg  am  anderen  Ende  der  Strom  in  demselben  Yerhält- 
niss,  wie  er  sank,  wenn  man  am  ersten  Ende  für  dieselbe  Zeit  die  Ver- 
bindung mit  der  Erde  hersteUte.  Versuche  mit  kurzen  Contacten,  die 
durch  lange  Unterbrechungen  von  einander  getrennt  waren,  bewirkten 
eine  Abnahme  der  Stromstarke.  War  so  z.B.  die  Ablenkung  der  Magnet- 
nadel durch  einen  constanten  Strom  gleich  100,  so  stieg  bei  15  kursen 
Schliessungen  in  der  Minute  die  Intensität  jedesmal  nur  auf  12,7,  bei 
50  Schliessungen  nur  auf  Eins.  Bei  längeren  Schliessungen  mit  kurzen 
Unterbrechungen  erschien  die  Intensität  fast  constant  50.  In  Folge  der 
complicirteren  Bedingungen  schliessen  sich  die  Versuche  nur  annähernd 
der  Theorie  von  Thomson  (§.  400)  an. 

Bei  wechselnder  Stromesrichtung  zeigt  sich  keine  Aendemng  der 
Erscheinungen. 

In  Betreff  des  Einflusses  der  Länge  des  Kabels  und  eingefügten 
Widerstände  fand  Jenkin  dieselben  Resultate  wie  Varley. 

411  Zu  den  Versuchen  über  die  Ladungszeit  der  Drähte  müssen  wir 
auch  die  Beobachtungen  der  meisten  Experimentatoren  rechnen,  welche 
auf  verschiedenem  Wege  die  Geschwindigkeit  der  im  galvanischen  Strome 
fortgeleiteten  Elektricitäten  bestimmen  wollten.  Dieselben  haben  bisher 
nur  die  Ladungszeit  von  Telegraphendrähten,  und  zwar  auch  noch  unter 
sehr  verschiedenen,  meist  durchaus  nicht  genau  bestimmten  Bedingungen 
erforscht,  so  dass  ihre  Beobachtungen  nicht  einmal  für  die  Bestimmung 
jener  Ladungszeit  einen  sicheren  Schluss  gestatten.  Wir  begnügen  uns 
deshalb,  diese  Versuche  nur  ganz  kurz  zu  erwähnen. 

Fizeau  und  Gounelle')  liessen  auf  dem  Bande  eines  Holzrades 
von  50  mm  Durchmesser,  der  in  36  gleiche,  abwechselnd  mit  Platin  aus- 
gelegte Abtheilungen  getheilt  war,  drei  Paare  von  Federn  von  Platin 
AB,  CDj  EF  schleifen,  so  dass  zu  gleicher  Zeit  die  Federpaare  AB  und 
EF  auf  zwei  Platinabtheilungen,  CD  auf  dem  Holz  zwischen  denselben 
schleiften.  Der  eine  Pol  einer  Säule  wurde  mit  der  Erde,  der  andere  mit 
Feder  A  verbunden.  Feder  B  wurde  mit  einem  Telegraphendraht  ver- 
bunden, der  von  Paris  nach  Ronen  (Eisendraht)  oder  Amiens  (Vs  Eisen- 
draht und  Vs  Kupferdraht)  und  zurück  führte.  Das  andere,  wieder  an 
dem  Apparat  endigende  Ende  des  Drahtes  wurde  gespalten  und  mit  den 
Federn  C  und  E  verbunden,  während  die  Federn  D  und  F  mit  den  bei- 


DifTerenz  zwischen  BechnuDg  und  Beobachtung  betrag  im  Maximum  14  Ptoc.| 
im  Mittel  etwa  10  Proc.  Da  alle  Abweichungen  dasselbe  Zeichen  haben,  so 
hatte  wahrscheinlich  eine  constante Fehlerquelle  störend  eingewirkt.  —  ^)  Jen- 
kin, PhiL  Mag.  25,  p.  483,  1863*.  —  2)  Fizeau  und  Gounelle,  Compt. 
rend.  30,  p.  437,  1850*;  Pogg.  Ann.  80,  p.  158*. 
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den  Windnngsreihen  G  und  Gi  eines  DiflEerentialgalvanometers ,  welche 
andererseits  zur  Erde  ahgeleitet  waren,  in  der  Art  verbunden  wurden, 
dass  der  Strom  dieselben  in  entgegengesetzter  Richtung  durchfloss.  Tre- 
ten bei  der  Drehung  des  Rades  die  Federn  AB  auf  eine  Platinabthei- 
lung,  ~BO  vergeht  eine  Zeit,  bis  sich  die  Ladung,  welche  durch  dieselben 
dem   mit  B  verknüpften  £nde  des  Telegraphendrahtes  mitgetheilt  wird, 
bis  zu   seinem ,  mit  den  Federn  C  und  E  verbundenen  Ende  ausbreitet. 
Bleibt  das  Rad  in  Ruhe,  so  fliesst  der  Strom  nur  durch  Feder  F  und  die 
Windungsreihe  Gi.     Wird  das  Rad  so  schnell  gedreht,  dass  in  dieser 
Zeit  die  Federn  C  und  2)  vom  Holz  auf  das  Platin ,  j^  und  F  von  letz- 
terem  zu  ersterem  übertreten,  so  fliesst  der  gebildete  Strom  nur  durch 
die  Windungsreihe  Cr  des  Galvanometers.    Wird  das  Rad  noch  schneller 
gedreht,  dass  in  jener  Zeit  die  Federn  CD  bis  auf  die  zweite  Holz- 
abtheilung, die  Federn  EF  auf  die  zweite  Platinabtheilung  treten,  so 
fliesst  der  Strom  wieder  durch  F  und  die  Windungsreihe  Gi  u.  s.  f.   Mit 
wachsender  Drehungsgeschwindigkeit  des  Rades  wechselt  also  die  Rich- 
tung des  Ausschlages  der  Galvanometernadel.     Aus  der  Messung  jener 
Geschwindigkeit  in  den  verschiedenen  Fällen  kann  man  daher  die  Zeit 
der  Fortpflanzung  der  Ladung  in  dem  Draht  von  seinem  ersten  bis  zu 
seinem  letzten  Ende  bestimmen.    Diese  Zeit  ergab  sich  unabhängig  von 
der  Zahl  und  Anordnung  der  Elemente  der  Säule,  wie  dies  auch  aus  dem 
Früheren  folgt,  und  war  die  gleiche,  welcher  Pol  der  Säule  auch  mit 
dem  Draht  verbunden  wurde.    Die  Strecke,  über  welche  sich  die  Ladung 
auf  diese  Art  in  der  Secunde  ausbreitete,  betrug  im  Eisendraht  von 
4  mm  Durchmesser   101710  km,  im  Kupferdraht  von  2,5  mm  Durch- 
messer 177  722  km ;  sie  schien  also  nicht  im  Yerhältniss  der  speciflschen 
Widerstände  der  Drähte  zu  stehen  und  von  ihrem  Querschnitt  unab- 
hängig zu  sein.    Indess  ist  nach  dem  Früheren  zu  beachten,  dass  die 
Fortpflanzungszeit  jedenfalls  annähernd  proportional  dem  Quadrat  der 
Länge  der  Drähte  zunehmen  muss  und  nicht,  wie  vorausgesetzt  wurde, 
direct  ihrer  Länge  proportional  ist,  dass  ferner  die  Beschaffenheit  der 
Oberfläche  der  Drähte  und  der  Atmosphäre,  also  der  Ladungscoefficient 
und  die  Ableitung  von  der  Oberfläche  der  Drähte  völlig  unbestimmt  war, 
so  dass  den  erhaltenen  Zahlenwerthen  keine  grosse  Bedeutung  beizu- 
legen ist. 

In  ähnlicher  Weise  hat  Walker^)  durch  eine  Uhr  auf  einer  Station  412 
(Philadelphia)  in  regelmässigen  Intervallen  einen  Strom  geschlossen,  der 
ebendaselbst  und  ai}f  anderen  Stationen  (Cambridge^  New  York,  Washing- 
ton) vermittelst  eines  Morse' sehen  Schreibapparates  auf  einem  Papier- 
streifen Punkte  verzeichnete.  Wird  nun  ein  Sterndurchgang  durch  den 
Meridian  in  gleicher  Weise  von  Philadelphia  aus  durch  einen  Strom  nach 


1)  Sears.. C.  Walker  (A.  D.  Bache  und  Steinbeil),  Astron.  Nachr.  29, 
p.  54  u.  p.  97,  1849*. 
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den  anderen  Stationen  signalisirt,  so  wird  das  betreffende  Zeichen  ebenso 
stark  yerzögert,  wie  die  die  Zeit  angebenden  Punkte.  Die  Abstände  zwi- 
schen ersterem  und  letzteren  sind  also  auf  allen  Stationen  gleich.  Wird 
aber  der  Sterndurchgang  von  einer  anderen  Station  aus  nach  Philadel- 
phia rückwärts  telegraphirt,  so  vergeht  eine  gewisse  Zeit,  bis  der  Strom 
daselbst  anlangt;  der  Abstand  des  unmittelbar  vor  dem  Durchgang  von 
Philadelphia  her  gegebenen  Zeitzeichens  von  dem  den  Durchgang  an- 
gebenden Punkt  ist  auf  jener  Station  kleiner  als  in  Philadelphia,  und 
zwar  wächst  die  Verkleinerung  mit  dem  Abstand  der  Station  von  Phila- 
delphia. Durch  Messung  dieser  Verkleinerung  mittelst  der  verschiedenen 
Beobachtungen  ergab  sich  die  Länge  der  Telegraphendrähte  von  der 
Säule  ab,  an  deren  Ende  der  Strom  in  der  Secunde  eine  solche  Inten- 
sität erreichte,  dass  er  den  Elektromagnet  des  Morse' sehen  Apparates 
bis  zum  Beginn  der  Bewegung  des  Zeichenstiftes  genügend  stark  er- 
regte, gleich  18700  engl.  Meilen  mit  einem  etwaigen  Fehler  von 
1000  Meüen. 

413  Bei  den  Versuchen  von  G  o  u  1  d  ^)  wurde  durch  eine  ühr  der  durch 

die  Schreibapparate  des  Morse' sehen  Telegraphen  auf  zwei  Stationen 
Ä  und  B  geleitete  Strom  regelmässig  am  Anfang  jeder  Secunde  unter- 
brochen. Die  „Zeit" -Linien,  welche  auf  den  durch  ein  Uhrwerk  fort- 
bewegten Papierstreifen  der  Apparate  durch  die  Schreibstifte  gezogen 
wurden,  zeigten  daher  an  gleich  weit  von  einander  entfernten  Stellen 
kleine  Zwischenräume.  Diese  Zwischenräume  wurden  aber  nicht  auf 
beiden  Stationen  gleichzeitig,  sondern  auf  der  Station  A^  auf  welcher  die 
Uhr  stand,  früher  verzeichnet.  Gab  man  nun  auf  Station  B  ein  Signal 
durch  Unterbrechung  des  Stromes  und  zeichnete  sich  dasselbe  in  B  und 
A  auf  demselben  Papierstreif  auf,  wie  jene  Zeitlinien,  so  erschien  es 
auf  der  Station  B  ebenso  viel  eher  als  auf  A ,  wie  die  Unterbrechungen 
der  Zeitlinien  in  B  gegen  die  in  A  verzögert  waren.  Die  Differenz 
der  relativen  Stellung  der  Signalpunkte  auf  beiden  Stationen  in  Bezag 
auf  die  Stellung  der  Unterbrechungen  der  Zeitlinien,  dividirt  durch 
die  Geschwindigkeit  der  Bewegung  des  Papierstreifens,  giebt  dann 
die  doppelte  Zeit  an,  welche  der  galvanische  Strom  braucht,  um  von  Ä 
nach  B  in  genügender  Stärke  zu  gelangen,  um  den  Schreibapparat  da- 
selbst zu  bewegen. 

Da  für  beide  Zeichen  die  Zeit  gleich  ist,  um  den  den  Anker  tragen- 
den Magnet  so  weit  zu  magnetisiren ,  dass  er  den  Anker  anzieht,  oder 
ihn  so  weit  unmagnetisch  zu  machen,  dass  derselbe  abfallt,  so  entsprechen 
die  erhaltenen  Werthe  direct  den  Zeiten,  in  denen  sich  die  an  einem 
Ende  durch  Oeffhung  des  Schliessungskreises  bedingte  Aenderung  der 
^^    Lädung  der  Drähte  auch  am  anderen  Ende  kundgiebt.    Im  Mittel  findet 


^)  Qonld,  American  Journal  [2]  11,  p.  67,  153;  Krönig's  tfoum.  3,  p.  If 
1851* 
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Gould  die  Geschwindigkeit  der  Fortpflanzung  in  Eisendrähten  gleich 
15890  englische  Meilen  in  der  Secunde. 

Aach  hier  konnten  die  ohen  erwähnten  störenden  Umstände  durch- 
aus nicht  genauer  herücksichtigt  werden« 

Mitchell)  in  Cincinnati  bediente  sich  zu  den  Bestimmungen  im  414 
Wesentlichen  der  folgenden  Methode: 

Durch  ein  Secundenpenäel  wurde  bei  jedem  Schlage  eine  mit  einer 
Spitze  Tersehene  „Zeit^-Feder  regelmässig  gegen  eine  .mit  gleichförmiger 
Geschwindigkeit  rotirende  Metallscheibe  gedrückt  und  so  die  Zeit  auf 
derselben  notirt.  Dieser  Feder  gerade  gegenüber  befand  sich  eine 
zweite,  welche  durch  einen  Elektromagnet  gegen  die  MetaUplatte  ge- 
drückt wurde,  wenn  derselbe  durch  einen  Strom  erregt  wnrde.  Der  eine 
Pol  einer  Säule  wurde  mit  der  Erde  yerbunden,  der  andere  durch  das 
Secnndenpendel  in  regelmässigen  Intervallen  entweder  mit  einer  kurzen 
zur  Erde  führenden  Leitung  .verbunden,  welche  die  den  Elektromagnet 
erregende  Spirale  enthielt,  oder  mit  einer  längeren  Leitung  in  Verbin- 
dung gesetzt,  die  aus  einem  607  engl.  MeUen  langen,  von  Cincinnati 
nach  Pittsburg  und  zurück  führenden  Telegraphendraht  und  sodann  aus 
der  Spirale  des  Elektromagnetes  bestand  und  an  ihrem  E^de  gleichfalls 
mit  der  Erde  verbunden  war.  —  Im  letzteren  Falle  wnrde  die  durch  den 
Elektromagnet  angezogene  Feder  später  gegen  die  rotirende  Metall- 
scheibe gedrückt,  als  im  ersteren.  Die  durch  sie  verzeichneten  Punkte 
standen  nicht  mehr  den  durch  die  Zeitfeder  verzeichneten  Punkten  direct 
gegenüber.  Aus  dem  mittleren  Abstand  der  durch  beide  Federn  ange- 
gebenen Punkte  liess  sich  die  Zeit  der  Fortpflanzung  durch  die  Tele- 
graphenleitung bestimmen.  —  Um  indess  vergleichbare  Angaben  zu 
haben,  musste  die  Intensität  der  Ströme  bei  der  langen  und  kurzen  Lei- 
tung gleich  gemacht  werden,  damit  die  Erregung  des  Elektromagnetes 
in  gleicher  Weise  vor  sich  ging,  und  zugleich  mussten  die  Bewegungen 
des  Ankers  desselben  möglichst  verkleinert  werden. 

Es  ergab  sich  im  Mittel  für  den  Telegraphendraht  von  unbestimm- 
tem Stoff  (wohl  Eisen)  eine  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  zur  Er- 
regung des  Elektromagnetes  erforderlichen  Intensität  von  28  524  engl. 
Meilen  in  der  Secunde^). 

Ausser  den  schon  erwähnten  Störungen  tritt  bei  diesen  Versuchen 
noch  der  Umstand  hinzu,  dass  auch  bei  völlig  gleicher  Stromintensität 
die  beim  Schliessen  der  Stromkreise  inducirten  Extraströme  in  den  die 
Magnete  umgebenden  Spiralen  bei  der  kürzeren  Leitung  viel  intensiver 


1)  Mitchel,  Pogg.  Ann.  80,  p.  161,  1850*.  —  a)Lovering  (Sillim.  Joum. 
[3]  11^  p.  211,  1876*)  schaltet  zur  Messung  der  Fortpflanzungszeit  an  zwei 
Stellen  einer  Leitung  zwei  elektromagnetisch  angetriebene  isochron  gehende 
Stimmgabeln  ein,  die  in  zwei  auf  einander  senkrechten  Ebenen  schwingen.  Wird 
die  Leitung  zwischen  beiden  verlängert,  so  drehen  sich  die  Bilder  der  Schwin- 
gungen, woran  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  erkannt  werden  kann. 
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sind,  alfi  bei  der  längeren,  und  so  bei  jener  die  M^agnete  viel  langsamer 
den  zur  Anziehung  des  Ankers  erforderlichen  Magnetismus  erhalten  [vgl. 
das  Cap.  Zeitdauer  der  Inductionsströme  0]* 

415  Ganz  dieselben  Bedingungen  treten  ein,  wenn  man  die  innere  Be- 

legung einer  geladenen  Lejdener  Batterie  durch  eine  Drahtleitung  mit 
der  Erde  oder  mit  der  äusseren,  ebenfalls  abgeleiteten  oder  auch  isolirten 
Belegung  verbindet.  Die  von  den  Belegungen  ausgehenden  Elektrici- 
täten  laden  bei  ihrem  Fortschreiten  im  Draht  seine  Oberfläche,  ehe  sie 
zur  Erde  gelangen  oder  in  der  Mitte  des  Drahtes  zusammentreten.  Also 
auch  Messungen  der  hierzu  erforderlichen  Zeit  geben  durchaus  nicht  die 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Elektricität  direct  an. 

Derartige  Versuche  sind  von  Wheatstone  angestellt  worden  ').  Drei 
neben  einander  in  einer  geraden  Linie  auf  einem  Brett  stehende  Kugel- 
paare ahy  cd^/e,  Fig.  148,  sind  in  den  Schliessungskreis  einer  Leydener 
Flasche  eingeschaltet,  ah  und/e  dicht  an  der  äusseren  und  inneren  Be- 

Fig.  148. 
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legung,  cJ  in  der  Mitte  der  aus  je  20  parallel  und  isolirt  neben  einander 
ausgespannten  und  hinter  einander  verbundenen  Stücken  von  je  120Fuss 
eines  Vis  Zoll  dicken  Eupferdrahtes  bestehenden  Leitung.     Die  Kugeln 


1)  Vgl.  auch  Helmholtz,  Pogg.  Ann.  83,  p.  539,  1851*.  —  «)  Wheat- 
stone, Phil.  Trans.  1835,  2,  p.  583*.  Pogg.  Ann.  34,  p.  464*.  Bei  älteren 
Versuchen  verband  Watson  (Account  of  the  experiment,  London  1748*)  die 
Belegungen  der  Batterie  durch  zwei  Eisendrähte  von  je  6538  Fuss  Länge  mit 
dem  menschlichen  Körper.  Er  versuchte  dabei,  indess  ohne  Erfolg,  aus  der 
Zwischenzeit  zwischen  dem  Auftreten  des  Funkens  an  der  inneren  Belegung 
und  der  Empfindung  des  Schlages  die  Geschwindigkeit  der  Elektricität  zu  be- 
stimmen. 
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jeden  Paares  hatten  einen  Ahstand  von  Vio  ^oU.  Vor  den  Kugeln  wurde 
ein  rander  Stahlspiegel  von  1  Zoll  Durchmesser  an  einer  ihrer  Yerbin- 
dnngslinie  parallelen  Axe  mittelst  eines  Schnurlaufs  und  eines  Schwung- 
rades 800  Mal  in  der  Secunde  gedreht.  Die  Zahl  der  Umdrehungen 
wurde  durch  den  Ton  bestimmt,  den  ein  gegen  ein  Kartenblatt  schlagen- 
der Vorsprung  des  Spiegels  erzeugte.  Die  Lejdener  Flasche  wurde  be- 
ständig geladen  und  entlud  ^ich  je  bei  einer  bestimmten  Ladung  zwischen 
zwei  einander  gegenüberstehenden  Kugeln,  deren  eine  mit  ihrer  inneren 
Belegung  verbunden  ist.  Die  andere  war  an  einem  isolirten  Metallstab 
befestigt,  der  einen  Metallknopf  gegenüber  einem  an  der  Rotationsaxe 
des  Spiegels  befindlichen,  ebenfalls  mit  einem  Metallknopf  befestigten 
Arm  trug.  Die  Axe  selbst  war  dann  mit  der  weiteren  Leitung  zu  den 
Eugelpaaren  verbunden.  Nur  wenn  die  beiden  Knöpfe  einander  gegen- 
überstanden, erfolgte  die  Entladung  bei  einer  bestimmten  Stellung  des 
Spiegels,  bei  der  man  gerade  die  drei  Funken  zwischen  den  drei  Kugel- 
paaren erblickte.  Der  Funken  zwischen  dem  Paar  cd  erschien  dann  gegen 
die  neben  einander  stehenden  Funken  zwischen  ah  und  ef  im  Sinne  der 
Rotation  des  Spiegels  etwa  um  Vs  Crrad  verschoben,  so  dass  er  also  später 
auftrat,  als  letztere«  Aus  der  Verschiebung  des  Funkens  cd  gegen  ab 
und  ef  konnte  man  berechnen ,  dass  die  Durchgangszeit  der  Elektricität 
aas  den  Belegungen  bis  zum  mittleren  Kugelpaar  868 .  10~^  Secunden 
betrug.  Hiemach  würde  die  Elektricität  im  Kupferdraht  in  einer  Secunde 
62  500  Meilen  zurücklegen. 

Zugleich  erschienen  die  Funken  im  Sinne  der  Rotation  des  Spiegels 
etwa  auf  24^  ausgebreitet,  wonach  die  Zeitdauer  der  ganzen  Entladung 
42. 10~®  Secunden  betrug. 

Andere  Versuche  sind  von  Werner  Siemens  ^)  ausgeführt.  Die  416 
einen  Belegungen  AÄ^  zweier  mit  Stanniol  belegter  und  mit  Harz  über- 
zogener Glimmerplatten  wurden  isolirt  und  mit  einander  metallisch  ver- 
bunden. Die  anderen,  durch  eine  Holtz'sche  Maschine  zu  ladenden 
Belegungen  BBi  waren  resp.  durch  eine  kurze  und  eine  lange  Draht- 
strecke  mit  einem  bis  auf  sein  Ende  in  eine  Glasröhre  eingeschmolzenen, 
Yom  halbkugelfbrmig  abgeschliffenen  Platindraht  verbunden ,  der  einem 
berussten,  schnell  (100  .Mal  in  der  Secunde)  rotirenden  Stahlcylinder  von 
40  mm  Durchmesser  und  10  mm  Seitenhöhe  gegenüberstand.  Der  Cy lin- 
der war  zur  Erde  abgeleitet.  Wurden  die  Belegungen  iij4i  ebenfalls  ab- 
geleitet, so  schlugen  zwischen  dem  Platindraht  und  dem  Cylinder  nach 
einander  die  Entladungsfunken  der  beiden  GHmmercondensatoren  über 
und  der  Abstand  der  dadurch  verzeichneten  Marken  maass  die  Zeitdiffe- 
renz der  Entladungen  direct  bis  auf  ein  Milliontel  Secunde.  —  Auch  wur- 
den zwei  nahe  bei  einander  befindliche,  dem  Cylinder  gegenüberstehende 


^)  W.  Siemens,  Fogg.  Ann.  157,  p.  309,  1876*;  BerL  Monatsber.  6.  Dec. 
1875,  p.  774*;  vgl.  auch  Fogg.  Ann.  66,  p.  444,  1845*. 
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Platindrähte  getrennt  mit  den  heiden  Belegungen  A  and  Ä'  verbanden, 
and  die  Entladung  erst  bei  ruhendem  und  dann  bei  rotirendem  Cylinder 
eingeleitet. 

Bei  geringen  Widerständen  in  der  Entladungsbahn  und  schwachen 
Ladungen  des  Condensators  bestand  die  Funkenmarke  sowohl  auf  dem 
ruhenden  wie  rotirenden  Cylinder  aus  einem  von  einem  Hof  umgebenen 
Punkt,  bei  stärkeren  Ladungen  aus  mehrer^,  einem  Fankenbündel  ent- 
sprechenden Punkten,  deren  Mitte  genommen  wurde.  Bei  grösseren 
Widerständen  erhielt  man  eine  Reihe  von  Marken,  die  einzelnen  Partial- 
entladungen  entsprachen. 

Wurde  als  grösserer  Widerstand  eine  nasse  Schnur  oder  eine  30  m 
lange,  20mm  weite  und  mit  ZinkyitrioUösung  gefüllte  Eautschukrölire 
angewendet,  so  erhielt  man  rings  um  den  Cylinder  Funkenmarken ;  indess 
war  kein  Zeitverlust  für  den  Beginn  der  Entladung  wahrzunehmen,  so 
dass  jedenfalls  auch  im  schlechtleitenden  Wasser  die  Geschwindigkeit  des 
Fortschreitens  der  Elektricität  grösser  als  800  geogr.  Meilen  in  der  Se- 
cunde  ist. 

Die  Versuche  an  eisernen  Telegraphenleitungen  ergaben  eine  Ge- 
schwindigkeit von  etwa  30000  bis  35000  geogr.  Meilen  in  der  Secunde; 
indess  sind  die  Resultate  noch  nicht  ganz  befriedigend.  Sie  können  nicht 
von  der  Ladungszeit  der  Drähte  bedingt  sein,  wie  Vergleichungen  mit 
der  relativ  kleineren  Ladungszeit  einer  Reihe  ruhender  Condensatoren 
von  grosser  Capacität  zeigten. 

417  In  anderer  Art  sind  derartige  Versuche  auch  von  Felici^)  ange- 

stellt worden. 

Die  Versilberung  einer  240  Mal  in  der  Secunde  rotirenden  Glas- 
scheibe ist  nahe  der  Peripherie  in  360  äquidistanten  radialen  Strichen 
entfernt.  Diese  Striche  werden  durch  ein  Mikroskop  beobachtet.  Schlägt 
ein  Funken  vor  denselben  über,  so  erscheinen  die  Lichtfelder  verbreitert. 
Danach  dauert  indess  der  Funken  oft  weniger  Zeit  an,  als  eine  Milliontel 
Secunde.    Diese  Zeitdauer  wächst  mit  der  Oberfläche  der  Batterie. 

Bei  ferneren  Versuchen  wurde  das  Gesichtsfeld  des  Mikroskops 
durch  ein  senkrecht  zu  den  Strichen  stehendes  Glimmerblatt  halbirt. 
Vor  den  beiden  entsprechenden  Hälften  der  Striche  wurde  je  ein  Engel- 
paar  aufgestellt,  von  denen  das  eine  durch  250m  Draht  von  beiden 
Belegungen  der  Batterie  getrennt  war,  das  andere  sich  dicht  an  der  einen 
Belegung  befand.  Ein  drittes  Kugelpaar  befand  sich  an  der  anderen 
Belegung.  Indess  ergab  sich  bei  einer  Funkenentladung  keine  deutliche 
Verschiebung  der  einen  Hälfte  der  Striche  gegen  die  andere,  die  etwa 
auf  eine  geringere  Ausbreitungsgeschwindigkeit  hätte  schliessen  lassen. 
Wurde  aber  durch  den  Hauptstrom  der  Batterie  in  einer  benachbarten 


1)  Felici,  Cimento  15,  p.  339,  1862*;  Cimento  17,  p.  28*;  Ann.  de  Chim. 
[3]  69,  p.  248,  1860*. 
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Leitung  ein  Nebenstrom  inducirt  (s.  w.  u.)  und  wurden  in  den  Kreis  des 
letzteren  verschiedene  Drahtlängen  eingeschaltet,  und  die  eine  Hälfte  der 
Striche  durch  einen  Funken  im  Hauptstrom,  die  andere  durch  einen 
Funken  im  Nebenstrom  erleuchtet,  so  erschien  der  Funken  in  letzterem 
um  so  später,  je  weiter  die  Funkenstelle  von  der  durch  den  Hauptstrom 
inducirten  Stelle  entfernt  war.  Danach  konnte  die  Ausbreitungsgeschwin- 
digkeit  der  Elektricität  im  Eupferdraht  nicht  weniger  als  484  704,  im 
Eisendraht  nicht  weniger  als  311040  km  in  derSecunde  sein.  Genauere 
Yersuche  ergaben  250000  km.  —  Bei  allen  diesen  Versuchen  können  noch 
die  oscillirenden  Entladungen  der  Batterie  einen  Einfluss  haben,  so  dass 
die  Resultate  nicht  %ehr  maassgebend  sind. 


Zweites  Capitel. 
Bestimmung  des  Leitungswiderstandes. 


RheoBtaten. 

418  Wir  wenden  uns  jetzt  zur  Bestimmung  des  Leitungswiderstandee 
der  vom  Strom  durchflossenen  Leiter  und  der  den  Strom  erzeugenden 
elektromotorischen  Kraft. 

Im  Allgemeinen  beruht  die  Bestimmung  des  Widerstandes  immer 
auf  dem  Verfahren,  dass  man  denselben  auf  irgend  eine  Weise  mit  dem 
Widerstände  eines  Körpers  vergleicht,  welchen  man  als  Einheit  der  Wider- 
stände festgestellt  bat.  Häufig  schaltet  man  hierbei  verschiedene  Drahl- 
längen,  deren  Widerstand  mit  dem  der  zu  untersuchenden  Drähte  ver- 
glichen werden  soll,  in  die  Seh  Hess  ungskreise  ein.  Man  bedient  sich  d&iD 
besonderer  Apparate,  welche  je  nach  ihrer  Co nstruction  die  Namen  Rbeo- 
stat  oder  Rheocbord,  auch  wohl  Voltagometer,  erhalten  haben.  Die  vor- 
zuglichsten dieser  Apparate  sind  folgende : 

419  Der  Kheoatat  von  Wheatatonei),  Fig.  149,  besteht  ans  zwei 
parallel  neben  einander  befestigten,  um  ihre  Axen  drehbaren  Cjündero 

Fig.   148. 


von  Holz  g  und  Messing  /t.  Der  Uolzcyünder  g  ist  mit  flachen  Schranh«n- 
gängen  versehen.      Er  trägt    an   seinem    hinteren   Ende  einen  in  der 

')  Wlieatitone,  PhiL  Trans.  18*3,  2,  p.  309*;   Pogg.  AnE.  62,  p.  StW. 
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Fig^r  nicht  sichtbaren  Kupferring,  gegen  Welchen  eine  mit  der  Elemm- 
sehranbe  i  fest  verbundene  Metallfeder  schleifb.     Eine  eben  solche  mit 
der  Klemmschraube  A;  verbundene  Metallfeder  schleift  gegen  den  MessiDg- 
cylinder  Ä.    An  den  Kupf erring  ist  ein  dünner  Draht  von  Kupfer  oder 
Neusilber  gelöthet,  welcher  in  den  Schraubengängen  des  Holzcylinders 
liegt  nnd   mit   seinem    anderen  Ende   an  den  Messingcylinder  angelö- 
thet  ist.    Verbindet  man  die  Klemmschrauben  i  und  k  mit  den  Polen  der 
Säule,   so  durchfliesst  der  galvanische  Strom  die  ganze  Länge  des  auf 
dem  Holzcylinder   befindlichen   Drahtes.     Dreht    man   aber   vermittelst 
der  Kurbel  m  den   Messingcylinder  in   der  Richtung  von    links  nach 
rechts,  so  drehen  sich  in  Folge  einer  Verbindung  der  Axen  beider  Cylin- 
der  durch  Zahnräder  beide  Cylinder  in  gleichem  Sinne  und  es  wickelt 
sich  ein  Theil  des  Kupferdrahtes  von  dem  Holzcylinder  auf  den  Messing- 
cylinder.    Der  Strom  durchfliesst  nur  noch  den  auf  dem  Holzcylinder 
befindlichen  Theil  des  Drahtes  und  geht  sodann  durch  den  Messing- 
cylinder  zur  Klemme  Je.     Der  Widerstand  des  Messingcylinders  kann 
wegen   seiner  grossen  Dicke  vernachlässigt  werden.     Eine  zwischen  den 
Cylindem  liegende  getheilte  Leiste,  über  die  der  vom  Holzcylinder  zum 
Messingcylinder  gewundene  Draht  hingleitet,  gestattet,  die  Anzahl  der 
nocb  auf  dem  Holzcylinder  befindlichen  Windungen  des  Drahtes,   ein 
an  dem  Cylinder  g  befestigter  und  auf  einem  getheilten  Kreise  laufen- 
der Zeiger,  auch  die  Bruchtheile  der  Windungen  zu  bestimmen.    Durch 
entgegengesetztes  Drehen  der  Kurbel  m  kann  der  Draht  wieder  auf  den 
Messingcylinder  zurückgewunden  werden. 

Dieser  Apparat  hat  den  grossen  Uebelstand,  dass  bei  Einschaltung 
verschiedener  Drahtlängen  in  den  Stromkreis  stets  der  Draht  von  Neuem 
in  andere  Formen  gebogen  und  hin-  und  hergezogen  wird;  ferner,  dass 
man  durchaus  nicht  sicher  sein  kann,  ob  stets  die  Berührung  der 
schleifenden  Federn  mit  den  auf  den  Cylindern  befindlichen  Metallringen 
und  des  Drahtes  mit  dem  Messingcylinder  die  gleiche  tst. 

Der  erste  dieser  Uebelstände  ist  bei  einem  zweiten  Rheostat  von 
Jacobi^)  und  Wheatstone*)  vermieden,  der  in  etwas  veränderter  Ge- 
stalt in  Fig.  150  (a.  f.  S.)  abgebildet  ist.  Eine  mit  ganz  schwach  einge- 
schnittenen Schraubengängen  versehene  Walze  von  Holz,  oder  besser  von 
Serpentin  oder  Marmor,  kann  durch  die  Kurbel  h  um  ihre  Axe  gedreht 
werden.  In  die  Schraubengänge  der  Walze  ist  ein  Neusilber  -  (oder  Sil- 
ber-) -draht  eingewunden.  Das  eine  Ende  dieses  Drahtes  ist  isolirt  an 
der  Walze  befestigt,  das  andere  an  der  stark  vergoldeten  oder  platinirten 
messingenen  Axe  der  Walze  (rechts)  angelöthet.  Diese  Axe  läuft  in  einem 
gleichfalls  vergoldeten  Messinglager,  welches  mit  der  Klemmschraube  s 
in  Verbindung  steht. 


^)  Jacobi,  Pogg.Ann.  54,  p.340, 1841*  u. 69, p.  145,  1843*.  —  2)  Wheat- 
stone, 1.  c*. 
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Ein  horizontaler  Stab  von  Mesaing  wird  durch  zwei  Federn  a, 
b  gegen  die  Walze  gedrückt.  Auf  demaelben  verachiebt  sich  mit  ge- 
ringer Reibung  ein  Metallrad  r,  welches  einen  achwach  ausgekehlten 
Rand  hat,  der  gleichfalls  stark  vergoldet  ist,  und  mit  dem  es  gegen  den 
Neueilberdraht  auf  der  Walze  schleift.  Bei  Drehung  der  Walze  schraubt 
sich  das  Rädchen  r  auf  dem  NeuBilberdraht  hin  und  her.  Wird  daher 
Fig.  ISO. 


die  Klemmschraube  s  mit  dem  einen  Pol  der  i 
angebrachte  Klemmschraube  t  mit  dem  ander« 

den,  so  durchfliegst  der  galvanische  Strom  die  Windungen  des  auf  der 
Walze  zwischen  dem  Röllchen  r  und  dem  Ende  8  befindlichen  Drahtes. — 
Die  Zahl  dieser  Windungen  kann  durch  eine  Theilung  auf  dem  Stabe  ab, 
die  Brucbtheile  auf  der  Theilung  der  vorderen  Fassung  der  Walze  ver- 
mittelst des  Zeigers  i  abgelesen  werden.  —  Der  Widerstand  des  Messing- 
stabes zwischen  dem  Röllchen  r  und  der  Feder  ii  kann  in  den  meisten 
Fällen  vernachlässigt  werden.  —  Auch  bei  der  Benutzung  dieses  Rheo- 
fitaten  ist  man  grossen  Fehlerquellen  ausgesetzt.  Das  Rad  r  berührt  den 
Stab  ab  kaum  gleichmässig  an  allen  Stellen,  und  namentlich  ist  derCon- 
tact  mit  dem  DAht  auf  der  Walze  sehr  ungleich-  Selbst  wenn  man  daa 
Röllchen  gegen  den  Draht  statt  durch  Federn,  durch  Gewichte  gegen- 
drückt, ist  die  Berührung  unsicher,  da  die  geringsten  Unreinigkeiten  auf 
der  Oberfläche  des  Drahtes  die  Innigkeit  des  Contactes  ändern  und  so 
ein  sehr  stark  wechselnder,  nicht  zu  berechnender  Widerstand  in  den 
Stromkreis  eingeführt  wird. 

490  Wenn  die  eben  beschriebenen  Rheostaten  kaum  für  Messungen  ver- 

wendet werden  können,  so  ist  hierzu  viel  besser  geeignet  der  Bheo- 
chord  von  Poggendorf f '),  der  in  beistehender  Fig.  151  mit  einigen 
Veränderungen  gezeichnet  ist.  Zwei  Drähte  a  und  b  von  Platin  sind  auf 
einem  Brett  parallel  neben  einander  ausgespannt.     Sie  gehen  bei  c  und 


')  Poggerirtorfr,  Pogg.  Ann.  52,  p.  511,  1841*. 
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d  resp.  e  und  /  über  kupferne  und  vergoldete,  mit  Klemmschrauben  ver- 
bundene Lager.  An  die  Lager  c  und  d  sind  sie  durch  aufgeschraubte 
kupferne  vergoldete  Platten  fest  angedrückt.  Jenseits  der  Lager  e  und 
/sind  seidene  Schnüre  an  die  Drähte  geknüpft,  welche  über  die  Rollen 
g  laufen,  und  Gewichte  tragen,  die  die  Drähte  gespannt  erhalten.  Diese 
Spannung  kann  auch  durch  Wirbel,  ähnlich  wie  bei  den  Glaviersaiten, 

Fig.  151. 


hergestellt  werden.  Gegen  die  Lager  e  und  /  werden  dann  gleichfalls 
'  von  oben  kupferne  Platten  geschraubt,  um  die  Drähte  an  sie  anzudrücken. 
Unter  den  Drähten  ist  ihnen  parallel  ein  der  Länge  nach  aufgeschlitztes, 
in  Millimeter  getheiltes  Lineal  von  Messing  hi  angebracht,  welches  in- 
dess  die  Lager  nicht  berühren  darf.  Auf  dem  Lineal  bewegt  sich  ein 
Schieber  k.  Dieser  trägt  nach  der  von  Neu  mann  angegebenen  Ein- 
richtung ein  viereckiges  Kästchen  von  Eisenblech,  dessen  nach  den  Lagern 
zugekehrte  Seiten  von  parallelen  Scheiben  von  Glas  oder  Elfenbein  ge- 
bildet sind.  Die  Drähte  a  und  h  werden  durch  kleine ,  sie  gerade  nur 
hindurchlassende  Löcher  in  diesen  Scheiben  hindurchgezogen  und  der 
Kasten  mit  Quecksilber  gefüllt.  Verbindet  man  die  Klemmschrauben  an 
c  und  d  mit  den  Leitungsdrähten  der  Säule ,  so  fliesst  der  Strom  durch 
den  Draht  a,  das  Quecksilber  im  Kasten  k  und  den  Draht  b.  Durch  Ver- 
schieben des  Kastens  k  kann  man  die  Länge  der  in  den  Stromkreis  ein- 
geschalteten Drähte  a  und  b  verändern  und  ihre  Länge  jedesmal  durch 
einen  am  Kasten  k  angebrachten  Nonius  an  dem  getheilten  Lineal  hi 
ablesen. 

Bieten  zwei  parallel  ausgespannte  Drähte  nicht  einen  hinlänglichen 
Widerstand  dar,  so  kann  man  mehrere  Systeme  solcher  Drähte  ab  neben 
einander  stellen,  und  durch  alle  nach  einander  den  Strom  leiten.  —  Man 
kann  dann  auch  eine  mit  Platindraht  umwickelte  Walze,  ähnlich  der  im 
Wheatstone'schen  Rheostat,  durch  eine  Schraub  Vorrichtung  in  einen 
mit  Quecksilber  gefüllten  Glascylinder  hineinschrauben  und  das  Queck- 
silber, sowie  das  obere  Ende  des  Platindrahtes  auf  der  Walze  mit  der 
übrigen  Leitung  verbinden.  —  Denselben  Zweck  erreicht  man,  wenn  man 
verschiedene  abgepasste  Längen  des  „Normaldrahtes",  deren  Widerstände 
mit  dem  des  Rheostatendrahtes  verglichen  sind,  ausser  den  Rheostaten- 
drähten  in  den  Stromkreis  einschaltet.  In  dieser  Weise  wird  der  Rheo- 
chord  jetzt  meist  in  der  Fig.  152  (a.  f.  S.)  abgebildeten  Form  nach  den 


432  Rheochord  von  E.  du  Bois-Reymond. 

Angaben  von  E.dnBoiB- Key  moiid')angeferti8t.  Die  Platindrähte  sind 

au  d«n  MeasingUötzeD  5  nnd  1  befestigt,  von  denen  5  die  Klemmschraube 

Fig.  152. 


i*  trägt.  Unter  denselben  verschiebt  sich  ein  Messingschlitten  e,  auf 
dem  zwei  vom  abgerundete  nnd  hohl  ausgebohrte  Cjlinder  von  polirt«m 
Stahl  ruhen.  Dieselben  sind  an.  ihrer  Äbrundungestelle  von  kleinen 
Löchern  durchbohrt,  mit  Quecksilber  gefüllt  nnd  hinten  durch  Korke 
Teraohlossen,  dnrch  welche  ebenso  wie  durch  die  LScher  die  Drähte  hin- 
durch geleitet  sind.  Beim  Verschieben  des  Schlittens  werden  vermittelst 
der  Korke  die  Oberflächen  der  Drähte  stets  rein  gerieben.  —  lieber  den 
Drähten  befindet  sich  eine  dieselben  schützende  Holzleiste ,  unter  den- 
selben eine  Theiinng,  die  die  Verschiebnng  des  Schlittens  abzulesen  ge- 
stattet. Neben  dem  den  einen  Draht  haltenden  Metallklotz  1  befindet 
sich  eine  Reihe  anderer  Klötze  2  bis  6 ,  welche  durch  Metallstöpael  ver- 
bunden werden  können.  Klotz  6  trägt  eine  zweite  Klemmschraube  Q. 
Zwischen  den  Klötzen  1  und  2  ist  auf  dem  den  Rheostat  tragenden  Brett 
(von  1178  mm  Länge  und  175  mm  Breite)  ein  Draht  Ja,  zwischen  2  und 
3  ein  Draht  Ic  ausgespannt,  deren  Widerstände  dem  der  Rheostaten- 
drähte  gleich  sind,  wenn  der  Schlitten  an f  dem  Tbeilstrich  1000  steht; 
zwischen  3  und  4  ist  ein  Draht  von  dem  doppelten,  zwischen  4  und  5 
einDraht  V  vom  5fachen,  zwischen  5  nnd  6  einDrabt  X  vom  lOfachen 

')  B.  du  Bois-Reymond,  Abbandl.  der  Bert.  Akad.  1882,  p.  123*.  Bei 
einigen  früheren  Constructionen  des  Rheostaten,  dem  QaecksilberToltagometer 
von  Jacobi  (Pogg.  Ann.  78,  p.  177,  1849*)  und  dem  Bheoatat  von  Becque- 
rel  (Ann.  du  Conserv.  18S1 ,  p.  730)  wurde  ein  an  einem  verticalen  Schlitten 
befextigter  varticaler  Plalindraht  vor  einem  Maassstab  in  einen  mit  Quecksilber 
gefTillten  Cyliniler  hinabgelassen,  wilbrend  letzterer,  sowie  das  obere  Ende  den 
Drahtes  mit  den  Enden  der  Stromleitung  in  Verbindung  war,  so  dsss  auf  <IJesa 
Weise  die  Länge  des  vom  Strom  durcbfiossenen  Drahtendes  verändert  wurde. 
Diese  Apparate  sind  verlassen  worden,  da  der  Draht  «ich  bei  gehöriger  DQnne 
und  Länge  zu  laicht  biegt  und  durch  den  Strom  erw&rmt ,  bei  grösserer 
Dicke  aber  zu  wenig  Widerstand  leistet.  Zweckmössiger  verändert  mau  bei 
feststehenden  Platindrähten  das  Niveau  des  Quecksilbers  im  Qlascylinder,  indem 
man  denselben  dnrch  einen  in  einen  Tubnlns  eingesetzten  Kaatschnkschlaucb 
mit  einer  hoch  nnd  niedrig  zu  stellenden  Qoecksilberflascbe  verbindet  (vergL  U.A. 
auch  Crova,  J.  de  Phys.  3,  p.  124,  1B74'  tt.  F.  C.  G.  Müller,  Pogg.  Ann. 
150,  p.   100,   1875*). 
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dieses  Widerstandes  ausgespannt.  Bei  Verbindung  von  P  und  Q  mit  den 
Polen  einer  Säule  kanp  man  auf  diese  Weise  bei  gehöriger  Einsetzung 
der  Stöpsel  jeden  beliebigen  Widerstand  bis  zum  20  fachen  des  Wider- 
standes der  Rheostatendrähte  in  ihren  Schliessungskreis  einschalten.  Der 
Y\g,  153.  Widerstand  der  durch  Stöpsel  verbunde- 

nen Metallklötze  ist  hierbei  gegen  den  der 
Drähte  vollständig  zu  vernachlässigen. 

Endlich  hat  man  auch  statt  der  Drähte  421 
Quecksilbersäulen  angewendet.  Eine  ein- 
fache Einrichtung  eines  derartigen  Queck- 
silberagometers  ist  von  Müller^)  an- 
gegeben worden.  In  eine  genau  öalibri- 
sche,  oben  durch  eine  aufgekittete  Fassung 
erweiterte,  mit  Quecksilber  gefüllte  Glas- 
röhre a  (von  11,5"  Länge  und  0,37" 
Durchmesser)  senkt  sich  ein  durch  eine 
Hülse  c  gehender,  unterhalb  in  einen  Pla- 
tiustab  endigender  Messingdraht  d  von 
0,2"  Dicke  und  13"  Länge,  der  bis  auf 
die  untere  Fläche  des  Platins  mit  einer 
dünnen,  möglichst  calibrischen  Glasröhre 
g  eng  umgeben  ist  und  oben  eine  Klemm- 
schraube e  trägt.  In  die  Erweiterung  des 
Glasrohres  bei&,  Fig.  153,  taucht  ein  Pla- 
tindraht, welcher  mit  einem  Quecksilber- 
napfe  oder  einer  Klemmschraube  m  ver- 
bunden ist.  Eine  Theilung  gestattet  die 
Hebung  und  Senkung  des  Drahtes  zu  be- 
stimmen. Der  dem  Strome  gebotene  ver- 
änderliche Widerstand  ist  hier  der  Länge 
der  zwischen  den  beiden  Glasröhren  be- 
findlichen Quecksilbersäule  proportional, 
wenn  beide  Rohren  genau  calibrisch  sind ; 
sonst  muss  das  Instrument  empirisch  gra- 
duirt  werden*). 


^)  Müller,  Programm  des  Gymnasiums  zu  Wesel,  1857*.  —  ')  Ein  grosser 
Qnecksilberrheostat.  ist  von  Jacobi  constmirt  worden.  Derselbe  besteht  aus 
2  mal  2  mit  Quecksilber  gefüUten  Glascylindern  von  0,5  m  Höhe  und  40  mm 
Durchmesser,  die  durch  H förmige  Glasröhren  voll  Quecksilber  verbunden  sind. 
Heber  die  Glasröhren  schieben  sich  mittelst  einer  mit  Theilang  versehenen 
Schlittenvorrichtong  in  den  Glascylindern  verticale,  beiderseits  offene  Glasröhren. 
Der  Strom  wird  von  oben  in  die  Cylinder  geleitet,  fliesst  also  in  denselben  bis 
^  dem  unteren  Band  der  beweglichen  Röhren,  darch  die  unveränderliclie  Länge 
derselben  und  die  U förmigen  Bohren.  Die  durch  Verstellung  der  offenen  Böh- 
Kn  bewirkten  Veränderungen  der  Widerstände  betragen  höchstens  0,0294  Q.  E., 
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422  Auch  mit  anderen  Fl&asigkciten ,  wie  Eupferritriollöauiig  zrisclien 
Kupferplatteu  '),  Losung  von  Balpetereaurem  Silberozyd  zwischeo  Silber- 
platten  hat  maD  RheostnteD  hergestellt.  So  ist  derRheostat  TonCrova*) 
aua  zwei  verticaleu  cylindrischen,  beiderseits  oSenen  Glasröhren  gebildet, 
die  in  ein  mit  der  Lösung  (von  salpetersanrem  Silberoxjd)  gefülltes  Gefaas 
hineiugesenkt  sind.  In  den  Röhren  verschieben  sich  horizontale  Metall- 
platten  (von  Silber) ,  die  vermittelBt  Drähten  mit  einer  an  einem  yerti- 
calcu  MaH^sstab  angebrachten  Schiebervorrichtung  verbunden  sind  und 
so  gehoben  und  gesenkt  werden  können.  Am  besten  wQrde  mao  hierbei 
eine  Lösung  von  reinem  Zinkvitriol  und  amalgamirte  ZinkpUtten  ver- 
wenden, da  dann  die  chemischen  Wirkungen  des  Stromes  keine  elektro- 
motorische Gegenwirkung  erzeugen.  Immerhin  würden  bei  etwas  inten- 
siveren Strömen  die  dadurch  bewirkten  Veränderungen  der  Concentra- 
tion  der  Lösung  an  beiden  EUektroden  u.  s.  f.  in  den  engen  Röhren  leicht 
so  bedeutend  werden,  dass  die  durch  bestimmte  Längen  des  Rbeostats 
in  die  Schliessung  eingeschalteten  Widerstände  sich  wesentlich  änderten. 

423  Um  bequem  Drähte  von  bekanntem  und  grösserem  Widerstand,  als 
die  Drähte  der  Rheostaten  darbieten ,  tn  den  Stromkreis  einzuschalten, 
dienen  verschiedene  Apparate,   von  denen  wir  die  folgenden  erwähnen: 

Eisenlohr's  Widerstandssänlen,  Fig.  154.  AufeinemCylinder  von 
Üoh.  sind  Messingringe  befestigt.    Zwischen  diesen  sind  mit  Seide  über- 
Fi^.  154.  sponnene  und  lackirt«  Drähte 

aufgewickelt,  deren  Enden  je 
mit  dem  nächst  oberen  und 
unteren  Ring  verlöthet  sind. 
Die  Klemmschraube  a  ist  auf 
dem  obersten  Mossingring  be- 
festigt, die  Klemmschraube  b 
mit  dem  untersten  Messing- 
ring verbunden.  Werden  beide 
Klemmschrauben  mit  den  Lei- 
tungsdrähten der  Säule  in  Ver- 
bindung gesetzt,  so  durch- 
fliesst  der  Strom  nach  einander 
1  sAmmtliche    Drahtwindiingeo 

auf  der  Säule.  —  Werden  in- 
I  dess  mehrere  der  Vorreiber  1 

bis  G,  welche  aus  starkem 
Messing  geformt  sind  und  mit  starker  Reibung  gegen  die  Measingschei- 
ben  drücken,   wie  in  der  Figur  die  Voireiber  1,  2,  3,  4,  6,  so  gedreht, 

während  der  rooatant«  Widerstand  sehr  groan  ist  («ehe  Chwolaon    Bnllet  de 
St.  PsterBl).  M^laiifies,  22,  p.  HAT;   1876;  Beibt.  1,  p.  360*1,     ' 
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■Iabs  sie  zwei  Measingplatten  mit  einander  verbiDden,  bo  geht  der  Strom 
direct  durch  die  Vorreiber  1,  3,  3,  4  und  durch  die  Spirale  uoter  dem 
Vorreiber  5  und  den  Vorreiber  6  zur  Klommschraubo  b.  Der  Widerstand 
der  Vorreiber  kann  in  vielen  Füllen  vemachläasigt  werden. 

Die  Längen  der  Drahtwindungen  zwischen  je  zwei  Mesaingscheiben 
werdoD  so  gewählt,  dasa  ihre  Widerstände  das  1,  2,  3  ...  9fache  oder 
besser,  entsprechend  der  Anordnung  der  Gewichtssätze,  das  1,  2,  2,  5, 
10  ...fache  des  Widerstandes  eines  Normnldrabtca  sind. 

Für  genauere  Messungen  ist  es  immerhin  schwierig,  durch  die  Vor- 
reiber die  Schliessang  stets  ganz  gleichartig  herzustellen.  Zweckmässi- 
ger ist  die  Schliessung  durch  MetallatÖpsel.  So  werden  bei  den  Wider- 
standsetalons  von  Siemens,  Fig.  155,  Spiralen,  doreu  Widerstäude  sich 
wie  1  :  2  :  2  :  5  :  10  :  . . .  verhalten ,  in  einer  oder  zwei  Reihen  neben  ein- 
ander in  einem  Holzkasten  aufgestellt.     Die  Spiralen  bestehen  aus  zwei 

Fig.  155. 


gleichen,  parallel  neben  einander  gewundenen  Qbersponnenen  t)rähten, 

die  an  dem  einen  Ende  mit  einander  verlotbet  sind,  ho  dass  der  Strom 
beide  Hälften  im  entgegengesetzten  Sinne  durchläuft  und  Inductions- 
ströme  sowie  magnetische  Wirkungen  nach  aussen  vermieden  sind.  Das 
eine  Ende  der  Spirale  1  sowie  eine  Klemmschraubp  k  wird  mit  dem  1  cm 
atarken  und  vergoldeten  Messingblech  a,  das  andere  Ende  der  Spirale  1 
sowie  das  eine  Ende  der  Spirale  2  mit  dem  Messingblech  6,  das  andere 
Ende  dieser  Spirale  sowie  das  eine  Ende  der  Spirale  3  mit  dem  Messing- 
blech t:  verbunden  u.  s.  f.  Das  letzte  Blech  ist  wieder  mit  einer  Klemm- 
achmube  k,  verbunden.  Die  Messingbleche  a,  b,  c  ...  haben  an  ihren 
gegenüberstehenden  Seiten  correspondirende ,  hnlbkreiaförmigc ,  nicht 
Uckirto  und  am  besten  vergoldete  Ausschnitte,  in  welche  messingene  und 
vergoldete  Zapfen  Z  mit  starker  Reibung  eingesetzt  werden  können. 
Verbindet  mau  die  Klemmschrauben  k  und  A'i  mit  den  Leitungsdrähten 
der  Säule,  so  kann  man  durch  Einsetzen  der  Zapfen  den  Strom  entweder 
dnrch  die  starken  Messingplatten  direct  von  k  nach  ki  leiten,  oder  durch 
eine  oder  mehrere  der  Spiralen. 

Bei  dieser  EiurichtUDg  ist  die  Schliessung  durch  die  eingesetzten 
Zapfen  recht  sicher  zu  bewirken.  —  Will  man  dieselbe  noch  besser  her- 
stellen, ao  kann  man  die  Messingscheiben  a,  li,  C  ...  durch  Quecksilber- 


436  Beobachtungsfehler  bei  Widerstandsbestimmungen. 

näpfe  ersetzen,  in  welche  die  Enden  der  Drähte  der  Spiralen  hinein- 
treten, und  deren  Verbindung  durch  Bügel  von  dickem  Kupferdraht 
mit  amalgamirten  Enden  bewerkstelligen. 

Um  grosse  Widerstände  zu  erhalten,  kann  man  auf  Eautschokstrei- 
fen  ^)  oder  matte  Glasplatten  ^)  parallele  Bleistiftstriche  ziehen,  welche  an 
ihren  Enden  durch  dickere  Striche  verbunden  sind,  die  mit  Quecksilber- 
näpfen oder  Klemmschrauben  communicireQ.  Zwei  dieser  Bleistifbsiricbe 
von  etwa  40  cm  Länge  können  einen  Widerstand  von  nahe  100  Millionen 
Ohmad  bieten.  Diese  Widerstände  nehmen  im  Laufe  der  Zeit  nur  wenig 
(um  Vs  Proc.)  ab  und  ändern  sich  wenig  mit  der  Temperatur. 

Selen  eignet  sich  wegen  seines  veränderlichen  Widerstandes  nicht 
gut  zu  Etalons. 

424  .  Sehr  störend  ist  es  bei  Anwendung  der  beschriebenen  Einrichtun- 
gen für  genauere  Messungen,  dass  sich  bei  etwas  stärkeren  Strömen  die 
Drähte  in  den  Spiralen  erwärmen,  und  ihre  Leitungsfahigkeit  dadurch 
geändert  wird.  Man  kann  diesen  Uebelstand  bei  der  zuletzt  beschriebe- 
nen Vorrichtung  vermeiden,  wenn  man  die  einzelnen  Drähte  statt  auf 
Spiralen,  auf  einem  Brett  zickzackförmig  neben  einander  zwischen  Draht- 
stiften aufspannt,  die  Verbindung  ihrer  Enden  indess  ganz*  in  der  an- 
gegebenen Weise  einrichtet.  Die  Abgabe  der  durch  die  galvanischen 
Ströme  in  ihnen  entwickelten  Wärme  an  die  umgebende  Luft  ist  hierbei 
bedeutender.  Man  kann  auch  noch  die  Drähte  lackiren,  auf  dieselben 
ein  Kästchen  setzen,  dessen  Boden  aus  dünnem  Guttaperchazeug  u.  s.  f. 
gebildet  ist,  und  dieses  mit  Eiswasser  füllen. 

Um  die  störende  Einwirkung  der  Erwärmung  auf  die  Leitungs-  und 
Rheostatendrähte  zu  vermeiden,  thut  man  gut,  nicht  zu  dünne  Drähte 
zu  denselben  zu  verwenden  und  wo  möglich  nur  schwache  oder  kuit 
dauernde  galvanische  Ströme  hindurch  zu  leiten,  deren  Intensität  durch 
den  ersten  Ausschlag  der  Galvanometernadel  gemessen  wird.  Es  ist  fer- 
ner bei  allen  im  Folgenden  zu  beschreibenden  Bestimmungen  durchaus 
nöthig,  einmal,  die  Drähte  während  der  Versuche  stets  in  gleicher  Span- 
nung zu  erhalten  und  sie  nicht  hin  und  her  zu  biegen,  da  sich  hier- 
durch ihre  Leitungsfahigkeit  ändert,  dann  aber  vor  Allem  alle  Verbin- 
dungen durch  Klemmschrauben  u.  s.  f.  möglichst  fest  zu  machen.  Am 
zweckmässigsten  löthet  man  die  Leitungsdrähte  zusammen  oder  verbin- 
det sie,  indem  man  ihre  gut  amalgamirten  Enden  in  Quecksilbernäpfchen 
tauchen  lässt.  So  unbequem  der  Gebrauch  des  Quecksilbers  auch  ist,  so 
ist  man  doch  nur  so  sicher,  stets  ganz  vollständige  und  gleichmässige 
Leitung  an  den  Verbindungsstellen  der  verschiedenen  Leiter  zu  haben  ^)* 
Bei  Eisendrähten,  die  sich  schwer  amalgamiren,  bietet  nur  das  Verlöthen 
eine  sichere  Leitung  dar.     Femer  muss  man  darauf  achten,  dass  beim 


1)  Vergl.  8.  E.  Phillip,  PhU.  Mag.  [4]  46,  p.  41,  1870*.  —  «)  Hopkin 
,    ibid.  [5]  7,  p.  162,  1 
Schriften,  14,  p.  21,  1855*. 


/  —  e» —    — «^» o      LJ  ijr       —  r /  * 

80n,    ibid.  [5]  7,  p.  162,  1879.    —   ^)  Moiisson,    Neue    schweizerische  Den^- 
iriften,  14, 
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Uebergang  des  Stromes  von  einem  Metall  zu  einem  anderen  an  der  Con- 
tactstelle  besondere  Temperataränderungen  auftreten,   die  für  sich  elek- 
tromotorische Kräfte  erzeugen,  welche  sich  zu  den  schon  vorhandenen 
addiren  und  sehr  störend  wirken  können.  Durch  Anwendung  schwacher 
und  möglichst  kurze  Zeit  andauernder  Ströme  und  wiederholte  Versuche 
mit  abwechselnd  gerichteten  Strömen  kann  auch  dieser  störende  Einfluss 
möglichst   Verringert  werden^).     Femer    sind  Inductions Wirkungen  in 
parallel  liegenden  TheUen  der  Leitung  zu  vermeiden.     Auch  muss  man 
darauf  achten ,  dass  die  Magnetnadel  des  in  den  Stromkreis  eingeschal- 
teten strommessenden  Apparates,  der  Tangentenbussole  oder  des  Galva- 
nometers, nicht  etwa  durch  den  Strom,  welcher  die  verschiedenen  Theile 
der  zu  diesen  Apparaten  fuhrenden  und  während  der  Versuche  veränder- 
ten Leitung  durchfliesst,  abgelenkt  werde,  und  diese  Einwirkung  sich  zu 
der  des  Stromtheils  addirt,  welcher  die  Drähte  der  Messapparate  un- 
mittelbar durchläuft.    Zu  diesem  Zwecke  müssen  die  zum  Messapparate 
hin  und  zurück  führenden  Leitungsdrähte  möglichst  lang  sein  und  paral- 
lel neben  einander  hinlaufen,  und  die  übrigen  unsymmetrischen  Theile 
des  Apparates  möglichst  weit  von  dem  Messapparat  entfernt  sein.    Man 
verbindet  nach  der  Aufstellung  der  Apparate  die  zu  dem  Messapparate 
fuhrenden  Leitungsdrähte  dicht  vor  demselben  direct  mit  einander  und 
ändert  die  Leitung  ab,  wie  es  bei  den  späteren  Versuchen  geschehen  soll. 
Die  Nadel  des  Messapparates  darf  dann  ihre  Stellung  nicht  verändern. 
Auch  abgesehen  von  diesen  Schwierigkeiten  ist  dennoch  die  Bestimmung 
der  Widerstände  nur  in  sehr  wenigen  Fällen  leicht  und  sicher  auszufüh- 
ren, z.  B.  bei  festen  Körpern,  Drähten  u.  s.  f.,  nicht  aber  bei  Flüssig- 
keiten, welche  durch  den  sie  durchfliessenden  galvanischen  Strom  zer- 
setzt   werden    und   an    den    begrenzenden    festen    Leitern  Substanzen 
absondern,  welche  theils  elektromotorisch  gegen  dieselben  wirken,  „ die- 
selben polarisiren^,  theils  andere  Widerstände  besitzen,  wie  der  unter- 
suchte Körper,  und  so  die  im  Stromkreis  ursprünglich  vorhandenen  elek- 
tromotorischen Kräfte  und  Widerstände  verändern.  Diese  Fehlerquellen, 
welche  von  der  Intensität  des  jedesmal  wirkenden  Stromes  u.  s.  f.  ab- 
hängen, müssen  bei  den  Bestimmungen  des  Widerstandes  vermieden  oder 
wenigstens  muss  ihr  Einfluss  möglichst  eliminirt  werden. 

Zuerst  muss  man  die  Rheostaten  graduiren,  d.  h.  den  Widerstand  425 
der  einzelnen  Theile  ihres  Drahtes  in  Normaleinheiten  bestimmen.  Die 
hierzu  verwendeten  Methoden  sind  im  Allgemeinen  dieselben  wie  die 
Methoden  zur  Bestimmung  des  Widerstandes  fester  Körper  (s.  §.  426u.  f.). 
Für  die  Graduiruug  der  Rheostaten,  Fig.  147  u.  folgde,  eignet  sich'auch 
ganz  gut  die  folgende  directe  Methode  : 


*)  Vergl.  auch  Hang,  Silliman  Americ.  J.  47,  November  1866,  48,  Januar 
1867*. 
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Auf  einem  Brett  A,  Fig.  156,  bewegen  eich  zwischeu  zwei  Holz- 
leisten zwei  Brettchen,  auf  welche  etwa  lern  dicke  Kupferbleche  von 
4  cm  Länge  und  2  cm  Breite  geschraubt  aiud.  Jedes  derselben  trägt  zwei 
kupferue,  innen  amalgamirte  Queckaitbernäpfe  c,  Cj  und  e,  Bi.  In  die 
Quccküilbcruäpfe  eundCi  werden  die  Enden  zweier  (1  cm)  dicker  kupfer- 

Pig.  156. 


Qer  Bügel  eingelegt,  welche  mit  den  Enden  eines  Drahtes  n  fest  verlöthet 
sind,  der  mit  seinen  leitenden  Bügeln  mit  der  den  Messungen  zu  Gmnde 
gelegten  Nonnalcinheit  der  Widerstände  verglichen  ist.  , 

Man  verbindet  den  einen  Pol  einer  conatanteu  Säule  iS  mit  dem 
Galvanometer  G  (zweckmässig  einem  Spiegelgalvanometer  mit  starker 
Dämpfung),  und  dieses  durch  den  Kupferdraht  C  mit  dem  Quecksilber- 
napf c.  Der  andere  Pol  der  Säule  wird  mit  dem  Rheostaten  R,  und  die- 
ser mit  dem  auf  dem  Brett  Ä  befindlichen  Quecksilbernapf  d  verbunden. 
Ein  starker  Kupferdraht  r  dient  zur  Verbindung  des  Quecksilbern apfes 
d  mit  dem  Quecksilbernapf  C[.  Man  stellt  zuerst  den  Rheostaten  auf 
Null,  dass  der  Draht  desselben  nicht  vom  Strome  darchflossen  wird,  und 
notirt  am  Galvanometer  G  den  Ausschlag.  Dann  legt  man  den  Draht  r 
um,  dass  er  den  Napf  d  mit  dem  Napf  c  verbindet.  Hierdurch  ist  der 
Kormaldraht  n  zwischen  e  und  6]  aus  dem  Stromkreise  ausgeschaltet. 
Man  fügt  nun  in  die  Schliessung  ein  so  langes  Stück  von  dem  Drahte 
des  Rheostaten  ein,  dass  der  Ausschlag  am  Galvanometer  geoau  der 
frühere  wird.  Dann  ist  der  Widerstand  der  eingeschalteten  Länge  des 
Rbeostatendrahtes  gleich  dem  des  Normaldrahtes.  Durch  nochmalige 
Einstellung  des  Rheostaten  auf  NuU  und  Umlegen  des  Drahtes  r  nach 
C\  überzeugt  man  sich,  ob  der  Ausschlag  des  Galvanometers  derselbe 
ist  wie  vorher,  also  die  Intensität  des  Stromes  sich  während  der  Dauer 
des  Versuches  nicht  geändert  hat.  Man  stellt  jetzt  den  Rheostaten  so, 
dass  ein  kleines  Ende  seines  Drahtes,  z.  6>  ein  Decimeter  sich  in  dem 
Stromkreise  befindet ,  und  legt  Draht  r  wieder  zwischen  d  und  C\.  Man 
schaltet  dadurch  von  Neuem  den  Normaldraht  in  den  Stromkreis  eia- 
Die  Intensität  des  Stromes  wird  wieder  notirt,  sodann  der  Draht  r  um- 
gelegt, und  durch  neue  Einschaltung  einer  Länge  des  Rbeostatendrabtes 
die  Intensität  auf  das  Frühere  gebracht.  So  kann  man  unter  Beachtuag 
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der  §.424  angegebenen  Vorsichtsmaassregeln  n'ach  einander  die  Wider- 
stände der  verschiedenen  Theile  des  Drahtes  des  Rheostaten  mit  denen 
des  Normaldrahtes  vergleichen. 

Hierbei  ist  stets  der  Widerstand  der  Stücke  der  Kupferplatten  von 
den  Quecksilbernäpfen  c  und  Ci  an  bis  zu  den  Austrittsstellen  des  Nor- 
maldrahtes aus  den  Quecksilbernäpfen  e  und  ei  gegen  den  Widerstand 
des  letzteren  vernachlässigt,  was  wegen  ihrer  guten  Leitungsfähigkeit 
und  Dicke  wohl  geschehen  kann.  Will  man  dies  nicht,  so  fügt  man  statt 
des  benutzten  Normaldrahtes  in  einer  zweiten  Beobachtungsreihe  ein 
nmal  so  langes  Stück  desselben  zwischen  die  Quecksilbernäpfe  c  und  Ci 
ein,  und  macht,  indem  man  von  den  gleichen  Einstellungen  des  Rheo- 
staten ausgeht,  wie  vorher,  dieselben  Beobachtungen;  dann  entspricht 
die  Differenz  je  zweier  correspondirender  Einstellungen  des  Rheostaten 
in  den  beiden  Beobachtungsreihen  der  Differenz  der  Widerstände  der 
beiden  eingeschalteten  Enden  des  Normaldrahtes. 

Nach  dieser  Graduirung  kann  man  den  Rheostaten  zur  Bestimmung 
der  Widerstände  benutzen. 

Ueber  die  Herstellung  der  Normalwiderstände,  Copien  und  Multipla 
derselben  siehe  weiter  unten. 


n.    Bestimmung  des  Widerstandes  unzersetzbarer  Körper. 

Wir  betrachten  zuerst  die  verschiedenen  Methoden  zur  Bestimmung  426 
des  Leitungswiderstandes  nicht  durch   den   Strom  zersetzbarer  Körper, 
welche  man  wo  möglich  in  Drahtform  anwendet. 

I.  Man  leitet  den  Strom  einer  constanten  Säule  durch  eine  Tan- 
gentenbussole oder  ein  Spiegelgalvanometer  und  bestimmt  seine  Inten- 
sität I  durch  die  Ablenkung  ihrer  Nadel.  Sodann  schaltet  man  in  den 
Schliessungskreis  den  zu  untersuchenden  Draht  ein  und  bestimmt  wieder 
die  Intensität  Ii, 

Ist  E  die  elektromotorische  Kraft  der  Säule,  Ä  der  Widerstand  der- 
selben und  des  Galvanometerdrahtes  zusammen,  r  der  Widerstand  de» 
zu  untersuchenden  Drahtes,  so  ist 

E      ^  E 


^~  R'     '  ~  R  +  r' 
woraus 

Macht  man  dieselbe  Bestimmung  bei  einem  Normaldraht  vom  Wider- 
stand Tq,  und  erhält  man  bei  Einschaltung  desselben  die  Intensität  Iq, 
so  ist 
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-«0 

also 

(J  -  J.)  Iq 

'(/-Io)Ii' 

Bei  dieser  Methode  muss   man    alle  §.  424   erwähnten  Yorsichts- 
maassregeln  anwenden. 

427  11  •    Eine  Abänderung  der  Methode  ist  von  Bosscha^)  angegeben. 

Man  schliesst  die  Säule  jS,  Fig.  157,  durch  einen  Draht  dbc,  in  den 

man  eine  Tangentenbussole  T  und  einen  Bheostat  F  einfügt.    Zwischen 

Fig.  157. 
T 


G 


h  und  c  wird  eine  Zweigleitung  hec  angebracht,  in  die  das  Galvanometer 
O  eingeschlossen  ist.  Es  sei  die  Intensität  des  Stromes  in  dhc  gleich  i, 
in  dem  Zweige  hec  gleich  h',  der  Widerstand  des  Theiles  hc  der  Haupt- 
leitung sei  a,  der  des  Zweiges  hec  gleich  5,  so  ist: 

h  =  -^I l) 

Fügt  man  jetzt  in  den  Zweig  hec  Drähte  vom  Widerstand  fi  und  ff 
ein  und  vermindert  durch  Einstellung  des  Rheostaten  F  den  Widerstand 
der  Hauptleitung  so  lange,  bis  die  Intensität  des  Stromes  in  der  Neben- 
leitung jedesmal  wieder  i^  ist,  so  sei  nun  die  jedesmalige  Intensität  des 
Stromes  in  der  Hauptleitung  Jx  oder  Jj.    Dann  ist: 

.   a  j   fl  ,  ^\ 

a  -{-  h  •}-  Ti       ^        a  +  ^  +  ''i* 
woraus  sich  mit  Berücksichtigung  der  Gleichung  1)  ergiebt: 

Man  kann  also  auf  diese  Weise  die  Widerstände  Vi  und  fj  mit  ein- 
ander vergleichen. 

Schaltet  man  die  Drähte  noch  hinter  einander  oder  neben  einander 
zusammen  in  die  Zweigleitung  ein  und  beobachtet  unter  gleichen  Ver- 
hältnissen in  der  Hauptleitung  die  Intensitäten  J3  und  74,  so  ergiebt 
sich  auch: 


^)ßchröder  van  der  Kolk,   Dissertation.    Utrecht*;  Pogg.  Ann.  110, 
p.  452,  1860*. 
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Die  Versuche  fallen  um  so  genauer  aas,  je  kleiner  der  Widerstand 
b  der  Zweigleitung  gegen  den  Widerstand  ri  und  rj  ist.  Statt  daher  in 
erstere  direct  ein  Galvanometer  mit  längerem  Draht  einzufügen,  ver- 
bindet man  die  Elektroden  desselben  nach  Schröder  van  der  Kolk 
mit  zwei  sehr  nahe  an  einander  liegenden  Punkten  e  und  «i  der  Zweig- 
leitung (Fig.  157).  Man  kann  dann  den  Widerstand  dos  Stückes  ee^  gegen 
den  des  Galvanometers  vernachl aasigen  und  die  Formel  bleibt  ungeän- 
dert,  wenn  man  jedesmal  den  Ausschlag  des  Galvanometers  durch  den 
Rheostat  F  auf  denselben  Werth  zurückführt.  Man  kann  mit  dieser  Me- 
thode leicht  eine  Genauigkeit  von  '/looo  erreichen ,  welche  meist  inner- 
halb der  Grenzen  der  sonstigen  störenden  Einflüsse  liegt. 

Eine  Abänderung  dieses  Verfahrens,  welche  bei  Messung  sehr  un- 
gleicher Widerstände  noch  genauere  Resultate  ergiebt,  ist  von  Sicks') 
angegeben.  Man  fügt  die  Tangentenbus  so  le  sowie  die  zu  vergleichen- 
den Widerstände  Vi  und  T]  nacheinander  in  den  Zweig  bc  ein  und  bringt 
jedesmal  den  Ausschlag  des  Galvanometers  auf  denselben  Werth.  Sind 
die  Strom  Intensitäten  ohne  Einfügung  derselben  und  mit  denselben  /,  /| 
und  J|,  so  ist: 

r,        h(I-h)' 

Bei  den  beschriebeneu  Methoden  der  Widerstandsbestimmung  muss  428 
man  genau  graduirte  Apparate  zur  Messung  der  Strom  intens  ität  anwenden 
und  ist  also  von  allen  bei  ihrer  Graduining  vorkommenden  Fehlerquellen 
abhängig.    Man  entgeht  dieser  Unsicherheit  bei  der  folgenden  Methode: 

III.   Man  benutzt  den  §.425  beschriebenen  Apparat,  Fig.  158.   Man 
schaltet  den  zu  untersuchende n  Körper,  einen  Draht,  zwischen  dieQueck- 
Fig.  158. 


silbemäpfe  eundei  an  Stelle  des  Normaldrahtes  n  ein.  Hierzu  werden  die 
Enden  desselben  mit  zwei  kurzen,  etwa  1cm  dicken  Kupferbügeln  ver- 
löthet,  welche  mit  ihren  freien  amalgamirten  Enden  in  die  Näpfe  e  und 

■)  SiokB,  Pogg.  Ann.  137,  p.  l&e,  1869*. 
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C|  cintauclieo,  oder  auch  nur  mit  des  Kupferbügeln  zusammeDgesch raubt. 
Zu  dieEcm  Zwecke  werden  in  die  Ebden  derselben  Löcher  gebohrt,  in 
welche  der  zu  untersuchende  Draht  gerade  hineinpaBst,  und  der  letztere 
durch  eine  eeittJch  hineingescbraubte  Schraub»  in  den  Löchern  festgehalten. 
Man  legt  Draht  r  in  e^  ein  und  bestimmt  die  Intensität  des  Stromes. 
Sodann  legt  man  Draht  r  nach  Napf  e  um  und  bringt,  durch  Veretel- 
lung  des  Rheostaten ')  den  Strom  auf  die  vorige  Intensität.  Der  Wider- 
stand des  untersuchten  Drahtes  ist  gleich  dem  Widerstände  der  einge- 
schalteten Länge  des  Rbeoatatendrahtes.  Man  kann  auch  hier  entweder 
den  Widerstand  der  Hülsen  Teruacblässigen,  oder  nach  Vergleichung 
zweier  verschieden  langer  Stücke  des  untersuchten  Drahtes  mit  dem 
Rheostatendraht  den  Widerstand  der  Differenz  der  Längen  beider  Stücke 
der  Differenz  der  eingeschalteten  Rheostatenläugen  gleichsetzen.  Durch 
Wiederholung  desselben  Verfahrens  kann  man  unter  Beachtung  der  §.  424 
erwähnten  Umstände  den  störenden  Einfluss  etwaiger  Aenderungen  der 
Intensität  des  Stromes  während  der  Versuche  e 


429  IV.  Man  bedient  eich  eines  Di fferentialgalvanometers  G,  Fig.  159,  in 

welchem  zwei  gleiche  Drähte  Jm  und  np  parallel  neben  einander  nmdie 

Yig.  In».  Magnetnadel  gewickelt  sind.  Die 


Enden  der  Drähte  seien  mit  den 
Klemmschrauben  1,  m,  n,  p  ver- 
bunden. Man  verbindet  die 
Schrauben  m  und  n  durch  die 
Drähte  t  und  q  mit  dem  einen 
Pol  der  Säule  S.  Von  dem  ao- 
deren  Pol  gehen  zwei  Drahtlei- 
tungen k  und  (  aus.  Die  eine  ( 
fahrt  zum  Rheostaten  fi,  und  von 
da  zur  Klemme  p;  die  andere  k 
zu  einem  Apparat  A ,  in  wel- 
chem man  den  zu  untersuchen- 
den Draht  beliebig  in  die  Schliea- 
aung  ein-  und  ausschalten  kann. 
Mau  kann  hierzu  den  Apparat 
Fig.  151),  verwenden.  Der  Draht 
k  wird  zum  Qneckailbemapf  d 
gefuhrt.  Von  diesem  geht  der 
Draht  r  zum  Quecksilbemapf  o, 
und  von  da  ein  Draht  u  weiter 
zur  Klemme  f.     Der  Strom  der 


')  lu  ilenFipiren  ist  oliBbeoitat  nur  der  Deutlichkeit  hBll>er  derWheat- 
stone'Kulie  gpzeichnei ;  für  genaue Mesaiinf-en  bedient  nian  sich  der  §.430  und 
folKPnde  aufgefiibrteu  zuverläsBigeren  Apparat*. 
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Säule  theilt  sich  hier  in  zwei  Theile,  von  denen  der  eine  durch  den 
Drahthalter  Ä  und  den  einen  Galvanometerdraht  zwischen  den  Klemmen 
/  und  tn  y  der  andere  durch  den  Rheostaten  B  und  den  Galvanometer- 
draht zwischen  n  und  p  fliesst. 

Durch  Einstellen  des  Rheostaten  kann  man  bewirken,  dass  in  bei- 
den Stromkreisen  der  gesammte  Widerstand  und  mithin  die  Intensität 
des  Stromes  vollkommen  gleich  ist.  Dann  hebt  sich  die  Wirkung  dieser 
beiden  Theile  des  Stromes  auf  die  Nadel  des  Galvanometers  völlig  auf, 
die  Nadel  bleibt  in  ihrer  Ruhelage.  Schaltet  man  jetzt  den  zu  unter- 
suchenden Draht  durch  Umlegen  des  Drahtes  r  in  den  Napf  Oi  in  den 
Kreis  klm  ein,  so  vermindert  sich  daselbst  die  Intensität  des  Stromes,  die 
Nadel  des  Galvanometers  schlägt  in  Folge  der  überwiegenden  Wirkung 
des  Stromes  im  anderen  Kreise  qnpBt  aus.  Fügt  man  nun  in  diesen 
Kreis  durch  Einstellen  des  Rheostaten  eine  solche  Drahtlänge  ein,  dass 
die  Nadel  wieder  auf  Null  kommt,  so  muss  der  Widerstand  dieser  Draht- 
länge gleich  dem  des  untersuchten  Drahtes  sein. 

Will  man  auch  bei  dieser,  wie  bei  der  zweiten  Methode,  die  Wider- 
stände verschiedener  Längen  des  untersuchten  Drahtes  mit  denen  des 
Rheostaten  vergleichen,  so  kann  mau,  nach  £.  BecquereH),  den  Draht 
in  einer  Länge  von  etwa  1,5  m  horizontal  zwischen  zwei  kupfernen 
Klemmen  ausspannen.  Auf  einem  unter  dem  Draht  liegenden  getheilten 
Lineal  verschiebt  sich  eine  dritte  isolirte  Klemme,  in  die  man  den  Draht 
an  verschiedenen  Stellen  einspannen  kann.  Man  verbindet  eine  der  End- 
klemmen und  die  verschiebbare  Klemme  mit  den  entsprechenden  Lei- 
tungsdrähten k  und  u. 

Bei  dieser  Methode  wird  vorausgesetzt,  dass  die,  die  beiden  Drähte 
des  Galvanometers  durchfliessenden  Ströme  bei  gleicher  Intensität  eine 
gleiche  ablenkende  Wirkung  auf  die  Nadel  des  Galvanometers  ausüben. 
Um  dies  zu  erreichen,  formt  man  zweckmässig  nach  Hanke  1^)  die 
Brahtwindungen  zu  einem  grossen  Kreise  von  etwa  1  m  Durchmesser,  in 
dessen  Mitte  die  Magnetnadel  schwebt. 

Diese  Methode  ist  in  etwas  veränderter  Form  vielfach  von  E.  Bec- 
querel  angewandt  worden. 

Sind  die  dui*ch  beide  Windungsreihen  des  Multiplicators  auf  die 
Nadel  ausgeübten  Drehungsmomente  und  die  Widerstände  derselben  nicht 
gleich,  so  dass  z.B.,  wenn  durch  Einschaltung  eines  angemessenen  Wider- 
standes in  die  eine  Schliessung  eine  Einstellung  der  Nadel  auf  Null  her- 
vorgerufen ist,  dieselbe  bei  Einschaltung  des  Normaldrahtes  und  des  ihm 
an  Widerstand  gleichen,  zu  untersuchenden  Drahtes  in  beide  Zweige 
einen  Ausschlag  zeigt ;  so  kann  man  doch  die  Gleichheit  der  Widerstände 
beider  Drähte  untersuchen ,  wenn  man  sie  mit  einander  vertauscht  und 
80  wiederum  in  die  Schliessungen  einführt.     Der  Ausschlag  der  Nadel 


*)  E.  Becquerel,   Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.    [3]  17,  p.  242,    1846*.   — 
^)  Hankel,  Pogg.  Ann.  69,  p.  256,  1846*. 
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muss  sich  dann  nicht  ändern.  Indess  können  auch  bei  dieser  Umschal- 
tung durch  die  Aenderung  der  Verbindungen  manche  Ungenauigkeiten 
entstehen. 

Nennen  wir  die  zu  vergleichenden  Widerstände  a  und  6,  die  Wider- 
stände der  beiden  Windungsreihen  des  Multiplicators  mit  ihren  Zu- 
leitungsdrähten  oc  und  ß,  den  Widerstand  der  die  Kette  enthaltenden 
un verzweigten  Schliessung  r,  die  elektromotorische  Kraft  der  Kette  e,  das 
von  dem  Strome  Eins  in  beiden  Windungsreihen  auf  die  Nadel  ausgeübte 
Drehungsmoment  m  und  n,  die  Ablenkungen  der  Nadel,  wenn  a  und  5 
in  dem  einen  oder  anderen  Sinne  eingeschaltet  sind,  Aab  und  Ai„t  so  ist: 

. m(b  -\~  ß)  —  n(a  +  a) 

"'  ~  r(a  +  a  +  h  +  ß)  +  (a  +  a)(b  +  ß)  "" 

. w  (a  +  ß):z^  (&  +  «) 

^''«  — r(a  +  a  +  6  +  /3)  +  (6  +  a)(a  +  l8)    ' 

Soll  Aah  =  Aha  .sein,  so  folgt  direct,  dass  h  =  a  sein  muss  ^). 

Am  zweckmässigsten  schaltet  man  indess  den  zu  untersuchenden 
Draht  a  in  den  Kreis  der  einen  Windungsreihe  ein  und  bringt  durcb 
Einfügung  eines  anderen  Drahtes  in  die  andere  Windungsreihe  die  Nadel 
auf  Null,  entfernt  sodann  den  Draht  a  und  ersetzt  ihn  direct  durch  ein, 
ihm  an  Widerstand  gleiches  Ende  des  Rheostatendrahtes,  so  dass  wieder- 
um der  Ausschlag  Null  ist. 

Die  beschriebenen  Methoden  der  Widerstandsbestimmungen  mittelst 
des  DifiTerentialgalvanometers  bieten  den  Yortheil,  dass  jede  Aenderung 
der  elektromotorischen  Kraft  und  des  Widerstandes  der  Säule  während 
des  Versuches  auf  das  Resultat  ohne  Einfluss  ist^). 

430  IV  a.  Für  praktische  Zwecke  hat  W.  Siemens*)  einen  auf  demselben 

Princip  beruhenden  Widerstandsmesser  construirt,  bestehend  aus  einem, 
zwischen  Leitrollen  auf  einem  Schmitten  beweglichen  Messingstab  fRflii, 


*)  W.  Weber,  Zur  Galvanometrie.  Abb.  d.  Göttinger  Ges.  10,  p.  65*.  — 
2)  Dieser  Vorzug  fällt  fort,  und  man  bat  im  Gegen theü  eine  doppelte  Fehler- 
quelle, wenn  man,  statt  den  Strom  einer  Säule  zwischen  beiden  Leitungen  zu 
theilen,  die  Ströme  zweier  gesonderter  Säuleu  von  möglichst  gleicher  elek- 
tromotorischer Kraft,  z.B.  zweier  gleicher  Thermoelemente  in  entgegengesetzter 
Richtung  durch  dieselben  leitet,  die  Intensitäten  vor  Einschaltung  des  untersach- 
ten Drahtes  durch  Probiren  in  beiden  Leitungen  ausgleicht,  dann  in  die  eine 
Leitimg  den  Draht  einschaltet  und  in  die  andere  eine  Länge  des  Rheostaten- 
drahtes einfügt,  welche  die  beiderseitigen  Intensitäten  wieder  gleich  macht 
(Pouillet).  Noch  weniger  einfach  ist  es,  den  Strom  der  Säule  durch  beide 
Windungsreihen  des  Differentialgalvanometers  in  entgegengesetzter  Richtung  so 
zu  leiten,  dass  keine  Ablenkung  erfolgt,  und  dann  den  zu  untersuchenden  Wider* 
stand  und  den  Rheostaten  als  Brückenleitungen  vor  den  beiden  Windungsreihen 
in  die  beiden  Stromzweige  einzufügen  und  den  Rheostaten  bis  zur  Nullstellung 
der  Nadel  abzuändern,  bei  welcher  Anordnung  der  Apparat  empfindlicher  ist, 
wenn  die  zu  vergleichenden  Widerstände  kleiner  sind,  als  die  der  Drahtwindnn- 
gen.  Vergl.  u.A.  Heaviside,  Phil.  Mag.  [4]  45,  p.  245,  1873*.  —  »)  W.Sie- 
mens, Report.  Brit.  Assoc.  1867,  p.  479*.  Brix,  Zeitschr.  14,  p.  76,  1867*. 


Anwendung  des  Differentialgalvanometers.  445 

Fig.  160,  welcher  zwei  gleiche  und  parallele  Drahtrollen  li  und  h^  trägt, 
zwischen  denen  eine  Magnetnadel  ns  aufgestellt  ist.  Der  Stab  drückt 
mit  einem  Achatknopf  h  gegen  eine  schräge,  gerade  oder  kreisförmig 
gebogene   Schiene  ccx ,    die   durch   einen  Trieb   und    eine  Zahnstange 

Fig.  160. 


an  der  Theilung  dd^  hin-  und  hergeschoben  werden  kann.  Die  beiden 
Spiralen  hhi  sind  wie  in  Fig.  158  mit  der  Säule  E  verbunden.  Ist  ein 
Widerstand  ^,  z.  B.  von  Telegraphenkabeln,  zu  messen,  so  kann  man  an 
Stelle  von  r  Widerstandsetaions  einsetzen ,  bis  die  Nadel  auf  Null  steht. 
Man  kann  auch  auf  diese  Weise  sehr  leicht  bestimmen ,  ob  Copien  von 
Normaletalons  den  letzteren  gleich  sind.  Bleibt  die  Nadel  hierbei  nicht 
auf  Null,  so  muss  man,  um  sie  auf  Null  zu  bringen,  den  Stab  ssi  mit  den 
Rollen  verschieben  und  kann  dann  auf  empirischem  Wege  den  Unter- 
schied von  r  und  x  aus  der  Verschiebung  bestimmen. 

IV b.  Fl.  Jenkin^)  wendet  hierbei  zwei  gleiche,  in  einem  rechten 
Winkel  gekreuzte,  verticale  Drahtringe  an,  wie  sie  bei  der  Tangenten- 
bassole gebraucht  werden,  in  deren  Mitte  die  Magnetnadel  hängt.  Theilt 
man  einen  Strom  so,  dass  er  durch  beide  Ringe  in  entgegengesetzter 
Richtung  fliesst  und  in  beiden  Zweigen  den  Widerstand  R  findet,  so 
müssen  die  Ebenen  beider  Ringe  mit  dem  magnetischen  Meridian  den 
Winkel  4:  45^  bilden,  damit  die  Nadel  auf  Null  steht.  Ist  in  den  einen 
Zweig  der  Widerstand  flf,  in  den  anderen  der  Normalwiderstand  r  ein- 
geschaltet, und  muss  man  die  Ringe  so  drehen,  dass  sie  resp.  die  Winkel 
a  und  90  —  et  mit  dem  magnetischen  Meridian  machen,  wenn  die  Nadel 
in  Ruhe  steht,  so  ist,  wenn  W  den  Widerstand  der  Drahtringe  bezeichnet, 

W  -\-  x  =  {W-^r)tgq>, 


^)  Fleeming  Jen  kl  u,  Beport.  Brit.  Assoc.  1867,  p.  481*. 


Fig.  161. 
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Bestehen  die  Drabtringe  aus  sehr  dickem  Kupferdraht  und  sind 
überhaupt  die  Widerstände  der  sonstigen  Leitungen  gegen  x  und  r  zu 
vernachlässigen,  so  ist  x  =  rfg<p. 

431  V.    Während  die  ersten  Methoden  vorzüglich  zur  Bestimmung  von 

Widerständen  von  Körpern  dienen  können,  welche  gegen  die  schon  vor 
ihrer  Einführung  in  den  Stromkreis  vorhandenen  Widerstände  nicht  zu 
klein  sind  und  daher  bei  ihrer  Einschaltung  eine  nicht  zu  unbedeutende 
Aenderung  der  Stromintensität  bewirken,  ist  die  folgende,  im  Princip  von 
Wheatstone^)  angegebene  Methode,  wie  in  jenen  Fällen,  so  auch  bei 

Bestimmung  des  Widerstandes  von  Kör- 
pern   von    geringem    Widerstände    sehr 
empfehlenswerth.  Dieselbe  beruhtauf  der 
§.366  beschriebenen  Strom  Verzweigung. 
Schaltet  man  zwei  Widerstände  von 
bekanntem Yerhältniss  Im  in  die  beiden 
Zweige  ac  und  cd,  Fig.  161,  ein,  den  zu 
untersuchenden  Widerstand  in  den  Zweig 
ab,  einen  Rheostaten  in  hd,  fügt  in  den 
Brückendraht    hc    ein   Galvanometer 
ein,  und  ändert  die  Rheostatenlänge  ab, 
bis  die  Nadel  des  Galvanometers  keinen 
Ausschlag  mehr  giebt,  also  in  der  Brücke 
kein  Strom  fliesst,  so  muss  die  Rheostaten- 
länge ebenfalls  die  n  fache  des  Widerstandes  des  zu  untersuchenden  Kör- 
pers betragen ,  wenn  die  sonstigen  Widerstände  in  den  Zweigen  ac,  cd, 
ah,  hd  verschwindend  klein  sind. 

a)  Wheatstone  selbst  führte  die  Messungen  mittelst  seines  Diffe- 
rential-Widerstandsmessers nach  dieser  Methode  in  folgender  Art  aus. 
Auf  einem  Brettl,  Fig.  162,  sind  die  vier  Klemmschrauben  a,  h,  c,  d  in 

Fig.  162. 


gleichen  Abßtäuden  in  den  Ecken  eines  Parallelogrammcs  aufgestellt. 
Zwischen  a  und  c  stehen  noch  die  Klemmschrauben  e  und  /,  zwischen  c 
und  d  die  Klemmschrauben  g  und  h  in  gleichem  Abstände.  Die  Klemm- 
schrauben d  und  b,  b  und  a,  a  und  e,  f  und  c,  c  und  g,  h  und  d  sind  mit 
einander  so  verbunden,   dass   die  Widerstände  der  Drähte  ah  und  bd. 


1)  Wheatstone,  Phil.Trana.  1843,  2,  p.323*;  Pogg.  Aon.  62, p.  535*.  Eine 
ähnliche  Verbindung  iiat  schon  Christ  ie  benutzt  (Phil.  Trans.  1833,  1,  p.  133*). 
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ae  -h  fc  nnd  cg  -|-  hd  gleich  eiad.  a  und  d  werden  mit  den  Polen 
der  Säule,  b  und  c  mit  den  Enden  des  GalvaDoiQeterdrn.htes  verbanden. 
Schaltet  man  zwischen  e  und/ den  zu  untersuchenden  Draht,  zwischen 
g  und  h  den  Rheostaten  ein ,  so  muss  der  Widerstand  des  erat«ren  dem 
der  eingefügten  Drahtwindungen  des  letzteren  gleich  sein,  wenn  die  Nadel 
des  Galvanometers  auf  Null  steht. 

b)  Svanberg')  dagegen  verbindet  bei  seinem  Verfahren  die  Pole 
der  Säule  mit  den  Klemmen  c  und  b,  das  Galvanometer  mit  a  und  d,  und 
Behaltet  wieder  zwischen  e  und  /  den  zu  untersuchenden  Draht,  zwischen 
p  und  h  den  Rheostaten  ein.  Es  müssen  wiederum  die  Widerstände 
in  den  Zweigen  aefc  und  cghd  gleich  sein,  wenn  die  Nadel  des  Gal- 
vanometers auf  Null  steht.  Um  eine  bedeutende  Empfindlichkeit  des 
Apparates  zu  erzielen,  müasten  eigentlich  die  Widerstände  ab  und  bd, 
wie  die  Rechnung  ergiebt,  bei  der  Messung  verschiedener  Widerstände 
verschieden  gross  genommen  werden.  Da  dies  nicht  gut  ausführbar  ist, 
irt  es  zweckdienlich,  dieselben  etwas  gross  zu  wählen^). 

Ebenso  gut  könnte  man  bei  den  beiden  Metboden  von  Wheatstone 
and  Svanberg  den  Drähten  ab  und  bd,  sowie  ae  +■  fc  und  cg  -f-  bd 
ein  bestimmtes  Verhältniss  ihrer  Widerstände,  z.B.  1  :n,  geben,  wo  dann 
der  Rheostat  zwischen  g  und  h  stets  den  n  fachen  Widerstaud  des  unter- 
suchten Drahtes  zwischen  e  und  /  hat.  —  Besser  würde  man  die  Drähte 
le,  /c,  cg  und  hd  so  dick  und  von  so  gut  leitendem  Metalle,  z.  B. 
Kupfer,  nehmen,  doss  ihre  Widerstände  gegen  die  zwischen  C  und  /  und 
g  and  h  eingeschalteten  Drähte  zu  vernachlässigen  waren. 

c)  Zweckmässiger  ordnet  man  die  Wheatstone'sche  Drahtcorobi-  432 
nation  jetzt  Fast  immer  nach  folgendem  Schema  an.     Man  bedient  sich 
eines  Rheostaten,  der  nur  aus  einem,  zwischen  den  beiden  kupfernen 
Klemmen  c  nnd  e  ausgespannten,  etwa  I  m  langen  Platindrnhte,  Fig.  163, 

Fig.  163. 


•Jeni  Measdrahte,  besteht,  an  welchem  ein  oben  schwach  abgerundeter 
and  mit  einem  Platindraht  eingelegter  Steg  s  von  Messingblech  schleift, 
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der  auf  einer,  unter  dem  Draht  befindlichen  Theilung  yerschiebbar  ist, 
und  unten  eine  Klemmschraube  trägt.  Die  Längen  des  Rheostatendrah- 
tes  zwischen  c  und  s  und  e  und  s  sind  genau  zu  messen.  Man  kann 
hierzu  den  §.420  beschriebenen  Kheostaten  nach  Entfernung  des  einen 
Drahtes  und  Ersetzung  des  Quecksilberkastens  durch  den  Steg  s  ver- 
wenden. Man  verbindet  die  Pole  einer  Säule  Ä  durch  Leitungsdrähte 
mit  den  Klemmen  c  und  e.  Zugleich  verbindet  man  die  Klemme  c  mit 
dem  auf  eine  zweckmässige  Weise  eingespannten,  zu  untersuchenden 
Draht  a  und  die  Klemme  e  mit  dem  Normaldraht  n.  Die  anderen  Enden 
der  Drähte  a  und  n  werden  mit  dem  einen  Ende  o  des  Drahtes  eines 
Galvanometers  G  verbunden,  dessen  anderes  Ende  mit  der  Klemmschranhe 
des  Steges  8  vereint  wird.  Die  Verbindungen  von  a  mit  c  und  o  und  von 
n  mit  c  und  o  werden  durch  so  dicke  Kupferdrähte  oder  Kupferbleche 
hergestellt ,  dass  der  Widerstand  der  letzteren  gegen  den  von  a  und  n 
vernachlässigt  werden  kann.  Der  Strom  der  Säule  verzweigt  sich  hier, 
wie  in  §.  431  angegeben  ist.  Bringt  man  es  durch  Verschieben  des  Ste- 
ges s  dahin,  dass  die  Nadel  des  Galvanometers  keinen  Ausschlag  zeigt, 
so  verhalten  sich  die  Widerstände  der  Zweige  C8  und  sc  wie  die  der 
Zweige  cao  und  one, 

433  d)    In  genauerer  Ausführung  nimmt  der  zu  dieser  Drahtcombination 

(welche  häufig  als  die  Kirchhoff-Wheats  tone 'sehe  bezeichnet  wird) 
verwendete  Rheostat  nach  der  Construction  des  Verfassers  etwa  folgende 
Gestalt  an. 

Auf  einem  Brett,  Fig.  162,  ist  ein  Platindraht  J9  von  etwa  1  mm  Dicke 
und  genau  1  m  Länge  zwischen  zwei  Kupferplatten  a  und  h  von  etwa 
1  cm  Dicke  gespannt  0.  An  der  Platte  h  ist  er  direct  durch  eine  auf- 
geschraubte Kupferplatte  befestigt ;  an  der  Platte  a  ebenso,  nachdem  er 
durch  eine  Schraube  c  genügend  gespannt  ist.  Der  Draht  p  ruht  anf 
einem  Streifen  von  Hartgummi.  Die  beiden  Kupferplatten  a  und  h  sind 
durch  einen  3  cm  breiten  und  1  cm  dicken  Kupferstreifen  d  mit  einander 
verbunden ,  der  indess  bei  e,  /  und  g  durchschnitten  ist.  Die  einzelnen 
Theile  desselben  sind  durch  Elfenbeinplatten  aus  einander  gehalten.  Die 
Kupferplatten  a  und  b ,  sowie  die  Theile  e/,  fg  des  Kupferstreifens  tra- 
gen an  den  Trennungsstellen  Klemmschrauben  1  bis  6,  und  sind  eben- 
daselbst mittelst  eingeschraubter  und  eingelötheter,  6  mm  dicker  Kupfer- 
drähte mit  den  Quecksilbernäpfen  1  bis  6  verbunden,  durch  welche 
vermittelst  eingelegter  Bügel  von  6  mm  dickem,  unten  amalgamirtem 
Kupferdraht  die  Verbindung  der  Stücke  beliebig  hergestellt  werden  kann. 
Neben  dem  Platindraht  p  befindet  sich  auf  zwei  etwa  4  cm  hohen,  festen, 
rechtwinklig  gebogenen  und  mit  Klemmschrauben  versehenen  Messing- 


1)  Nach  Matthiessen  (Report.  Brit.  Assoc.  1860,  p.  353*)  wählt  man  den 
Draht  zweckmässiger  aus  einer  Lagerung  von  85  Proc.  Platin  und  15  Proc.  Iri- 
dium, die  sich  an  der  Luft  nicht  oxydirt,  durch  Quecksilber  nicht  amalgamirt 
wird  und  ihre  Leitungsfähigkeit  mit  Erhöhung  der  Temperatur  nur  wenig  ändert. 
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lagern  lli  ein  dem  Draht  paralleles,  in  Milli- 
meter getheiltes  Messingprisma,  auf  welchem 
sich  ein,  durch  eine  Mikrometerschraube  ein- 
stellbarer  Mcssingschlitten  D  mit  Nonius 
▼erschieben  lässt.  Derselbe  trägt  über  dem 
Platindraht  p  eine  yerticale  Messinghülse  jer, 
Fig.  165,  von  etwa  4  mm  Durchmesser.  In 
dieser  lässt  sich  ein  yerticaler  Messingdraht 

^verschieben,  der  durch 
einen  Stift,  welcher  in 
einem  seitlichen  Schlitz 
3  der  Hülse  0  läuft,  an 
der  Drehung  gehindert 
ist.  Der  Draht  h  trägt 
oben  einen  Elfenbein- 
knopf k  und  wird  durch 
eine  Feder  nach  oben 
gehalten.  Unten  trägt 
er  einen  kleinen  Mes- 
singbügel i,  in  dem  ein, 
gegen  die  Richtung  des 
Drahtes  p  senkrechter, 
1  mm  dicker  Platindraht 
q  straff  ausgespannt  ist. 
Zwischen  dem  Bügel  und 
dem  Draht  q  ist  eine 
dünne  Elfenbeinplatte  eingdegt,  die  nur  an 
der  mittleren  Stelle  über  dem  Draht  q  ein 
wenig  ausgefeilt  ist,  so  dass  beim  Hinab- 
drftcken  des  Knopfes  k  der  Draht  q  den  Draht 
p  frei  berührt  1). 

Um  zwei  Widerstände  mit  einander  zu 
vergleichen,  verbindet  man  ihre  einen  Enden 
direct  mit  -  einander  und  legt  ihre  anderen 
Enden  in  die  Quecksilbernäpfe  3  und  4  ein, 


^)  Für  gewisse  Fälle  (Bestimmung  elektro- 
motorischer Kräfte)  ist  es  nöthig,  die  den  Stab  h 
hebende  Feder  mit  einer  anderen  zu  vertauschen, 
die  ihn  hinabdrückt.  Diese  Feder  wird  dann 
'  zwischen  d^m  Bügel  t  und  der  Hülse  h  eingesetzt. 
Um  den  Stab  h  auch  hierbei  dauernd  nach  oben 
halten  zu  können,  so  dass  beim  Schieben  des 
Schiebers  D  der  Draht  q  nicht  auf  Draht  p 
schleift,  hat  der  Schlitz  8  oben  eine  seitliche  Aas- 
feilung,  in  welche  sich  bei  einer  kleinen  seitlichen 
Drehung  des  Stabes  h  der  an  demselben  befestigte, 
in  dem  Schlitz  8  laufende  Stift  einlegt. 
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aus  denen  man,  ebenso  wie  aus  den  Elemmscbrauben  3  und  4,  die  ver- 
bindenden Kupferbügel  entfernt  hat.  Dagegen  verbindet  man  die  Queck- 
silbernäpfe 1, 2  und  5,  6  mit  einander.  Man  verbindet  nun,  abvreicbend 
von  der  §.  432  angefBLhrten  Anordnung,  die  beiden  Qneeksilbem&pfe  3 
und  4  mit  dem  Gralvanometer  (einer  Spiegelbussole),  um  die  Verbindung 
mit  demselben  immer  unverändert  zu  erbalten;  die  Pole  der  Säule  aber  mit 
dem  Verbindungspunkt  der  zu  yergleicbenden  Widerstände  und  einer  der 
beiden  Klemmschrauben  {  oder  {j.  Man  verschiebt  den  Schlitten  D  so 
lange,  bis  beim  Hinunterdrücken  des  Drahtes  h  das  Galvanometer  keinen 
^ Strom  angiebt;  dann  verhalten  sich  die  zu  vergleichenden  Wider- 
stände wie  die  Abschnitte  des  Platindrahtes  p  von  dem  Draht  q  an  bis 
zu  den  Kupferatücken  a  und  h.  Man  stellt  dabei  nur  momentan  die  Ver- 
bindung des  Platindrahtes  q  mit  dem  Draht  p  her  und  yermeidet  so  jede 
merkliche  störende  Erwärmung. 

Die  Widerstände  der  Kupferstreifen  aef  und  fgb  sind  gegen  die 
der  beiden  Abtheilungen  des  Platindrahtes  meist  ganz  zu  yemach- 
läsfligen.  Will  man  ihre  jedenfalls  «ehr  kleinen  Widerstände  berücksich- 
tigen, so  kann  man  auch  noch  die  Quecksilbemäpfe  3  und  4  rerbindeo, 
dagegen  die  nicht  yerbundenen  Enden  der  zu  vergleichenden  Wider- 
stände ,  sowie  die  Enden  des  Galvanometerdrahtes  in  die  nunmehr  un- 
yerbundenen  Quecksilbemäpfe  1  und  2  oder  5  und  6  einlegen,  wobei 
dann  der  Widerstand  der  Kupferstücke  auf  beiden  Seiten  ungleich  wird 
und  gemessen  werden  kann. 

Sind  die  zu  vergleichenden  Widerstände  gleich  iCa  und  «^  und  die 
Widerstände  der  Hälfben  der  Kupferstreifen  a  ef  und  fg  b  gleich  k^  sind 
bei  der  ersten  Einstellung  die  beiden  Theile  des  Platindrahtes  pa  ood 
Pb,  im  zweiten  Falle  pa  und  Pß^  so  ist  im  ersten  Fall : 

Wa  Pa  +    k 

m      Pb  +  k' 

im  zweiten 

^  _,JPa  +  2fe 

iOb  Pß       ' 

also 

(Pa  +  h)pß  =  (p,  +  2k)(pb  +  k), 

woraus  sich  k  berechnen  lässt. 

Auch  kann  man  die  beiden  zu  vergleichenden  Widerstände,  si&Ü 
direct  mit  den  Quecksilbernäpfen  1  und  2  oder  5  und  6,  durch  einen 
Stromwender  damit  verbinden,  um  ihre  Stellung  mit  einander  zu  ver- 
tauschen (vergl.  die  folgenden  Paragraphen). 

Für  weniger  genaue  Versuche  kann  mfan  sich  an  Stelle  der  Queck- 
silbemäpfe 1  bis  6  zu  den  Verbindungen .  der  entsprechenden  Klemm- 
schrauben bedienen. 

Hat  man  vielfach  Widerstände  mit  einander  zu  yergleichen,  so  ist  es 
höchst  lästig,   jedesmal   das  Verhältniss  der  beiden  Abtheilungen  des 
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Messdrahtes  a :  1000  —  «zu  berechnen.  Die-  sehr  bequemen  Hülfstafeln 
von  0  b  a  c  h  geben  f£br  verschiedene  Werthe  a  dasselbe  direct  ^), 

Bei  Ausführung  der  Widerstandsmessungen  mit  diesem  Apparat  434 
nach  der  §.  433  beschriebenen  Methode  muss  man  das  Verhältniss  der 
beiden  Abtheilungen  des  Messdrahtes ,  also  seine  Länge  und  die  seiner 
einen  Abtheilung  genau  kennen.  Die  erste  Messung  hat  eine  gewisse 
Schwierigkeit;  man  kann  sie  aber  umgehen,  wenn  man  die  Verbindung 
des  zu  messenden  Widerstandes  w^  und  des  Normalwiderstandes  Wi 
mit  den  Enden  des  Rheostatendrahtes  durch  einen  Stromwender  um- 
kehrt. Ist  die  Länge  des  Rheostatendrahtes  s,  die  Länge  seiner  einen 
Ahtheilung  a,  wenn  die  Verbindungen  wie  in  §.  433  hergestellt  sind 
imd  das  Galvanometer  auf  Null  steht,  so  ist 

Wird  Wi  mit  w^  vertauscht  und  ist  nun  die  Länge  a  durch  eine  Länge  h 
zu  ersetzen,  damit  wieder  die  Nullstellung  der  Nadel  des  Galvanometers 
erreicht  wird,  so  ist 

Wi  :  Wi  =  s  —  h  ih, 
woraus  folgt 

«7,  :  «£»2  =  o  :  b. 
Zugleich  ist 

s  =:  a  -{-  h. 

Um  hierbei  auch  noch  der  genauen  Bestimmung  des  Anfangspunk- 
tes der  Messung  von  a  und  5,  also  des  Anfangspunktes  der  Theilung  des 
Messdrahtes  zu  entgehen,  kann  man  sich  statt  des  obigen  Verhältnisses 
des  identischen 

Wi  :  w^  =  8  '\'  (a  —  h)  :  8  —  (a  —  h) 

oder  Wi  :  w^  =  8  -\-  d  :  8  —  d 1)  ' 

bedienen,  wo  die  Differenz  a  —  b  =  (i  gesetzt  ist. 

In  dieser  Gleichung  ist  noch  der  Werth  8  zu  bestimmen.  Hierzu 
vergleicht  man  nach  einander  durch  den  Rheostaten  zwei  Widerstände 
i^i  und  w^  und  ihre  Sumiiie  Wi  -\-  w^  mit  einem  dritten  Widerstände  w^ 
und  beobachtet  so  jedesmal  die  Werthe  c2  =  di,  d^  '^^^  ^12 •  Dann  er- 
giebt  sich  bei  Elimination  .der  Werthe  w,  te^i ,  w^  aus  den  drei  erhalte- 
nen Gleichungen  1)  die  Gleichung: 

8»  —  s«(3(li2  —  dl  —  da)  +  s(dudi  +  d^  di^  —  Sdi  d^)  -f  dj  djdia  =  Q   2) 

woraus  sich  8  berechnen  lässt,  ohne  dass  man  die  Widerstände  w^Wi^w^^ 
kennt.    Sind  annähernd  diese  Widerstände  so  gewählt,  dass  w  \  Wx  :  w^ 

=y2  : 1 : 1,  so  werden  die  Werthe  d  nahe  einander  gleich  und  positiv '). 


})  Obach,  Hülfstafeln  für  Hessung  elektrischer  Lei tungs widerstände  mit- 
telst der  Eirchhoff-Wheatstone' sehen Drahtcombination,  München,  Olden- 
bourg,  1879*.  —  ^)  Siemens  u. Dehms,  Brix,  Zeitschr.  Jahrg.  15j  p.  16,  1868*. 
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435  Um  die  UmechaltuDg  der  Verbindungen  der  Widerstände  Wi  nnd  ic, 
mit  d«n  Bfaeostftt  vorzunehmen,  hat  Siemens  und  nach  ihm  Dehma 
(1.  c.)  einen  hesonderen  Umschalter  angewendet: 

In  ein  Brett  Ton  Hartgummi,  Fig.  166,  Bind  sechs  mit  Quecksilber 
gefüllte  Löcher  I  bis  VI  eingebohrt.     In  der  Mitt?  derselben  steht  eine 
Elfenbeinase,  auf  der  sich  ein  Arm  C  von  Hartguinmi.  Terschiebt.    Zwei 
daran  befestigte,  unten  ver- 
^^-  '  quiekte  Bügel  A  und -Bsoa 

6  mm  atarkem  Kupferdraht 
taaohen  je   nach   der  Stel- 
lung des  Armes  C  in   die 
Löcher  11  und  IV  sowie  / 
und  III,  oder  J  und  II  so- 
wie III  und  IV  ein.     Die 
Löcher  27  und    VII  sowie 
in  und  VIII  sind  gleicb- 
falls  durch   starke,    nnteo 
verqu  ickte  Kupferb  flgel  ver- 
bunden ;  ebenso  F  und  IV 
und   VI  und  IV.     An  die 
Bügel  A   und  B  sind  die 
zum  Galvauomet«r  fübren- 
den   Drähte   angeschraubt; 
mit    V  und  /  werdeu  die 
einen   Enden  der  zu  ver- 
gleichenden    Widerstände 
tox  und  U]  vermittelst  sehr 
starker  Kupferdrähte  verbunden ,   ihre  anderen  Enden  sind  direct  unter 
einander  und  mit  dem  einen  Pol  der  Sänle  in  Verbindung.    Die  Queck- 
silbemäpfe  VJI,  IV  nnd  VIII  sind  halb  mit  einer  HartgummiplatU  * 
bedeckt,  durch  welche  die  amalgamirten  Enden  rj  r%  der  zum  Rbeostateo 
führenden  Kupferdrähte  in  die  Löcher  VII  und  VIII  hineingesenkt  sind. 
Steht  der  Arm  C,  wie  in  der  Figur,  so  ist  das  Ende  des  Widerstandes 
W|  mit  dem  Ende  Yi  des  Rheostatendrahtes  verbunden ;   wird  der  Bügel 
um  90"  gedreht,  so  ist  r^  mit  w^  verbunden.    Zwei  Stahlstifte,  die  an  C 
augebracht  sind  und  gegen  einen  tu  das  untere  Brett  eingeschraubten 
Stift  gegenscblagen ,  gestatten ,  diese  Drehung  sehr  sicher  vorzunehmen. 

436  Da  man  bei  der  §.  434  beschriebenen  Methode  der  Widerstands- 
bestimmung  mittelst  derWheatstoue'schenDrahtcombLuatinn- nur  die 
Verschiebung  k  des  die  Leitung  vermittelnden  Steges  auf  dem  Messdraht 
zu  messen  braucht,  genügt  es  für  die  meisten  Fälle,  falls  die  zu  ver- 
gleichenden Widerstände  nicht  sehr  viel  von  einander  verschieden  sind, 
nur  den  mittleren  Theil  des  Messdrahtes  gerade  auszuspannen.  Man 
kann  dadurch  den  Apparat  viel  kürzer  herstellen.  In  dieser  Weise  ändert 
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Siemens^)  die  Dmktoambination  ab t  indem  er  den  Messdrabt  in  sei- 
nem mittleren  Theile  zwischen  zwei  Elfenbeinknöpfchen^  a,  b,  Fig.  167, 
aufspannt,  welche  auf  eine  feste  Eisenschiene  aufgesetzt  sind.  Sie 
werden  daselbst  durch  Siegellack  befestigt.  Die  Enden  des  Drahtes  wer- 
den um  die  Knöpfchen  c  und  d  gelegt,  auf  der  Eautschukplatte  h  des  im 
vorigen  Paragraphin  beschriebenen  Commutators  C  mit  Paraffin  fest- 
gekittet und  durch  starke  angelöthete  Eupferdrähte  mit  den  Quecksilber- 
näpfen VU  und  Vni  verbunden«  Parallel  dem  Draht  geht  durch  zwei 
an  der  Eisenschiene  befestigte  Winkelstücke  ein  runder  Messingstab 
LM  von  15  mm  Durchmesser  hindurch,  der  durch  die  Schraube  N  hin- 
lind  hergezogen  werden  kann»  Seine  Drehung  in  den  Löchern  der  Schiene 
wird  durch  einen  Ybrsprung  verhindert,  der  sich  in  eine,  der  Länge  nach 
daselbst  in  den  Stab  gefeilte. Nuth  einsetzt.  Auf  dem  Stabe  verschiebt 
sich  ein  Messingschieber  mit  Nonius  0,  der  ein  p  förmig  gebogenes 
federndes  Siech  P  trägt,  zwischen  welc&em  und  dem  Schieber  ein  Platin- 
draht e  in  normaler  Richtung  zu  Draht  ah  ausgespannt  ist.  Durch 
die  Elasticitat  des  Bleches  P  wird  Draht  e  von  unten  gegen  den  Draht 
ab  gegengedrtkckt.  Unter  dem  Nonius  befindet  sich  eine  Theilung ,  an 
welcher  man  die  Stellung  des  Platindrahtes  e  ablesen  kann,  welche  durch 
directe  Verstellung  des  Schiebers  0  oder  durch  Drehen  der  Schraube 
N  regulirt  wird.  Das  Ende  L  des  Stabes  LM  steht  durch  den  Schlüssel 
/  mit  dem  Stöpselumschalter  K  in  Verbindung,  der  andererseits  mit  der 
Verbindungsstelle  der  zwei  zu  vergleichenden  Widerstände  T^und  Wi 
and  mit  den  Polen  der  Batterie  verbunden  ist.  Die  Widerstände  W  und 
Wi  sind  an  ihren  nicht  vereinten  Enden  mit  den  Löchern  V  und  /  des 
Commutators  C  durch  dicke  Eupferdrähte,  die  Löcher  11  und  JII  der- 
selben mit  dem  Galvanometer  durch  die  Elemmen  G  G  verbunden. 

Zwischen  die  Löcher  ZT  und  VII^  sowie  III  und  VIII  des  Commu- 
tators werden  gleich  dicke  Kupferbügel  gelegt,  wenn  die  zu  vergleichen- 
den Widerstände  iTf^und  Wi  einander  gleich  nahe  sind,  sonst  kann  man 
den  einen  Bügel  durch  einen  Draht  B  von  grösserem  Widerstand  er- 
setzen. Derselbe  wird  in. der  Hälfte  zusammengelegt,  und  beide  Hälften 
werden,  ohne  einander  zu  berühren,  neben  einander  (um  Inductions- 
ströme  zu  vermeid^}  aAif  eine  erwärmte  Paraffinkerze  gewunden,  sodann 
mit  ParafSn  bedeckt  und  in  eine  Metallhülse  eingeschlossen.  Die  Enden 
des  Drahtes  werden  init  dicken  Eupferdrähten  verlöthet,  die  durch  ein 
Stück  Hartguinmi  hindurchgehen.  Dieser  Draht  verlängert  dann  ein- 
seitig deU:  Messdraht  Durch  den  Commutator  C  kann  man  die  Stelle 
der  Widerstände  W  und  TPi  in  der  Schliessung  vertauschen,  wobei,  wenn 
sie  nicht  gleich  sind,  auch  der  Draht  R  mit  dem  gegenüberliegenden 
Bügel  vertauscht  wird.  Man  stellt  jedesmal  zuerst  den  Schieber  mit  dem 
Platindraht  e  ein  und  schliesst  momentan  durch  Andrücken  des  Schlüs- 
sels /  den  Strom.  Man  verschiebt  hierbei  so  lange  den  Schieber,  bis  das 


^)  De  hm  8,  Brix,  Zeitschr.  13,  p.  259,  1866*. 
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Galvanometer  keinen  Strom  mehr  anzeigt.  Um  den  Einfluss  von  Thermo- 
sirömen  zu  Termeiden,  leitet  man  dahei  durch  den  Gyrotrop  K  den  Strom 
der  Batterie  in  abwechselnder  Richtimg  durch  den  Apparat. 

Ein  Elektromagnet  E,  der  in  den  Schliessungskreis  der  Säule  ein- 
geschaltet ist,  giebt  beim  Anziehen  seines  Ankers  durch  das  dabei  er- 
folgende Oeräusch  an,  ob  auch  in  der  That  ein  Strom  durch  den  Appa- 
rat circulirt^). 

Selbstverständlich  sind  bei  AusfElhrungen  der  Messungen  nach  die- 
sen Methoden  alle  Yorsichtsmaassregeln  anzuwenden,  welche  wir  schon 
§.  424  erwähnt  haben. 

Zur  Graduirung  des  Messdrahtes  der  Drahtcombination  kann  man  437 
auf  je  zwei  Stellen  A  und  B  desselben  zwei  Quecksilbemäpfe  mit  dia- 
metral geschlitztem  Boden  aufsetzen,  dieselben  mit  den  Polen  der  Säule 
sowie  mit  zwei  vorher  auf  ihre  völlige  Gleichheit  geprüften  Drähten  und 
letztere  am  freien  Ende  C  unter  einander,  endlich  C  und  einen  Punkt  E 
des  Messdrahtes  zwischen  Ä  und  B  mit  dem  G«lvAnometer  verbinden.  Ist 
der  Strom  in  demselben  Null,  so  sind  die  Widerstände  ÄE  =:  EB.  So 
schreitet  man  auf  dem  Drahte  fort'). 

Zweckmässiger  verbindet  man  nach  Strouhal  und  B a r u s ')  die 
mit  den  Polen  der  Säule  communicirenden  Enden  des  Messdrahtes  mit 
einer JReihe  von  n  hinter  einander  eingeschalteten  nahezu  gleichen  Draht- 
längen 1  bis  n  und  verschiebt  auf  dem  Messdrahte  von  seinem  ersten 
Ende  A  an  einen  Schieber,  der  mit  einem  Galvanometer  verbunden  ist, 
welches  andererseits  mit  der  Verbindungsstelle  der  Drahtlängen  1 , 2 
verbunden  wird,  bis  das  Galvanometer  keinen  Ausschlag  giebt. 

Dann  vertauscht  man  die  Drähte  1  und  2,  verbindet  nach  einander 
das  Galvanometer  mit  den  Gontactstellen  der  Drähte  2, 1  und  1, 3  und 
stellt  den  Schieber  auf  diejenigen  Stellen  B  und  0,  wobei  das  Galvano- 
meter auf  Null  steht.  Dann  sind  AB,  B  C  ...  alle  demselben  Wider- 
stand des  Drahtes  1  proportional. 

In  etwas  anderer  Weise  wird  im  Laboratorium  vonH.  Helm  holt  z^) 
die  Calibrirung  des  Messdrahtes  vorgenommen.  Der  zu  calibrirende  Draht 
^Q^  Fig-  168  a.  f.  S.,  wird  in  den  bei  S  mit  einem  Schlüssel  versehenen 


^)  Zar  AosfuhruDg  dieser  Bestimmungen  siehe  auch  den  Universalcompen- 
ntor  von  Beetz,  s.  w.  a.  Eine  Form  der  Brücke,  bei  der  derMessdraht  kreis- 
förmig auf  einer  getheilten  Ebonitplatte  befestigt  ist  und  ein  Messingarm  die 
Leitaog  zur  Brücke  vermittelt,  welcher  um  eine  Metallaxe  im  Mittelpunkte  der 
Platte  drehbar  ist  und  an  einer  kurzen  Messingfeder  als  Contact  ein  sehr  klei- 
nes, auf  den  Draht  aufeusetzendes  Platiniridiumprisma,  sowie  einen  auf  der 
Theüong  spielenden  Nonius  trägt,  siehe  J.  A.  Fleming,  Phil.  Mag.  [5]  9, 
p-  109,  1880;  Beibl.  4,  p.  139*,  vgl.  auch  dasCapitel  „Bestimmung  der  elektro- 
motorischen Kraft".  —  *)  Maggi,  Nature  3,  p.  423,  1879;  Beibl.  4,  p.  61*.  — 
')  Strouhal  und  Barns,  Wied.  Ann.  10,  p.  326,  1880*.  —  *)  Giese,  Wied. 
Ann.  11,  p.  443,  1880*. 
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Stromkreis  der  constanten  Kette  E  eingefügt,  ein  zweiter  Hüifsdraht  ae 
in  den  mit  dem  Schlüssel  S  versehenen  Kreis  der  constanten  Kette  e.  Das 
Ende  a  yon  ac  und  ein  passend  gewählter  Punkt  b  diBsselben  sind  mit 


Fig.  168. 


den  Quecksilbem^pfen  I 
und  2  einer  Pohr sehen 
"Wippe  verbünden,  h  unter 
Einschaltung  eines  Schlüs- 
sels 6  nnd  eines  Galvano- 
meters 6r;  2  Punkte  A 
und  B  auf  PQ  mit  den 
Näpfen  1  und  6  derselben. 
Soll  der  Widerstand  von 
A  B  gerade  halbirt  werden, 
so  verschiebt  man  darauf 
einen  Contact  Jf,  welcher 
mit  den  Näpfen  4  und  5 
verbunden  ist,  bis  der  Aos- 
schlag  von  G  bei  jeder 
Lage  .  der  Wippe  ver- 
schwindet. In  beiden  Fällen  ist  die  Potentialdifferenz  zwischen  A  and 
üf ,  resp.  B  und  M  gleich  der  zwischen  a  und  h.  Die  Gontacte  bei  Ay 
B^M  werden  durch  dünne  Neusilberdrähte  gebildet,  welche  PQ  kreuzen, 
auf  einem  mit  schwerem  Bleigewichte  belasteten  Rahmen  aufgespannt  und 
mit  dickeren,  mit  der  Kupferdrahtlösung  verbundenen  Neusilberdrähten 
verbunden.  Ihre  Stellung  wird  an  der  Scala  durch  eine  Linse  abgelesen. 
In  Betreff  der  Widerstandsmessung  nach  der  beschriebenen  Methode 
mittelst  des  für  praktische  Zwecke  sehr  bequemen  Universalgalvano- 
meters von  W.  Siemens  vergl.  Thl.  II-I,  das  Gapitel  Galvanometer. 

Soll  die  Wheatstone'sche  Brücke  zu  sehr  genauen  Messungen 
verwendet  werden,  bei  denen  stets  nahe  gleiche  Widerstände,  z.  B.  von 
Normalwiderstandsmaassen  und  deren  Copien,  verglichen  werden,  so  mnss, 
um  möglichst  genaue  Resultate  zu  erzielen,  das  in  die  Brücke  eingefügte 
Galvanometer  einen  bestimmten  Widerstand  besitzen. 

Wir  wollen  in  den  Gleichungen  §.  366  die  Werthe   - 

fa  rs  —  Ti  r4  =  a 
(fi  +  r^Xr,  +r4)=5 
(n  +  rj  +  ra  4-  r4)  =  w 

setzen,  dann  ist  die  Intensität  des  Stromes  in  der  Brücke 

i  =    ".   1 1) 

b  -{-  riv 

Bildet  der  Draht  der  Brücke  n  um  einen  Magneten  gelegte  Hnlti- 
plicatorwindungen ,  so  ist  die  W^kung  auf  den  Magnet,  wenn  h  eine 
Constante  ist: 
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M=k^  ""^      I  , 2) 

Der  Qaerscbnitt  des  mit  Draht  umwickelten  Raumes  des  Multiplicators 
sei  Q,  der  Durchmesser  des  Drahtes  mit  der  Umspinnung  e2,  ohne  Um- 
spinnung ac7,  sein  spepifischer  Widerstand  q\  die  Zahl  der  Windungen 
%  und  die  mittlere.  Länge  einer  Windung  A,  so  ist 


Q 

n  =  •^;    r  = 


nkg 


ar  ««da»' 

also  

»  =  1  VH  >^=  "Vr- ..■.»)■ 

WO  C  einen  constanten  und  leicht  zu  berechnenden  Werth  besitzt.    Dar- 
nach ist 

h.-\-  rw  . 

Ist  der  Bruckendraht  so  eingestellt,  dass  in  demselben  der  8tronf 
fast  yöUig  verschwunden  ist,  so  kann  sich  durch  eiüe  kleine  Aenderung 
dieser  Einstellung  die  Intensität  I  des  Stromes  im-  Hauptzweige  kaum 
ändern,  I  kann  als  constant  betrachtet  werden.  Soll  datin  M  ein  Maxi- 
mum sein;  so  ergiebt  sich  durch  Di£ferentiation : 

r  =  — ;  d.  n.  r  = : -. ^. • 

w'.  rx  .+  r,  +r3  +  r* 

Der  Widerstand  des  Galvanometers  ist  also  unabhängig  vom  Wider- 
stände des  die  Batterie  enthaltenden  Zweiges.  Um  das  Maximum  der 
Wirkung  zu  erreichen,  inuss  er  gerade  so  gross  sein,  wie  der  Widerstand, 
welchen  ein  bei  &  und  c  durch  die  parallel  gestellten  Zweige  ri  '-^  r^  und 
f]  und  r«  geleiteter  Strom  in  letzteren  erfahren  "i^ürde.  Ist  der  Wider- 
stand r  bestimmt,  so  lässt  sich  aus  Gleichung  3)  die  Zahl  der  Windungen 
und  die  Dicke  des  Drahtes  berechnen,  da  alle*  Constanten  in  derselben 
bestimmt  sind^). 

'   Vertauscht  man  die  Stellung  des  Galvanometers  mit  der  der  Säule,  439 
80  ist '  in  §.  366  r  und  B  mit  einander  zu  vertauschen.    Der  Nenner 
N  geht  in  Ni  %Lber  und  es  ergiebt  sich  : 


i).8chwendler.,  Pogg.  ^jm.  130,  p.  574, .1867*.  Brix,  Zeitschr.  12, 
p.  77,  1866*;  14,  p.  82,  1867* ;  Phil.  Mag.  [4]  31,  p.  364,  1866*,  33,  p.  29,  1867*. 
Die  obige  Bechnnng  ist  unter  der  Voraussetzung  geführt,  dass  die  Dicke  der 
ÜmtiftDiiung  des  Drtikhtes  der  Didke  des  letz^beren  proportional  ist  oder  ver- 
schwindend dünn  ist  (a  ±^  1).  Ist  dies  nicht  der  Fall,  so  treten  complicirtere 
Berechnungen  ein  (Vergl.  8  ch  wen  dl  er  L' c). 
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Femer  sei  r'^B,  r^  und  r^  seien  die  kleinsten,  r  j  un  J  r^  die  gröss- 
ten  Widerstände.  Dann  hat  N  —  Ni  dasselbe  Vorzeichen  wie  B  —  r. 
Verbindet  also  bei  obigen  Annahmen  das  Galvanometer  die  Contactstelle 
der  beiden  grössten  Widerstände  mit  der  der  beiden  kleinsten,  so  ist 
Ni  <Ü  iV,  also  t  grösser,  d.  h.  die  Ablenkung  der  Galvanometemadel  ist 
grösser  als  bei  umgekehrterVerbindung  und  die  Methode  empfindlicher^). 
Man  muss  also  stets  die  Batterie  und  das  Galvanometer  so  mit  der  Lei- 
tung verbinden,  dass  der  Apparat  von  beiden,  welcher  den  grösseren 
Widerstand  besitzt,  in  obiger  Weise  eingefügt  wird. 

440  Zweckmässig  bedient  man  sich  bei  der  Methode  mittelst  des 
DifiPerentialgalvanometers  und  der  Wh eatstone' sehen  Brücke  zur  Er- 
zeugung der  Ströme  eines  Weber'  sehen  Inductors  (s.  Thl.  IV,  das  Gapitel 
Induction),  bei  dessen  momentanen  und  ab  wechselnd  gerichteten  schwachen 
Strömen  die  Erwärmungen-  der  Leitungsdrähte  und  störenden  thermoelek- 
tromotorischen  Kräfte  an  den  Contactstellen  heterogener  Leiter  fast  ganz 
verschwinden.  Man  lässt  dann  die  Ströme  in  ihrer  Richtung  nach  dem 
Princip  der  Multiplicationsmethode  bei  den  abwechselnd  gerichteten 
Schwingungen  der  Magnetnadel  des  strommessenden  Galvanometers  alter- 
niren  (vergl.  die  Gapitel  Tangentenbussole  und  Galvanometer).  Bei  An- 
wendung der  Wheatstene' sehen  Brücke  kann  man  hierbei  in  den 
ungetheilten  Stromkreis  -die  bifilar  aufgehängte  Rolle ,  in  die  Brücke  die 
feste  Rolle  eines  Bifilarelektrodynamometers  (siehe  Thl.  II,  das  Gapitel 
Elektrodynamik)  bringen,  bei  welcher  Verbindung  die  altemirenden 
Ströme  doch  eine  einseitige  Ablenkung  hervorrufen'). 

Auch  kann  man  statt  des  Galvanometers  oder  Elektrodynamometers 
ein  Telephon  in  die  Brückenleitung  einschalten  und  an  dem  Verschwin- 
den der  Töne  in  demselben  bei  Schliessungen,  Unterbrechungen  oderUm- 
kehrungeh  des  Stromes  im  primären  Kreise  das  Verschwinden  des  Stro- 
mes in  der  Brücke  erkennen.  Man  kann  dabei  sehr  schwache  Ströme 
verwenden  und  so  Erwärmungen  u.  s.  f.  der  Leiter  vermeiden.  Indess 
hat  man  Sorge  zu  tragen,  dass  nicht  etwa  die  Erschütterungen  bei  den 
Schliessungen  und  Oeffnungen  sich  mechanisch  bis  zum  Telephon  über- 
tragen. Durch  Ersetzung  der  Kette  durch  einen  Draht  kann  man  sich 
überzeugen,  ob  dieser  störende  Einfluss  eliminirt  ist.  Aut^h  verbindet 
man  hierbei  besser  die  Kette  mit  dem  auf  dem  Messdrahte  schleifenden 
Drahte  ').  Femer  muss  man  sich  davor  hüten,  dass  nicht  etwa  in  dea 
zu  Spiralen  gewundenen  Theilen  der  Leitung  (in  den  Parallelzweigen) 
Inductionsströme  auftreten.     (Das  Weitere  s.  §.  457.) 

441  Es  hat  keine  Schwierigkeit^),  durch  Rechnung  die  Empfindlichkeit 
der  I  bis  V  besprochenen  Methoden  der  Widerstandsbestimmung:  1)  bei 


1)  Siehe  Maxwell,  Treatiselj  §.348,  p.400.  —  ^)  F.Kohlrausch.Pogg. 
Ann.  142,  p.  418,  1871*  (s.  indess  §.  41  Anm.).  —  ^)  H.  Tomlinson,  Natore 
17,  p.  379,  1878*.  —  *)  Jacobl,  Pogg.  Ann.  78,  p.  181,  1849*. 
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directer  Ersetzung  des  zu  untersuchenden  Drahtes  in  der  einfachen 
Schliessung  der  Säule  durch  eine  messbare  Länge  des  Normaldrahtes, 
2)  bei  Anwendung  des  Differential-Galvanometers,  3)  bei  Anwendung  der 
Wh eat 8 tone ^ sehen  Drahtcombination  nach  ihren  verschiedenen  Modi- 
ficationen,  zu  bestimmen,  wenn  man  über  die  Art  der  Leitung  verschie- 
dene Annahmen  macht. 

Bei  Anwendung  desselben  Galvanometers  bei  den  Methoden  1  und 
2,  wo  im  ersten  Falle  der  Strom  durch  beide  Windungsreihen  des  Gal- 
vanometers  nach  einander,  im  zweiten  durch  beide  neben  einander  ge- 
leitet wird,  ist  bei  Anwendung  derselben  Säule  und  Vernachlässigung  der 
Widerstände  der  Yerbindungsdrähte  die  Benutzung  des  Differential- 
Galvanometers  um  so  mehr  vorzuziehen,  je  grösser  die  Zahl  seiner  Draht- 
windungen ist,  da  in  diesem  Falle  eine  schwache  Aenderung  der  Wider- 
stände auf  der  einen  Seite  der  Leitung  schon  eine  grössere  Ablenkung 
der  Magnetnadel  des  Galvanometers  hervorruft,  als  im  ersten  Falle. 

ffierbei  ist  noch  vorausgesetzt,  dass  eine  gleiche  Aenderung  der 
Strom intensität  im.  ersten  und  zweiten  Falle  auch  in  gleicher  Weise  auf 
die  Magnetnadel  des  Galvanometers  einwirkt.  Da  indess  die  Ausschläge 
derselben  langsamer  zunehmen,  als  die  Stromintensität,  so  ist  das  Gal- 
vanometer empfindlicher,  wenn  die  Nadel  von  ihrer  Nulllage  abgelenkt 
wird,  als  wenn  sie,  wie  bei  Anwendung  der  ersten  Methode,  eine  be- 
stimmte Ablenkung  erhält.  Nur  bei  Anwendung  eines  Spiegelgalvano- 
meters, wo  man  überhaupt  nur  sehr  kleine  Ausschläge  beobachtet,  fallt 
dieser  Uebelstand  fort.  So  ist  die  zweite  Methode  der  ersten  in  dieser 
Beziehung  vorzuziehen.  Auch  hat  sie  den  grossen  Vortheil,  dass  die 
Messung  von  den  bei  der  ersten  Methode  leicht  möglichen  Aenderungen 
der  Stromintensität  unabhängig  ist.  Dagegen  hat  sie  den  Uebelstand, 
dass  es  schwer  ist,  die  Einwirkung  der  beiden  Windungsreihen  auf  die 
l^adel  des  Galvanometers  gleich  zu  machen,  ein  Uebelstand,  der  indess 
gleichfalls  eliminirt  werden  kann  (vergl.  §.  429).  —  Dieser  Uebelstand 
fallt  bei  der  Wheats tone' sehen  Drahtcombination  ebenfalls  fort. 
Auch  hat  man  den  Vortheil,  dass  man  von  Aenderungen  der  Strom- 
intensität während  des  Versuches  unabhängig  ist  und  dass  die  Nadel  des 
Galvanometers  auf  den  Nullpunkt  eingestellt  wird;  man  kann  daher  unter 
Beachtung  der  oben  angeführten  Bedingungen  eine  sehr  grosse  Genauig- 
keit erreichen. 

Die  Genauigkeit  der  Bestimmungen  der  Widerstände  mittelst  des 
Differentialgalvanometers  und  der  Wheatstone' sehen  Drahtcombination 
ergiebt  sich  nach  W.  Weber^)  aus  folgenden  Betrachtungen. 

Behalten  wir  die  Bezeichnungen  des  §.  429  bei,  so  wird  bei  Um- 
wechselung  der  Einschaltung  des  zu  untersuchenden  Drahtes  und  des 
Rheostatendrahtes  in  die  beiden  Parallelzweige  des  Differentialgalvano- 


1)  W.  Weber,  Zur  QaWanometrie.  Abhandl.  der  k.  Gtöttinger Gesellschaft, 
1862,  p.  61  u.  flgde.* 
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meters  die  Genauigkeit  der  Methode  durch  das  Yerhaltniss  der  kleinsten, 
mit  Genauigkeit  zu  beobachtenden  Differenz  Äab  —  Aha  zn  der  ent- 
sprechenden Aenderung  des  Werthes  der  Differenz  der  Widerstände  b  —  a 
dargestellt.  Sind  dieWerthe  h  —  a,  m  —  H,  ß  —  a  klein,  so  ergiebtsich: 


A^ — Aha  2m 


also 


a'  2mae  ^ 


Ist  in  den  gegebenen  Raum  des  Multiplicators  ein  Draht  von  der 
Länge  Eins  gewickelt,  dessen  Widerstan4  o^j  dessen  Drehungsmoment 
auf  die  Nadel  ntp  ist,  und  wird  derselbe  durch  einen  Draht  von  fifacher 
Länge,  i^ber  nur  dem  fiten  Theil  des  Querschnittes  ersetzt,  so  ist  sein 
Widerstand  a  =  fi'  (Kq  ,  das  durch  ihn  ausgeübte  Drehungsijioq^ent  m 
=  fMito..  Bei  Einführung  dieser. Werthe  in  die  obige  Formel  findet  man 
durch  Differentiation  denWerth  von  fi,  welcher  dem  Maximum werth  von 
(6  —  a)/a  entspricht.    Derselbe  ist: 

woraus  sich 

«  =  ^.«<,  ==  Va(r +  a)  {2 V^l  -  ^^^,  "  l) 

ergiebt.  Je  kleiner  r  im  Yerhaltniss  zu  a  ist,  desto  grösser  wird  die  Ge- 
nauigkeit;  verschwindet  r  gegen  a,  so  erhält  man  als  Bedingung  für  die 
Erreichung  des  Maximums  der  Genauigkeit  a  =  Y3  a,  wo  dann 

48t.  —  Wird  der  -Strom-  nur  durch  die  eine  Windungsreihe  des  Multi- 
plicators geleitet^  so  ist  die  Ablenkung  .B  z^=  me/(a  -|-  a  -|-  r).  istr  sehr 
klein,  und  wird'os  ■=  Y^a  genommen,  sd  ist  die' Ablenkung: 

B         3/  WC            h—a            {A^  —  Aha) 
Bo  =  Vi—    und   — — -  =  V3 s 

i  Man  kann  auf  diese  Weise  die  Genauigkeit  der  Messung  der 
Widerstände  bestimmen.  —  Da  bei '  Anwendung  von  Spiegelbussolen 
Anh  —  Aha  laicht  kleiner  als  Ys  Sealentheil  gemächt  werden  kann,  wenn 
durch  dieselbe  fette  oder  selbst  eine  Kette  von  viel  schwächerer  elektro- 
motoriseher  Kraft'  (z.  B.  Yio)  an  ihrer  Stelle  ein  Ausschlag  £0  '^oit  über 
1000  Scalentheile  erzielt  werden  kann,  so  ist  der  Werth  (b  —  a)/«i  d.  h. 
der  Irrthum,  den  man  bei  Yergleichung  der  Widerstände  begel^en  kann, 
weitaus  kleiner  als  Vaoooo- 
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Bei  Anwendung  der  WheatBtQne'scken  Brücke  Hesse  sich   zur 

Prafnng  zweier  Widerstände  auf  ihre  Gleichheit  ein  analoges  Verfahren 

anwenden.     Bezeichnen  wir  die  Widerstände  und  Stromintensitäten  in 

Fig.  169.  den  einzelnen  Zweigen  ihrer  Leitung 

wie  in  Fig.  169,  so  ist: 

(ri  +  r,  +  r,  +  r*)  V 

wo  V  der  Widerstand  wäre,  den  ein  in 
der  Brücke  "bc  erregter  Strom  nach 
Fortnahme  des  •  Zweiges  aEd  in  der 
Brücke  seihst  und  den  heiden  paralle- 
len Zweigen  hdc  und  bac  erführe. 
Wären  die  Widerstände  fj  und  r*  ab- 
solut gleich,  und  wären  ri  =  a  und 
r,  =  &  die  auf  ihre  Gleichheit  zu  unter- 
suchenden Widerstände,  so  würde  die 
Nadel  des  in  die  Brücke  eingeschalteten  Multiplicators  auf  Null  stehen, 
wenn  letztere  wirkllbh  gleich  sind.  Ist  die  erste  Bedingung  nicht  ganz 
erfüllt,  und  bliebe  ein  kleiner  Ausschlag  Aab  zurück,  so  kann  man 
wiederum  die  Leiter  a  und  h  mit  einander  vertauschen  und  erhielte  einen 
Ausschlag  ^(a-  Wäre  Adb  =  ^te,  so  ist  die  Gleichheit  von  a  und  h  fest- 
gestellt. Jedenfalls  wird  sich  aber  r^  und  r^  nahezu  gleich  machen  las- 
sen, so  dasB  die  Ausschläge  Äto,  und  Aha  sehr  klein  sind. 

In  diesem  Falle  würde  durch  die  Brücke  nur  ein  sehr  kleiner  Theil 
des  Gesammtstromes  fliessen,  und  der  demselben  gebotene  Gesammt- 
widerstand  ro  wäre  als  derselbe  anzusehen,  wie  wenn  die  Brücke  nicht 
vorhanden  wäre.    Dann  ist: 

J=  :^   und  ro  =  ^^'  +  '^^/^  f^  +  W. 
ro  n  +  r,  +  rs  -H  r4 

So  ist  die  Intensität  des  Stromes  in  der  Brüeke:   > 


_        r^r^  —  rir4 


JE? 

vro 


ri  +  r^  +  Vi  +  u 
Wird  nun  zuerst  a  an  Stelle  von  ri,  b  an  Stelle  von  r^  gesetzt,  ist 
die  durch  einen  Strom  Eins  in  dem  Galvanometer  in  der  Brücke  ver- 
ursachte Ablenkung  w,  ist  ferner  der  sehr  geringe  Unterschied  a  —  b 
^=  Xf  Vi  —  r4  =  d,  so  haben  wir  bei  Einführung  dieser  Grössen  in  die 
Gleichung  bei  Vernachlässigung  der  kleineren  Werthe  den  Ausschlag: 

-                                flO   —  f*3^fltJE? 
A^  =  mt  =  — p r  • 

Und  bei  Vertauschung  von  a  und  b 

bi  —  r^x  m  E 


Ahn   = 


2  (6  +  ra)  Wo  ' 


also 
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A,  -  A^  —  x      '•»'"•^        ''-«  _  («'+*•») «""0  (Ä     _  .-. 
Aat        ^»•-*(a  +  r,)fro'       a      "      r,eam      ^"^        "**"'- 

Führen  wir  für  v  und  Tq  ihre  Werthe  ein  und  vernachlässigen  die 
kleineren  Grössen,  so  ist: 

;>--,  g  _  (g  +  y^  4.  2r)[2ar,  +  (g  +  r^)  W]  ,  ^  .    ^ 

Mit  Abnahme  der  Widerstände  der  Brücke  r  und  der  die  Kette  ent- 
haltenden Leitung  W  nimmt  dieser  Werth  ab  und  nähert  sich  der  Grenze : 

h—T  a a  +  r3 


me 


\^ab  —   -^ba)' 


Liesse  man  wiederum  aus  der  Schliessung  die  Zweige  riundr4  fort, 
so  wäre,  da  r^  =  a  ist,  die  Ablenkung  der  Nadel 


me 


a-\',r,+r+   W 

Wenn  also  r  und  TT  sehr  klein  gegen  a  und  r^  sind,  so  ist  die  sich  er- 
gebende Ablenkung:  ^ 

_      me 


also 


0  +  »'»' 

h  —  a  Aah  —  Aba 


Auch  hier  liesse  sich,  wie  bei  Anwendung  des  Differentialgalyano- 
meters,  ^0  leicht  berechnen,  und  so  die  Genauigkeit  der  Bestimmung  von 
a  prüfen.  Bei  einem  gleichen  Ausschlage  j^o  in  beiden  Fällen  würde, 
da  die  Grenze  der  Kleinheit,  innerhalb  deren  noch  eine  Differenz  iia5 — A^ 
zu  beobachten  ist,  dieselbe  ist,  die  durch  den  Werth  (b  —  a)  /  a  gemessene 
Genauigkeit  bei  Anwendung  der  W he atstone' sehen  Brücke  nur  '/s 
von  der  bei  Anwendung  des  Differentialgalvanometers  zu  erreichenden 
sein.  Freilich  würde  bei  letzterem  bei  Messung  verschiedener  Wider- 
stände stets  noch  die  Länge  der  Drahtwindungen  zu  ändern  sein,  was 
nicht  wohl  möglich  ist.  Wollte  man  indess  Gopien  von  einem  Normal- 
widerstandsetalon  nehmen,  so  könnte  das  Galvanometer  gleich  zu  die- 
sem Zweck  eingerichtet  werden. 

442  VI.    Bei  Messung  von  sehr  geringen  Widerständen  vermittelst  der 

Wh eatstone' sehen  Drahtcombination  geben  oft  die  Unregelmässig- 
keiten der  Verbindungen  zu  Ungenauigkeiten Veranlassung.  W. Thom- 
son^) schlägt  deshalb  zu  diesen  Messungen  eine  Abänderung  jener 
Drahtcombination  vor,  bei  welcher  dieselben  ohne  Einfluss  sind,  und  die 
im  Wesentlichen  in  Folgendem  besteht: 


1)  W.  ThomBon,  Phil.  Mag.  [4]  24,  p.  149,  1862*. 
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Auf  dem  Normaldraht  CD,  Fig.  170,  sei  TT^  die  Länge,  welche  als 
Nonnalmaass  des  Widerstandes  dient.  Anf  dem  zu  untersuchenden  Draht 

Fig.  170.  AB    soll    eine  Länge   SS^   be- 

stimmt werden,  deren  Widerstand 
dem  von  TT*  gleich  ist,  oder  zu 
ihm  in  einem  bestimmten  Ver- 
hältnisse steht.  Man  verbindet 
die  Enden  B  und  C  fest  mit  ein- 
ander, z.  B.  durch  eine  Klemm- 
schraube, und  die  Enden  Ä  und 
2)  mit  den  Polen  der  Säule  Z. 
Die  Punkte  S  und  T^  sowie  S* 
und  T  werden  durch  die  Drähte 
QPH  und  KQL  mit  einander 
verbunden,  deren  Enden  auf  S,  S\ 
T,  T^  aufgepresst  werden.  Die 
Punkte  P  und  Q  derselben  sind 
niit  einem  Galvanometer  verbunden.  —  Wir  wollen  die  Widerstände  der 
einzelnen  Zweige  der  Leitung  mit  den  ihnen  entsprechenden  Buchstaben 
bezeichnen.  Ist  dann  der  Punkt  8  so  lange  verschoben,  dass  dfis  Gal- 
vanometer keinen  Ausschlag  anzeigt,  und  ist  das  Yerhältniss  der  Wider- 
stände 

8QP  :  PHT^  =  S^KQ  :  QLT, 

so  verhält  sich  auch 

SGP:  PHT^  =  SS^  :  TTK 

Sind  die  Widerstände  der  Leiter  QPH  und  KQL  in  ihren  ein- 
zelnen Theilen  so  gross,  dass  die  Widerstände  der  Yerbindungsstellen 
SG,  S^JT,  TX,  ^^H  dagegen  zu  vernachlässigen  sind,  so  verhält  sich 
auch  SS^  :  TT^  ==  GP  :  PH  =  KQ  :  QL.  --  Es  ist  nämUch  der 
Widerstand  B  der  beiden  Parallelzweige  der  Schliessung  S^BCT  und 
S^  Q  T  zusammen 

S^BCT .  S^QT 

S^BCT  +  S^QT' 

und  der  Widerstand  der  verzweigten  Leitung:  SS^(B C^ KQL)  TT^ 
gleich 

g  =  S8^  +  B  +  TTK 

Denken  wir  uns  8^  T  und  KL  in  zwei  ähnlich  liegenden  Punkten 
Ci  und  Q  getheüt,  so  ist  der  Widerstand  der  Abtheilung  88^-^-  {8^Q^:^8^Q) 
der  verzweigten  Leitung  gleich: 

8'Q 


88^  + 


.  B. 


S^QT 

Ist  daher  die  Potentialfunction  der  freien  Elektricitäten  im  Punkt  8 
gleich  Null,  in  T*  =  E,  so  ist  dieselbe  in  den  Punkten  Q  und  Q^: 
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q  = 


-.(ss'+l^i?) 


SSI  4-  -B  +  TT 
In  gleicherweise  ist  dieselbe  in  dem  Punkte  P  des  Zweiges  SPT^: 

8P 


p  =  E 


SPT^ 


Zeigt  das  mit  Q  und  P  verbundene  Galvanometer  keinen  Ausschlag, 
so  muBS  p  z=  q  sein,  also 

{88^  +  B+  TT^)  ^1^  =  8S^  +  J^*. 

woraus  folgt,  wenn  man  in  dem  mit  88^  multiplicirten  Gliede  links 
8P  =  8PT^  —  PT^  setzt. 


TT^^^SS^    •    ^rSPT^S^Q 


"^      \S^QT   8P  ) 


Ist  der  zweite  Werth  rechts  gleich  Null,  so  ist: 

TT^  _  PT^ 
88^  ~   SP  ■ 

Letzteres  kann  erreicht  werden,  einmal  wenn  JR  =  0  ist;  also  die 
Punkte  S^  und  T  direct  zusammenfallen.  Dann  entspricht  die  Verbin- 
dung unmittelbar  der  Wh  eats  ton  ersehen  Drahtcombination.  Sind  in- 
dess  die  Leiter  SS' und  TT^  kurz  und  dick,  so  lässt  sich  die  Verbindung 
ihrer  Enden  nicht  leicht  so  herstellen,  dass  R  gegen  88^  verschwindet. 
In  diesem  Falle  erreicht  man  obige  Bedingung,  wenn  man 

8PT^  _  8P 
S'QT  ~  S^Q 

macht.  Dies  wird  bei  der  Thomson'  sehen  Drahtcombination  erfüllt.  — 
Zur  Herstellung  der  Leiter  GPH  undKQL  verwendet  Thomson 
dünne,  wohl  isolirte  Drähte,  welche  in  zwei  parallelen  Hälften  über  ein- 
ander gelegt  und  zu  Spiralen  aufgewunden  werden.  Nachdem  man  sich 
überzeugt  hat,  dass  die  Hälften  gleichen  Widerstand  haben,  werden  an  die 
Mitte  und  die  Enden  der  Drähte  dickere  Drähte  angelöthet,  welche  ihre 
Verbindung  mit  dem  Galvanometer  und  den  Punkten  S,  T^  und  S\  T 
vermitteln. 

Sind  die  zu  vergleichenden  Widerstände  a  und  b,  ist  x  der  Wider- 
stand, der  durch  die  Mängel  der  Verbindungen  auf  der  einen  Seite,  z.  B. 
von  h  hinzukommt,  so  bestimmt  inan  nach  der  Methode  von  Wheat- 
8 tone  das  Verhältniss  (b  +  x)/a  =  h/a  ■}-  x/a.  Je. kleiner  also  a  und 
h/a  ist,  desto  grösser  ist  der  Einfluss  von  x  auf  das  Verhältniss  h/a* 
Bei  der  Methode  von  Thomson  dagegen  tritt  der  variable  Widerstand 
X  zu  dem  der  Zweige  ff  P,  PH,  KQ,  QL  hinzu,  deren  Widerstand  man 
so  gross  nehmen  kann,  dass  dagegen  x  verschwindend  klein  und  somit 
ohne  wesentlichen  Einfluss  ist. 
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Haben  die  bei  dieser  Methode  mit  einander  verglichenen  Leiter  443 
einen  grösseren  Querschnitt,  so  ist  zu  beachten,  dass  die  Ausbreitung  des 
Stromes  von  den  Elektroden  aus  in  bestimmten  Flächen  stattfindet,  den 
Elektrodenflächen,  in  welchen  die  Potentialfanction  einen  constanten 
Werth  hat.  Bei  sehr  kleinen  Dimensionen  des  Zuleiters  kann  man  eine 
in  dem  Leiter  um  einen  Punkt  der  Eintrittsstelle  beschriebene  Kugel, 
deren  Radius  unendlich  gross  gegen  die  Dimensionen  der  Eintrittsfläche, 
unendlich  klein  gegen  die  der  Körper  ist,  als  Elektrodenfläche  ansehen.  Bei 
einem  cylindrischen  Leiter  von  beliebigem  Querschnitt  und  relativ  grosser 
Länge,  in  welchem  von  den  Enden  (1  und  4)  aus  die  Elektricität  ein- 
tritt und  von  dem  aus  man  durch  zwei  Spitzen  den  Strom  zum  Galvano- 
meter von  zwei  Punkten  2  und  3  der  Mantelfläche  ableitet,  die  von  dem 
nächsten  Ende  um  ein  massiges  Vielfaches  der  grössten  Sehne  seines 
Querschnittes  gleich  weit  entfernt  sind,  kann  man  als  Elektrodenflächen 
1  und  4  die  zwischen  den  Enden  des  Stabes  und  der  nächsten  Spitze  in 
der  Mitte  iiegenden  Querschnitte,  und  als  Elektrodenflächen  2  und  3  mit 
unendlich  kleinen  Radien  um  die  Spitzen  beschriebene  Kugelflächen  an- 
sehen. Der  Widerstand  des  Körpers  ist  dann  gleich  dem  Abstand  der 
durch  beide  Spitzen  gelegten  Querschnitte,  dividirt  durch  ihre  Fläche 
und  die  Leitungsfahigkeit. 

Tritt  in  ein  Parallelepipedum  von  der  Länge  c  und  den  Seitenkanten 
a  an  zwei  in  derselben  Längskante  liegenden  Endpunkten  der  Strom  ein 
und  aus  und  kann  man  c  gegen  a  als  unendlich  gross  ansehen ,  so  er- 
gieht  sich,  wenn  q  der  Widerstand,  Ic  die  specifische  Leitungsfahigkeit 
ist,  nach  Kirchhoff 

a^lcQ  =  c  —  0,7272  a, 

wo  also  der  Werth  Q  von  dem  eines  als  linear  zu  betrachtenden  Drahtes 
von  der  Länge  c  und  dem  Querschnitt  a^  nur  wenig  abweicht.  Ist 
a  =  V2<^»  so  wird  bei  genauer  Berechnung  p=  1,2732 /aÄ,  während  die 
obige  angenäherte  Formel  Q  =  1,2728 /aX;,  also  sehr  nahe  denselben 
Werth  ergiebt^). 

.VII.  Matthiessen  und  H  o  c  k  i  n  ^)  bestimmen  den  Widerstand  rela-  444 
tiv  gutleitender  Körper  in  einer  etwas  anderen  Art  als  W.  Thomson. 
Neben  den,  wie  bei  seiner  Anordnung  verbundenen  Körpern -4P  und  CD, 
Fig.  171  a. f.  S.,  ist  der  Draht  der  Wheatstone' sehen  Brücke EF  aus- 
gespannt und  mit  A  und  D  durch  Drähte  unter  Einschaltung  von  Wider- 
standsetalons  0  und  H  verbunden,  die  nicht  geändert,  sondern  eventuell 
nur  von  der  einen  Seite  AE  zur  Seite  DF  übergeführt  werden.  Auf 
einem  Brett  L  werden  in  einem  bestimmten  Abstände  zwei  Schneiden 
befestigt,  die  oben  mit  Quecksilbernäpfen  in  Verbindung  stehen.    Dieses 


1)  Kirchhoff,   Wied.   Ann.   11,   p.  811,   1880*.  —  2)  Matthiessen  und 
Hockin,  Laboratory,  On  AUoya.  Maxwell  Treatise  1,  p.  406*. 

Wiedemann,  Elektricitftt.  I.  30 
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Brett  wird  einmal  auf  den  Leiter  AB,  dann  auf  den  Leiter  CD  auf- 
gesetzt, wo  die  Schneiden  resp.  die  Punkte^S'  und  T  T*  berühren  mögen. 
Es  werden  sodann  A  und  D  mit  den  Polen  der  Säule .  e  verbunden. 
Darauf  wird  nach  einander  unter  Einschaltung  eines  Galvanometers 
M  eine  Brückenleitung  zwischen  dem  Draht  der  Wheatstone' sehen 


Brücke  EF  und  den  Vier  Punkten  S,  S,  T,  T*  hergestellt  und  eventuell 
durch  Ueberführung  der  Etalons  von  Q  nach  H  und  Veränderung  des 
Contactpunktes  P  an  der  Brücke  in  allen  vier  Fällen  die  Einstellung  der 
Nadel  im  Galvanometer  M  auf  Null  bewirkt.  Bei  den  vier  Versuchen 
seien  die  Widerstände  von  A  bis  zum  Punkt  P  inclusive  der  eingefug- 
ten Etalons  mit  AQP,  AQ\Pi,  AG^  Pj,  A  G^  P3  bezeichnet.  Ist  dann 
der  unveränderliche  Widerstand  von  A  GEPFHD  gleich  W,  der  von 
AB  CD  gleich  ü,  sind  die  Widerstände  der  Theile  AS  und  Äff  u.  8.  f. 
ebenfalls  gleich  A  S  und  A  S  u.  s.  f.,  so  ist 

AS  _  AGP    A^  _  AGiPi     AT  ^  AO^P^     AT'  _  AG^I"^ 
B   ~     W    '  'W  ^       W     '    B    ~       W     '     B     ~       W     ' 

woraus  fol§t  iSS^i;f'  =  AGiPi  —  AGP  :  AG^P^  —  AG^P^. 

445  VII  a.    Auf  demselben  Prinzip  beruht  die  folgende  Vergleichung  der 

Widerstände  der  einzelnen  Theile  zweier  Drähte  AB  xmdAiBij  Fig.  172. 
Man  spannt  dieselben  parallel  neben  einander  auf,  leitet  durch  beide 
neben  einander  den  Strom  einer  Säule  S '  und  sucht  je  zwei  Punkte 
gleichen  Potentials  a  und  Oi  resp.  h  und  bi  auf  denselben  auf,  zwischen 
denen  bei  Verbindung  mit  dem  Galvanometer  G  kein  Strom  fliesst.  Die 
Widerstände  ahxmdaihi  sind  jedesmal  proportional  denen  von  AB  und 
AiBi  ^).  Man  kann  auch  für  .AJ?  einen  Messdraht,  z.  B.  von  Neusilber, 
wählen  und  an  Stelle  von  Ai  Bi  verschiedene  zu  vergleichende  Wider- 
stände hinter  einander  schalten  (vergl.  §.  437). 


')  Carey  Fester  und  Ol.  Lodge,  Phil.  Mag.  [4]  49,  p.  368,  1875' 


Inductionswage. 
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VTII.  Wir  haben  noch  einige  andere  Methoden  zur  Bestimmung  der  446 
Widerstände  zu  erwähnen.     Man  läset  die  Magnetnadel  einer  Spiegel-* 


Fig.  172. 


bussole  zuerst  bei  geöffneter  Leitung 
schwingen  und  bestimmt  das  loga- 
rithmische Decrement  Aq  der  auf- 
einander folgenden  Elongationen 
ei  und  e2  (Ao  t^  log  Ci  —  log  Cj). 
Sodann  stellt  man  denselben  Ver- 
such bei  Schliessung  des  die  Nadel 
umgebenden  Multiplicators  in  sich 
an.  Das  logarithmische  Decrement 
sei  kwj  der  Widerstand  des  Multi- 
plicators sei  W,  Darauf  wiederholt 
man  das  Verfahren  bei  Einschal- 
tung eines  bekannten  Widerstandes 
fe^i,  z.B.  einer  Siemens'schen  Ein- 
heit, und  bei  Einschaltung  des  zu 
messenden  Widerstandes  w^  in  den 

geschlossenen  Kreis  des  Multiplicators.     Die  logarith mischen  Decremente 

neien  A^  und  k^.     Dann  ist 


—       =  const  {Xw  —  h) 


=  const  (Aj  —  Ao) 


W  +  wi 
i 


=  const  (Aj  —  Ao) 


woraus  folgt: 


iO^  "  A  jfT  —  A2     Aj  —  Ao 


Aip  —  Aj     Aj  •""  Ao 

Bei  genauerer  Rechnung  ist  für  A  in  diesen  Formeln  A  —  V4^'  zu 
setzen  ^). 

IX.  Ein  ebenfalls  auf  der  Induction  beruhender  Apparat  zur  Bestim-  447 
noiung  des  Widerstandes,  die  Inductionswage,  ist  von  Hughes')  an- 
gegeben. Zwischen  zwei  entgegengesetzt  und  unter  sich  mit  einem  Tele- 
phon zu  einem  Schliessungskreise  verbundene  conaxiale  Spiralen  wird  eine 
dritte  conaxiale  Spirale  gebracht,  durch  welche  unterbrochene  oder  ab- 
wechselnd gerichtete  Ströme  geleitet  werden.  Die  ersten  Spiralen  werden 
so  gestellt,  dass  sich  die  dabei  in  ihnen  erzeugten  Inductionsströme  gerade 
aufheben.     Stellt  man  zwischen  die  mittlere  Spirale  und  eine  der  seit- 


*)  Vgl.  auch  Kohlrau8ch,  Pogg.  Ann.  42,  p.  218,  1871*.  —  2)  Hughes, 
Phil.  Mag.  (5l  8,  p.  50,  1879*.  Weitere  Berechnungen  hierüber  siehe  Lodge, 
Phil.  Mag.  [5]  9,  p.  123,  1880*;  Beibl.  4,  p.  293*  und  Lord  Bayleigh,  Bep. 
Brie.  Amoc.  1880,  p.  472*. 
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liehen  Spiralen  Metallplatten,  so  wirken  die  in  ihnen  inducirten  Ströme 
wiederum  inducirend  auf  die  seitliche  Spirale  zurück  und  man  muss  nun 
die  Spiralen  verschiehen,  um  den  Strom  im  Telephon  auf  Null  zu 
reduciren.  Da  die  Intensität  der  Inductionsströme  in  den  Platten  bei 
gleicher  Gestalt  und  Lage  gegen  die  mittlere  Spirale  ihrer  Leitungsföhig- 
keiten  proportional  sind,  so  messen  die  Verschiebungen  indirect  die 
letzteren.  Indess  ist  die  Beziehung  zwischen  den  ersteren  und  letzteren 
durchaus  nicht  so  einfach,  dass  sich  daraus  unmittelbar  der  Widerstand 
ableiten  Hesse.  —  Dagegen  ist  der  Apparat  zu  empfehlen,  wenn  man  im 
Allgemeinen  den  Gang  der  Leitungsfahigkeit  bei  yerschiedener  Zusammen- 
setzung von  Körpern,  etwa  Legirungen,  bestimmen  will,  welche  nicht 
leicht  in  Drahtform  zu  erhalten  sind. 

448  X.  Auf  elektrostatischem  Wege  kann  man  den  Werth  nament- 
lich von   grösseren  Widerständen  sehr  gut  bestimmen.     Man   schaltet 
zu  dem  Ende  den   zu  untersuchenden  Widerstand  und  einen  Rheosta- 
ten  in  den  Schliessungskreis    eines  Stromes  ein,    leitet  das  eine  oder 
andere  Ende   des  Widerstandes   zur  Erde   ab   und  verbindet  das  freie 
Ende  mit  dem  einen  Quadrantenpaare  des  Quadrantelektrometers,  dessen 
andere  Quadranten  zur  Erde  abgeleitet  sind,  oder  auch  mit  dem  Gold- 
blatt eines  H  a n k  c  1 ' sehen  Elektrometers  ^)  resp.  mit  dem  Lippmann '- 
sehen  Capillarelektrometer ').     Nach  schneller  Commutirung  der  Verbin- 
dungen mit  dem  Elektrometer  wiederholt  man  dasselbe  Verfahren  mit 
den  beiden  Enden  des  Rheostaten,  den  man  so  lange  abändert,  bis  die 
Elektrometerangaben  die  gleichen,  also  der  Widerstand  des  untersuchten 
Körpers  dem  der  eingeschalteten  Rheostatenlänge  gleich  ist. 

Die  Verbindungen  mit  dem  Elektrometer  sind  dabei  durch  lange 
dünne  Drähte  vorzunehmen,  damit  in  Folge  der  verschiedenen  Capacit&t 
der  Leiter  nicht  die  von  Stellen  gleichen  Potentials  in  das  Elektrometer 
gelangenden  Elektricitätsmengen  ungleich  sind  (s.  auch  §.  461). 

449  XL  Zur  Bestimmung  der  Leitungsfähigkeit  sehr  schlechter  Leiter,  z.  B. 
von  Guttapercha,  Kautschuk  u.  s.  f.,  kann  man  sie  in  Plattenform  zwi- 
schen die  beiden  Platten  eines  Condensators  fügen.  Man  verbindet  die 
CoUectorplatte  desselben  mit  einem  Elektrometer  und  ladet  sie  durch 
irgend  eine  Elektricitätsquelle  auf  ein  Potential  Po»  während  die  Con- 
densatorplatte  abgeleitet  ist.  Darauf  entfernt  man  die  EHektricitatsquelle 
und  beobachtet  das  Sinken  des  Potentials  in  der  CoUectorplatte  und  im 
Elektrometer.  Der  Elektricitätsstrom  wird  nach  einiger  Zeit  const&nt, 
wo  dann  durch  jeden  Querschnitt  des  schlechten  Leiters  gleiche  Elek- 
tricitätsmengen fliesscn.  Ist  das  Potential  in  der  CoUectorplatte  und  dem 
Elektrometer  zur  Zeit  t  gleich  P,  ihre  Capacität  c,  die  in  ihr  enthaltene 


^)  Vergl.    Fuchs,   Pogg.   Ann.   156,   p.    162,    1875*.  —  ^)  Lippmann, 
Oompt.  rend.  83,  p.  192,  1876*. 
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Ellektricitätsmenge  demnach  E=  Pc,  ist  ferner  die  Leitungsfähigkeit 
des  schlechten  Leiters  k,  so  ist  der  Elektricitätsyerlust  der  Collectorplatte 
in  der  Zeit  dt: 

dE=  —  kPdt 

Ist  der  Werth  P  zu  zwei  Zeiten  ti  und  t^  gleich  Pi  und  P^,  so  folgt : 

lognat-^ 

h  —  h 

Sind  die  Werthe  Pi  und  Pj  in  absolutem  Maasse  gemessen,  ebenso 
die  Capacität  C,  so  ist  auch  k  in  demselben  Maasse  bestimmt. 

Auf  analoge  Weise  lassen  sich  z.  6.  die  Leitungsfahigkeiten  der 
Umhüllungen  der  Telegraphenkabel  mit  Guttapercha  u.  s.  £  bestimmen. 
Man  senkt  sie  bis  auf  ihre  £nden  in  abgeleitetes  Wasser  ein ,  verbindet 
ihren  Draht  und  das  Elektrometer  momentan  mit  einer  galvanischen 
Säule  von  bekannter  elektromotorischer  Kraft  und  verfährt  wie  oben 
Angegeben. 

XII.  Man  kann  auch  in  folgender  Weise  verfahren :  Man  verbindet  das  .450 
eine  Ende  des  Kabels  mit  dem  einen  Pol  einer  Säule  von  n(Daniell'- 
scfaen)  Elementen  und  lässt  das  andere  Ende  isolirt.  Der  zweite  Pol  der 
Säule  wird  zur  Erde  abgeleitet.  Das  Kabel  wird  sodann  in  einen  mit 
der  Erde  verbundenen  und  mit  Wasser  gefüllten  Behälter  gebracht  und 
daselbst  einem  bedeutenden  Drucke  (bis  zu  600  Pfd.  auf  den  Quadrat- 
Eoll,  also  etwa  40  Atmosphären)  ausgesetzt,  um  alle  Poren  mit  Wasser 
zu  füllen.  In  den  Schliessungskreis  der  Säule  wird  ausserdem  ein  empfind- 
liches, zur  Sinusbussole  eingerichtetes  Galvanometer  oder  eine  Spiegel- 
bussole mit  langem  Draht  eingeschaltet.  Ist  W  der  Widerstand  der  iso- 
lirenden  Hülle,  gegen  den  die  Widerstände  der  sonstigen  Leitung,  mit 
Ausnahme  des  Widerstandes  w  des  Galvanometers  verschwinden,  ist  die 
elektromotorische  Kraft  der  Säule  nE,  so  ist  die  Intensität: 

nE 


W+  w 

Sodann  wird  der  Strom  von  nur  einem  Element  durch  das  Galvano- 
meter und  einen  Etalon  von  grossem  Widerstand  Wi  geleitet  und  durch 
Anbringung  eines  Brückendrahtes  von  bekanntem  Widerstand  tOi  der 
Strom  zwischen  letzterem  und  dem  Galvanometer  getheilt.  Die  an  dem- 
selben beobachtete  Intensität  ist  dann 


. Ewi 


1)  Yergl.  a.  A.  auch  S'chneebeli,  J.  t^%rsphique  25.  Jan.  1880*,  BeibL 
4,  p.  400*. 
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Nach  Elimination  von  E  lässt  sich  aus  beiden  Gleichungen  W  be- 
rechnen *). 

Die  weiteren  Ausführungen  dieses  Gegenstandes  gehören  nicht  hierher. 

Die  Bestimmung  der  Widerstände  mittelst  des  Stromes  von  statisclier 
£lektricität ,  also  etwa,  indem  mau  die  durch  den  Entladungsstrom  der 
Batterie  in  den  Leitern  erzeugte  Wärme  misst,  ist  bei  weitem  ungenaaer 
als  unter  Anwendung  galvanischer  Ströme. 


in.   Bestimmung  des  Widerstandes  der  zersetzbaren 

Körpef. 

451  Der  Widerstand  der  zersetzbaren  Leiter  wird  auf  ganz  ähnliche 
Weise  bestimmt,  wie  der  der  festen  Körper,  wenn  nicht  die  durch  den 
Strom  in  ihnen  hervorgebrachten  chemischen  Processe  ihren  Leitungs- 
widerstand ändern  oder  durch  Abscheidung  von  Stoffen,  z.  B.  von  Gasen 
an  den  Zuleitungsplatten  oder  Elektroden,  elektromotorische  Kräfte  er- 
zeugen, welche  die  ursprüngliche  elektromotorische  Kraft  verändern; 
wenn  also  die  Zuleitungsplatten  nicht  polarisirt  werden. 

So  kann  man  z.  B.  Lösungen  von  schwefelsaurem  oder  salpeter- 
saurem Kupferoxyd  oder  salpetersaurem  Silberoxyd  in  eine  Glasröhre 
von  bekannten  Dimensionen  vermittelst  zweier  Korke  einschliessen 
und  durch  die  Korke  Drähte  stecken,  welche  im  Inneren  der  Glas- 
röhre in  einem  genau  bestimmten  Abstände  von  einander  Kupfer-,  resp. 
Silberplatten  tragen ,  die  den*  Querschnitt  der  Glasröhre  möglichst  voll- 
ständig ausfüllen.  Man  bestimmt  den  Widerstand  dieses  Apparates  ganz 
wie  den  eines  Drahtes  nach  einer  der  angegebenen  Methoden.  Sind  die 
durch  die  Korke  gehenden  Drähte  etwas  dick,  so  kann  man  ihren  Wider- 
stand gegen  den  der  Flüssigkeit  in  den  meisten  Fällen  vernachlässigen. 
Indess  selbst  bei  diesen  Lösungen  tritt,  namentlich  wenn  sie  verdünnt 
sind,  eine  geringe  Polarisation  auf.  Auch  ändert  sich  bei  längerem  Ge- 
brauch ihre  Concentration  an  den  Elektroden.  Es  ist  daher  auch  bei 
ihnen  vorth eilhafter,  die  Methoden  zu  benutzen,  welche  für  die  anderen 
Flüssigkeiten,  bei  denen  jene  Polarisation  bedeutender  wird,  angewendet 
werden. 

452  Man  füllt  zu  diesem  Zwecke  nach  E.  BecquereP)  die  Flüssig- 
keiten in  einen  Glascy linder ,  Fig.  173,  in  welchem  eine  genau  cali- 
brische  Glasröhre  vertical  befestigt  ist.    Zwischen  dem  Cylindec  und  der 

1)  Werner  und  C.W.  Siemens,  Outlines  of  the  principles  etc.  with  the 
electrical  conditions  of  submarine  electric  telegraphs.  Rep.  British  Assoc  1860, 
3.  Juli;  Brix,  Zeitschr.  1860*.  —  ')  E.Becquerel,  Ann.  de  Chim.  etdePhvs. 
[3]  17,  p.  267,  1846*. 
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GloBröhre  geht  nahe  bis  auf  den  Boden  des  Cylindera  ein  in  eine  Glas- 
röhre eingeschmolzener  Draht  von  Platin  oder  von  einem  anderen,  von 
der    Flüssigkeit  nicht  angegriffenen  Metalle,  der   unten  die  horizontale 
Pi(r.  173.  Plati n platte  b  trägt.   Ein  anderer,  ebenfalls  in  eine 

Glasröhre  eingeschmolzener  Draht,  welcher  Vcrtical 
auf  und  ab  bewegt  werden  kann,  senkt  sich  in  das 
Innere  des  Glasrohres  hinab  und  trägt  in  demselben 
gleichfalls  eine  Platinplatt«  a,  welche  den  Quer- 
schnitt des  Rohres  ziemlich  ausfüllt.  Man  kann 
die  Platte  a  durch  eine  SchranhenTorrichtung  um 
genau  messbare  Längen  heben  und  senken.  Die 
Drähte  tragen  oben  Klemmschrauben. 

Da  bei  dieser  Vorrichtung  die  an  den  Platten 
durch  den  galvanischen-Strom  entwickelten  Gase 
durch  die  ganze  Flüssigkeitssänle  zwischen  den 
Platten  im  Rohre  aufsteigen  und  sich  leicht  an  der 
Platte  a  stauen,  so  ist  es  praktischer,  den  Appa- 
rat etwa  folge ndermaassen  anzuordnen. 

Man  bedient  sich  eines  viereckigen  Troges  A, 

Fig.  174,  von  Porcellan  oder  Glas  oder  auch  von 

Holz.  Auf  der  einen  Seite  des  Troges  befindet  sich 

eine  verticale  Platte  D  von  Blech ,  welche  an  den 

Husingstab  H  des  Statifs  F  angeschraubt  ist.     Auf  der  anderen  Seite 

befindet  sich  die  Platte  2<,  die  an  dem  Messingstab  iT  des  Statifs  E  hängt. 

Die  Hessingstäbe  //  und  J  tragen  oben  Klemmschrauben.     Beide  Plat- 

Fig,  174. 


ten  füllen  den  Querschnitt  des  Troges  genau  aus.  Dus  Statif  F  bewegt 
sich  auf  einem  getbeüten  Schlitten  G.  Man  kann  auf  diese  Weise  die 
Platte  D  der  Platte  X  um  eine  genau  messbare  Entfernung  nähern  oder 
sie  von  ihr  entfernen.  Die  Flüssigkeit  in  dem  Kasten  kann  leicht  durch 
eine  untergesetzte  Lampe  auf  eine  beliebige  Temperatur  gebracht  werden. 
Der  Trog  A  wird  stets  bis  zu  einer  gemessenen  Höhe  mit  der  zn 
untersuchenden  Flüssigkeit  gefüllt.  Man  bringt  zu  dem  Ende  auf  sei- 
nen 3eit«nfl&chen  Vorsprünge  an,  auf  welche  man  eine  Glasplatte  legt, 
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bis  zu  der  man  die  Flüssigkeit  einfüllt.  Diese  Glasplatte  darf  nicht  ganz 
bis  zu  den  Platinplatten  heranreichen,  damit  die  an  denselben  entwickel- 
ten Gase  leicht, entweichen  können. 

Der  Widerstand  der  Flüssigkeiten  wird  mit  diesen  Apparaten   fol- 
gendermaassen  bestimmt: 

453  I.    Man  schaltet  in  den  Kreis  des  Stromes  einer  constanten  Säule, 

z.  B.  einiger  (3  bis  6)  Daniel!' scher  Elemente,  hinter  einander  den 
einen  oder  anderen  der  Apparate,  z.B.  den  Apparat  Fig.  171,  den  Rheo- 
staten  R  und  die  Tangentenbussole  T  ein.  Die  Intensität  des  Strouies 
darf  nicht  zu  gering  sein,  damit  die  durch  die  chemischen  Procesae  im 
Apparate  A  erzeugte  elektromotorische  Kraft  der  Polarisation  der  Elek- 
troden ein  Maximum  erreicht.  Nachdem  die  durch  letztere  verminderte 
Intensität  des  Stromes  constant  geworden  ist,  schiebt  man  in  dem  Apparat 
Ä  die  Platinplatte  D  sich  selbst  parallel  um  eine  genau  bestimmte  Ent- 
fernung gegen  die  Platte  L  hin.  Die  Intensität  des  Stromes  nimmt  hier- 
durch zu.  Durch  Einstellen  des  Rheostaten  bringt  man  die  Intensität 
auf  den  früheren  Werth.  Dann  ist  der  Widerstand  der  eingeschalteten 
Länge  des  Rheostatendi'ahtes  gleich  dem  Widerstände  des  durch  die  Ver- 
schiebung der  Platte  2)  aus  dem  Stromkreis  ausgeschalteten  Stückes  der 
Flüssigkeit,  dessen  Dimensionen  man  leicht  bestimmen  kann. 

Nach  dem  Versuche  bringt  man  die  Platinplatte  2>  an  ihre  frühere 
Stelle  und  stellt  den  Rheostaten  wie  vorher  ein,  um  sich  zu  überzeugen, 
ob  die  Intensität  des  Stromes  auch  wieder  auf  die  frühere  Grösse  komm^ 
und  mithin  während  der  Dauer  des  Versuches  keine  Aenderungen  im 
Schliessungskreise  eingetreten  sind.  —  Da  bei  dieser  Methode  die  In- 
tensität des  Stromes  stets  auf  denselben  Werth  gebracht  wird,  ist  die 
jedesmal  erzeugte  elektromotorische  Kraft  der  Polarisation  die  gleiche, 
ihre  Wirkungen  heben  sich  daher  so  ziemlich  auf.  Indess  lassen  doch  die 
Aenderungen  des  Widerstandes,  die  durch  die  an  den  Elektroden  erzeug- 
ten und  unregelmässig  entweichenden  Gasblasen,  sowie  auch  die  Con- 
centrationsänderungen  daselbst  hervorgerufen  werden,  keine  sehr  exactes 
Messungen  zu. 

454  IL    Auch  das  Differentialgalvanometer  kann  man  zu  diesen  Bestim- 

mungen verwenden.  Man  muss  dann  in  den  einen  Schliessungskreis 
einen  Rheostaten  und  einen  der  vorher  beschriebenen  Apparate,  in  wel- 
chem die  Platinplatten  eine  constante  Entfernung  behalten,  in  den  ande- 
ren einen  eben  solchen  Apparat  mit  variablem  Abstand  der  Platinplatien 
einschalten.  Bei  Veränderung  dieses  Abstandes  und  Einstellung  des 
Rheostaten,  bis  stets  die  Nadel  des  Galvanometers  auf  Null  steht,  sind 
die  Widerstände  der  in  den  Stromkreis  eingeführten  Flüssigkeitssäulen 
und  Rheostatendrähte  gleich.  —  Die  Einschaltung  der  Flüssigkeitssäulen 
in  beide  Schliessungskreise  geschieht,  damit  die  durch  die  chemischen 
Wirkungen  des  Stromes  erzeugten  elektromotorischen  Kräfte  der  Polari- 
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Bation  der  Elektroden  in  den  Flüssigkeiten  in  beiden  Schliessungskreisen 
gleich  sind  und  sich  so  gegenseitig  aufheben.  —  Dennoch  könnte  hier 
leicht  eine  in  beiden  Flüssigkeitssäulen  stattfindende  Verschiedenheit 
der  Polarisation  eine  Fehlerquelle  abgeben;  denn  wenn  in  dem  einen 
Scfaliessungskreise  die  Polarisation  grösser  ist,  so  muss  in  diesem,  um 
die  Nadel  des  (jalvanometers  auf  Null  zu  erhalten,  entsprechend  der 
Widerstand  kleiner  sein. 

Auch  die  Methode  von  Sirks^)  (§.428)  liesse  sich  verwenden,  wenn 
man  nach  einander  Flüssigkeitssäulen  von  den  Längen  1,(1  —  n)l  und 
»{,  und  zuletzt  die  letztere  Flüssigkeitssäule  und  ein  Widerstandsmaass 
B  in  den  Zweig  h  einfügt,  jedesmal  ^die  Intensität  des  Stromes  in 
diesem  Zweige  durch  Einstellen  des  Rheostaten  auf  denselben  Werth 
bringt  und  die  Stromintensität  im  Hauptkreise  an  der  Tangentenbussole 
abliest.  Ist  dieselbe  in  den  vier  Fällen  7i,  I2,  /$  und  J4,  so  ergiebt  sich 
der  Widerstand  der  Flüssigkeit 

h  —  M 

Die  vielen  Intensitätsmessungen  machen  indess  die  Methode  com- 
plicirt;  auch  ist  es  schwierig,  die  Längen  1,(1  — n)l\xixdnl  genau  gegen 
einander  abzumessen. 

Bei  Anwendung  der  Whe at st one' sehen  Methode  hätte  man  mit 
der  Schwierigkeit  zu  kämpfen,  dass  sich  in  den  verschiedenen  Strom- 
zweigen bei  Einschaltung  verschieden  langer  Flüssigkeitssäulen  die  In- 
tensität des  Stromes^  und  mithin  die  Polarisation  ändert,  wenn  man  nicht 
so  starke  Ströme  anwendet,  dass  dieselbe  ihr  Maximum  erreicht. 

III.     Diese  Schwierigkeiten  fallen  bei  der  in  vielen  Fällen   sehr  455 
zweckmässigen  Methode  von  Paalzow^)  fort. 

Man  senkt  in  zwei  weite  Glässer  zwei  grosse  Elektroden  von  amal- 
gamirtem  Zink,  füllt  die  Gläser  mit  concentnrter  Zinkvitriollösung  und 
setzt  in  dieselben  Thoncylinder,  welche  mit  der  zu  untersuchenden  Salz- 
lösung gefüllt  sind.  Dieselben  werden  nach  einander  durch  zwei  bis  drei 
verschieden  lange  Heber  mit  einander  verbunden,  welche  gleichfalls  die 
zu  untersuchende  Flüssigkeit  enthalten.  Die  Widerstände  der  so  vor- 
gerichteten Apparate  werden  mit  Widerstandsetaions  mittelst  der  Wh  e  at  - 
8 1  o  n  e '  sehen  Brücke  verglichen.  Die  Differenz  je  zweier  oder  dreier  Beob- 
achtungen mit  verschieden  langen  Hebern  giebt  ein  Maass  für  den  Wider- 
stand. Durch  Füllung  der  Heber  mit  Quecksilber  kann  der  Widerstand 
der  Flüssigkeiten  mit  dem  des  letzteren  verglichen  werden.  —  Durch 
die  Anwendung  der  amalgamirten  Zinkelektroden  in  Zinkvitriollösung 
ist  die  Polarisation  an  den  Metallplatten  möglichst  ausgeschlossen.  Auch 


i)  8 i r k 8 ,  Pogg.  Ann.  137,  p.  1 58,  1 869*.  —  2)  Paalzow,  Berl. Monatsber. 
1868,  30.  Juli,  p.  486*;  Pogg.  Ann.  136,  p.  489,  1869*. 
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ist  die  durch  Aenderung  der  Flüsaigkeiten  an  ihrer  Contactstelle  wäh- 
rend der  Versuche  etwa  auftretende  elektromotorisehe  Kraft  und  Aende- 
rung des  Widerstandes  daselbst  sehr  gering.  —  Da  durch  die  Thoncylinder 
hiirdurch  eine  allmähliche  Mischung  der  Zinkyitriollösung  mit  den  Flüssig- 
keiten in  denselben  stattfindet,  welche  durch  die  Wirkung  des  Stromes 
(elektrische  Ilndosmose)  befördert  wird,  dürfen  die  Versuche  mit  dersel- 
ben Flüssigkeit  nicht  zu  lange  fortgesetzt  und  wiederholt  werden.  Bei 
Versuchen  mit  Lösungen  verschiedener  Salze  u.  s.  f.  bedient  man  sich 
besser  jedesmal  neuer  Thoncylinder,  da  die  gebrauchten  nur  durch  sehr 
anhaltendes  Waschen  vollständig  zu  reinigen  sind. 

456  IV.  Man  hat  femer  den  Einfluss  der  chemischen  Veränderungen 
durch  Anwendung  gleich  starker,  abwechselnd  gerichteter  Ströme  zu  ver- 
meiden gesucht.  Man  kann  sich  dazu  entweder  der  Ströme  einer  Kette 
bedienen,  die  in  schneller  Aufeinanderfolge  durch  einen  Inversor  (vergl. 
§.  324)  umgekehrt  werden,  oder  Inductionsströme  verwenden,  deren 
Intensität  an  einem  Elektrodynamometer,  eventuell  deren  Verschwin- 
den an  einem  Telephon  beobachtet  wird.  Da  diese  Methode  neuerdings 
sehr  vielfach  angewendet  worden  ist,  wollen  wir  sie  etwas  genauer  be- 
schreiben. 

Zur  Erzeugung  der  erforderlichen  Inductionsströme  lässt  F.  Kohl- 
rausch in  seinem  Sinusinductor  mittelst  eines  Uhrwerks  eine 
6  mm  dicke  kreisförmige ,  in  der  Richtung  eines  Diameters  magnetisirte 
Stahlscheibe  von  40  mm  Durchmesser  und  etwa  2,5  .  10*  absoluten  Ein- 
heiten Magnetismus  (siehe  das  betrefiPende  Capitel)  in  einem  Multiphca- 
tor  rotiren,  der  aus  13  je  75  mm  breiten  Windungslagen  von  je  210  aus 
4  parallel  ge^ndenen  Drähten  gebildeten  Windungen  besteht,  und  des- 
sen Enden  mit  der  Leitung  verbunden  werden,  in  der  sie  somit  alter^ 
nirende  Ströme  erzeugen.  Der  innere  Querschnitt  der  Multiplicatorvin- 
dungen  ist  ein  Rechteck  von  23  mm  Höhe  und  44  mm  Breite,  der  äussere 
.ein  Rechteck  von  33  mm  Höhe  und  54  mm  Breite.  Der  Widerstand  jeder 
der  vier  Abtheilungen  derselben  ist  etwa  gleich  40  Quecksilbereinheiten. 
Die  Rotationsgeschwindigkeit  des  Kreismagnets  wechselt  zwischen  9  bis 
110  in  der  Secunde.  Die  elektromotorische  Kraft  ist  bei  100  Drehun- 
gen etwa  gleich  der  von  vier  Dan ielT sehen  Elementen,  bei  einem 
zweiten  Multiplicator  von  10000  Windungen  gleich  17  Daniells*). 

457  Statt  dieses  Apparates  kann  man  ebenso  gut  eine  kleinere  Magnet- 
elektrisirmaschine  von  Saxton,  Stöhrer,  Dove  mit  alternirender 
Stromesrichtung  oder  auch,  wie  schon  Kohlrausch  selbst,  einen  selbst- 
thätigen  magnetelektrischen  In duction sapparat,  z.  B.  den  Schlittenappa- 
rat von  E.  du  Bois-Reymond  (s.  das  Cap.  Induction),  zur  Erzeugung 


^)  F.  Kohlrausch,  Pogg.  Ann.  Jubelbaud,  p.  290,  1874*;  Pogg.  Ann.  154, 
p.  1,  1875*;  Wied.  Ann.  6,  p.  1,  1879*. 
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der  Inductionsströme  Terwenden,  bei  dem  man  an  Stelle  der  Drahtbündel  • 
einen  massiven  Eisenkern  in  die  Spiralen  einlegt/  um  den  Verlauf  der 
einander  entgegengerichteten  Oeffnungs-  und  Schliessungsströme  gleich- 
massiger  zn  machen.  Die  Resultate  stimmen  mit  denen  des  Sinus- 
indnctors  so  gut  wie  vollständig  überein. 

Den  Strom  eines  dieser  Inductoren  (S),  Fig.  175,  leitet  Kohl- 
r a US  ch  zuerst  durch  die  feste  Rolle  D  eines  W  e  b  e  r  ^  sehen  Elektrodynamo- 
meters,   sodann  theilt  er  ihn  zwischen  zwei  gleiche  Widerstände  von  je 

Fig.  175. 


100  Quecksilbereinheiten  und  führt  ihn  durch  einen  Weber 'sehen  Gyro- 
irop  Gr  zu  der  neben  einen  Rheostaten  B.  geschalteten  Flüssigkeitsschicht 
F,  welche  wiederum  an  ihren  Enden  mit  dem  Inductor  verbunden  sind. 
Zwei  Quecksilbemäpfe  (5  und  8)  des  Gyrotrops  sind  mit  den  Enden  der 
Auf  hängedrähte  der  beweglichen  Rolle  B  des  Dynamometers  verbunden. 

Der  Gyrotrop  selbst  besteht  aus  vier  an  ihren  Enden  mit  Queck- 
silbemäpfen  versehenen  Schienen,  über  welchen  eine  Wippe  liegt,  welche 
die  unten  amalgamirten  Kupferbügel  a,  l),  c,  d  trägt,  durch  deren  Um- 
legen nach  rechts  und  links  die  Lage  der  Flüssigkeit  und  des  Rheostaten  in 
der  so  hergestellten  Wheatstone' sehen Brückencombination  vertauscht 
werden  kann.  Die  Widerstände  derselben  sind  gleich,  wenn  sich  die  Ein- 
stellung der  Dynamometerrolle  B  hierbei  nicht  ändert. 

Als  Rheostat  dient  ein  besonders  hergestellter  Stöpselrheochord, 
dessen  Widerstände  resp.  1 ,  2,  3,  4,  10,  20,  30  u.  s.  f.  sind,  wodurch 
sich  die  Fehlertabelle  leichter  herstellen  lässt,  als  bei  dem  Yerhältniss 
1,  2,  2,  5.  Zur  möglichsten  Verminderung  der  Polarisation  werden  die 
Flüssigkeiten  zwischen  grossen  platinirten  Platinelektroden  in  den  Strom- 
kreis eingefügt ,  z.  B.  von  2500  qcm  Oberfläche ,  welche  halbcylindrisch 
gebogen  sind  und  in  zwei  etwa  40  mm  weiten  Bechergläsem  stehen, 
die  durch  5  bis  13mm  weite,  246  bis  248mm  lange  Glasröhren  ver- 
bunden sind. 
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458  Zur  Prüfung,  in  wie  weit  der  EinflusB  der  Polarisation  hierbei  auB- 

geschlossen  ist,,  füllte  Kohl  rausch  zunächst  den  Apparat  mit  Schwefel- 
saure vom  Maximum  der  Leitungsfähigkeit  und  vermehrte  die  Drehungs- 
geschwindigkeit seines  Inductors§.  456  durch  verschiedene  Belastung  des 
Uhrwerks  von  10  bis  100  Umdrehungen  in  der  Secunde.  Während  bei 
Anwendung  von  blanken  Platinplatten  hierbei  der  Widerstand  noch  um 
etwa  1 Y2  Proc.  verkleinert  erschien,  blieb  er*  bei  Berechnung  auf  gleiche 
Temperatur  bei  platinirten  Platinplatten  ganz  gleich  und  etwa  0,6  Proc. 
kleiner  als  bei  blanken.  Eine  zweite  Versuchsreihe  mit  5  procentiger 
Kochsalzlösung  ergab  das  analoge  Resultat. 

Endlich  wurde  der  Widerstand  einer  Länge  von  Zinkvitriol  vom 
Maximum  der  Leitungsfähigkeit  zwischen  amalgamirten  und  in  Zink- 
lösung abgekochten  Zinkelektroden  unter  Anwendung  eines  constanten 
Stromes  und  ebenso  mit  alternirenden  Strömen  zwischen  platinirten 
Platinelektroden  bei  150  Stromwechseln  in  der  Secunde  bestimmt.  Die 
erhaltenen  Werthe,  auf  gleiche  Temperatur  reducirt,  waren  537,49 ;  537,41; 
537,20,  also  fast  ganz  gleich.  Die  grösste  Differenz  entsprach  einer 
Temperaturänderung  von  0,05^  C. 

Aehnliche  günstige  Resultate  zeigten,  dass  bei  schnellen  Strom- 
wechseln (100  bis  140)  die  Beobachtungsfehler  in  den  Widerständen 
höchstens  Vs  Proc.  ausmachen.  Auch  haben  wiederholte  Versuche  von 
Tollinger^)  ergeben,  dass  man  bei  gehöriger  Vorsicht  mittelst  dieser 
Methode  dieselben  Resultate  erhält,  wie  bei  Anwendung  eines  einseitig 
gerichteten  andauernden  Stromes. 

Freilich  ist  bei  dieser  Methode  die  Polarisation  prinzipiell  nicht  aue- 
geschlossen.  Wenn  z«  B.  der  erste  positiv  gerichtete  Strom  eine  Polari- 
sation -|~  ^  hervorruft,  welche  bis  zum  Eintritt  des  zweiten  gleich  star- 
ken negativen  sich  nicht  ändere,  so  erzeugt  der  letztere  für  sich  die 
Polarisation  —  a,  hebt  also,  wenn  wir  annehmen,  dass  sich  die  gebildeten 
Gase  stets  wieder  vereinen,  die  Polarisation  +  a  völlig  auf.  Abwech- 
selnd ist  also  dann  die  Polarisation  -f  a  und  0.  Sinkt  zwischen  den  ab- 
wechselnden Strömen  die  Polarisation  ein  wenig,  so  dass  stets  die  Pola- 
risation des  folgenden  Stromes  die  vom  ersten  zurückgebliebene  ein  wenig 
überwiegt,  so.  wird  die  bei  den  alternirenden  Strömen  zuletzt  erschei- 
nende Polarisation  etwa  -jz  V2  ^*  Dadurch  erklärt  sich  auch  die  Beob- 
achtung vonWietlisbach  ^),  dass  ein  an  Stelle  des  Elektrodynamometers 
eingeschaltetes  Telephon  nicht  zum  Verstummen  zu  bringen  ist,  wie  man 
auch  die  Einstellung  vornehmen  mag.  Fügt  man  aber  hinter  die  Flüssig- 
keitszelle  noch  eine  Drahtspirale  mit  Eisenkern  von  geeigneten  Dimen- 
sionen ein,  so  dass  bei  den  Stromunterbrechungen  Inductionsströme 
erzeugt  werden,  so  hört  nach  demselben  der   Ton  bei   richtiger  Lage 


1)  Tollinger,  Wied.  Ann.  1,  p.  510,  1877*.  —  2)  Wietlisbach.  Beri.  Mo- 
natsber.  Iö79,  p.  278*,  Dissertation,  Zürich  1879*. 
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des  EiseokerDB  anf,  wenn  die  alternirendeu  Ströme,  wie  %.  B.  bei  der 
EneagaDg  durch  einen  rotirenden  Magnet,  hariiionisch  verlaufeu.  Ist 
£«■  nicht  der  Fall,  so  Terecbwinden  sie  auch  hierbei  nicht,  tndess  zei- 
gen die  Versuche,  dass  der  dadurch  entstehende  Fehler  bei  Anwendung 
hinlänglich  grosser  Elektroden  unmerklich  wird.  —  Voll  ständig  vermeiden 
UiBt  er  sich,  wenn  man  zwischen  die  die  Elektroden  enthaltenden  Ge- 
ilise  nach  einimder  zwei  verschiedene  Glasröhren  einschaltet,  neben  den- 
selben in  den  gleichen  Zweig  der  Wheatstone'schen  Drahtcombina- 
tioD  noch  einen  Rheostaten  und  durch  denselben  in  beiden  Fällen  den 
Strom  in  der  Brücke  auf  Null  bringt.  Die  Differenz  der  eingefügten 
Bheoatatenlängen  entspricht  der  Differenz  der  Widerstände  der  Flüssig- 
keit in  beiden  Fällen.  Da  die  Stromintenaität  in  letzterer  die  gleiche 
bleibt,  so  ist  hier  jedenfalls  die  Aenderung   der  Polarisation   ganz  aus- 


Nenerdings  verwendet  F.  Kohlrauscb')  zu  diesen  Bestimmungen  459 
einen  kleinen  Indnctor,  Fig.    ITti,  bestehend  aus   einem   inducirenden 


h,  Wied.  Ann.  11.  p.  853,  1 
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Draht  von  0,8  mm  Darchme88er,*der  in  6  Lagen  von  zusammen  520  Win- 
dungen einen  massiven  Cylinder  von  weichem  Eisen  von  16  mm  Durch- 
messer und  100  mm  Länge  umgiebt  und  dessen  Stromkreis  durch  einen 
Nee  fischen  Hammer  mit  Quecksilbercontact  100  mal  in  der  Secunde 
unterbrochen  wird.  Um  die  inducirende  Spirale  ist  die  Inductionsspirale 
aus  2800  Windungen  von  0,4  mm  dickem,  mit  Seide  übersponnenem 
Kupferdraht  in  zwei  Abtheilungen  gewickelt,  die  event.  durch  Stöpselnng 
hinter  oder  neben  einander  verbunden  werden  können.  Die  äussere  feste 
Rolle  des  Dynamometers  besteht  aus  zwei  Hälften,  die  bewegliche  ist 
unifilar  an  einem  Zuleitungsdraht  aufgehängt;  die  andere  Elektrode  der- 
selben taucht  unten  in  ein  Glefass  mit  verdünnter  Schwefelsäure.  Auch 
wird  statt  des  Dynamometers  ein  Telephon  gebraucht,  welches  bei 
1000  qmm  grossen  Elektroden  völlig  zum  Schweigen  gebracht  werden 
kann.  Dabei  braucht  man  nicht,  wie  beim  Dynamometer,  den  rich- 
tigen Werth  aus  zwei  Einstellungen  des  Bheostaten,  bei  denen  die  Aas- 
schläge zu  beiden  Seiten  gleich  und  entgegengesetzt  sind,  zu  inter- 
poliren. 

Als  Messdraht  dient  ein  nach  Art  des  Jacobi^ sehen  Rheostaten 
auf  eine  Serpentin  walze  von  45  mm  Länge  und  100  mm  Durchmesser  in  ' 
10  Windungen  aufgewundener  Neusilberdraht  von  0,2  mm  Dicke,  3  m 
Länge  und  etwa  15  Quecksilbereinheiten  Widerstand,  gegen  den  ein  ver* 
schiebbares,  durch  zwei  Federn  angedrücktes  ContactröUchen  schleift. 
Dasselbe  ist  durch  die  Federn  und  eine  Klemmschraube  mit  der  BrückeD- 
leitung  verbunden.  In  dem  Kasten  unter  der  Walze  liegen  4  Wider- 
stände von  1,  10,  100,  1000  Quecksilbereinheiten,  deren  Enden  zu  5 
neben  der  Walze  angebrachten,  durch  Stöpsel  zu  verbindenden  Messing- 
klötzen führen.  Zwei  äussere  Messingklötze  sind  mit  den  mit  den  Enden 
des  Messdrahtes  communicirenden  Enden  der  in  der  Mitte  getheil- 
ten  Messingaxe  der  Walze  verbunden,  gegen  welche  hierzu  eine  Barste 
von  20  harten  Messingdrähten  schleift.  Das  Dynamometer  oder  Tele- 
phon wird  mit  den  Endklötzen  verbunden ;  der  eine  derselben  ausserdem 
mit  dem  benachbarten  durch  den  zu  messenden  Widerstand.  Anderer- 
seits wird  mit  Ausnahme  der  als  Yergleichsrolle  dienenden  Wider- 
standsrolle Alles  mit  einander  verbunden.  Die  die  Flüssigkeit  haltenden 
Gefässe  (Fig.  176)  haben  einen  geringen  Rauminhalt.  Die  Elektroden  wer- 
den kreisförmig  von  45  mm  im  Durchmesser  genommen.  Die  sie  tragen- 
den Drähte  haben  Marken,  um  sie  stets  in  gleicher  Lage  in  den  Gummi- 
deckel des  Gefösses  einsetzen  zu  können.  Das  die  weiteren  Seitentfaeile 
verbindende  Rohr  ist  für  gute  Leiter  8  mm,  für  schlechte  Leiter  14  and 
25  mm  weit.  Für  sehr  schlechte  Leiter  bedient  man  sich  statt  dieser 
Gefasse  eines  U-Rohres  von  45  mm  Durchmesser. 

460  y.    Auch  die  Rückwirkung  der  durch  einen  rotirenden  Magnet  in 

einer  Lösung  erzeugten  Inductionsströme  auf  den  Magnet,  wodurch  das  die 
Flüssigkeit  enthaltende  Gefass  gedreht  werden  kann,  ist  zur  Bestimmong 
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der  Widerst&nde  benutzt  worden.  Guthrie  und  Boys^)  hdngten  dazu 
ein  mit  der  zu  untersuchenden  Flüssigkeit  gefülltes  Gefass  von  der  Form 
eines  grossen  Reagenzglases  von  etwa  10  cm  Durchmesser  zwischen  den 
Polen  eines  Magnets  an  einem  ISFuss  langen,  0,007 'Zoll  dicken  harten 
Stahldrahte  auf.  Der  Magnet  bestand  aus  24  halbkreisförmigen  Magnet- 
Stäben,  die  in  drei  Horizontalreihen  zu  je  vieren  in  horizontalen  Kreisen 
mit  ihren  gleichnamigen  Polen  einander  gegenüber  und  durch  Eisen- 
stücke getrennt  über  einander  gelegt  waren.  Der  äussere  Durchmesser 
dieses  Magnets  betrug  1^1^  Zoll,  er  wog  18  Pfand.  Das  Magnetfeld  im 
Inneren  desselben  war  sehr  gleichförmig,  wie  die  Anordnung  von  Eisen- 
feilen in  geraden,  der  Verbindungslinie  der  Pole  parallelen  Linien  zeigte. 
Der  Magnet  wurde  von  Messingplatten  und  einem  Rade  von  Kanonen- 
metall getragen,  welches  auf  einen  Zapfen  von  Stahl  aufgesetzt  und  mit 
letzterem  durch  einen  Schnurlauf  mittelst  einer  Dampfmaschine  in  Ro- 
tation versetzt  wurde.  Ein  Zählerwerk  maass  die  Zahl  der  Umdrehun- 
gen (bis  zu  50  in  der  Secunde).  Bei  schnellerer  Rotation  war  die  Be- 
wegung sehr  ruhig. 

Das  Glasgeföss  war  durch  einen  oben  aus  Ebonit,  unten  aus  Glas  be- 
stehenden Schirm  vor  äusseren  Luftzügen  geschützt.  Es  trug  eine  Scala, 
die  durch  ein  Mikroskop  mit  Fadenkreuz  beobachtet  wurde. 

War  das  Gefass  mit  destillirtem  Wasser  (etwa  1  Liter)  gefüllt,  so 
zeigte  sich  bei  der  Rotation  des  Magnets  nicht  die  geringste  Ablenkung. 
Füllte  man  es  mit  verdünnter  Schwefelsäure  (30^  W.)  und  Hess  Tropfen 
Indigolösung  von  etwas  grösserer  Dichtigkeit  hineinfallen,  so  sanken  sie 
in  Form  von  Spiralen  nieder  und  zwar  in  \^er  Richtung  der  Rotation  des 
Magnets,  wonach  die  Flüssigkeit  sich  etwa  einmal  in  10  Minuten  drehte, 
d.  h.  einmal  bei  20000  Drehungen  des  Magnets.     Die  Ablenkung  durch 
die  Rotation  der  Flüssigkeit  ist  also  nur  um  V20000  grösser,  als  wenn  sie 
in  Ruhe  bliebe.  Erst  nach  wiederholtem  Gebrauch  und  Abreiben  zeigte  der 
das  Gefass  tragende  Draht  keine  permanenten  Torsionen.  Jedesmal  wurde 
nach  einem  Versuch  bei  einer  bestimmten  Geschwindigkeit  des  Magnets, 
ohne  denselben  anzuhalten,  noch  in  das  Glasgeföss  über  der  Flüssigkeit 
eine  verticale  dünne  Messingscheibe  von  3  Zoll  Durchmesser  eingehängt. 
Dia  Zunahme  der  Torsion  des  Drahtes  dabei  bestimmte  die  jeweilig  wir- 
kende Kraft.    Die  Summe  oder  Differenz  je  zweier  Ablenkungen  mit  der 
Flüssigkeit  bei  verschiedenen  Geschwindigkeiten  wird  durch  die  Summe 
oder  Differenz  der  betreffenden  Geschwindigkeiten  dividirt.  Dasselbe  ge- 
schieht bei  Anwendung  der  Messingplatte.    Wird  durch  letzteren  Werth 
der  zuerst  erhaltene  dividirt,   so  erhält  man  die  relative  Leitungsfahig- 
keit.    Bei  diesen  Versuchen  sind  die  §.41  Anm.  erwähnten  Vorsichts- 
niaassregeln  in  Betreff   der  elastischen  Nachwirkungen  des  Aufhänge- 
drahtes zu  beachten.  —  Leider  erfordert  diese  übrigens  von  den  störenden 
Einflüssen  der  Polarisation  ganz  freie  Methode,  um  eine  völlig  gleich- 


>)  Guthrie  u.*Boy».   Phil.  Mag.  [f>]  10,  p.  328,  1880*;  Beibl.  4,  p.  140*. 
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massige  Rotation  des  Magnetes  herzustellen,  die  Lage  desGefösses  neben 
demselben  stets  gleich  zu  erhalten  u.  s.  f.,  sehr  grosse  Hülfsmittel. 

461  VI.  Sehr  gut  eignet  sich  zur  Bestimmung  der  Widerstände  der  zer- 
setzbaren Leiter  die  §.448  erwähnte  von  Fuchs  und  Lippmann  be- 
nutzte elektrostatische  Methode.  Die  Polarisation  hat  dabei  einen  nur 
ganz  verschwindenden  Einfluss. 

Die  Flüssigkeiten  werden  dabei  in  längere  weitere  Rohren  mit  seit- 
lichen Ansätzen  gefüllt  und  in  die  Ansätze  Platindrähte  resp.  Drähte  ans 
dem  in  der  Flüssigkeit  enthaltenen  Metall  eingefugt,  welche  nicht  bis  in 
das  weite  Rohr  reichen  und  mit  dem  Elektrometer  und  der  Erde  verbun- 
den sind.  Ist  bei  Benutzung  des  Elektrometers  von  Lippmann  (siehe 
dasGapitel  Elektrolyse)  die  Oberfläche  der  Quecksilbersäule  in  demselben 
10'* mal  kleiner  als  die  Endfläche  der  seitlich  eingesetzten  Drähte,  so 
ist  auch  die  Polarisation  an  letzteren  10^  mal  kleiner,  also  ganz  zu  ver- 
nachlässigen ^). 

462  VII.  Man  hat  auch  wohl  einen  Condensator  durch  eine  constante  Säule 
und  denselben  durch  ein  Galvanometer  von  bekanntem  Widerstand  g 
einmal  direct,  dann  unter  Einfügung  des  zu  untersuchenden  Widerstandes 
r  als  Brückenleitung  zum  Galvanometer  entladen.  Die  beide  Male  ge- 
messenen Intensitäten  verhalten  sich  iy  :  tp  +  r  =  *■  +  ^  •*  *^-  Hier  ent- 
steht indess  schon  während  des  Durchganges  des  Stromes  eine  störende 
Polarisation  2). 
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Elemente. 

463  Der  Widerstand   der  permanent  im  Schliessungskreise  bleibenden 

Theile  der  Leitung,  der  sogenannte  wesentliche  Widerstand,  welcher  also 
hauptsächlich  der  Säule  selbst  zukommt,  kann,  wenn  sich  die  Elemente 
der  Säule  durch  den  hindurchfliessenden  Strom  während  der  Versuche 
nicht  wesentlich  ändern,  mittelst  folgender  Methoden  bestimmt  werden. 
I.  Methode  von  Ohm  ^).  Man  schaltet  die  Säule  mit  einem  Rheo- 
statcn  und  einem  Galvanometer  in  einen  Schliessungskreis  ein  und  fugt 
dann  in  denselben  durch  Einstellen  des  Rheostaten  einen  Widerstand  /i 
ein.  Die  Intensität  des  Stromes  sei  dabei  Ji.  Bei  Einschaltung  eines 
zweiten  Widerstandes  1^  werde  die  Intensität  I^^    Die  elektromotorische 


Phil 
1830*. 


1)  Lippmann,  Compt.  rend.  83,  p.  19,  1876*.  —  2)  xh.  Bruce  Warren, 
iL  Mag.  [4]  90,  p.  441,  1870*.  —   «)  Ohm,  Schweigger's  Joum.  58,  p.  418, 
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Kraft  der  Säule  sei  E,  der  Widerstand  der  Säule  und  des  Galvanometers 
zasammen  R.    Man  hat  dann: 

U.  Methoden  von  Wheatstone^).  1.  Man  leitet  den  Strom  464 
der  Säule  durch  einen  Rheostaten  und  ein  Galvanometer  und  bestimmt 
den  Ausschlag'  der  Nadel  des  letzteren.  Man  theilt  jetzt  den  Strom  in 
zwei  Zweige,  indem  man  neben  dem  Galvanometer  einen  Draht 
einschaltet,  der  mit  dem  Draht  des  Galvanometers  gleichen  Widerstand 
besitzt,  und  bringt  durch  Verkürzen  des  Drahtes  des  Rheostaten  um  die 
Länge  l  den  Ausschlag  der  Galvanometemadel  auf  die  frühere  Grösse. 

Der  Widerstand  R  des  Elementes  mit  seiner  unveränderlichen  Lei- 
tung ergiebt  sich  dann  direct:  R  =  21, 

2.  Man  schliesst  ein  Element  mit  einem  auf  Null  gestellten  Rheo- 
staten und  einem  Galvanometer  zu  einem  Schliessungskreis  zusammen 
und  bemerkt  die  Intensität  I  am  Galvanometer.  Sodann  fügt  man  ein 
zweites,  dem  ersten  genau  gleiches  Element  neben  dem  ersten  hinzu 
und  bringt  durch  Einschalten  der  Länge  l  des  Rheostatendrahtes  die  In- 
tensität wieder  auf  die  frühere.  Der  Widerstand  R  des  Elements  ist 
wieder  R  =  2L 

3.  Hat  man  den  Widerstand  JB  eines  Elementes  bestimmt  und  will 
den  Widerstand  Ri  eines  grösseren  X)der  kleineren  von  gleicher  elektro- 
motorischer Kraft  wie  jenes  bestimmen,  so  braucht  man  es  nur  statt  des 
ersten  in  den  ein  Galvanometer  und  einen  Rheostaten  enthaltenden 
Stromkreis  einzuschalten  und  den  Rheostatendraht  um  die  Länge  l  zu 
verändern,  dass  die  Intensität  die  frühere  ist.    Dann  ist  Ri  =  R  -^  1. 

III.  Methode  von  Mouton^).    Man  theilt  den  Strom  der  Kette  S  465 
zwischen  Draht  AB,  Fig.  178,  und  einem  ein  Galvanometer  6r  und  einen 

Fiff.  178.  Rheostaten  P  enthaltenden   Zweig. 

Der  Widerstand  der  drei  genannten 
Theile  der  Leitung  AB,  G  und  S 
sei  r,  Q  und  g,  Ist  der  Widerstand 
des  die  Kette  enthaltenden  Zweiges 
mit  der  Kette  selbst  gleich  R,  die 
elektromotorische  Kraft  E,  so  ist 
die  Stromintensität  im  Galvanometer : 

T—  ^^ 


B[r  +  Q+g)+r(Q+g) 

Schaltet  man  die  Nebenleitung 
AB  aus  und  ändert  die  Rheostaten- 


1)  Wheatstone,  Phil.  Trans.  1843,  2,  p.  318*;  Pogg.  Ann.  62,  p.  526*.  — 
>)  Mouton,  J.  de  Phyg.  5,  p.  144,  1876*. 

Wiedema&n,  Elektricitftt.  J.  3^ 
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länge  bis  auf  den  Werth  P|  ab,  so  dass  der  Ausschlag  des  Galvanometen 
der  frühere  ist,  so  ist 

R  +  Qi+g" 

also  B  =  r^^~'  ^  - 

Ist  der  Widerstand  g  des  Galvanometers  sehr  klein,  so  kann  man 
auch  M  =  r(pi  —  Q)Iq  setzen^). 

466  lY.  Methode  von  Bischer^).  Man  leitet  den  Strom  der  Kette  durch 
die  eine  Windungsreihe  eines  Differentialgalvanometers  und  notirt  die 
Ablenkung  der  Nadel,  dann  durch  beide  Windungsreihen  neben  einander 
in  •  gleichem  Sinne  und  bringet  durch  Einfügung  einer  Rheostatenlänge  l 
als  Brückenschliessung  zum  Galvanometer  die  Ablenkung  auf  das  frühere. 
Dann  ist  der  Widerstand  der  Kette  i2  =  2L 

467  V.  Methode  von  Mance^).  Man  fügt  in  der  Wheatstone'schen 
Drahtcombination,  Fig.  179,  die  Säule  in  einen  der  Parallelzweige,  z.  B. 

cd,  ein,  bringt  in  den  un verzweig- 
ten Theil  aGd  ein  Galvanometer 
und  in  die  Brücke  einen  Schlüa- 
seL  Man  ändert  die  Widerstände 
so  ab,  dass  das  Gral vanometer  einen 
gleichen  Ausschlag  giebt,  wenn 
die  Brückenleitung  geschlossen 
oder  geöfifhet  ist;  dann  verhal- 
ten sich  die  Widerstände  der  vier 
Zweige  ac  :  cd  ^=^  ah  :hd. 
Am  besten  werden  die  Widerstände  ah  und  hd  klein  und  gleich 
genommen  und  ac  wird  abgeändert  Da  meist  die  Säulen  in  der  Gal- 
vanometerleitung zu  starke  Ströme  erzeugen,  schaltet  Lodge*)  hierbei 
in  den  Galvanometerzweig  noch  einen  Condensator  von  grosser  Capacitat^ 
Guglielmo'^)  statt  des  Galvanometers  ein  Quadrantelektrometer  ein. 
Ist  hierbei  die  an  letzterem  abgelesene  Potentialdifferenz  e,  so  ist  die 
elektromotorische  Kraft  des  untersuchten  felementes  2  c.  Mit  dem  Wider- 
stände der  Brücke  nimmt  die  Empfindlichkeit  der  Methode  zu. 

468  VI.  Methode  von  Siemens «).  i;  ist  die  Kette,  Fig.  180,  deren  elek- 
tromotorische Kraft  E  sei,  B  ein  Rheostat.    Die  Kette  sei  mit  JB  zugleich 

1)  Eine  ähnliche  Methode  von  Goodrich,  Natura  19,  p.  339,  1879*.  — 
»)  Bischer,  Schlömüch'»  Zeitechr.  23,  p.  138,  1878*.  —  »)  Mance,  Proceed. 
Roy.  8oc.  1871,  Jan.  19*.  —  *)  Lodge,  PhU.  Mag.  [5]  3,  p.  515,  1877*.  - 
*)  Guglielmo,  Atti di  Torino  16, 1881*.  —  •)nWerner  Siemens,  Poar.Ann. 
Jubelband  p.  445,  1874*.  * 
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durch  einen  Drahtkreis  geschlossen,  in  den  hei  Q-  ein  empfindliches  6al- 
▼anometer  eingefugt,  wird.  Es  seien  die  Widerstände  der  heiden  Hälften 
der  Schliessung  AEBG  =  CQA.  Verbindet  man  den  Punkt  A  der 
Schlieseang  mit  einem  Punkt  B  derselben ,  der  näher  an  E  liegt ,  als  C, 
ist  der  Widerstand  von  AEBBC  gleich  a,  der  Widerstand  von  BG 
gleich  &,  von  AB  gleich  tr,  die  Intensität  in  den  drei  Zweigen  AEBB, 
BAy  BCGA  gleich  J,  tj,  i,  so  ist  ^ 


im  Kreise  ABEBCGA 
.        „      ABCaA 
in  Punkt  B 

also  hei  Elimination  von  I  und  ii 


t 


(a  —  h)I+(a  +  h)i  =  E 
foii  —  (a  +  h)i  =  (X 
1=1  +  hy 

Ew 


Schaltet  man  die  Leitung  um,  dass  A  nunmehr  durch  denselben  Draht 
mit  einem  Punkt  2>  verbunden  ist,  der  ebenso  weit  (um  h)  jenseits  C  liegt, 

wie  B  diesseits,  so  ändert  sich 
die  Intensität  %  nicht,  da  h  in  der 
Formel  für  %  im  Quadrat  vor- 
kommt. 

Ist  demnach  BCD  =  2b 
ein  gegebener  Widerstand  (etwa 
der  ein-  bis  zweifache  der  Kette), 
bleibt  der  Zweig  ja  DC-B  bei  den 
Versuchen  ungeändert,  so  braucht 
man  nur  in  den  die  Kette  E  ent- 
haltenden Zweig  vermittelst  des 
Rheostaten  B  einen  solchen  Wi- 
derstand B  einzufügen,  dass  beim 
schnellen  Wechsel  der  Verbin- 
dung von  A  mit  B  oder  D  mit- 
telst einer  Wippe  die  Stromintensität  im  Galvanometer  unverändert 
bleibt.  Dann  muss  auch  der  Widerstand  derZweige  A  EBB  ujid  DAG  D 
gleich  sein,  d.  h.  der  Widerstand  der  Kette  gleich  sein  dem  Widerstand 
des  Galvanometers  weniger  dem  Widerstand  22,  also  gleich 

O  —  B  =  (a  —  b)  —  B, 

Während  der  Bestimmungen  darf  die  Stromintensität  im  Batterie- 
Kweig  sich  nicht  allzu  sehr  ändern  ^). 

Vn.  Auch  vermittelst  des  Elektrometers  kann  man  den  Widerstand  4(i9 
£  der  Ketten  bestimmen.    Man  misst  die  Spannungsdifferenz  E  an  den 


*)  Verri.  auch  eine  ähnliche  Methode  von  B.  0.  Peirce  jr.,  Proceed.  Amer. 
Acad.  [4]  4,  p.  140,  1877*. 

31*         > 
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Polen  der  geöfifneten  Kette,  schliesst  sie  dann  durch  einen  Draht 
Widerstand  l  und  misst  wieder  die  Spannungsdifferenz  Ei.    Dann  ist 

Ey=E         ' 


JB  +  ? 


oder 


j^^^^-^ 


E^ 


470  Die  vorstehenden  Methoden  leiden  alle  an  dem  sehr  grossen  Uebel- 
stand,  dass  durch  die  zu  untersuchende  Kette  während  der  Beohachtnri' 
gen  ein  Strom  von  einer  gewissen  und  meist  bei  den  einzelnen  ßestini' 
mungen    veränderlichen  Intensität  fliesst,    durch  welchen    galvanische 
Zersetzungen  der  darin  enthaltenen  Flüssigkeiten  und  in  Folge  dessen 
Aenderungen    der  elektromotorischen  Kraft  und  der  Widerstände  der 
Ketten  eintreten,  welche  die  Messungen  ungenau  machen.     Nur  wenn 
man  constante,  z.  B.  Daniell'sche,   Grov ersehe  Elemente  u.  s.  f.  an- 
wendet, ändern  sich  bei  kurz  dauernden  Schliessungen  ihre  Constanten 
nur  wenig.    Auch  bei  ihnen  wendet  man  indes»  besser  die  im  Folgenden 
erwähnten  Methoden  an.     Bei  inconstanten  Elementen,  bei  denen  eine 
Gasabscheidung  auf  der  Oberfläche  der  Platten  stattfindet,  sind  die  Me- 
thoden, bei  welchen  eine  längere  Zeit  zur  Einstellung  erforderlich  ist,  oft 

.  ganz  unbrauchbar;  die  Bestimmungen  werden  ganz  unregelmässig.  Die- 
ser Uebelstand  wird  wenigstens  theilweise  vermieden,  wenn  man  nur 
kurze  Zeit  einen  beliebig  schwachen  Strom  bei  der  Widerstandsbestim- 
mung durch  die  Kette  leitet.    Dies  geschieht  bei  der 

471  VIII.  Methode  von  v.  Waltenhofena).    Man  bringt  in  der  §.  367 
beschriebenen  Drahtcombination  an  Stelle  der  Säule  ZiJTi,  Fig.  181,  eine 

constante  Säule,  an  Stelle  von 
2^  K^  die  auf  ihren  Widerstand 
zu   untersuchende  Kette.      Man 
schaltet    sodann    in   den   Zweig 
BZ^K^C     ein     Spiegelgalvano- 
meter G  von  bekanntem  Wider- 
stände und  in  den  Bruckenzweig 
B  C  ein  ebensolches  zweites  Gal- 
vanometer T  und  einen  Rheostat 
E  ein.     Man   führt  durch  Ein- 
stellung des  Rheostaten  die  Intensität  des  Stromes  im  Zweige  BZf  K^  C 
auf  Null  zurück,  so  dass  also  in  der  Kette  Z^K^  keine  chemischen  Ter- 
änderungen  eintreten  können.  Man  vermindert  sodann  den  Widerstand  des 
die  constante  Säule  enthaltenden  Zweiges  BZiK^C  um  eine  kleine  Grösse. 


^)  Fuchs,    Pogg.  Ann.   156,   p.  156,    1875*.   —   >)  von  Waltenhofen, 
Pogg.  Ann.  134,  p.  218,  1868*. 
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Dadurch  steigt  die  Intensität  in  den  Zweigen  BZ^K^C  und  BRTC. 
Sind  diese  Aenderungen  gleich  dl^  und  dJ,  so  ist  das  Verhältniss  der 
Widerstände  der  Zweige  BZ^K^C  und  BRC 

r^  :  r  =  dl :  dl^. 

Unter  Beibehaltung  der  Bezeichnungen  des  §.  367  ist  nämlich  die  In- 
tensität des  Stromes  in  den  Zweigen  BZ^K^C  und  BBC 

_  Elf  -  E^r  +  r,)  _  E^r,  +  ^r, 

wo  ^  =  r  ri  +  ri  fj  -f  r2  r  ist. 

Aendert  sich  der  Widerstand  r\  um  einen  kleinen  Werth  dr^^  so 
ändern  sich  I^  und  I  um  dl^  und  dl.    Dann  ist 

dli  = — dri 

^^_e[n^  {T-^r^)[E^n-\-E^r^],^ 
dl  — — dri. 

Ist  Anfangs  die  Intensität  72  a.uf  Null  gebracht,  so  ist 

TP    —    TP  ^  +  ^1 

-C/1  —  Ji;^ — - — , 

T 

also  für  diesen  Fall 

daher,  wie  der  oben  gemachten  Angabe  entspricht: 

r^jdl^  =  rdl. 

Von  dem  Widerstand  r^  ist  dann  noch  der  besonders  zu  bestimmende 
Widerstand  des  Galvanometers  im  Zweige  BZ^K^G  zu  subtrahiren,  um 
den  Widerstand  der  Kette  zu  erhalten. 

Die  Bestimmungen  des  Widerstandes  der  Ketten  fallen  nach  diesem 
Verfahren  theils  kleiner,  theils  grösser  aus,  als  nach  den  zuerst  ange- 
führten Methoden,  je  nachdem  durch  den  Zersetzungsprocess  in  der  Kette 
Sahstanzen  abgeschieden  werden,  die  schlechter  (z.B. Gase  auf  derOber- 
üäche  der  Metallplatten)  oder  besser  (z.  B.  concentrirtere  Schwefelsäure  in 
der  Eupferzinkkette)  leiten,  als  die  ursprünglichen  erregenden  Flüssig- 
keiten. 

Ersetzt  man  die  Säulen  ZiKi  und  Z^K^  durch  zwei  Säulen  von  n^ 
und  %  gleichen  Flementen,  von  denen  jedes  den  Widerstand  Q  hat, 
hhngt  J)  auf  Null  und  vernachlässigt  den  Widerstand  ausser  der  Säule 
in  der  Leitung  BZiKi  C,  so  ist  Vi  =  ni  q,  und  es  folgt  nach  §.  367: 

r  ,  r(Mi  —  Wj) 

n«  =  91]  — ; ,  also  p  =  -^^ ' 

r  -\-  fiiQ  ni n^ 
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Man  kaon  auf  diese  Weise  den  Widerstand  eines  Elementes   einer 
Säule  annähernd  bestimmen  ^). 

472  IX.  Unter  Anwendung  der  später  ausführlicher  zu  behandelnden  Com- 

pensationsmethode  von  E.  du  Bois-Reymond  zur  Bestimmung  elektro- 
motorischer Kräfte  misst  Beetz')  den  inneren  Widerstand  der  Ketten  in 
folgender  Art  ohne  jeden  Einfluss  einer  Polarisation.  Man  verbindet  die 
Kette  Ej  Fig.  182,  deren  elektromotorische  Kraft  E,  deren  zu  messender 

Pig.  182. 


Widerstand  R  sei,  mit  einem  ausgespannten  Draht  ^^-von  Im  Länge 
und  etwa  0,7  Siemens^ sehen  Einheiten  Widerstand,  an  den  sich  bei  Ä 
ein  Sie  mens 'scher  Stöpselrheostat  u4  C,  bei  B  ein  vorläufig  auf  Null  ge- 
stellter Stöpselrheostat  B  F  anschliesst.  Die  Verbindung  wird  durch  sehr 
dicke  Drähte  CD,  EF  und  EH  von  verschwindendem  Widerstand  be- 
wirkt. Draht  D  trägt  eine  Feder,  welche  beim  Heben  und  Loslassen  sich 
auf  die  Contactstelle  H  legt  und  dann  auf  eine  zweite  Contactstelle  K 
schlägt.  Hierdurch  wird  ein  zweiter  Schliessungskreis  CDKeGS  ge- 
schlössen ,  der  eine  Kette  e  von  der  elektromotorischen  Kraft  e  <C  -B  nnd 
ein  Spiegelgalvanometer  G  enthält  und  dessen  Ende  S  auf  dem  Draht 
AB  schleift  (vergl.  das  Cap.  „Elektromotorische  Kräfte").  Man  ändert 
den  Rheostaten  A  C  so  ab,  dass  nach  einander  zwei  verschiedene  Längen 
seines  Drahtes  in  die  Schliessung  eingeschaltet  sind,  und  verändert  jedes- 
mal die  Contactstelle  S  des  Drahtes  QS  mit  ^^  so  lange,  bis  das  Gal- 
vanometer G  keinen  Strom  mehr  anzeigt. 

Es  sei  in  beiden  Fällen  der  Widerstand  des  Zweiges  FA  C  der 
Leitung  gleich  &i  und  2>3.  Die  Länge  CS  sei  dabei  resp.  gleich  a^  und 
Oj.    Dann  ist: 

E        hl  +  R        b,i  +  B 


tti 


a^ 


1)  Aehnlich  auch  Baynard,  Compt.  reDd.65,  p.  170,  1867*.  —  ^)  Beetz 
Ber.  d.  Münchn.  AJtad.  7.  Jan.  1871*;  Pogg.  Ann.  142,  p.  573,  1871*. 
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also 


JB  = 


«iftg  —  Ofh] 


und  zugleich  —  == 


O)  —  «1  ''  e        a^  —  Ol 

Wie  wir  später  sehen  werden,  ist  die  Einstellung  des  Galvanometers 
auf  Null  durch  Yerschiebung  von  S  und  die  Bestimmung  von  R  nicht 
ausföhrbar,  wennE/e  kleiner  ist,  als  (bi  +  -B)/&i  oder(ftj  -f-12)/b2i  wo 
im  Nenner  &x  ^^^  ^  die  grössten  Werthe  sind,  die  man  Oi  und  o^  geben 
kann.  Dann  kann  man  bei  B  den  Draht  AB  durch  Einfugen  einer  be- 
liebigen Länge  des  Drahtes  des  Rheostaten  £F  in  die  Schliessung  ver- 
langem  und  so  obige  Grenze  hinausrücken. 

Zur  Ausführung  dieser  und  anderer  Bestimmungen  dient  sehr  gut  473 
der  Uniyersalcompensator  von  B  e  e  t  z  ^).    Auf  einer  Holz-  oder  Schiefer- 
platte, Fig.  183,  ist  ein  dicker  Silberdraht  ÄÄ  und  daneben  ein  etwa 

Fig.  183. 


1  m  langer  Platindraht  hV  von  1  Quecksilbereinheit  Widerstand  über  einer 
in  100  Theile  getheilten  Scala  ausgespannt.  Der  Schlitten  8  von  Platin- 
blech verbindet  beide  Drähte.  Die  Enden  von  hl/  sind  mit  Stöpselrheo- 
staten  c  und  d  von  je  1,  2,  2,5,  10  QE.  Widerstand  verbunden.  Die  An- 
ordnung entspricht  vollständig  dem  Schema  Fig.  182 ;  nur  sind  in  Fig.  183 
die  Bezeichnungen  b,  h\  1,  2, 3  an  Stelle  der  dort  gebrauchten  AyB^D^H^K 
gesetzt.  Der  an  der  ^emmschraube  1  befestigte  Federschlüssel  schliesst 
durch  den  Contact  2  erst  die  compensirende,  dann  durch  den  Contact  3  die 
compensirte  Säule  e  momentan.  Wird  aus  dem  dreigetheilten  Messing- 
klotz m  der  Stöpsel  herausgezogen,  so  wird  die  compensirte  Säule  e  aus- 
geschaltet; wird  der  Stöpsel  in  das  Nebenloch  gesteckt,  so  wird  für  e 
das  D a nie ir sehe  Normalelement  D  eingefügt. 

Zur  Bestimmung  der  inneren  Widerstände  der  Elemente  wird  die 
zu 'Untersuchende  Säule  an  Stelle  von  E  gebracht,  durch  den  Stöpsel  m 
das  Normalelement  D  eingeschaltet  und  durch  Schlitten  s  die  Compen- 
Bation  hergestellt.  Sind  bei  zwei  derartigen  Versuchen  die  Widerstände 
der  beiden  Rheostaten  c,d  und  (/,(?',  und  werden  dabei  von  hV  dieLän- 


»)  Beetz,  Wied.  Ann.  3,  p.  1,  1878*. 
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gen  a  und  a'  abgetheilt,  so  ist,  da  &  b'  =  1  QE.  ist ,  der  Widerstand  des 

Elements 

„       (c-bo)(l+c'  +  (r)-(c'  +  a')(l+c-t-d) 

-"-  (c' +  a')  -  (c  +  a)  '■ 


474  X.  Eine  sehr  einfache  Methode  von  Siemens  erfüllt  ebeniaUs  den 

Zweck,  die  Veränderungen  der  Säule  zu  eUminiren. 


1)  Um   eine  elektromotorische  Kraft  e  mit  der  der  Normalkette  D  zu  ver 

gleichen ,  hestimmt  man  erst  den  'Widerstand  R  der  compensirenden  S&ale  E 

und  schaltet  dann  durch  Stöpsel  m  statt  D  die  Kette  e  ein.   Sind  bei  derCom- 

p.      .  ^ .  pensation  die  Bheostatenwiderstände  nunmehr  (^  and 

uig.  iö4.  ^^^  ^jg  abgeschnittene  Drahtlänge  ai,  so  ist 

g  _  (ci  +  ^)  (1  +  c  +  d  +  J?) 
2>-"(c  +  a)(l  +  Ci  +  di  +  B)' 

Können  c  und  d  bei  der  Gompensation  unverändert 
bleiben,  was  erreicht  werden  kann,  wenn  eveotaell 
statt  eines  Normalelements  mehrere  benutzt  werden, 
wobei  also  c  =  Cj,  d  =  rfj  ist,  so  wird 

e   Ci  -\-  a-i 

V  ^    c  +  a' 

Die  Bestimmung  von  B,  ist  dann  nicht  nöthig. 

Versuche  von  Beetz  mit  Thermoelementen  und  Flüssigkeitsketten  unter 
Abänderung  der  Kette  e  ergaben  die  Brauchbarkeit  dieser  Methode. 


ä^\f"^'^' 


1    t-  s 


Zur  Messung  der  elektromotorischen  Kraft  der  galvanischen  Polarisation 
trägt  die  Feder  bei  p  noch  eine  isolirte,  in  ihrer  Buhelage  gegen  einen  isolirten' 
FlatinBtift  drückende  Platinplatte.  Die  Feder  ist  mit  dem  einen  Fol  der  pola- 
risirenden  Säule ,  der  Stift  durch  den  Zersetzungsapparat  mit  dem  anderen  Pol 
verbunden.  Wird  der  Schlüssel  heruntergedrückt,  so  wird  die  Säule  ausge- 
schaltet, der  Zersetzungsapparat  als  compensirte  Kette  in  den  Messapparat  ein- 
gefügt. 

Zur  Messung  von  Widerständen  dient  die  Anordnung,  Fig.  184  und  185,  bei 
welcher  noch  ein  dritter  Bheostat  k  mit  den  Widerständen  1,  10,  100  (^.»be- 
nutzt wird.  Der  zu  untersuchende  Widerstand  wird  bei  x  eingefügt  und  durch 
den  Stöpsel  n  eine  neue  Verbindung  hergestellt.    Bei  der  Compensatiou  ist 


X 


k  . 


d  +  1  —  a 


wo  a  der  Widerstand   des  Drahttheils  5«,  d,  c  und  k  die  der  Bheostaten  sind. 
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Zwei  der  zu  untersuchenden  Elemente  werden  in  ganz  gleicher 
Weise  hergestellt,  dann  mit  ihren  einen  gleichnamigen  Polen  mit  ein- 
ander Terhunden  und  mittelst  der  anderen  in  den  Schliessungskreis  einer 
Wheatstone' sehen Brftcke  (z. B.  der  eines  Siemens' sehen Uniyersal- 
galyanometers)  eingeschaltet.  Man  kann  dann  den  Widerstand  der  bei- 
den verbundenen  Elemente  wie  den  jedes  anderen  stromlosen  und  pola- 
risirbaren  Leiters  bestimmen.  Durch  Yerändem  der  Richtung  des 
messenden  Stromes  bei  der  Nullstellung  der  Nadel  in  der  Brücke  kann 
man  sich  von  der  Abwesenheit  der  Polarisation  überzeugen  ^). 

Den  Widerstand  des  porösen  Diaphragmas  eines  Elementes  475 
mit  einer  Flüssigkeit  kann  man  bestimmen,  indem  man  es  zwischen  zwei 
Elektroden  in  die  Flüssigkeit  des  Elementes  einsetzt,  den  Widerstand 
misst,  dann  dieselbe  Messung  ohne  Diaphragma  wiederholt.  Die  Diffe- 
renz der  beide  Male  erhaltenen  Werthe  giebt  den  gesuchten  Widerstand. 
Bei  einem  Element  mit  zwei  Flüssigkeiten  bestimmt  man  den  Wider- 
stand bei  zwei  verschiedenen  Abständen  der  Metallplatten  vom* Dia- 
phragma. Die  Differenz  der  erhaltenen  Werthe  giebt  den  Widerstand 
der  ausgeschalteten  Flüssigkeiten,  woraus  man  den  Widerstand  derselben 
bis  zum  Diaphragma  selbst  berechnen  kann.  Man  subtrahirt  den  letz- 
teren Werth  von  den  zuerst  erhaltenen,  um  den  des  Diaphragmas  zu  be- 
stimmen '). 


V.  Empirisches  Normalmaass  des  Widerstandes. 

Die  vorstehenden  Methoden  gestatten,  die  Widerstände  beliebiger  476 
Körper  mit  einem  als  Normaleinheit  angenommenen  Widerstand  zu  ver- 
gleichen. 

Schon  öfter  hatte  man  dergleichen  empirische  Einheiten  einzu-  477 
fuhren  versucht. 

Jacobi  hatte  vorgeschlagen,  den  Widerstand  eines  Eupferdrahtes 
von  1  m  Länge  und  1  mm  Durchmesser  gleich  Eins  zu  setzen.  Der  spe- 
cifische  Widerstand  des  Kupfers  fällt  aber  bei  verschiedenen  Graden  der 
Härte  und  Reinheit  äusserst  verschieden  aus.  W.  Thomson')  beob- 
achtete z.  B.  bei  verschiedenen  Eupferdrähten  und  Blechen,  die  wahr- 
scheinlich mehr  oder  weniger  oxydulhaltig  waren,  specifische  Wider- 
stände, die  sich  im  Yerhältniss  von  7,6  und  22,3  änderten.  Deshalb  hat 

^)  WeruerSiemenB,  Anweisung  zum  Gebrauch  des  Universalgalvanometers, 
vgl  auch  FleiBchl,Wien.Ber.  [2]  75,  1877*.  —  2)  Eine  ähnliche  Metiiode,  bei 
der  diese  Widerstände  aus  den  Gefällen  des  Potentials  mittelst  des  Elektrometers 
semessen  werden,  s.  Branly,  Ann.  scient.  de  T^cole  norm.  2,  p.  241,  1873*.  — - 
')  W.  Thomson,  Phil.  Mag.  [4]  15,  p.  472,  1858*. 
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Jacobi^)  Kupferdrähte,  deren  Widerstände  mit  dem  eines  von  Dun  be- 
nutzten Kupferdrahtes  verglichen  waren,  als  Yergleichimgsmaasse  an 
verschiedene  Physiker  gesendet.  Wegen  der  grossen  Willkürlicbkeit 
dieses  Maasses  hat  dasselbe  indess  keinen  Eingang  gefunden.  [Die  Ja- 
cobi'sche  Einheit  ist  etwa  gleich  0,586  der  Siemens^schen  Queck- 
silbereinheit').] Aucb  zeigen  die  verschiedenen  Copien  der  Jacobi'- 
sehen  Einheit  abweichende  Werthe,  namentlich  nach  längerem  €rebrauch. — 
Langsdorff)  hat  endlich  nachgewiesen,  dass  chemisch  reines  geschmol- 
zenes Silber,  wenn  es  in  Form  eines  Stiftes  gegossen  wird,  beim  Aus- 
ziehen durch  Zieheisen  Drähte  von  nahezu  gleichem  Widerstand  liefern 
kann.  Die  Drähte  müssen  dabei  vor  jedem  neuen  Ziehen  öfter  ausgeglüht 
werden.  Nach  dem  letzten  Ziehen,  welches  zwei  Mal  durch  dasselbe 
Loch  stattfinden  soll,  wird  der  Draht  noch  drei  bis  vier  Mal  geglüht  und 
durch  recht  gleichmässiges  Eintauchen  in  kaltes  Wasser  abgelösclit 
Ein  solcher  Draht  hat  das  specifische  Gewicht  10,429  und  das  Maximum 
des  Leitungsvermögens  des  Silbers  und  zugleich  das  beste  Leitungsver- 
mögen unter  allen  bisher  untersuchten  Stoffen. 

Wenn  sich  auch  hiernach  ein  so  behandelter  Silberdraht  von  gegebe- 
nen Dimensionen  (Im  Länge,  1  mm  Querschnitt)  als  empirische  Einheit 
der  Widerstände  empfehlen  würde,  ist  es  doch  bedenklich,  ihn  dazu  ohne 
Weiteres  anzuwenden,  dajedenfalls  geringe  Aenderungen  in  der  Härte  a.8.f. 
Unterschiede  hervorrufen  könnten. 

478  Schon  früher*)  ist  der  Widerstand  einer  Quecksilbersäule  von  be- 
stimmten Dimensionen  als  empirische  Widerstandseinheit  vorgeschlagen 
worden.  Dieselbe  hat  indess  doch  erst  allgemeinen  Eingang  gefunden, 
nachdem  W.  Siemens^)  diese  Einheit  wirklich  hergißstellt  bat  und 
durch  sorgfaltige,  theils  von  ihm  persönlich,  theils  unter  seinem  Einflnss 
angestellte  Versuche  bewiesen  ist,  dass  sie  jederzeit  in  vollkommener 
Schärfe  zu  reproduciren  ist. 

Als  empirische  Einheit  des  Widerstandes  wird  der 
Widerstand  einer  Quecksilbersäule  von  Im  Länge  und  Iqmm 
Querschnitt  bei  der  Temperatur  0<^C.  angenommen. 

479  Bei  der  Herstellung  des  Siemens'  sehen  Normalmaasses  des 
Widerstandes  muss  man  zuerst  genau  die  Dimensionen  der  hierzu  die- 
nenden, mit  Quecksilber  gefüllten  Glasröhren  kennen^).  Ihre  Länge 
lässt  sich  bestimmen ,  wenn  man  sie  horizontal  und  parallel  neben  ein 


5,  1853'.  •—  *)  Marie  I>avy,  Ann.  de  Ulum.  et  i'Jiys.  L^J 
f,  p.  *iu,  iö4o  .  —  ^)  Werner  Siemens,  Pogg.  Ann.  HO,  p.  1,  1860*. — 
)  Dehms,  Brix  Zeitachr.  Jahrgang  XV,  1868*  (Dissertation);  Pogg.  Ann.  136, 
).  260,  373,  1869*.  Siemens  und  Rob.  Sabine,  Pogg.  Ann.  12*,  p.  327  u. 
t61,  1863*;  PhU.  Mag.  25,  p.  161,  1860*. 
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horizontal  gelegtes  Katbetometer  hinlegt,  was  mit  Hülfe  der  Libelle  und 
des  Fadenkreuzes  des  Femrohrs  am  Eathetometer  genau  ausgeführt 
Verden  kann.  Man  visirt  wiederholt  auf  die  genau  eben  geschliffenen 
Enden  der  Röhren,  indem  man  sie  dabei  um  ihre  Axe  dreht.  Die  Tem- 
peraturen  des  Eathetometers  und  der  Röhren  sind  dabei  wohl  zu  beach- 
ten ;  auch  ist  das  Katbetometer  mit  einem  Normalmetermaassstab  zu  ver- 
gleichen ^). 

Der  mittlere  Querschnitt  der  Röhren  wird  durch  Füllen  derselben 
mit  Quecksilber  ermittelt.  Am  besten  würde  man  wohl  die  Röhren  erst 
erhitzen,  sodann  mit  dem  unteren  Ende  in  das  Quecksilber  einsenken, 
dasselbe  vermittelst  einer  Luftpumpe  bis  über  das  obere  Ende  der  Röhre 
hinanfsaugen ,  das  untere  Ende  mittelst  einer  durch  eine  Stahlfassung 
anzudrückenden  Gla'splatte  yerschliessen ,  sodann  das  obere  Ende  des 
Rohres  Ton  der  Luftpumpe  lösen  und  ebenso  yerschliessen.  Man  be- 
stimmt genau  die  Temperatur,  lässt  das  Quecksilber  aus  dem  Rohr  in 
ein  Grefass  auslaufen,  entfernt  alle  Tropfen  durch  Klopfen  und  durch  Ein- 
blasen von  Luft  in  das  obere  Ende  des  Rohres  yermittelst  eines  Kaut- 
schukballs und  wägt  das  Quecksilber  nach  der  Bor  da' sehen  Methode 
mit  Berücksichtigung  des  Gewicbtsyerlustes  in  der  Luft.  Da  das  speci- 
fische  Gewicht  des  Quecksilbers  bei  0^  gegen  das  des  Wassers  von  4,1® 
gleich  15,59593  bekannt  ist,  so  lässt  sich  sein  Volumen,  also  auch  der 
mittlere  Querschnitt  des  Rohres  bestimmen  3). 

Die  Normalröhren  werden  vermittelst  Kautschukstöpseln  in  weitere 
Glasgefässe  mit  seitlichen  Tubulis  eingefügt,  sodann  mit  diesen  sorgfaltig 
mit  chemisch  reinem  Quecksilber  gefüllt  und  durch  frisch  amalgamirte 
Bügel  Yon  (6  mm)  dickem  Kupferdraht  in  die  Leitungen  zur  Yergleichung 
von  Widerstandsetaions  eingefügt.    Da  man  den  Querschnitt  des  Queck- 


^)  Eine  andere  Methode  wendet  Behms  (1.  c.)  an,  indem, er  auf  einen  mit 
einem  Normalmaassstab  verglichenen  Meterstab  die  Glasröhre  mittelst  Kaut- 
Khukringen  festdrückt.  Vermittelst  eines  an  den  Maassstab  angeschraubten 
Bügels  wird  durch  eine  Schraube  gegen  das  Ende  des  Maassstabes  eine  Messing- 
platte gedrückt,  gegen  die  auch  das  eine  Ende  der  Glasröhre  angepresst  wird. 
Auch  gegen  das  andere  Ende  des  Maassstabes  ist  vermittelst  eines  an  denselben 
angeschraubten  Bügels  eine  Messingplatte  geschraubt ,  indess  zwischen  dieselbe 
und  den  Maassstab  ein  Platindraht  gelegt.  Vor  dem  Glasrohr  ist  genau  an- 
liegend an  sein  Ende  vermittelst  zweier  an  den  Bügel  befestigter  Federn  ein 
zweiter  Platindraht  ausgespannt;  beide  Platindrähte  sind  in  den  Schliessnngs- 
kreis  einer  Säule  eingeigt,  der  zugleich  ein  Galvanometer  und  einen  elektro- 
magnetischen Wecker  enthält.  Der  Maassstab  mit  dem  Glasrohr  wird  nun  in 
ein  Wasserbad  gelegt  und  dasselbe  so  lange  erwärmt,  bis  gerade  der  Platindraht 
an  dem  Bohr  die  Messingplatte  berührt,  also  ein  Strom  angezeigt  wird.  Dann 
sind  bei  der  betreffenden  Temperatur  Bohre  und  Maassstab  gleich  lang.  Aus 
den  Attsdehnungscoefficienten  des  für  eine  bestimmte  Temperatur  geaichten 
Maassstabes  und  des  Glasrohres  kann  man  die  absolute  Länge  des  letzteren  für 
jede  Temperatur  bestimmen. 

')  Soll  noch  grössere  Genauigkeit  erzielt  werden,  so  kann  man  das  Bohr 
^urch  Yerachieben  eines  Quecksilberfadens  calibriren  und  dann  nach  Bestim- 
mung seines  Bauminhaltes  unter  der  Annahme,  dass  derselbe  aus  abgestumpften 
Kegeln  zusammengesetzt  ist,  seinen  Widerstand  in  Normaleinheiten  nach  den 
i'oTmeln  des  §.  368  berechnen. 
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ailbere  in  den  GlaBgeiUBsen  als  unendlich  groaa  gegen  die  als  Elelttroden 
dienenden  Endflächen  des  Queckailbers  im  GlaBrohr  aoBehen  kann,  so  ist 
der  Widerstand  des  Quecksilbers  iu  denselben  gleich  dem  eines  Qneck- 
silbercflinders  zn  setzen,  dessen  Querschnitt  der  des  Rabres,  dessen  Llnge 
gleich  seinem  halben  Radius  ist  (vgl.  §.  373).  Dieser  WideraUnd  addirt 
sich  zu  dem  des  Rohres  selbst. 


4S0  Der  Widerstand  der  NormalrAhren  wird  zuerst  mit  dem  von  spiral- 

f&rmig  gewundenen  und  mit  Qaeckailber  gefällten  Glasröhren,  Fig.  186, 
Fig.  1B7.  Fig.  18«. 


ii    S 


nach  der  §.  436  beschriebenen  Methode 
bei  abwechselnder  Yerbindang  dersel- 
ben mit  dem  Rheostaten  durch  den  Um- 
schalter rerglichen.  Man  combinirt 
eine  oder  mehrere  dieser  Röhren  so, 
dass  ihr  Gesammt widerstand  nicht  zu 
sehr  von  dem  der  ersteren  differirt,  da 
die  Genauigkeit  der  Bestimmung  hier- 
von abh&ngt.  Die  Röhren  werden  durch 
dicke,  unten  amalgamirte  Eupferbügel 
verbunden,  die  jedesmal,  um  Verunrei- 
nigung des  Quecksilbers  mit  Kupfer  eo 
vermeiden,  wodurch  der  Widerstand 
desselben  abnimmt,  vor  dem  Einlegen 
an  den  amalgamirteu  Stellen  sorgfältig 
abgewischt  werden.  Die  Spiratröhren 
und  Normalröhren  liegen  in  einem 
Wasserbade.  Um  den  Einfluss  des  fast  zu  vernachlässigenden  Wider- 
standes der  Kupferbügel  (für  1  m  des  Kupferdrahtes  ist  derselbe  kleiner 


(J)(ti@ 

Dmschall«!. 
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als  0,001  Quecksilbereinheit)  zu  yermeiden,  kann  man  auch  auf  der  an- 
deren Seite  entsprechende  Längen  von  dickem  Eupferdraht  einschalten. 
Fig.  187  giebt  eine  Skizze,  in  welcher  Art  die  Verbindung  zweier  Normal- 
rohren a  und  b  mit  drei  Spiralröhren  c^  d,  e  bei  der  Yergleichung  der 
Widerstände  hergestellt  wird.  .  Je  nachdem  der  Draht  h  in  den  Napf  / 
oder  g  eingelegt  wird,  ist  die  eine  oder  andere  der  Normalröhren  den 
Spiralen  cde  gegenübergestellt. 

Die  bei  verschiedenen  Combinationen  der  Spiralröhren  angestellten 
Yergleichnngen  der  Normalröhren  differiren  um  weniger  als  0,03  Tau- 
sendstel. 

Für  weiteren  Gebrauch  werden  besondere  Widerstandsetalo^s  von  481 
Draht  angefertigt.  Man  bedient  sich  dazu  am  besten  einzelner  Metall- 
legirungen,  deren  Leitungsföhigkeit  durch  Verminderung  der  Härte  bei 
wiederholten  Temperaturwechseln  sowie  bei  -jedesmaliger  Erhöhung  der 
Temperatur  sich  viel  weniger  ändert,  als  die  der  reinen  Metalle.  Zweck- 
mässig wählt  man  Neusilberdrähte ,  deren  Leitungsfähigkeit  von  0  bis 
100^  etwa  nur  um  4  Proc.  abnimmt.  Nach  Messungen  von  R.  Lenz  ^) 
mit  der  Brücke  ändert  sich  in  der  That  der  Widerstand  der  mit  Neusilber- 
draht hergestellten  Siemens'sehenEtalons  von  0  bis  20^  pro  Grad  nur 
um  0,000429,  und  zwar  für  verschiedene  Exemplare  um  gleichviel.  Auch 
kann  man  eine  Legirung  von  3  Thln.  Platin  und  1  Thl.  Silber  verwen- 
den, deren  Leitungsfähigkeit  von  0  bis  100<^  nur  um  3,1  Proc,  oder  von 
2  Thln.  Gold  und  1  Thl.  Silber,  deren  Leitungsfähigkeit  um  6,5  Proc.  ab- 
nimmt und  beim  Anlassen  der  hart  gezogenen  Drähte  nur  um  0,3  Proc. 
steigt'),  aber  mit  der  Zeit  sehr  constant  bleibt. 

Werner  Siemens  benutzt  zu  seinen  Copien  der  Widerstandseinheit 
NensUberdrähte,  die  er  in  folgender  Weise  anordnet :  In  eine  runde  Holz- 
büchse,  deren  Deckel  und  Boden  von  einem  10  mm  weiten  Loch,  Fig.  188 
(a.  f.  S.),  durchbrochen  ist,  ist  ein  doppelt  übersponnener,  gut  lackirter 
Neusilberdraht  von  0,9mm  Durchmesser,  1,7g  Gewicht  und  etwa  2,7  m 
Länge  in  einer  doppelt  gewundenen  Spirale  eingelegt.  In  die  Büchse 
sind  zwei  viereckige  Messingstäbe  a  und  b  eingelassen,  die  auf  der  einen 
Seite  dicke  ämalgamirte  Kupferdrähte  zum  Einsenken  in  Quecksilber- 
näpfe, auf  der  anderen  Klemmschrauben  zum  Befestigen  starker  Lei- 
tungsdrähte tragen.  Mittelst  angeschraubter  Messingplatten  werden  die 
Enden  des  Neusilberdrahtes  gegen  die  Messingstäbe  gegengeklemmt. 
Bas  eine  Ende  wird  sogleich  verlöthet.  Sodann  wird  der  Draht  in  dem 
Apparat  zni:  Widerstandsmessung  einer  genau  justirten  Normalröhre 
oder  Spiralröhre  gegenübergestellt  und  sein  Widerstand  bestimmt.  Man 
berechnet  dann,  wie  viel  man  etwa  seine  Länge  verändern  muss,  da- 


^)  B.Lenz.  Bullet,  de  StPetersb.  10,  p.  477,  1877*.  —  ^)  Matthiessen, 
Phil.  Mag,  [4]  21,  p.  107,  1861*;  Eep.  Brit.  Abbog.  1862,  p.  139  flgde.* ;  1864, 
p.  351  flgde.* 
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mit  Bein  Widerstand  dem  NormalmaasB  bei  20»C.  gleich  ist,  wobei  die 
Aenderung  des  Widerstandes  des  Neusilbers  mit  der  Temperaturerhöhung 
(0,0004  für  1")  berücksichtigt  wird.  Hiemach  wird  das  noch  freie  Ende 
des  Drahtes  in  seiner  Klemnuing  Tor-  und  zurückgezogen,  bis  der 
Widerstand  der  Copie  dem  der  NormalrObre  genau  gleich  ist.  Darauf 
Fig.  188. 


wird  auch  das  bisher  freie  Ende  des  Neusilberdrahtee  festgelöthet.  Die 
Copie  wird  nun  noch  einmal  mit  dem  Normalmaass  verglichen  and, 
wenn  sie  sich  bei  derLöthung  verändert  haben  sollte,  bis  zu  einer  Tem- 
peratnr  erwärmt  oder  abgekühlt,  bei  der  ihr  Widerstand  dem  .des  Nor- 
malmaasses gleich  ist.  Die  betreffende  Temperatur  wird  dabei  durch  eio 
in  die  Büchse  eingesteckt«»  Thermometer  abgelesen  und  auf  der  Büchse 
bemerkt '). 


•)  Um  einen  Widerttandsetalon  mit  dem  Normalmaa«»  zu  vergleichen,  »«n- 
det  Fleeraing  Jenkin  (Eep.  Brit.  Aisoc.  1862,  p.  I5B*,  ISes,  p.  168')  «ine 
etwas  abf^nderte  Form  der  Drahtcombination  an,  die  achematiich  in  ¥ig,  181 
gezeichnet  ist.  C  und  Ä  sind  zwei  mQglichst  gleiche,  neben  einander  nni  die- 
»elbe  Holle  gewundene  Neusilberdrähte  von  etwa  100  Einheiten  Wideratand,  di* 
durch  Drahte  von  verschwindendem  Widerstand  cD  und  aD  mit  dem  Oaln- 
nometer  (r  verbanden  sind.  ~Durch  die  Drähte  a^Yg  und  CjZr  sind  sie  mit 
dem  Normalmaass  S  und  der  Copie  S  verbunden,  r,  F  und  s,V  vemiittalD 
weiter  die  Leitung  zum  Galvanometer  G.  Die  Drähte  XB  und  BT  Bt«lleD  die 
Verbindung  mit  Bäule  B  her.  In  den  Leitungen  n^  ¥  und  Cj  Z  sind  itarke 
Mesaingstangen  LLi  und  JU JU],  sowie  11^  und  HH,  angebracht,  die  entweder 
durch  übergelegte  dicke  Kupferbügel,  welche  in  QuecknithemäpfeeinlaacbeD,  ant 
der  Leitung  ausgeBchlossen  oder  bei  Furtnehmen  derselben  durch  eine  oder 
mehrere  neben  einander  in  Quecke ilbernapfe  eingelegt«  NeusilberdrahtapiraJeD 
verbimden  werden  können,  deren  WiderstAode  sich  zu  denen  von  A  und  C  «i« 
1,  2,  4, . ..  512  :  lOO  verhalten.  Auf  diese  Weise  kann  man,  wenn  R  uad  5aidit 
gleich  sind ,  durch  Einschaltung  der  Neusilberspiralen  bis  zur  Einstellung  if 
Galvanometers  auf  Null  ihren  Unterschied  bis  auf  0.002  Proo.  bestimmen.  Nack 
der  Einstellung  können  S  und  R  durch  einen  Umschalter  mit  einander  ver- 
tauscht werden.  Husa  sodano,  um  das  Oalvanometer  anf  Null  zu  bringen,  eine 
Aendarung  der  Einstellung  vorgenommen  werden,  so  ergiebt  sich,  ob  S  vectin- 
gert  oder  verkürzt  werden  muss,  damit  beim  Umlegen  des  Umschalters  b«i 
gleichbleibender  Läse  das  Galvanometer  auf  Kull  bleibt.  Die  Leitung  zurSSole 
ZKxBY  wird  bei  £|  durch  einen  Schlüssel  eine  kurse  Zeit  getchloeseD  otA 
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Um  femer  Widerstandsscalen  herzustellen,  werden  nach  Siemens '482 
und  D  eh  ms  (I.e.)  10  gleich  lange,  sorgfältig besponnene  Neusilherdrähte, 
deren  jeder  sehr  nahe  einen  Widerstand  von  10  Quecksilbereinheiten 
besitzt,  in  geschmolzenes  Paraffin  getaucht  und  dann  alle  auf  eine  starke 
Spule  5  Ton  Kupfer,  Fig.  190  (a.  f.  S.),  aufgewunden,  indem  man  sie  dabei 
zuerst  mit  ihren  Mitten  um  einen  in  der  Spule  vertieft  liegenden  Elfen- 
beinstift a  herumlegt  und  nun  alle  20  Enden  gleichzeitig  aufwickelt.  Die 
ganze  Rolle  wird  darauf  schwach  erwärmt,  in  geschmolzenes  Paraffin  ge- 
taucht, mit  einer  dicj^en  Schicht  Paraffin  bekleidet,  mit  einem  Mantel  von 
Messingblech  umhüllt  und  auf  einer  Platte  yon  schwarzer  Eautschukmasse, 
Fig.  191,  befestigt.  Auf  dieser  befinden  sich  10  Löcher,  die  mit  Quecksilber 
gefallt  sind  und  dicke  Drähte  yon  Kupfer  enthalten,  an  welche  die  Enden 
der  einzelnen  Keusilberdrähte ,  wie  Fig.  192  schematisch  gezeichnet  ist, 
angelöthet  sind.  Mittelst  der  Wh eatston ersehen  Brücke  kann  man 
durch  Einlegen  der  Leitungsdrähte  in  die  entsprechenden  Quecksilber- 
n&pfe  die  Widerstände  jedes  Drahtes  mit  einer  Normaleinheit  (einer  mit 
Quecksilber  gefüllten  Glasspirale,  die  sich  in  Wasser  von  solcher  Tempe- 
ratur befindet,  dass  ihr  Widerstand  genau  einer  Einheit  gleich  ist)  ver- 
gleichen, und  ebenso  die  Drähte  parallel  neben  einander  verbinden  und 
entsprechende  Vergleichungen  vornehmen.  Zuerst  werden  die  vomRheo- 
stat  zu  den  Quecksilbemäpfen  führenden  Drähte  in  eiuen  und  denselben 
Quecksilbemapf  gesenkt  und  so  lange  abgeändert,  bis  ihr  Widerstand 


gleich  daranf  die  Leitang  znm  Galvanometer  bei  K^  um  dadurch  die  Wirkung 
etwaiger  Inductionsströme  in  den  Spiralen  auf  das  Gralvanometer  zu  vermeiden. 

Fig.  189. 


Der  von  FleemingJenkin  für  diese  Brahtcombination  vorgeschlagene  Name, 
elektrische  Wage,  kann  leicht  zu  Missverständnissen  führen,  da  schon  ein  an- 
derer Apparat  denselben  Namen  führt. 


496  EmpiriBche  Widerstandseinheit 

Tollkommen  gleich  ist.  Sodann  werden  die  za  kurzen  oder  zu  langen 
NeuBilberdrShte  ron  den  Kupferdrähten  in  den  Qaecksilberlöchem  los- 
gelötbet  und  so  lange  die  Löthung  verändert,  bis  alle  ihre.  Widerstände 

Fig.  tSO. 


r 
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genau  der  Einheit  gleich  sind.  Je  nachdem  man  die  Drähte  alle  hinter 
oder  neben  einander  oder  anderweitig  combinirt,  kann  man  alle  Wider- 
stände zwischen  1  bis  100  aus  ihnen  zusammenstellen  und  auch  mehrere 
solcher  gleichwerthiger  Zusammenstellungen  zwischen  den  Drähten  gleich- 
seitig neben  einander  herstellen.  £ine  Rolle,  deren  einzelne  Drähte  einen 
Widerstand  von  je  1000  Einheiten  besitzen,  kann  dann  zur  Darstellung 
der  Widerstände  von  100  bis  10000  dienen  u.  s.  f.*). 

Ueber  die  Form  der  sonst  gebräuchlichen  Widerstandsscalen  haben 
wir  schon  §.  423  das  Erforderliche  gesagt^). 

Wir  haben  schon  §.  342  erwähnt,  dass  nach  den  bisherigen  Bestim-  483 
mungen  das  Ohm  etwa  gleich   1/0,953  =  1,049  Quecksilbereinheiten 
ist.    Es  hat  demnach  keine  Schwierigkeit,  die  mittelst  der  letzteren  ge- 
wonnenen Resultate  auf  das  Ohm  als  Einheit  zu  reduciren,   wenn  man 
nicht  direct  auf  Ohms ')  geaichte  Normaletalons  verwenden  will. 


VI.   Angaben  über  die  Leitungsfähigkeit. 

1.  Allgemeines. 

Um  überhaupt  zu  entscheiden,  ob  ein  Körper  ein  Leiter  oder  ein  4S4 
Nichtleiter  derElektricität  sei,  hat  man  ihn  in  früheren  Zeiten  meist  auf 
seiner  einen  Seite  mittelst  der  Hand  oder  einer  metallischen  Verbindung 
zur  Erde  abgeleitet  und  mit  der  anderen  Seite  an  ein  geladenes  Elektro- 
skop  gebracht,  welches  auch  wohl  noch  mit  der  inneren  Belegung  einer 
Leydener  Flasche  verbunden  war.  Entlud  sich  dasselbe  schneller,  als 
wenn  es  sich  selbst  überlassen  blieb,  so  war  der  Körper  ein  Leiter,  im 
gegentheiligen  Fall  ein  Nichtleiter.  Aus  der  Schnelligkeit  der  Entladung 
konnte  man  annähernd  auf  die  Leitungsfähigkeit  des  Körpers  schliessen. 
Die  festen  Körper  wurden  in  Stangenform,  die  pul  verförmigen  in  Glas- 
röhren verwendet,  welche  beiderseits  durch  Korke  geschlossen  waren, 
dnrch  welche  Stahlnadeln  bis  in  das  Pulver  hineinragten.  • 

Zweckmässiger  schaltet  man  den  Körper  zwischen  zwei  Metallelek- 
troden, die  eventuell  zu  grossen  Platten  ausgedehnt  werden,  in  den 
Schliessungskreis  einer  galvanischen  Säule  zugleich  mit  einem  empfind- 


*)  Dehms,  Brix' Zeitschr.  14,  p.4,  1867*.  —  *)  In  Betreflf  der  Genauigkeit 
der  Bestimmungen  von  Dekms  zur  Herstellung  des  Siemens'scheu  Wider- 
ttandsetalons  hat  Binck  (Yerslag  en  Mededeel  d.  Kon.  Akad.  van  Wetensch. 
Afd.  Natork.  [2]  11,  p.  1,  1877;  Beibl.  2,  p.  273*)  Bedenken  geäussert,  da  die 
Bohren,  die  als  conisch  angesehen  wurden,  an  einzelnen  Stellen  cylindrisch  sein 
könnten,  auch  die  Längenmessungen  um  0,03  bis  0,04  Proc.  variirten.  —  ^)  Eine 
neue  internationale  Bestimmung  des  Ohm  in  einer  bestimmten  (Länge  einer 
Qaeeksilbersäule  von  1  qmm  Querschnitt  steht  bevor. 

Wiedflmann,  ElektrlciUt.  I.  32 
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liehen  Galvanometer  und  einem  ScHlüssel  ein.  Giebt  die  Nadel  des  Gal- 
vanometers bei  der  Schliessung  des  Schlüssels  einen  dauernden  Ausschlag 
(der  auch  in  Folge  der  Polarisation  nach  längerer  Zeit  allmählich  ver- 
schwinden kann),  so  ist  der  Körper  ein  Leiter.  Zeigt  sich  gar  kein  Aus- 
schlag oder  nur  im  ersten  Moment  in  Folge  der  Ladung  der  Metall- 
platten, so  ist  er  ein  Nichtleiter.  Körper,  welche  im  geschmolzenen  Zn- 
stande untersucht  werden  sollen,  werden  hierbei  in  einem  Platintiegel 
geschmölzen,  der  mit  dem  einen  Pol  einer  Säule  verbunden  ist;  dann 
wird  in  die  geschmolzene  Masse  ein  mit  dem  anderen  Ende  der  Lei- 
tung verbundener  Platindraht  eingetaucht.  Man  kann  auch  die  Sub- 
stanzen in  Uförmigen  Glas-  oder  Porcellanröhren  schmelzen,  in  deren 
beide  Schenkel  zwei  mit  den  Leitungsdrähten  der  Säule  verbundene  Pla- 
tindrähte gesenkt  werden.  Bereits  flüssige  Körper  werden  ebenso  unter- 
sucht. 

485  Dabei  bietet  sich  indess  eine  kaum  ganz  zu  überwindende  Schwie- 
rigkeit. Werden  die  Theilchen  der  Körper  an  den  Elektroden  mit  der 
Elektricität  derselben  geladen,  so  werden  sie  abgestossen  und  bewegen 
sich  je  nach  der  Ladung,  den  Reibungswiderständen  u.  s.  f.  mit  verschie- 
dener Geschwindigkeit  zu  der  entgegengesetzt  geladenen  Elektrode  hin. 
Die  hierbei  entstehenden  mechanischen  Strömungen  bedingen  eine  Aus- 
gleichung der  Elektricitäten ,  welche  einer  directen  Leitung  derselben 
von  Molecül  zu  Molecül  ganz  ähnlich  wirkt.  Man  bezeichnet  diesen  Vor- 
gang als  Leitung  durch  Convection. 

486  So  weit  sich  nach  den  vorliegenden  Versuchen  bestimmen  lässt^  kann 
man  die  folgenden  Körper  als  Nichtleiter  bezeichnen:  Diamant,  Schwe- 
fel, Phosphor,  flüssiges  Chlor,  Brom,  festes  und  geschmplzenes  Jod,  des- 
gleichen gelöst  in  Schwefelkohlenstoff  oder  Chlorschwefel,  festes  Chlor- 
nydrat,  Vierfach-Chlor-  und  Jodzinn,  Arsenchlorür ,  Jodschwefel,  Chlor- 
phosphor, Chlorkohlenstoff,  wasserfreie  Schwefelsäure,  feste  Kieselsäure, 
Borsäure,  Jodsäure,  Eisenoxyd,  Zinnoxyd  in  festem  Zustand,  viele  orga- 
nische Verbindungen,  wie  ätherische  Oele,  feste  Alkaloide,  Harze  (wie 

^  Bernstein,  Schellack),  Holzfaser,  Gummi,  Papier,  Kautschuk,  Ebonit, 
Guttapercha,  Leder,  Pergament,  Federn,  Haare,  Wolle,  Seide,  Wachs, 
genug,  fast  alle  Verbindungen,  welche  nicht  aus  gleichen  Aequivalenten 
der  verbundenen  Stoffe  bestehen,  ebenso  die  meisten  aus  gleichen  Aequi- 
valenten zweier  Elemente  bestehenden  binären  Verbindungen  im  festen 
Zustande,  Magnesia,  Kupferoxyd,  Quecksilberoxyd,  die  meisten  Salze 
im  festen  Zustande,  auch  Glas,  Porcellan  und  Eis  bei  sehr  niederen 
Temperaturen  u.  s.  f.  i). 


')  Die  meisten  Angaben  vonFaraday,  Exp. Bes.  Ser.  4,  §.380,  1833* n. f. 
Eine  Angabe,  daBsJod  leiten  soll,  ist  von  Beetz  (Pogg.  Ann.  92,  p.  452,  1854*) 
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Sehr  gut  isolirendes  Glas,  wie  es  in  Glasgow  zur  Construction  der 
Qaadrantelektrometer  gehraucht  wird,  enthält  58,77  Proc.SiOj,  9,28  K2O, 
3,77  Na,  0,  28,18  PhO^). 

In  Betreff  der  Gase  siehe  das  Capitel  „Durchgang  der  Elektricität 
durch  Gase". 

Viele  Nichtleiter  condensiren  durch  ihre  hygroskopischen  Eigen-  487 
Schäften  auf  ihrer  Oherfläche  Feuchtigkeit  aus  der  Luft,  die  eventuell 
Sporen  von  ihnen  auflöst.  Sie  werden  dadurch  hessere  Leiter;  so  z.  B. 
Papier,  verschiedene  Hölzer,  Kiesel  u.  s.  f.,  auch  frisch  gespaltene  Glim- 
merhlfittchen ,  welche  nicht  leiten,  aher  an  der  Luft  hald  leitend  wer- 
den'), namentlich  auch  verschiedene  Sorten  von  weichem  Glase.  Diese 
Condensation  wächst,  wenn  man  die  Flächen  der  Körper  rauh  macht. 
Deshalb  isolirt  eine  matt  geschliffene  Glasplatte  viel  schlechter,  als 
eine  blanke  5);  ein  Schellack-  und  Bemsteinstäbchen ,  ein  Stück  Retin- 
asphalt ^)  mit  glatter  Oberfläche  isoliren,  mit  rauher  weniger.  Findet 
hierbei  eine  allmähliche  Zersetzung  der  Oberfläche  unter  Bildung  sehr 
hygroskopischer  Substanzen  statt,  z.  B.  von  kohlensaurem  Kali  bei  ein- 
zelnen Glassorten  >  so  verlieren  die  Körper  ihr  Isolations vermögen  auf 
die  Dauer  *). 

Durch  Vertreiben  der  Feuchtigkeit  beim  Trocknen  der  Körper  über 
Phosphorsäureanhydrid  oder  beim  massigen  Erwärmen  kann  man  sie 
wieder  zu  guten  Isolatoren  machen,  wenn  sie  nicht  dauernd  auf  der  Ober- 
fläche zersetzt  sind.  So  verhalten  sich  auch  verschiedene  Mineralien, 
z.B.  der  sehr  hygroskopische  Marekanit,  Obsidian,  Dichroit,  die  unter  15^ 
gut  leiten ,  über  30^  isoliren  *).     Völlig  getrocknet  isolirt  der  Marekanit 


widerlegt  worden ;  die  Leitung  beruht  auf  YerunreiDigungeu.  Dass  sehr  kaltes 
Eis  nicht  leitet,  ist  für  Reibnngselektricität  lange  bekannt  (vgl.  Encycl.  nietropol. 
Lond.  1830,  Electricity  p.  72),  für  den  galvanischen  Strom  von  Erman  (Gilb. 
Ann.  11,  p.  166,  1802*),  Bouvier  (ibid.  13,  p.  434*)  und  Paraday  (l.  c.)  ge- 
zeigt worden.  Die  Abwesenheit  der  Leitung  bei  Brom  s.  Baiard  (Ann.  de 
Cbim.  et  dePhys.  32,  p.  345,  1826*;  Pogg.  Ann.  8,  p.  123*).  —  Aeltere  Angaben 
mit  Hülfe  der  Beibungselektricität  s.  Encycl.  metrop.  1.  c;  Biess,  Beibungs- 
elektricität  1,  p.  27u.  f. ;  für  Schwefel,  Zinkoxyd,  Gummi  arabicum  auch  Biess, 
ibid.  p.  35*.  Die  Angaben  stimmen  mit  den  im  Text  gegebenen  im  Allgemeinen 
überein,  sind  aber  durch  die  hygroskopische  Feuchtigkeit  auf  den  Körpern  zum 
Theil  unsicher.  —  Dass  metallisches  Aluminium-  und  Berylliumpulver  nicht 
leitete  (Siess,  1.  c),  beinihte  wohl  nur  auf  Mangel  an  Continuität. 

1)  Primke,  Din^l.  J.  225,  p.  174*;  Beibl.  1,  p.  665,  1877*.  —  2)  Biess, 
Beibungselektricität  2,  p.  221*.  —  ^)  Dass  eine  ganz  frisch  polirte  Glasplatte 
anfangs  schlechter  isolirt,  als  nach  einiger  Zeit,  könnte  von  der  Verdunstung 
des  stets  in  kleinen  Mengen  zurückbleibenden  Polirmittels  herrühren  (vergl. 
Priestley,  History  of  electricity,  übers,  von  Krünitz,  p.  469, 1772*,  Berlin).— 
*)  Biess,  Pogg.  Ann.  64,  p.  49,  1845*.  —  ^}  Auch  das  zur  Herstellung  von 
Condensatoren  empfohlene.  Hartglas  (Ducretet,  Gompt.  rend.  90,  p.  363, 
1880*),  welches  weniger  leicht  von  Funken  durchbohrt  wird,  ist  nicht  frei  von 
flygroskopicität  und  isolirt  nicht  immer  gut.  —  ^)  Erman  glaubte  hieraus  auf 
eine  Zunahme  der  Leitungsfähigkeit  mit  der  Temperaturerhöhung  schliessen  zu 
können  (Pogg.  Ann.  26,  p.  607,  1832*). 

32* 


500  Leitung  von  Glas,  Ebonit  u.  s.  f. 

auch  bei  niederen  Temperaturen,  nimmt  aber  sehr  bald  wieder  hygro- 
skopische Feuchtigkeit  auf  i). 

In  ähnlicher  Weise  oxydirt  sich  der  Schwefel  im  Ebonit  nach  län- 
gerem Gebrauch,  namentlich  nach  wiederholtem  Elektrisiren ,  z.  B.  bei 
Verwendung  des  Ebonits  zu  Elektrophorkuchen  oder  Fassungen  an  Elek- 
trisirmaschinen ,  in  Folge  der  Ozonbildung,  zu  Schwefelsäure,  die  aus 
der  Luft  Wasser  anzieht.  Durch  Putzen  mit  Wasser  und  Magnesia  usta 
uiid  Trocknen  kann  man  die  Isolation  so  ziemlich  wieder  herstellen'). 

Hält  man  Glasoberflächen  völlig  trocken,  so  leiten  sie  sehr  schlecht. 
So  blies  Ganton')  an  8  bis  9  Zoll  lange  Röhren  etwa  iVt  Zoll  weite 
dünnwandige  Glaskugeln  an,  lud  sie  innen  und  versiegelte  die  Röhren. 
Sie  zeigten  sich  noch  nach  Jahren  elektrisch,  wenn  man  sie  an  der  einen 
Seite  etwa  in  einer  Entfernung  von  5  bis  6  Zoll  vor  ein  Feuer  hielt  und 
dadurch  daselbst  erwärmte  und  leitend  machte  (s.  w.  u.).  An  der  kalt  ge- 
bliebenen Stelle  erhält  man  die  entgegengesetzte  Elektricität,  wenn  man 
die  Kugeln  beim  Erwärmen  an  einen  seidenen  Faden  hängt.  Man  kann 
auch  die  Kugeln  durch  die  erwärmte  Stelle  laden. 

Auf  der  Feuchtigkeit  beruht  ebenfalls  die  je  nach  Umständen  sehr 
veränderliche  Leitungsfahigkeit  von  verschiedenen  Hölzern,  Kiesel- 
steinen u.  s.  f.,  bei  denen  man  stets  nach  dem  Durchgang  des  Stromes 
eine  Polarisation  in  Folge  der  Zersetzung  der  Feuchtigkeit  nachweisen 
kann  und  die  nach  dem  Trocknen  schlechter  leiten^).  Eine  weitere  Ver- 
folgung dieses  Gegenstandes  hat  überwiegend  praktisches  Interesse. 

488  Unter  den  übrigen  Körpern,  welche  Leiter  der  Elektricität 

sind,  muss  man  zwei  Gruppen  unterscheiden. 

1)  Die  Leiter,  welche  den  galvanischen  Strom  durchlassen,  ohne 
gleichzeitig  in  ihre  Bestandtheile  zersetzt  zu  werden.  Zu  diesen  ge- 
hören die  Metalle,  ihre  Legirungen,  Graphit,  Kohle,  eine  Reihe  von 
Schwefelmetallen,  einige  Superoxyde,  wie  Bleisuperoxyd,  Mangansuper- 
oxyd*) u.  8.  w. 

2)  Die  Leiter,  welche  den  galvanischen  Strom  durchlassen  und  zu- 
gleich durch  denselben  zersetzt  werden,  die  mit  dem  Namen  der  Leiter 
zweiter  Classe  bezeichneten  Körper,  zu  denen  die  binären  Verbindun- 
gen, die  erhitzten  oder  geschmolzenen  Salze,  wie  Chlorblei,  Chlorsilber, 


1)  Hankel,  Leipziger  Bericht  1851,  p.  118*.  —  ^  Gruel,  Pogg.  Ann. 
156,  p.  483,  175*.  —  ^)  Canton,  8.  Priertley,  History  of  electricity,  übersetzt 
von  Krünitz.  Bigbi,  Mem.  di  Bologna  [3]  10,  187»*;  Beibl.  4,  p.  216*.  — 
*)  Vergl.  du  Moncel,  Compt.  rend.  79,  p.  41,  110,  154,  295,  356,  591,  753, 
945,  1874*,  81,  p.312,  890,  425,  514,  649,  766,  864,  1875*,  82,  p.  39,  793,  1876*; 
Ann.deOhim.  et  Phys.  [5],  10,  p.  194,459,  1877*.  — ■  ^)  Die  Leitung  von  Braun- 
stein  und  Bleisuperoxyd,  ebenso  von  Bleiglätte  fand  schon  Pelletier  mittelst 
Reibungselektricität  (Güb.  Ann.  46,  p.  200,  1814*);  dagegen  leitet  Mennige  sehr 
schlecht.  Anatas  leitet  nach  Henrici  und  Hausmann  gut  (cf.  9. Yersaminl. 
des  G^ttinger  bergm.  Vereins  s.  Biess,  Beibungselekt.  1,  p.  33*).  8.  an  beiden 
Stellen  auch  eine  Beihe  von  Bestimmungen  für  andere  Hüieralien.  Dieselben 
sind  indess  wegen  der  hygroskopischen  Eigenschaften  nicht  ganz  sicher. 
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chlorsaures,  kohlensaures,  salpetersaures  Natron,  geschmolzenes  Glas  u.  s.  f., 
aach  eine  Beihe  stark  erhitaster  und  geschmolzener  Schwefelmetalle  ge- 
hören; ebenso  die  Salze  in  ihren  wässerigen  und  alkoholischen  Lösungen, 
femer  die  ätherischen  Lösungen  von  Quecksilberchlorid,  Platinchlorid, 
salpetersaurem  üranoxydul.  Alkalien  sollen  nach  C  o  n  n  e  H)  nicht  lei- 
ten und  nicht  zersetzt  werden.  Alkohol  selbst  leitet  schlecht,  Aether 
noch  schlechter. 

Man  kann  sich  überzeugen,  ob  ein  Körper  in  die  erste  oder  zweite 
Classe  der  Leiter  gehört,  indem  man  direct  untersucht,  ob  sich  an  den 
in  ihn  eingesenkten  Enden  der  Leitung  oder  Elektroden  seine  Bestand- 
theile  ausgeschieden  haben  oder  nicht.  Das  empfindlichste  Griterium  der 
Zersetzung  des  dem  Strom  unterworfenen  Körpers  ist  indess,  dass  man 
nach  dem  Durchleiten  des  Stromes  durch  die  Körper  die  in  ihnen  be- 
findlichen Elektroden  schnell  von  dem  Schliessungskreise  der  Säule  los- 
löst und  mit  einem  sehr  empfindlichen  Galvanometer  verbindet.  Die  ge- 
ringste Abscheidung  der  heterogenen  Bestandtheile  des  Körpers  auf  den 
Elektroden  erzeugt  dann  eine  elektromotorische  Kraft,  die  Polarisation, 
welche  sich  durch  einen  Strom  im  Galvanometer  zu  erkennen  giebt.  Die 
Umschaltung  des  dem  Strome  unterworfenen  Körpers  aus  dem  Schliessungs- 
kreise der  Säule  in  den  des  Galvanometers  kann  mit  den  in  den  ersten 
Paragraphen  des  Gapitels  „  Polarisation  **  uäher  zu  beschreibenden  Appa- 
raten vorgenommen  werden.  Indess  kann  auch  bei  Nichtleitern,  wenn 
ihren  beiden  Seiten  entgegengesetzte  Elektricitätsmengen  durch  leitende 
Belegungen  (wie  in  der  F  r  a  n  k  1  i  n '  sehen  Tafel)  zugeführt  werden,  nicht 
nur  bei  der  ersten  Verbindung  der  letzteren,  sondern  auch  bei  wieder- 
holten Verbindungen  mit  einem  Galvanometer  ein  Elektricitätsstrom  durch 
das  letztere  fliessen  (s.  das  Capitel  „Dielektrische  Polarisation"  etc.).  Das 
einzig  sichere  Griterium  ist  demnach  der  Nachweis  einer  wirklich  erfolg- 
ten polaren  chemischen  Zersetzung. 

Die  beiden  Glassen  der  Leiter  unterscheiden  sich  auch  dadurch,  dass 
im  Allgemeinen,  jedoch  nicht  ausnahmslos,  die  Leitungsfähigkeit  der 
metallischen  Leiter  mit  der  Temperaturerhöhung  abnimmt,  die  der  Lei- 
ter zweiter  Glasse  aber  zunimmt. 

Wir  betrachten  jetzt  speciell  die  specifischen  Leitungsfahigkeiten  489 
der  einzelnen  Körpergruppen.  Den  numerischen  Angaben  sind  in  den 
wichtigsten  Fällen  und  wo  eine  derartige  Umrechnung  nach  den  vor- 
handenen Daten  möglich  war,  unter  der  Bezeichnung  (Hg  =  1)  die 
Zahlenwerthe  beigefügt,  für  welche  die  Leitungsfähigkeit  des  Queck- 
silbers gleich  Eins  gesetzt  ist. 

Eine  Reduction  der  specifischen  Leitungsföhigkeiten  auf  diese  Ein- 
heit empfiehlt  sich  durch  den  Umstand,  dass  das  Quecksilber  von  allen 
Metallen  am  reinsten  dargestellt  werden  kann.  Wir  unterlassen  dagegen 


1)  Connel,  Phil.  Mag.  [3]  18,  p.  356,  1840*. 
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die  Angabe  des  specifischen  Leitungswiderstandes  durch  die  Bestimmung 
der  Zahl  der  Ohms,  welche  dem  Leitungswiderstande  eines  Meters  der 
betreffenden  Substanz  vom  Querschnitt  1  cm  gleich  sind,  einmal  da  diese 
Bestimmung  doch  eine  indirecte  ist  und  ohnehin  der  noch  genauer  festzu- 
stellende Werth  des  Ohms  in  einer  Quecksilberlänge  gegeben  werden  solL 


2.  Metalle  und  Legirungen. 

490  Die  Legirungen  reihen  sich  insofern  völlig  den  Metallen  an,  als 
auch  sie  entgegen  den  früheren  Angaben  durch  den  Strom  nicht  zersetzt 
werden.  Wurden  zwei  mit  Quecksilber  gefüllte  Gläser  durch  ein  mit 
Quecksilber  gefülltes  II  Rohr  verbunden,  in  beide  gleiche  Quantitäten  Na- 
trium eingerührt  und  ein  Strom  von  6  Bunsen' sehen  Elementen  mit- 
telst Eisendrähten  hindurchgeleitet,  während  durch  einen  über  die  Ober- 
flächen geleiteten  Wasserstoffstrom  die  Oxydation  verhindert  wurde;  so 
zeigte  sich  nach  Ob  ach  ^)  keine  Aenderung  der  Zusammensetzung, 
auch  nicht,  als  Natriumamalgam,  eine  Legirung  von  4  Gewichtsthln. 
Kalium  und  2,5  Natrium,  die  Legirungen  SnPb  und  SusPb  in  W-for- 
migen  Röhren  während  zweier  Stunden  dem  Strom  von  12  Bunsen' sehen 
Elementen  ausgesetzt  wurden ,  welcher  in  derselben  Zeit  29  g  Kupfer 
aus  Kupfervitriollösung  ausschied. 

Aehnliche  Versuche  sind  mit  gleichem  negativen  Erfolg  an  den  Le- 
girungen Pbt  Zn3,  Sbg  Cu3,  Sb  Ags,  Sb4  Sua,  Bij  Pba  von  E 1  s  ä  s  s  e  r  ^)  an- 
gestellt worden.  Die  Legirungen  befanden  sich  zwischen  etwa  3  mm  tief 
in  dieselben  eintauchenden  Kohlenelektroden  in  verticalen,  etwa  15  cm 
langen ,  1  cm  weiten  Glasröhren ,  durch  die  der  Strom  stets  so  geleitet . 
wurde,  dass  sich  das  schwerere  Metall  unten  abschied'). 

491  In  quantitativer  Beziehung  erwähnen  wir  zuerst  eine  Reihe  histo- 
risch bem'erkenswerther  älterer  Bestimmungen  an  käuflichen  Metallen, 
bei  denen  also  auf  die  Reinheit  der  Stoffe  weniger  geachtet  wurde,  aber 
die  benutzte  Methode  brauchbare  Resultate  lieferte.  Wir  fügen  derselben 
die  Leitungsfähigkeiten  bei,  welche  aus  den  durch  die  Batterieentladung 
in  den  Drähten  erzeugten  Wärmemengen  nach  Riess  abzuleiten  sind 
(siehe  das  Capitel  „Wärme Wirkungen  der  Elektricität^).  In  diesen  älte- 
ren Tabellen,  in  denen  die  Zahlen  doch  nur  einen  relativen  Werth  haben, 
setzen  wir  behufs  der  Yergleichung  der  Zahlen  die  Leitungsfähigkeit  des 
Silbers  gleich  100,  auf  die  sich  die  Beobachtungen  häufiger  reduciren 
lassen,  als  auf  (Hg  =  1). 


1)  Obach,  Pogg.  Ann.  Ergbd.  7,  p.  280,  1876*.  —  »)  ElsäsBer,  Wi©d. 
Ann.  8,  p.  455,  1879*.  —  ^)  Die  entgegenstehenden  Besoltate  von  Q^rardin 
(Compt.  rend.  53,  p.  727,  1861*)  beruhen  auf  Irrthümera. 
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Ag  —  100 

Hg  —  1 

Silber 100 

60,39 

Matthiessen 

Natrium 

37,43 

22,6 

n 

n 

24  bis  25 

14,5  bis  15,1 

Lamy 

Alaminium 

33,76^ 

20,4 

Matthiessen 

B 

50,1 

30,2 

Baff  (aus  Kryolith,  weich) 

l» 

47,4 

28,6 

„     (käuflich,  spröde) 

1» 

1» 

56,39 
50,83 

34,0 
30,7 

Arndtsen 

» 

■     (51,5) 

Poggendorff  (Kupfer  =  100)  *) 

Hagnesiam 

.      25,47 

15,3 

Matthiessen 

Calcium  .   .   . 

22,14 

13,4 

n 

Cadmium 

.      22,10 

13,3 

» 

» 

■ 

.     -24,58 

14,8 

E.  Becquerel 

Kalium   . 

20,84 

12,6 

Matthiessen 

ji          • 

■      \ 

18  bis  17 

10,9  bis  10,3 

Lamy 

» 

\       « 

1,7 

1,0 

Becquerel 

Lithium  .    . 

19,00 

11,5 

Matthiessen 

Nickel      . 

14,47 

8,7 

Arndtsen 

Strontium  . 

« 

6,71 

2,6 

Matthiessen 
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G.  Wiedemann 


Süber 100 

8     Kupfer  1  Zink 25,5 


6,5        , 
*.7        „ 

Messing 


1 
1 
1 


30,9 
29,2 
25,4 
21,5 


n 


3  Zinn  1  Wismnth 

1     ,       1 
1      -      3 


n 
n 


Lenz 

25,4 Arudtsen 

25 Fricku.MüUer 

18,4 Riess 

9,0 G.  Wiedemann 

4,4 

2,0 

Bose'sches  Metall 3,2 . 

Neusilber 7,52 Fricku.  MüUer 

a  7,67 Matthitesen 

8,02bis8,3l Buff 

(6I,65Kupfer,15,75Nickel,  22,60  Zink)    18,72 Arndtsen 

Neusilber 5,9 Biess 

G.  Wiedemann 

Zinn-Blei  SnPb 9,20 

,  Sn^Pb 10,55 

„  8nPb4 8,26 

Zink'Zinn  ZnSn 17,43 

Zink-Cadmium  ZnCd 23,78 

32  Wismnth  1  Antimon 0,884 

12         ,  1         „  0,519  — 

1  Zink  2  Antimon 0,413  — 

Silber  (Feingehalt) 0,963    51,52  (Quecksilber  =  l) 

0,900     47,53 

0,857     42,21 

»  ,  0,747     38,82 

Gold  (Feingehalt) 1,000     39,75 

0,951     13,38 
0,751       7,14 


9,09  berechnet)  Matthiessen 

;i0,3l 

8,22 
;i7,13 
[24,04 


Pouillet 


n 
n 


n 
n 


^)  Poggendorff,  Pogg.  Ann.  97,  p.  643,  1856*. 
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494  In  Bezug  auf  den  Werth  der  verschiedenen  Methoden  haben  wir 
schon  oben  der  genaueren  Beschreibung  derselben  einige  Bemerkungen 
beigefügt. 

Einige  ältere  Beobachtungsreihen  geben  offenbar  einzelne  ganz  un- 
richtige Werthe.  —  So  ist  z.  B.  das  Ueberwiegen  der  Leitungsfahigkeit 
des  Kupfers  über  die  des  Silbers  bei  Becquerel  und  namentlich  bei 
Ohtn  wohl  Beobachtungsfehlem  zuzuschreiben.  Ebenso  ist  die  Stellung 
des  Bleies  in  der  von  Davy  angegebenen  Reihe  unrichtig,  die  trotz  der 
so  unvollkommenen  Methode  doch  meist  Resultate  giebt,  welche  sich  den 
neueren  Beobachtungen  nahe  anschliessen ;  so  auch  die  hohe  Stellung  de« 
Goldes  bei  Becquerel.  Ebenso  ist  die  abweichend  hohe  Stellung  des 
von  Arndtsen  angewandten  Kupfers,  die  niedrige  Stellung  des  Zinns 
bei  Matthiessen,  die  Verschiedenheit  der  Angaben  von  Lamy  xmd 
Matthiessen  für  das  Kalium  und  Natrium  hervorzuheben.  Die  letz- 
teren Resultate  können  indess  wohl  durch  Mängel  in  der  Continuität  der 
gepressten  Drähte  bedingt  sein.  Auch  die  Angaben  für  Platin  varüren 
sehr  bedeutend. 

495  Die  meisten  der  vorher  erwähnten  Resultate  gelten  entweder  für 
die  Temperatur  0^  oder  die  mittlere  Temperatur.  Die  Leitungs- 
fähigkeit derMetalle  nimmt  indess  mitErhöhung  derTem- 
peratur  ab. 

Die  älteren  Resultate  in  dieser  Beziehung  sind  auf  folgender  Tabelle 
angeführt.  Die  direct  erhaltenen  Werthe  sind  so  umgerechnet  wor- 
den, dass  stets  die  Leitungsfähigkeit  oder  der  Widerstand  jedes  Metalls 
bei  0^  gleich  100  angenommen  ist.  Will  man  den  relativen  Widerstand 
der  Metalle  bei  einer  beliebigen  Temperatur  finden ,'  so  sind  die  Zahlen 
der  vorliegenden  Tabelle  mit  den  entsprechenden  Werthen  der  im  §.491 
aufgeführten  Tabelle  zu  multipliciren. 
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496  Für  chemiscli  reineMetalle  sind  die  Untersuchungen  in  grosser 

Ausdehnung  von  Matthiessen^)  im  Verein  mit  y.  Böse  und  Anderen 
mittelst  der  Wheatstone-Eirchh  off 'sehen  Drahtcomhination  vor» 
genommen  worden.  —  Die  Drähte  wurden  in  einer  der  Länge  nach 
zur  Hälfte  abgesprengten  Glasröhre  in  einem  Blechtrog  mit  doppelten 
Wänden,  der  mit  Oel  gefüllt  war,  erhitzt.  Von  ihren  Enden  führten 
dicke  Kupferdrähte  nach  aussen,  welche  durch  Quecksilber  mit  den  übri- 
gen Theilen  der  Leitung  in  Verbindung  standen. 

Durch  Versuche  wurde  nachgewiesen,  dass  eine  Nebenleitung  durch 
das  sehr  schlecht  leitende  Oel  auch  bei  höheren  Temperaturen  nicht  statt- 
fand; ebensowenig  war  eine  Firnissschicht  (Schellack)  von  Einfluss,  mit 
welcher  die  durch  Oel  angreifbaren  Drähte  überzogen  werden  mussten. 
Die  zur  Vergleichung  benutzten  Normaldrähte  bestanden  aus  weichem 
Neusilber;  auch  sie  waren  an  dicke  Kupferdrähte  gelöthet  und  lagen  in 
Oel.  Ihre  Leitungsfahigkeit  änderte  sich  bei  der  Temperaturerhöhung 
um  t^  C.  nach  der  Formel 

X  =  7,803  —  0,0034619  <  +  0,000000395  U«. 

So  ergaben  sich  für  die  chemisch  reinen  Metalle  die  in  der  folgen- 
den Tabelle  zusammengestellten  Resultate. 

Der  Werth  X  ist  die  Leitungsfähigkeit  des  Metalls  bei  0^  gegen  die 
des  Quecksilbers  (Hg  =  1)  und  die  des  harten  Silbers  (Ag  =  100)  bei 
0^,  kl  ist  die  Leitungsfähigkeit  des  Metalls  bei  der  Temperatur  f,  wenn 
dieselbe  bei  0^  gleich  100  gesetzt  ist;  die  Zahl  in  Klammem  bezeichnet 
die  Zahl  der  Beobachtungsreihen. 


Silber 


Kupfer 
Gold 


Zink  .  .  , 
Cadmium  . 
Zinn  .  .  . 
Blei  .  .  . 
Arsen  .  .  . 
Antimon 
Wismuth  , 
Thallium^) 
Eisen*)   .    . 


A(Hg=l)2) 

hart  60,39 
Weich  65,64 
hart  60,36 
weich  61,70 
(hart  47,07 
(weich  47,92 
17,52 


14,32 
7,56 
5,02 
2,87 
2,79 
0,75 
0,55 


A(Ag=100) 

100      \ 

108,74 

99,95 

102,21 

77,96 

79,33/ 

29,02 

23,72 

12,36 

8,32 

4,76 

4,62 

1,25 

9,16 


Ai 


100  —  0,38287«  +  0,0009848«^ 
100  -^  0,36701 1  +  0,0009009  i« 


(6) 
(6) 
(5)  100  —  0,36745«  4-  0,0008443« 


(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(2) 
(3) 
(3) 
(3) 


100  — 
100  — 
100  — 
100  — 
100  — 
100  — 
100  — 
100  — 
100  — 


0,37047« -h 
0,3687  U  + 
0,36029«  + 
0,38756«  + 
0,38996«  + 
0,39826«  + 
0,35216«  + 
0,40264«  + 
0,51182«  + 


0,0008274«« 
0,0007575«« 
0,0006136«« 
0,0009146«« 
0,0008879f« 
0,0010364«« 
0,0005728«« 
0,0008844«« 
0,0012915<« 


1)  A.  Matthiessen  und  A.  v.  Böse,  Pogg.  Ann.  115,  p.  358,  1862\  — 
^)  Zur  Berechnung;  ist  die  Leitungsföliigkeit  des  Quecksilbers  gegen  Silber  gleich 
100  zu  1,656  genommen  (vergl.  §.  521).  —  ^)  Lucien  de  la  Bive  findet  deu 
LeitungBwiderstand  des  Thalliums  nach  der  Wheatstone*  sehen  Methode  gegen 
Silber  gleich  100,  gleich  8,54  (1  +  0,0038«).  Archives  N.  8.  17,  p.  67,  1863*.  — 
^)  Aus  reinem  schwefelsauren  Eisenoxydul  galyanoplastisch  niedergeschlagen. 
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Beim  Silber,  Kupfer  und  Gold  waren  die  Aenderungen  derLeitungs- 
fahigkeit  bei  harten  und  weichen  Drähten  kaum  verschieden  (vgl.  auch 
§.  511). 

Aus  den  bisher  mitgetheilten  Zahlenwerthen  folgt:  497 

1)  Die  von  Ries  8  beobachtete  Leitungsföhigkeit  der  Metalle  und  ein- 
zelner Legirungen  fär  Reibungselektricität  ist  dieselbe,  wie  fär  den  galva- 
nischen Strom,  mag  er  nun  durch  gewöhnliche  Elemente  mit  Flüssigkeiten, 
durch  Thermoelemente  oder  durch  Magnetoinduction  erzeugt  worden  sein. 

2)  Sodann  nimmt  die  Leitungsfähigkeit  der  reinen  festen 
Metalle  (mit  Ausnahme  des  Eisens)  mit  derTemperaturerhöhung 
fast  genau  nach  demselben  Yerhältniss  ab.  Indess  ist  diese 
Abnahme  nicht  proportional  der  Temperaturzunahme,  sondern  bei  allen 
Metallen  ist  den  Formeln  nach  ein  Glied  beizufügen,  welches  t^  enthält. 

Nach  Arndtsen  schwankt  die  Zunahme  des  Widerstandes  (mit  Aus- 
nahme des  Eisens  und  Argentans)  für  100^  zwischen  34  und  39,4  Proc; 
nach  Matthiessen  nimmt  die  Leitungsfähigkeit  unter  Berücksichtigung 
des  quadratischen  Gliedes  im  Mittel  um  29,307  Proc.  (mit  Ausnahme  des 
Eisens)  zu,  was  einer  Zunahme  des  Widerstands  um  41,5  Procent  ent- 
spricht. Bemerkenswerth  ist,  dass  diese  Werthe  von  dem  Ausdehnungs- 
ooefficienten  der  permanenten  Gase  innerhalb  derselben  Temperaturdifife- 
renz  (0,3665)  nicht  sehr  verschieden  sind.  Würde  letzterer  Werth  dem 
wirklichen  Goefücienten  der  Aenderung  des  Leitungs  widerstand  es  für  alle 
Metalle  nach  Abzug  der  secundären  störenden  Einflüsse  entsprechen,  so 
wäre  der  Leitungswiderstand  derMetalle  proportional  der 
absoluten  Temperatur^). 

X % 

*)  Glausias,  Pogg.  Ann.  104,  p.  650,  1858*.  —  Diese  Beziehung  hat 
¥.  Auerbach  (Wied.  Ann.  8,  p.  479,  1879*)  zu  erklären  versucht.  An  den 
Enden  eines  Drahtes  von  der  Länge  2,  dem  Querschnitt  q,  der  Masse  m,  der 
speciflschen  Wärme  8,  dem  specifischen  Widerstände  w  und  dem  specifischen  Aus- 
BtrahlnngsveiTnögen  h  wirke  eine  elektromotorische  tCraft  E.  Dann  ist  die  Tem- 
peratur des  Drahtes  T  zur  Zeit  t  durch  die  Gleichung 

msdT  =  ( ph\dt  oder  —  =  / r 1-  conat 

\w       ^  /  m      J  w  —  phw 

gegeben,  wom^=ÄGfji  (A  das  mechanische  Wärmeäquivalent),  n  t=:  E^q/l^ 

P  =  ^aglVnq  ist.     Macht  man  die  Annahme,   dass  die  Temperatur  T  eine 
Ezponentialfunction  der  Zeit  t  ist,  so  muss  sein: 


tos  =  const 


/,  dw    .         dn\  . 


Sind  itq  ,  8q  und  Hq  die  Werthe  von  w ,  8  und  h  für  die  Temperatur  Null ,   so 

kann  man  w  =  Wq  {\  +  «i*  +  «2^*).  «  =  «0  (^  +  ßi^  +  ^9^*).  Ä  = 
*o[(r—  Tß)  +  y{T—  Tq)^]  setzen.  Bei  Einführung  dieser  Werthe  in  Gleich.  1) 
nnd  Vernachlässigung  der  höheren  a^i  ß^t  y  enthaltenden  Glieder  wird  a^ = — 1  /^q. 
Will  man  dann  noch  die  Hypothese  machen,  dass  Tq  die  absolute  Temperatur 
ist,  so  wird  «j  =  —  0,00366.  —  Diese  Hypothese  hätte  man  freilich  gleich  von  vorn 
herein  ohne  Rechnung  machen  können.  —  Berücksichtigt  man  die  meist  sehr 
kleine  Aenderung  der  specifischen  Wärme,  so  wird  annähernd  «= — I/Tq — 2^, 
wodurch  sich  die  Abweichungen  der  Temperaturcoefficienten  vom  obigen  Werth 
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)  Für  die  Leittmgelabigkeit  einer  Reibe  von  Legirangen  finden 

nach  Matthieaaen'),  Holzmann  and  Vogt  folgende  Gesetze  statt; 

1)  Die  Legirangen  einer  Reihe  A  tod  Metallen,  Blei,  Zinn,  Cad- 
miam,  Zink  anter  eioander  haben  das  mitUere  LeitnngBTermögen  der  in 
ihnen  gemiecbten  Volumina  der  einzelnen  Metalle. 

2)  Die  Legirungen  anderer  Metalle  B,  aU  Wiemuth,  Quecksilber, 
Antimon,  Platin,  Palladium,  Eisea,  Alaminium,  Natrium,  Gold,  Knpfer, 
Silber,  auch  Thallium  mit  den  Metallen  A  zeigen  schon  bei  einem  sehr 
geringen  Gebalt  an  Metall  A  eine  bedeutend  kleinere  Leitungsfähigkeit, 
als  aus  der  ZusammeneetzuDg  berechnet  werden  kann.  Dagegen  ändert 
sich  die  Leitungsfähigkeit  von  A  selbst  durch  einen  grösseren  Zusatz  tou 
S  nur  wenig.  Die  Gurren,  Fig.  192  und  '193,  zeigen  dieses  Verhalten. 
Die  Abecissen  bezeichnen  daselbst  den  Gehalt   der  Legirangen  an   dem 

Fig.  IBS. 


den  Curven  zuerst  beigeschriebenen  Metall ,  die  Ordinalen  die  Leitnngs- 
f&Mgkeitea  gegen  die  des  Silbers  gleich  100. 


erklären.    Für  Kohle,  Tellur,  Selen  u.  s.  f.   sind   die  Terhältnisse  complicirter, 
letztere  erfahren  dorchden  Strom  moleculure  Umlagernngeti,  vielleicht  auch  enUre. 
')  Matthiesaen  und  fiolzmann,  Pogg.  Ann.  110,  p.  IBO,  1860*.  Hat- 
tblessen  nnd  Vogt,  ibid.  118,  p.  431,  ISes*. 
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3)  Die  Leitnugsfäbigkeiten  der  Legirungen  der  Metalle  B  unter  ein- 
ander  sind  durch  die  Curven,  Fig.  194  (a.  f.  S.),  BDgegeben.  Dieselben 
and  oft  kleiner,  als  diejeuigeu  der  einzelnen  in  ihnen  legirten  Metalle. 

Ob  ein  Metall  der  einen  oder  anderen  Gruppe  angehört,  lässt  sich 
bettiinmeti,  indem  man  dasselbe  mit  Sporen  von  Blei,  Zinn  n.  b.  f.  legirt 
Ist  die  Leitungafahigkeit  dae  Mittel  der  Leitungerahigkeiten  derGemeng- 
Fjg.  193. 


theite,  so  gehört  ee  zur  Classe  A;  ist  die  Leitüngaiahigkeit  kleiner,  so 
gehört  ee  zur  Glaeae  B. 

Bei  den  Gold-Silberlegirungen  zeigt  sich  ein  interesBantes  Verhalten. 
Bie Leitnngeffthigkeiten  sind  für  AuAg  =^  14,59,  fQr  Au^Ag  und  AuAga 
=  16,2  und  16,3,  ffir  AüiAg  und  AgAo^^  20,91  und  20,94,  förAu^Ag 
und  AuAgg  ^^  24,99  und  35,29,  so  dass  äquivalente  Zusätze  an  Gold 
und  Silber  zu  der  Legirung  AuAg  die  Leitung afähigkeit  derselben  um 
gleich  viel  vermehren.  —  Bei  einzelnen  dieaer  Legirungen  iat  also  wahr- 
scheinlich das  Verhalten  auf  die  Bildung  bestimmter  chemischer  Verbin- 
dungen zurückzuführen,  bo  z,  B.  auch  bei  Zinn -Gold,  wo  mit  wacheen- 
dem  Goldgehalt  die  Leitung sfabigkeit  abnimmt  bis  zur  Legirung  SugAu, 
dann  Bteigt  bis  Sn^Au,  wieder  fallt  bis  SnAuj  und  nun  erst  ansteigt  bis 
■qAii.  Dabei  sind  SnAsi  und  Sn^Au  gliiaig  und  nnkryatalliniach,  SdsÄU 
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aber  ist  sehr  krystallmtBob.  SojAu  besitzt  das  aas  der  Zusammenaetziuig 
berechnete  Bpecifiscbe  Gewicht;  beiSotAa  bleibt  dasselbe  auter  allen  Gold- 
Zinnlegimngen  am  meiaten  unter,  bei  SdAQ]  am  meisten  über  der  Be- 
rechnung. —  Die  bedeutende  Yenainderung  der  Leitungsfahigkeit  einzel- 
ner Metalle  (e.§.500)durch  geringe  Zusätze  von  anderen  scheint  sich  danach 
Fig.  IM. 


zum  Theil  auch  auf  Aesderungen  der  Molecularstnictur  surückführen  n 
lassen,  indem  z.  B.  Gold  und  Silber  durch  geringe  Beimengungen  von 
Zinn  und  Blei  (2  bis  SProc.)  spröde  werden.  Umgekehrt  bleiben  letatere 
Uetalle  bei  grösseren  Zusätzen  von  Gold  oder  Silber  weich;  ihrLeitung»- 
vermögen  ändert  sich  hierdurch  gleichfalls  nur  wenig '). 

>  Mittelst  der  §.  i45- erwähnten  Methode  findet  Lodge*)  die  Lei- 

tungsiähigkeit  l  von  verschiedenen  Enpfer-Zinnlegirungen  bei  1  qcm 
Querschnitt  und  1  cm  Länge  in  elektromagnetischeu  BA .-Einheiten,  wäb- 

1)  Die  von  HugheB  und  ChandUr  Robert»  (PhiL  Mag.  [5]  8,  p.  50, 
57,  1879*)  gefundenen  Werthe  für  ilie  einÄchen  MetaUa  und  Zinn-Blei-,  Silber- 
Oold-,  Zinn-Kupferleginrngen  etehen  nicht  in  ganz  ein&chem  Verbältniu  xa  den 
Leitungsffihigkeiten  fvgl-  |.  **7).  —  »)  Lodge,  Phil.  Mag.  [5]  8.  p.  554,  1879'; 
Beibl.  4,  p.  i^S. 


r 


Kupfer 

19,2  Proc. 

61,8 

68,3 

0 

87,4 

94,3 

lo-n 

771 

912 

210 

845 

585 

655 

10-»  A« 

764 

— 

— 

751 

535 

751 
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rend  sich  ans  den  Beobachtungen  von  Matthiessen  dieWerthe  A,^  be- 
rechnen lassen: 

100 
6100 

Zuweilen  können  schon  sehr  geringe  Beimengungen,  selbst  gut  lei-  500 
tender  Metalle,  die  Leitungsfahigkeit  anderer  Metalle  bedeutend  erniedri- 
gen. So  ist  die  Leitungsfahigkeit  von  chemisch  reinem  Gold  gegen  die 
des  Silbers  =  100  gleich  72,98,  während  eine  Legirung  von  99,7  Gold 
QDd  0,3  Silber  die  Leitungsfahigkeit  66,  eine  Legirung  von  99,4  Gold 
und  0,6  Silber  die  Leitungsfahigkeit  59  hat  ^).  Die  früher  untersuchten 
Goldsorten  verdanken  also  ihren  niedrigen  Stand  in  der  Reihe  der  Me- 
talle sehr  geringen  Beimengungen  anderer  Metalle.  —  Aehnlich  verhält 
sich  Kupfer.  Für  ganz  chemisch  reines,  theils  auf  chemischem,  theils  auf 
galvanoplastischem  Wege  dargestelltes  Kupfer  fanden  Matthiessen 
und  Holzmann»)  die  Zahl  93,08  (bei  18,90C.).  Zur  Darstellung  sauer- 
stofffreier  Kupferdrähte  wurde  hierbei  das  Metall  in  dem  Kopf  einer 
irdenen  Pfeife  geschmolzen  und  durch  das  Rohr  derselben  Wasserstoff 
geleitet  Nachher  saugte  man  das  Metall  in  das  Rohr  hinein  und  Hess 
es  erkalten.  Bei  geringen  Beimengungen,  selbst  von  besser  leitenden  Me- 
tallen, erniedrigt  sich  die  Leitungsfahigkeit  des  Kupfers,  wie  folgt : 

Knpfer  an  der  Luft  geschmolzen 73,32 

„       mit  Kohle  geschmolzen,  enthaltend  0,05  Proc.  C  74,91 

n         n    rothem  Phosphor,             „          2,5       „     P  7,24 

»         »         r,              „                    „          0,13     „     P  67,67 

„         „    Arsen  behandelt,               „           5,4       „     As  6,18 

n         n        n              n            Spur           As  57,80 

„         n    resp.  3,20  Proc.  oder  nur  Spuren  von  Zink  56,98  und  83,05 

,         „       „      1,06      „          „       „    0,48  Proc.  Eisen  26,95    „    34,56           , 

„       „      4,90      „          „       „     1,33     „     Zinn  19,47    „    48,52 

n      n       2,45      „          „       „     1,22     „     Silber  79,38    „    86,91 

„         „      „      3,50      „      Gold 65,36 

n       an  der  Luft  geschmolzen 83,94 

Dasselbe  Kupfer  mit  0,1  Proc.  Blei  resp.  Zinn  geschmolzen  89,49    „    89,90 

Nur  in  dem  Fall,  wo  das  Kupfer  beim  Schmelzen  Oxyd  oder  Oxy- 
dul aufnehmen  kann,  wodurch  seine  Leitungsfähigkeit  bedeutend  ver- 
ringert wird  (§.  477),  kann  ein  Zusatz  von  Blei,  durch  den  das  Oxyd 
reducirt  wird,  oder  von  Silber  oder  Zinn,  durch  welches  vielleicht  die 
Aoflöslichkeit  des  Oxydes  vermindert  wird,  eine  Zunahme  der  Leitungs- 
fahigkeit bewirken  *). 


*)  Matthiessen,  Vogg.  Ann.  109,  p.  526*,  1860*.  —  2)  Matthiessen 
und  Holzmann,  Pogg.  Ann.  HO,  p.  222,  1860*.  —  ^)  Matthiessen,  Phil. 
Mag.  22,  p.  545,  1861*  (entgegen  den  Angaben  von  W.  Thomson,  Proceed. 
Boy.  Sog.  10,  p.  300,  1860*). 
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Leitungsfähigkeit  der  Legirungen. 


Eisen  zeigt  mit  steigendem  Gehalt  an  Kohle  and  anderen  Stoffen 
eine  abnehmende  Leitungsfähigkeit.  So  vermindert  sich  die  Leitungs- 
fähigkeit eines  im  Wasserstoffstrom  geglühten  Eisenblechs  beim  Glühen 
unter  Zuckerkohle  nach  dem  Härten  von  14,723  bis  9,499.  Die  Abnahme 
der  Leitungsfähigkeit  mit  der  Temperatur  sinkt  hierbei  ebenfalls  für  100^ 
von  35,459  Proc.  auf  30,592  Proc.  Eine  Uhrfeder  hat  nur  die  Leitungs- 
fähigkeit 8,568,  die  procentische  Abnahme  derselben  betrug  bei  der  Er- 
wärmung um  1000  27,689 1). 

501  Vermittelst  der   Wheatstone-Eirchhoff  sehen  Brücke   haben 

ferner  Matthiessen  und  0.  Yogt^)  die  Leitungsfähigkeit  der 
Legirungen  bei  verschiedenenTemperaturen  untersucht.  Die 
Resultate  sind  in  folgender  Tabelle  enthalten,  für  welche  die  Leitungs- 
fähigkeit des  hartgezogenen  Silbers  gleich  100  gesetzt  ist.  Der  Gehalt 
der  Legirungen  ist  in  Volumprocenten  des  einen  Metalls  angegeben.  Die 
mit  P  überschriebene  Columne  bezeichnet  die  Abnahme  der  Leitungs- 
fähigkeit von  0  bis  100^  in  Procenten  der  Leitungsfähigkeit  bei  0^  Der 
Buchstabe  h  bezeichnet  die  hartgezogenen,  w  die  weichen  Legirungen. 
Zur  Berechnung  der  Yolumverhältnisse  der  Legirungen  sind  folgende  spe- 
cifische  Gewichte  benutzt:  Silber  10,468,  Kupfer  (/*)  8,950,  Gold  {h) 
19,265,  Zink  7,148,  Cadmium  7,655,  Palladium  (Ä)  11,500,  Platin 
(Ä)  21,400,  Eisen  7,790,  Nickel  8,500,  Zinn  7,294,  Thallium  11,900, 
Blei  11,376,  Wismuth  9,822. 


Volum- 
procente 

Leitungsfähigkeit 

P  (beob.) 

P(b«r.) 

I.  SDßPb 

83,96  Sn 

12,002— 0,046645 f   -f  0,0001040/ä 

30,18 

29,67 

ÖD^Cd 

83,10    „ 

14,558—0,059337 1  +  0,000 1728 1^ 

28,89 

30,03 

8^2  Zn 

77,71    „ 

16,747—0,065044^  +0,0001460«« 

30,12 

30,16 

PbSn 

53,41  Pb 

10,139— 0,038358  f   +0,00008536^3 

29,41 

29,10 

ZnCda 

26,06  Zk 

25,619— 0,096978«   +0,0002049«« 

29,86 

29,67 

SiiCd4 

23,50  Su 

21,658—0,083368«   +0,0002038«« 

29,08 

30,25 

CdPbe 

10,57  Cd 

9,155—0,032041«  +0,00006647«« 

27,74 

27,60 

n.  Blei-Silber 

94,64  Pb 

8,880—0,032149«  +0,00007070«« 

28,24 

19,96 

» 

46,90    „ 

12,731—0,024986«   +0,00003947«« 

16,53 

7,73 

n 

30,64    „ 

2 1,874— 0,043652  «  +  0,00005687  «« 

17,36 

10,42 

Zinn-Gold 

90,32  Sn 

8,242—0,025418«   +0,00005472«« 

24,20 

14,83 

n 

79,54    „ 

4,796—0,014006«   +0,00003020«« 

22,90 

5,95 

1)  Matthiessen  und  Vogt,  Pogg.  Ann.  118,  p.431,  1863*;  Phil.  Mag.  [4] 
26,  p.  542*.  —  «)  Matthiessen  u.  Vogt,  Pogg.  Ann.  122,  p.  19,  1864*. 
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Volnm- 
procente 

Leltungsfabigkeit 

P  (boob.) 

P  (ber.) 

Zinn-Kupfer 

93,57    „ 

12,034—0,044328* 

+  0,00009781*2 

28,71 

19,76 

■ 

83,60    „ 

12,764—0,042457* 

4-0,00008734*2 

26,24 

14,57 

» 

/» 

14,91    „ 

8,8223—0,00482661 

f+ 0,000002593*2 

5,18 

3,99 

n 

A 

12,35    „ 

10,154—0,00676561 

f+ 0,00001203*2 

5,48 

4,46 

n 

A 

11,61    „ 

12,102—0,00835871 

{+0,000003674*2 

6,60 

5,22 

» 

A 

6,02    „ 

19,716—0,019626* 

+  0,00001390*2 

9,25 

7,83. 

1» 

h 

1,41    „ 

62,463—0,16713* 

+  0,0003163*2 

21,74 

20,53 

Zinn-Silber 

96,52    „ 

12,384—0,047293* 

+,0,0001014*2 

30,00 

23,31 

» 

75,51    „ 

13,706—0,051720* 

+  0,0001172*2 

29,18 

11,89 

Zink-Kupfer 

h 

42,06  Zk 

21,793—0,029939* 

+  0,00002916*2 

12,40 

11,29 

n 

h 

29,45    „ 

21,708—0,027632* 

+  0,00002698*2 

11,49 

10,08 

Tt 

h 

23,61    „ 

21,298—0,040029* 

+  0,00003832*2 

12,80 

12,30 

T» 

h 

10,88    „ 

46,934—0,095947* 

+  0,0001423/2 

17,41 

17,42 

» 

h 

5,03    „ 

60,376—0,14916* 

+  0,0002473*2 

20,61 

20,62 

[IL  Oold-Kupfer 

h 

98,36  Au 

56,122—0,14887* 

+  0,0002611*2 

21,87 

23,22 

» 

h 

81,66    „ 

16,083—0,01204* 

+  0,000001296*2 

7,41 

7,53 

Qold-Silber 

h 

79.86    „ 

21,335—0,02321* 

+  0,00001694*2 

10,09 

9,65 

» 

10 

79,86    „ 

21,584—0,02454* 

+  0,00002506*2 

10,21 

9,59 

» 

h 

52,08    „ 

15,030—0,01012* 

+  0,000003697*2 

6,49 

6,58 

?, 

w 

52,08    „ 

15,080—0,01086* 

+  0,000007457  *2 

6,71 

6,42 

n 

h 

19,86    „ 

21,684—0,01919* 

+  0,00001152*2 

8,23 

8,62 

» 

w 

19,86    „ 

21,746—0,01975* 

+  0,00001395*2 

8,44 

8,31 

Gold-Kupfer 

h 

19,17    „ 

20,514—0,01772* 

+  0,00001170*2 

8,07 

8,18 

n 

h 

0,71    „ 

84,008—0,27895* 

+  0,0006139*2 

25,90 

25,86 

Platin-SUber 

h 

19,65  Pt 

6,696—0,00221* 

+  0,000001393*2 

3,10 

3,21 

» 

h 

5,05    „ 

18,031—0,01395* 

+  0,00001182*2 

7,08 

7,25 

» 

h 

2,51    n 

31,640—0,03936* 

+  0,00003642*2 

11,29 

11,88 

Pallad.-Silber 

h 

23,28  Pd 

8,521—0,00276* 

+  0,000001314*2 

3,40 

4.21 

Kapfer-Silber 

h 

98,35  Cu 

89,544—0,30886* 

+  0,0007155*2 

26,50 

27,30 

n 

h 

95,17    „ 

82,300—0,26758* 

+  0,000571 7  <2 

25,57 

25,41 

7» 

h 

77,64    „ 

69,811—0,21194* 

+  0,0004240*2 

24,29 

21,92 

» 

h 

46,67    „ 

74,940—0,21011* 

+  0,0003961*2 

22,75 

24,00 

» 

h 

8,25    „ 

80,284—0,22101* 

+  0,0003503*2 

23,17 

25,57 

» 

h 

1,53    „ 

79,708—0,32868* 

+  0,0006965*2 

26,51 

29,77 

BisenOold 

h 

27,93  Fe 

2,735—0,00955* 

+  0,00001919*2 

27,92 

1,47 

)) 

h 

21,18    „ 

1,990—0,00592* 

+  0,00002426*2 

17,55 

1,12. 

33 
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Leitungsfähigkeit  der  Legirungen. 


Volum- 
procente 

Leitungsfähigkeit 

PCbeob.) 

P(b«.) 

Eisen-Gold 

h 

10,96    „ 

2,310—0,001 126 1  +  0,000000239«« 

3,84 

1,34 

Eisen-Kupfer 

h 

0,46    „ 
Gew.-Proc. 

38,852—0,06034«     -f  0,00008128«« 

13,44 

14,03 

Phosph.- Kupfer 

h 

2,5     P 

7,322—0,003487 1  +  0,000001062  «« 

— 

— 

n 

h 

0,95    „ 

23,644—0,031238«  +0,00003882«« 

— 

— 

Arsen-Kupfer 

h 

5,4     As 

6,296—0,0032498«+  0,0000623«« 

— 

— 

V 

h 

2,8      „ 

12,867—0,0094757«+  0,000005743«« 

— 

— 

n 

h 

Spur  As 

61,055—0,16134«     +  0,0002948«« 

— 

— 

Für  dieLegirung  von  «/g  Gewichtsthln.  Platin  und  Vg  Iridium  ist  Ä  =  4,541  —  0,0029307 
+  0,000002724««  und  P  (beob.)  =  5,9'). 

Für  die  folgenden  Legirangen  aus  drei  Metallen  ergiebt  sich: 

Vol.  Vol.  Vol.  X  Pbeob.Pb«. 

1)50      Gold,      25      Kupfer,  25      Silber  i)  10,622— 0,0056248«+0,0000009863««  5,20    4,72 

«)  12,017— 0,0069033«+0,00001111««       4,82     5,25 


25 
2)40,67     „  39,81 

3)  3,67     „  83,32       „ 

4)  12,84  Nickel,  30,593     „ 


19)52 

13,01     „      8)44,472— 0^081525«  +0,0001240««       15,54  15,68 
6,57  Zink        7,803— 0,0034619«+0,0000003951««  4,39    4,93 

Legirung  l)  enthält  58,3  Gewichtsthle.  Gold,  15,2  Silber,  26,5  Kupfer.    2)  66,5 
Gold,  18,1  Silber,  15,4  Kupfer.     3)  7,4  Gold,  14,3  Silber,  78,7  Kupfer«). 


302  Nach  Mac  Gregor  und  Knott')  sind  in  der  die  Aendemng  der 

Leitungsfähigkeit  einiger  Legirungen  mit  der  Temperatur  t  darstellen- 
den Formel  Arzl  —  a^  +  cf^  die  Constanten  a  und  C: 


Massenproc. 

Volumproc. 

10»  a 

loii  c 

Au -Fe 

6  Fe 

11,9     Fe 

37198 

52  054 

Pt-Ag 

35  Pt 

21,1     Pt 

34  802 

40178 

Pd-Ag 

25  Pd 

23,6     Pd 

35  764 

24  403 

77 

20  Pd 

18,85  Pd 

43  361 

39  467 

Pt-Jr 

6  Jr 

6,75  Jr 

145  260 

368  590 

77 

10  Jr 

10,92  Jr 

117  660 

149  290 

77 

15  Jr 

16,29  Jr 

78  229 

63  365 

77 

20  Jr 

21,61  Jr 

104  750 

141  560 

Die  Versuche  wurden  mittelst  der  Wheatstone' sehen  Brücke  an* 
gestellt.  Die  Aenderungen  der  Leitungsfähigkeit  sind  auch  hier  kleiner 
als  bei  den  reinen  Metallen. 


1)  Vgl.  Matthiessen,  Rep.  of  the  Brit  Association  1862,  p.  137*,  1863, 
p.  127*.  —  «}  Matthiessen,  Rep.  Brit.  Assoc.  1862,  p.  137*.  —  «)  Mac  Gre- 
gor und  Knott,  Trans.  Roy.  Soc.  Edinb.  28,  p.  321,  1877*. 
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Nach  diesen  Resultaten,  Bpeciell  denen  von  Mattbi essen,  ist  die  503 
Aenderong  der  Leitangsföhigkeit  der  Legirungen  mit  der  Temperatur- 
erhöhung verschieden,  je  nachdem  sie  der  einen  oder  anderen  Gruppe  an- 
gehören. 

1)  Bei  den  Legirungen  (I)  der  Metalle  A  (§.  498),  deren  Leitungs- 
fahigkeit  das  Mittel  der  Leitungsfähigkeiten  ihrer  Bestandtheile  ist,  ist 
die  procentische  Abnahme  der  Leitungsfähigkeit  im  Mittel  nahezu  die- 
selbe, wie  für  die  reinen  Metalle  (29,307  Proc). 

2)  Für  die  Legirungen  (II)  der  Metalle  B^  deren  Leitungsfähigkeit 
niedriger  ist,  als  das  berechnete  Mittel  der  Leitungsfähigkeiten  ihrer  Be- 
standtheile, ist  die  procentische  Abnahme  der  Leitungsfahigkeit  kleiner 
als  jener  Werth. 

3)  Die  Abnahme  erfolgt  mit  steigender  Temperatur  allmählich  etwas 
langsamer. 

Bezeichnet  man  die  gefundene  procentische  Abnahme  der  Leitungs- 
fähigkeit einer  Legirung  zwischen  0  und  100^  mit  P(beob.)i  die  Abnahme 
der  Leitungsfähigkeit  der  reinen  Metalle  oder  der  einfach  als  Gemische 
zu  betrachtenden  Legirungen  (I)  mit  i^ber.)  (=  29,307) ,  ist  die  aus  der 
Leitungsfahigkeit  der  Bestandtheile  als  Mittel  berechnete  Leitungsfahig- 
keit derLegii*ung  bei  100®  gleich  ^ioo(ber.)»  die  wirklich  beobachtete  Lei- 
tungsfahigkeit bei  100®  gleich  Aioo(beob.)f  bo  stellen  Matthiessen  und 
Togt  den  übrigens  rein  empirischen  Satz  auf,  dass  sich  verhält: 

-Pbeob.  •  -Pber.  =  ^I00(beob.)  •  ^100  (ber.) I) 

Aus  diesem  Yerhältniss  sind  die  in  der  Tabelle  bezeichneten  Werthe 
•^Owr.)  abgeleitet.  Für  die  harten  und  weichen  Metalle  ist  P(ber.)  bo  wenig 
▼erschieden,  dass  der  Unterschied  hier  zu  vernachl aasigen  ist.  Nur  für 
das  den  Legirungen  beigefügte  (gewöhnliche)  Eisen  ist  P(ber.)  =  38,620 
genommen,  so  dass  also  z.B.  für  eine  Legirung,  die  auf  1  Volum  x  Vol. 
Eisen  und  1  —  x  Vol.  Gold  enthält,  P(ber.)  =  (1  —  x)  29,307  +  x .  38,620 
ist.  Der  Satz  gilt  nur  für  die  Legirungen  der  Metalle  in  Classe  A 
und  in  B-^  dagegen  nicht  für  die  Legirungen  (III)  von  Metallen  aus 
beiden  Abtheilungen.  Bei  diesen  ist  indess  auch  die  procentische  Ab- 
nahme der  Leitungsfahigkeit  nahezu  gleich  29,3,  so  lange  die  Legirun- 
gen selbst  die  mittlere  Leitungsfahigkeit  ihrer  Bestandtheile  annähernd 
zeigen,  also  bis  zu  dem  VITendepunkt  der  ihre  Leitungsfähigkeit  bezeich- 
nenden Curven ;  bis  dahin  gilt  dann  auch  der  obige  Satz.  Bei  weiterem 
Zusatz  des  einen  Metalls  der  Legirungen  stimmt  derselbe  nicht  mehr. 

Bezeichnet  man  die  aus  den  Leitungsfahigkeiten  abgeleiteten,  als 
Mittel  der  Leitung  der  Bestandtheile  berechneten  und  die  beobachteten 

Widerstände  bei  0  und  100<>mit  Wo(ber.)»  TTooieob.),  "^^loocber^und  Wioo(beob.)» 
80  ergiebt  sich  auch 

Wi(ber.)  —  ^100  (ber.)  =  TFo(bcob.)  —  ^V'ioo  (beob.)      ...       II) 


öl 8  Leitungsfähigkeit  der  Legirungen. 

Die  absolute  Abnahme  der  berechneten  und  beobachteten  Wider- 
stände zwischen  0  und  100^  ist  also  bei  den  Legirungen  der  ersten  und 
dritten  Classe  gleich. 

Auch  für  die  Legirungen  aus  drei  Metallen  der  verschiedenen  Classen 
gilt  derselbe  Satz,  so  z.  B.  für  die  Gold-  und  Silber-,  Kupfer-  und  Zink-, 
Nickel-  und  Kupferlegirungen  (Argentan). 

Nimmt  man  an,  dass  Metalle,  die  durch  eine  sehr  kleine  Menge  eines 
anderen  Metalles  verunreinigt  sind,  dem  oben  (Gleichung  I)  ausge- 
sprochenen empirischen  Satze  folgen,  so  konnte  man  aus  der  beobachte- 
ten Leitungsfahigkeit  Aioo(beob.)  derselben  und  ihrer  procentischen  Ab- 
nahme P(beob.)9  die  Leitungsfahigkeit  Aioo  des  reinen  Metalls  nach  der 
Formel 

-      _  29,307    , 

^100 -^ Aioo  (beob.) 

-t  (beob.) 

und  hieraus  die  Leitungsfahigkeit  bei  0^ 

berechnen.  In  derThat  stimmen  nach  den  Versuchen  von  Matthiessen 
und  Vogt  die  Werthe  für  die  Leitungsfahigkeit  der  reinen  Metalle^ 
welche  aus  der  Leitungsfahigkeit  der  mitWismuth,  Kupfer,  Silber,  Zinn, 
Zink,  Gold,  Nickel,  Kupferoxydul  verunreinigten  Metalle  berechnet  sind, 
gut  mit  den  direct  beobachteten  Werthen,  obgleich  die  Leitungsfähigkeit 
der  Leginyigen  ofb  um  20  Proc.  kleiner  ist,  als  die  der  reinen  Metalle. 
So  ergiebt  sich  im  Mittel  für  die  weichen  Metalle: 

Abeob.  Aber.  Abeob.  Aber. 

Blei  .    .    .      8,32         8,53  Kupfer.    .    102,21  100,08 

Zinn.    .    .    re,39  12,19  Silber    .    .    108,57  112,06 

Gold.    .    .    79,33  83,17 

Aehnlich  ergiebt  sich  für  die  übrigen  Metalle  nach  der  Berechnung: 

Aluminium  .    .    .  56,06  Kobalt     ....  17,22 

Magnesium  .    .    .  41,17  Eisen 16,81 

Palladium    .    .    .  18,44  Nickel 13,11 

Platin 18,03 

504  Nach  Auerbach^)  würde  in  der  die  Leitungsfähigkeit  der  Metalle 

und  Legirungen  darstellenden  Formel 

A  =  Ao(l  —  o^  +  ht^l 

wo  Ao  die  Leitungsfahigkeit  bei  0^  ist,  für  die  einfachen  Metalle  &'/a, 
statt  constant  zu  sein,  zwischen  0,46  und  0,67,  für  40  Legirungen  von 


')  Auerbach,  Gef.  Originalmittheilung. 
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0,51    bis   0,79,  für  10  andere  von  0,87  bis  2,67  schwanken.     Setzt  man 
h^j  a  =  0,60,  so  stimmt  sehr  gut  bis  zur  Weissgluth  die  Formel 


/l  -  (1  -  2)af\ 


Die  Härte,  Dichtigkeit  und  Spannung  der  Metalldrähte  hat  505 
selbst  bei  unveränderter  Zusammensetzung  den  allerwesentlichsten  Ein- 
fluss auf  ihr  Leitungsvermögen. 

Bei  Zunahme  des  Druckes  bis  zu  30  Atmosphären  nimmt  nach 
Wart  man  n*)  der  Widerstand  eines  Kupferdrahtes  zu  und  wächst  bei 
weiterer  Vermehrung  des  Druckes.  Die  Zusammendrückungen  geschahen 
theils  in  einem  Oersted'schen  Piezometer,  theils  indem  der  Draht  zwi- 
schen Stahlplatten  gepresst  wurde,  die  mit  Guttaperchablättern  bedeckt 
waren. 

Ausführlichere  Versuche  hierüber  sind  von  Chwolson')  angestellt 
worden. 

In  einem  verticalen  cylin drisch en,  unten  kugelförmig  erweiterten  Ge- 
fass  wurde  Wasser  durch  einen  hineingepressten  Kolben  zusammengedrückt. 
Die  ^Weiterung  war  einerseits  mit  einem  Federgalvanometer,  anderer- 
seits mit  einem  dickwandigen  verticalen  Messingcylinder  in  Verbindung. 
In  letzterem  befand  sich  der  auf  eine  Glasröhre  gewundene  Draht,  wel- 
cher noch  von  einer  weiteren  Glasröhre  umgeben  war.  Unten  war  der 
Draht  mit  zwei  Klemmschrauben  verbunden,  deren  eine  direct  an  den 
Messingcylinder,  deren  andere  an  einen  luftdicht  durch  ihn  hindurch- 
gehenden Messingstab  angeschraubt  war.  Der  Widerstand  des  Drahtes 
wurde  mittelst  des  Jacobi' sehen  Quecksilberrheostaten  ^)  nach  der 
Wh eatston ersehen  Methode  bestimmt. 

Damit  bei  der  Compression  wo  möglich  keine  Temperaturanderung 
einträte,  war  die  Temperatur  des  Wassers  etwa  4^C.  Die  Einstellungen 
des  Rheostaten  geschahen  nach  wiederholtem  Probiren  je  vor  der  Druck- 
änderung. —  Bei  Kupferdraht  trat  mit  Zunahme  des  Drucks  um  eine'At- 
mosphäre  bei  3,8^  C.  eine  relative  Verminderung  des  Widerstandes  um 
13. 10-^  bei  Messingdraht  bei  4^0.  um  11.10-^  bei  Bleidraht  um 
12  .  10-«  des  ursprünglichen  Werthes  ein.  Wurden  die  Drähte  bei  17^0. 
gepresst,  so  überwog  bei  Kupfer  und  Messing  die  calorische  Wirkung 
über  die  directo  Druckwirkung,  bei  Bleidraht  dagegen  die  erstere  über 
die  letztere. 

Aus  Versuchen  über  den  Elasticitätscoefficienten,  den  TorsionscoefQ- 
cienten  und  das  Verhältniss  der  Längendilatation  zur  Quercontraction  des 
belasteten  Messingdrahtes  schliesst  Chwolson  im  Vergleich  mit  obigen 


*)  Wartmann,  Archive«  N.  8.  4,  p.  12,  1859*.  —  =)  Chwolson,  Bullet, 
de  8t.  Petersburg  11,  p.  353,  1880*;  Beibl.  5,  p.  449*.  —  8)  Siehe  §.  421,  An- 
merkung. 
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Resultaten,  dass  die  durch  den  Druck  erzeugte  Gestaltsänderung  nicht 
allein  zur  Begründung  der  dabei  erfolgenden  relativen  Widerstandsände- 
rung  genügt,  sondern  noch  ein  von  Structuränderungen  abhängiger  Theil 
derselben  vorhanden  ist,  der  übrigens  mit  der  relativen  Yolumenändening 
proportional  ist. 

506  Dehnung  der  Drähte  durch  Gewichte  vermehrt  ihren  Wider- 
stand. Dies  hat  Mousson^)  mittelst  der  Svanberg* sehen  Methode 
unter  Anwendung  eines  Wheatstone' sehen  Rheostaten  mit  zwei  Wal- 
zen nachgewiesen,  wie  folgende  Tabelle  zeigt: 

Wachsen  der  Länge  Entsprechende 

defti  Drahtes,  bei  1  kg  Zunahme  des  Wider- 

Belastung  Standes 

Stahldraht 0,000147793  0,000638558 

Eisendraht 0,000218125  0,000787803 

Kupferdraht  (hart  .    .    .  0,000332863  0,000784743 

(ausgeglüht)  0,00008971  0,000550027 

Der  Widerstand  wächst  also  viel  schneller,  als  die  Länge  des  Drahtes. 
Es  lässt  sich  diese  schnelle  Zunahme  nicht  völlig  durch  die  bei  der  Ver- 
längerung stattfindende  Verringerung  des  Querschnittes  erklären. 

Bei  Versuchen  von  de  Marchi^)  mit  Drähten  von  Stahl,  Kupfer, 
Eisen,  Messing  war,  abgesehen  von  Unregelmässigkeiten,  die  Zunahme  des 
Widerstandes  proportional  der  Zunahme  des  Zuges,  ohne  dass  erstere  zu 
den  Verlängerungen  in  einfacher  Beziehung  stand.  Bei  sehr  schwachen 
Zügen  nimmt  zuweilen  der  Widerstand  ab.  Ueberhaupt  ändert  jede  £r- 
schütterung  den  Widerstand.  Nach  de  M  a  r  c  h  i  (1.  c.)  vermindert  sie 
ihn  meist,  wenn  ein  Ton  entsteht,  und  vermehrt  ihn  im  gegentheiligen 
Falle. 

507  Auch  H.  T  o  m  1  i  n  s  0  n  ^)  dehnte  zwei  4  m  lange ,  parallel  neben  ein- 
ander aufgehängte  Drähte  durch  Gewichte,  nachdem  sie  vorher  schon 
einige  Zeit  durch  Belastung  mit  grösseren  Gewichten  auf  einen  con- 
stauten  Zustand  gebracht  waren,  und  bestimmte  ihren  Widerstand  mit- 
telst der  Wheatstone'schen  Brücke.  Zugleich  wurden  die  Dehnungen, 
und  auch  der  Elasticitätscoefficient  durch  Longitudinal Schwingungen  und 
die  Torsion  selasticität  gemessen  und  daraus  das  Verhältniss  der  Quercon* 
traction  zur  Längendilatation  berechnet.  Ist  h  die  Aenderung  des  Wider- 
standes r  des  Drahtes  für  einen  Würfel  der  Drahtmasse  von  1  cm  Kante 
bei  Belastung  mit  einem  Gramm,  ds/s  die  Zunahme  des  Widerstandes, 
welche  allein  von  der  Gestaltsänderung  abhängt,  so  ist  h/s  —  ds/s=^^ 


')  Mo u 88 OD,  Neue  Schweizer.  Zeitschr.  14,  p.  33,  1855*.  —  ^)  de  Mar- 
chi,  N.  Cimento  [3]  9,  p.  31,  59,  1881*;  BeibL  5,  p.  680*.  —  »)  H.  Tomlin- 
Bon,  Proceed.  Koy.  Soc.  25,  p.  451,  1876,  26,  p.  401,  1877*;  Beibl.  2,  p.  44*. 
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die  besondere  Zunahme  des  Widerstandes  durch  die  Structuränderung. 
So  ergab  sich: 

Querflchnitt  h/a  (Mittel)                    da/ 8  h/s  -—  ds/s 

tih].   .    2231.10-7  — 12563. 10-7  cm  1875,5  .  10-ia  (811,6  — 770,1)  .  10-1«  1079,6  .  lO-i» 

Sien     .    5003  .  10-7  _  19010  .  10-7  2132,2  .  10-ia  (807,6  — ■  975,2)  .  10— l«  1257,6  .  10-12 

bwiDg.    5781  .  10-7  —  18258  .  10-7  2244,9  .  10-12                    995,5  .  10-12  233,7  .  iQ-l^ 

Die  Zunahme  h/s  des  Widerstandes  durch  gleiche  Kräfte  ist  also 
der  Reihe  nach  grösser  bei  Stahl,  Eisen,  Messing;  dieselbe  ist  wiederum 
nicht  allein  von  der  Gestaltsänderung  bedingt;  der  der  Structuränderung 
entsprechende  Antheil  ist  aber  bei  Messing  sehr  klein.  —  Bei  den  anderen 
Metallen  konnte  die  Magnetisirung  der  Drähte  darch  den  hindurchgelei- 
teten Strom  von  ganz  wesentlichem  Einfluss  sein. 

Bei  Drähten,  die  ihreStructur  durch  die  Dehnung  gar  nicht  ändern, 
z.  B.  ganz  weichen,  vorher  ausgeglühten  Silberdrähten,  werden  die  Wider- 
stände nur  im  Verhältniss  ihrer  Gestaltsänderung  beeinflusst  ^).  Bei  auf 
100®  erhitzten  Knpferdrähten  sollen  die  Aenderungen  nahezu  den  deh- 
nenden Gewichten  proportional  sein^). 

Bei  Neusilberdrähten  soll  der  Widerstand  beim  Dehnen  nahe  un- 
geändert  bleiben  '). 

Auch  bei  der  Torsioi\  ändert  sich  der  Widerstand  und  die  508 
Richtung  der  Ströme  in  den  tordirten  Körpern.  Wird  nach  W.  Thom- 
son^) in  eine  horizontal  befestigte  Messingröhre  ein  Eisendraht  gebracht, 
vor  seinem  einen  Ende  ein  Magnetspiegel  aufgehängt  und  durch  die 
Röhre  ein  Strom  geleitet,  so  zeigt  die  Ablenkung  des  Spiegels  bei  der 
Torsion  der  Röhre  eine  Magnetisirung  des  Drahtes  an.  Bei  Rechts- 
drehttng  der  Röhre  wird  das  Eintrittsende  des  Stromes  in  derselben  ein 
wahrer  Nordpol.  Wird  in  die  Röhre  ein  Magnetspiegel  gehängt,  so 
wendet  er  entsprechend  der  Eintrittsstelle  des  Stromes  bei  der  Rechts- 
drehnng  der  Röhre  seinen  wahren  Nordpol  zu.  Der  Widerstand  ist  also 
am  grössten  in  der  Richtung  der  grössten  Dehnung,  am  kleinsten  in  der  ' 
der  grössten  Contraction  der  Metalle.  —  Bei  Wiederholung  dieser  Ver- 
suche wäre  genau  auf  die  Aenderung  der  Lage  der  Röhre  zu  achten. 

Auch  beim  Ziehen  u.  s.  f.  der  Drähte  ändert  sich  ihr  Widerstand.  509 

Je  dünner  die  gezogenen  Drähte  sind,  desto  grösser  wird  nach  Mous- 

.   B  o  n  (1.  c.)  beim  Eisen  der  specifische  Widerstand,  desto  kleiner  beim  Kupfer. 

Er  ändert  sich  bei  Eisendrähten  von  0,6668  bis   1,9158  mm  Dicke  von 

1,7329  bis  1,6718,  bei  Kupferdrähten  von  0,6370  bis  1,8673  mm  Dicke 


'  *)MacGregor,  SiUim.  J.  [3]  11,  p.  224,  1876*;  Proceed.  Edinb.  E.  See. 
1875— 76,  p.  79*;  Beibl.  1,  p.  292*.  —  »)  Meik  u.  Murray,  ibid.*  —  3)  Pine, 
Proceed.  Amer.  Acad.  11,  p. 303,  1876*.  —  *)  W.Thomson,  Nature  17,  p.  180, 
1878*;  Beibl.  2,  p.  606*.  Bestätigt  von  Witkowski,  Proceed.  Roy.  80c.  Edinb. 
Febr.  21,  1881.  Nature  23,  p.  475*;  Beibl.  5,  p.  680*. 
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von  0,2982  bis  0,3118.  Diese  Aendemngen  können  nur  von  Aenderongen 
der  Molecularconstitution  bedingt  sein. 

Aufwickeln  eines  Kupfer-  und  Eisendrahtes  vermehrt,  Abwickeln 
vermindert  seinen  specifischen  Widerstand  um  etwa  0,003  des  ganzen 
Werthes  desselben. 

510  Härten  eines  Stahldrahtes  durch  Ablöschen  vermehrt  nach  Mous- 

son  seinen  Widerstand  um  nahe  Ve»  Anlassen  hebt  diese  Vermehrung 
wieder  auf.  Ablöschen  eines  Kupferdrahtes  vermehrt  gleichfalls  seinen 
Widerstand  um  etwa  Yeo«  das  Anlassen  vermehrt  ihn  aber  noch  einmal 
um  etwa  1  Proc. 

Nach  B  a  r  u  s  ^)  wächst  der  specifische  Widerstand  der  Stahldrähte 
mit  der  Härte  stetig.  Er  kann  bei  der  Härtung  zur  Glashärte  bei  Stahl 
bis  auf  das  Dreifache  steigen.  Der  Maximalwerth ,  welchen  der  Stahl 
beim  Härten  erhalten  kann,  hängt  auch  von  der  Dicke  ab.  Der  speci- 
fische Widerstand  der  ausgeglühten  Stahl-  und  Eisendrähte  ist  nahe  der 
gleiche. 

Ausglühen  eines  Drahtes,  der  durch  Ziehen  gehärtet  ist,  ver- 
mehrt seinen  Widerstand  nach  M  o  u  s  s  o  n  in  allen  Fällen,  beim  Stahl  am 
0,017  bis  0,037,  beim  Kupfer  um  0,049  bis  0,058.  —  Pouillet  (siehe 
§.  491)  findet  diese  Vermehrung  beim  Kupfer  gleich  0,001. 

Nach  anderen  Versuchen  vermindert  sich  dagegen  beim  Ausglühen 
der  Widerstand  eines  frischen  Drahtes  oder  vermehrt  sich  seine  Leitungs- 
fähigkeit, so  im  Verhältniss  von  100  zu 

Silber     Kupfer      Gold       Eisen      Platin  Messing 

nach  Matthiessen»)    108,7     102,2     101,3        —  —         — 

„      Siemens»)     .    .     111,6     106,0        —  —        100,3     118 

„      E.  Becquerel*)    107,0     102,6     101,7     101,0     101,3       — 

Nach  Chwolson*)  vermindei*t  sich  der  Widerstand  nach  schwachem 
(a)  und  vermehrt  sich  nach  starkem  Ausglühen  (/3),  sowie  nochmals  nach 
dem  Ablöschen  (y)  um  die  folgenden  procentischen  Werthe,  welche  unter 
Anwendung  eines  J  a c  o  b  i '  sehen  Quecksilberrheostat^n  nach  der  Whe at- 
s  ton  ersehen  Methode  bestimmt  wurden: 


^)  BaruB,  Wied.  Ann.  7,  p.  385,  1879*.  Das  Weitere  hierüber,  sowie  über 
die  Art  der  Härtung  s.  im  Capitel  „Thermoelektricität".  —  2)  Vergl.  die  Zalilen 
§.496.  —  8)  Werner  Siemens,  Poffg.  Ann.  110,  p.  18,  1860*.  —  *)  E.  Bec- 
querel,  Ann.  de  Chim.  et Phys.  [3]  17,  p.  253,  1846*.  —  B)0hwol8on.  Bullet 
de  St.  Petersb.  10,  p.  379,  1877*;  Beibl.  1,  p.  363*;  vergleiche  auch  Johnson, 
Chem.  News  42,  p.  76,  1880*;  Beibl.  5,  p.  138*. 
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Stahl 
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Mes- 
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Cu 

Pt 

Neu- 
silber 

Al- 
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Pd 

Pt-Jr 

Leg. 

Ag-Cu 
Leg. 

Zn 

AI 

Pb 

m 

ß 

7 

-4,8 
+8,6 
+0,6 

—0,4 
+-5,3 
+0,7 

—8.3 
+0.8 
+1,0 

—2,9 

+1,4 
+0,4 

—5,3 
+5,8 
-0,7 

—1,1 

+2,0 

-1,8 

—8,0 
+2,7 

(-0.4) 
(+0,1) 

-3,2 
+0.3 

-11,3 

+  1,7 

-1,8 

-1,9 

+0,5 

Je  nach  der  Härte  der  benutzten  Drähte  müssen  diese  Werthe  Ab- 
weichangen  zeigen. 

Cadmiamdrähte  werden  beim  Erhitzen  spröde,  ohne  dass  jedoch  nach  511 
dem  Erkalten  ihre  Leitnngsfahigkeit  geändert  ist;  bei  den  Drähten  yon 
Silber  und  ebenso  bei  einigen  Drähten  von  Kupfer  wirkt  lange  an- 
dauerndes Erhitzen  auf  100®  wie  das  Weichmachen.  Beim  Antimon 
nimmt  bei  mehrtägigem  Erhitzen  die  Leitnngsfahigkeit  ab;  die  vom 
Wismnth  nimmt  sehr  schnell  zu  bis  um  22  Proc.  i).  Werden  Wismuth- 
legimngen  nach  der  ersten  Erwärmung  und  Abkühlung  wieder  unter- 
sucht, so  zeigt  sich  ihre  Leitungsfähigkeit  Xqi  nach  Matthiessen  und 
Togt*)  kleiner,  als  die  vorher  beobachtete  A©.    So  ist  für 

Blei-Wismuth  (2,27  Volumproc.  Wismuth)    8,101       7,633 

(18  „  „       )    4,558       4,565 

Aehnliche  Beobachtungen  habe  ich  schon  früher  am  Rose' sehen 
Metallgemisch  gemacht.  Sie  beruhen  offenbar,  ebenso  wie  die  früher 
wahrgenommenen  Aenderungen  der  Leitungsfahigkeiten  im  Laufe  der 
Zeit'},  auf  dauernden  Veränderungen  der  Structur. 

Die  §§.  495  und  498  erwähnten  Resultate  iü  Betreff  der  Aenderun-  512 
gen  der  Leitungsfähigkeit  beim  Erwärmen  gelten  in  l^olge  dieser  Ein- 
flösse nur  für  verhältnissmässig  geringe  Temperaturerhöhungen.  Bei 
höheren  Temperaturen  ändert  sich  die  Structur  der  Metalle  so  bedeu- 
tend, dass  die  einfacheren  Beziehungen  nicht  mehr  deutlich  hervortreten 
können. 

So  ist  nach  Müller*)  der  Widerstand  bei  sehr  hohen  Tempera- 
turen : 


^)  Matthiessen  u.  von  Rose,  Pogg.  Ann.  115,  p.  353, 1862*.  —  ^)  Mat- 
thieguen  und  Vogt,  Pogg.  Ann.  122,  p.  73,  1864*.  —  *)  Dieselben  1.  c*  — 
*)  Müller,  Programm  des  Gymnasiums  zu  Wesel  1857*;  Pogg.  Ann.  103,  p.  176, 

1QR.O» 


1858*. 
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Eisendraht 

Kupferdraht 

Platindraht 

Temperatur 

Wider- 
stand 

Temperatur 

Wider- 
stand 

Temperatur 

Wider- 
stand 

21«  C 

285«  C 

Beginnt     anzu- 
laufen    .    .    . 
Dunkelgrau  .   . 
Glüht    schwach 
Dunkelroth   .   . 
Hellroth     .   .    . 
Ganz  hellroth  . 
Noch  heller  .   . 
21«  0 

690,7 
1660 

2250 
2460 
3050 
3200 
3650 
4550 
4880 
727 

21«  C 

Glnht  kaum    . 
Karmoisinroth 
Ziegelroth    .    . 
Hellroth   .   .    . 
21«  C 

864 
2100 
2450 
3300 
4700 

910 

21«  C.  .   . 
Glüht  kaum 
Both     .    . 
Hellroth  .    < 
Orange     .   . 
Hellgelb  . 
21«  C.  .   .   . 

»      • 

1985,5 

4300 

4700 

5050 

5400 

6000 

1984,2 

513  Benoist^  bat  die  Widerstände  von  Drähten  bei  beben  Tempers- 

turen  mittelst  des  BeoquererscbenDifferentialgalyanometers  und  eines 
Rbeostaten,  äbnlicb  dem  von  F.  E.  Neumann,  bestimmt.  Die  Drähte 
wurden  an  beiden  Enden  an  Eupferstäbe  gelöthet,  am  einen  Tboncylinder 
gewunden  und  in  einer  engen,  tiefen,  in  einem  schmiedeeisernen  Topf 
befindlichen  Muffel  erhitzt,  wohinein  eine  bei  bober  Temperatur  siedende 
Substanz  gebracht  war,  z.  B.  Wasser  (Siedepunkt  100«),  Quecksilber 
(360«),  Schwefel  (440«),  Cadmium  (860«). 

Andere  Versuche  wurden  bei  Temperaturen  unter  360«  in  einem 
Quecksilberbade  angestellt.  Die  Leitungsfähigkeit  l  für  Silber  =  100 
und  der  Widerstand  Tq  bei  0«  für  Quecksilber  gleich  1  und  u  für  i«  er- 
gab sich,  wie  folgt: 

l  ro  rt 

(Ag  =100)       (Hg  =  l) 

Silber,  rein      100  0,0161  ro(l +  0,003972«  + 0,000000687t') 

Kupfer,  weich 90  0,0179  (1 +0,003637  «  +  0,000000587 <*) 

Silber,  'Vioo  woicl»     ...  80  0,0201  (1 +0,003522«  + 0,000000667  t") 
Gold,  rein,  weich  ....  71  0,0227  (1 +0,003678« +  0,000000426«*) 
Aluminium,  weich      .    .    .  49,7  0,0324  (1 +  0,003876« +  0,000001320«^ 
Magnesium,    kalt  gehäm- 
mert         36,4  0,0443  (1 +0,003870  «  +  0,000000863«') 

Zink,  rdn,  weich  bei  350«  27,5  0,0591  (1 +0,004192« +  0,000001481«») 

Zink,  rein,  kalt  gehämmert  25,9  0,0621  —                           — 

Cadmium,  rein, gehämmert  22,5  0,0716  (1  +  0,004264«  +  0,000001765«*) 

Messing,  weich 22,3  0,0723  (1+0,001599«) 

')  Benoist,  Compt.  rend.  76,  p.  342,  1873*;  Carl's  Hep.  9,  p.  55,  1873*. 


Einfluss  hoher  Temperaturen. 


525 


l  ro 

(Ag«100)  CHg=l) 

Stahl,  auslassen  ....    14,0  0,1149 

Zum,  rein 13,3  0,1214 

Alaminiambronze  ....    13,0  0,1243 

Blien,  angelassen  ....    12,7  0,1272 

PaUadiom,   angelassen  .    .    11,1  0,1447 

Platin,  angelassen      .   .    .      9,77  0,1647 

Thallium      8,41  0,1914 

Blei,  rein      7,76  0,2075 

KensilbeT 5,80  0,2755 

Quecksilber 1,61  1,0000 


rt 

(1+0,004978*  + 

(1+0,004028«  + 

(1+0,0010200 

(1+0,004516«-- 

(1+0,002787«-- 

(1-1-0,002454«-- 

(1 -(-0,004125«  - - 

(1 +0,003954  «  4- 

(1-1-0,000356«) 

(l  -j-  0,000882«  +  0,000001 140 «2) 


0,000007351  «2) 
0,000005826  «2) 

0,000005828  «2) 
0,000000611  «2) 
0,000000594«*) 
0,000003488  ««) 
0,000001430  «8) 


Mit  AosDahme  des  Eisens  und  Stahls  nimmt  also  im  Allgemeinen 
der  Widerstand  um  so  schneller  zu,  je  niedriger  der  Schmelzpunkt  liegt. 

Der  Widerstand  eines  Eisendrahtes,  der  mit  einem  allmählich  sich  514 
abkühlenden  weissglühenden  Eisencylinder  umgeben  ist,  nimmt  erst 
langsam  bis  zur  dunklen  Rothgluth,  dann  schneller  ab,  so  dass  eine 
plötzliche  Aenderung  der  Structur  zu  bemerken  ist.  Dieselbe  tritt  bei 
derselben  Temperatur  ein,  wie  die  Aenderung  des  sonst  regelmässigen 
Ganges  der  thermoelektromotorischen  Kraft.  Platindraht  zeigt  diese  Un- 
regelmäBsigkeit  nicht  ^). 

Nach  y.  Waltenhofen^)    ist  der  Widerstand  von  Stahldrähten  515 
gegen  Quecksilber: 

Zimmertemperatnr     Dnnkelrothgluth  Hellroth  Weiss 

0,10  0,63  0,76  0,86 

Der  Widerstand  nähert  sich  also  allmählich  einem  Maximum. 

Nach  C.  W.  Siemens')  ist  der  Widerstand  r  bei  der  absoluten 
Temperatur  T=  SöO^,  resp.  1000'>  von 

Platin  .  .  34369. 10-«  TV« +  216407. 10-«  T—  2413.10"* 
Kupfer.  .  26577. 10-«  2*/« -f  31443.  lO-^T—  22751. 10"^ 
Eisen    .    .    72545  .  10-«  I*/«-f    38133  .  10-' T— 123  971 .  lO"* 

Zwei  Platin-Iridiumdrähte  von  0,0076  cm  Durchmesser  und  3,048  m 
Länge,  enthaltend  10  Proc.  Iridium,  hatten  bei  15^  die  Widerstände 
15,46  und  15,78,  beim  Erhitzen  zur  hellen  Weissgluth  (1500^)  gerade 
vor  dem  Schmelzen  erstens  durch  einen  Gasofen  39,84  und  40,18,  zwei- 
tens durch  den  Strom  selbst  34,20  und  34,50  Ohmad*). 

Nach  diesen  Versuchen  scheint  die  Leitungsfahigkeit  bis  zu  den  516 
h5chsten  erreichbaren  Temperaturen  abzunehmen.    Der  Schluss,  welchen 


^)  Macfarlane,  Proceed.  R.  Edinb.  Soc.  8,  p.  629,  1875*.  Auch  Tait, 
ibid.  p.  49r.  —  ^  v.  Waltenhofen,  Berl.  Ber.  1874,  p.  83*.  —  s)  C.  W.  Sie- 
mens, Proceed.R.8.  19,  p.  443, 1871*.  -—  *)  Buckneil,  J. of  the Soc. of  Telegr. 
Engineen  p.  327,  1876*. 
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Lenz  aus  seinen  §.  495  erwähnten  Versuchen  zog,  dass  dieselbe  ein 
Minimum  bei  einer  bestimmten  Temperatur  erreichen  sollte,  bestätigt 
sich  also  nicht. 

517  Gewisse  Körper,  die  nicht  im  regulären  System  krystallisiren ,  be- 
sitzen nach  verschiedenen  Kichtungen  verschiedene  Leitungsfahigkeit. 

Nach  Matteucci^)  verhält  sich  das  Leitungsvermögen  von  Wis- 
muthstäben,  in  denen  der  Blätterdurchgang  senkrecht  gegen  die  Rich- 
tung des  hindurchgeleiteten  Stromes  steht,  zu  dem  von  Stäben,  in  denen 
er  der  Stromesrichtung  parallel  ist,  wie  1 : 1,16.  Beim  Comprimiren  des 
Wismuths  fand  er  in  der  Richtung  der  Compression  eine  bessere  Lei- 
tungsfahigkeit als  senkrecht  dagegen. 

518  Leitet  ein  Körper  nach  verschiedenen  Richtungen  verschieden  und 
wird  er  vor  einem  elektrisirten  Körper  oder  besser  zwischen  zweien  ent- 
gegengesetzt geladenen  Körpern  an  einem  Faden  so  aufgehängt,  dass 
diese  Richtungen  in  die  Horizontalebene  fallen,  so  wendet  er  sich  mit 
der  Richtung  der  besten  Leitungsfähigkeit  dem  elektrisirten  Körper  za 
oder  stellt  sich  mit  ihr  in  die  Verbindungslinie  der  ihm  beiderseits  gegen- 
übergestellten elektrisirten  Körper  oder  axial  ein,  indem  sich  in  jener 
Richtung  die  Elektricitäten  am  schnellsten  oder  stärksten  durch  Influenz 
scheiden.     So  verhalten  sich  z.  B.  nach  Knoblauch^)  Teige  aus  Pul- 
vern von  Antimon  oderWismuth,  Braunstein  oder  Eisenoxyd  und  Gummi- 
schleim, welche  nach  einer  Richtung  zusammengepresst  und  aus  denen 
nach  dem  Trocknen  Cylinder  geschnitten  werden,  in  denen  die  Pressangs- 
richtung  senkrecht  zu  ihrer  Axe  steht.  Werden  dieselben  an  einem  Faden 
zwischen  den  Metallplatten  eines  Fechner-Bohnenberger^  sehen  Elek- 
troskopea  in  horizontaler  Lage  aufgehängt,  so  stellt  sich  die  Richtang 
der  Compression  senkrecht  zur  Verbindungslinie  der  Platten  oder  äqua- 
torial ein.    Cylinder  von  Wismuth,  deren  Axe  dem  Hauptblätterdurch- 
gang parallel  ist,  stellen  sich  mit  ihrem  Blätterdurchgang  ebenfalls  äqua- 
torial ein. 

519  Ein  Unterschied  in  der  positiven  oder  negativen  Richtung 
des  Stromes,  eine  sogen,  unipolare  Leitung,  dürft«  bei  Metalleo 
stets  auf  secundären  Ursachen  beruhen.  So  leitete  Schuster*)  die  durch 
einen  schnell  rotirenden  Magnet  erzeugten  luductionsströme  durch  kupferne 
Leitungsdrähte  zu  einem  Galvanometer  und  bemerkte  dabei  eine  plötz- 
liche Ablenkung  nach  einer  Seite,  dann  nach  der  anderen  u.  s.  f.  Wur- 
den die  zum  Galvanometer  führenden  Drähte  gewechselt,  so  war  die  Ab- 
lenkung entgegengesetzt.   Wurde  nach  einigen  Stunden  der  Strom  wieder 


1)  Mattencci,  Compt.  rend.  40,  p.  541,  914,  1855*.  —  ^  Knoblauch, 
Pogg.  Ann.  83,  p.  289,  1851*.  —  »)  Schuster,  Phil.  Mag.  [4]  48,  p.251,  auch 
p.  350,  1874*. 
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durch  das  Galvanometer  geleitet,  so  kam  die  Nadel  zu  einer  constanten 
Ablenkung,  die  sich  bei  Wechseln  der  Drähte  umkehrte.  Wurde  der 
Apparat  neu  zusammengesetzt,  so  hörte  alle  Wirkung  auf. 

Die  Ursachen  können  allerlei  secundäre  Umstände,  die  doppelsinnige 
Ablenkung  der  Magnetnadel  durch  die  altemirenden  Ströme,  die  even- 
tuelle  Einwirkung  der  Leitungsdrähte  zum  Galvanometer  auf  die  Nadel, 
vielleicht  auch  Funkenentladungen  an  den  nicht  genügend  verbundeneu 
Gontactstellen  u.  s.  f.,  sein.  Ein  Einwand  gegen  das  Ohm' sehe  Gesetz 
ist  hieraus  noch  nicht  abzuleiten^). 

Ob  der  Durchgang  des  galvanischen  Stromes  primär  die  Leitungs-  520 
iahigkeit  eines  Drahtes  zu  ändern  vermag,  ist  noch  nicht  mit  Sicherheit 
festgestellt  worden.  Eine  solche  Aenderung  konnte  Matthiessen^) 
nach  sechstägigem  Durchleiten  eines  Stromes  von  2  Bunse naschen  Ele- 
menten weder  bei  Kupferdrähten  ,  noch  bei  Silber  - ,  Gold  - ,  Gold-Silber- 
and Neusilberdrähten  nachweisen. 

Als  Free ce 3)  durch  einen  noch  ungebrauchten,  mit  Guttapercha 
überzogenen  Kupferdraht  starke  Entladungen  von  einem  durch  3280  Ele- 
mente geladenen  Gondensator  von  42,8  Mikrofarad  Capacität  hindurch- 
gehen liess,  hatte  sein  Widerstand  zugenommen,  wie  er  bei  Einschaltung 
des  Drahtes  mit  einem  schwachen  Element  in  den  Schliessungskreis  eines 
empfindlichen  Galvanometers  an  der  verminderten  Ablenkung  wahrneh- 
men konnte.  Diese  Erscheinung  zeigt  sich  nur  an  dicken  Drähten,  auch 
nicht  an  Bleidrähten. 

Es  dürfte  äusserst  schwierig  sein,  bei  diesen  Versuchen  den  Einfluss 
secundärer  Ursachen,  namentlich  der  Erwärmung  der  Drähte  durch  den 
Elektricitätsstrom,  auch  eventuell  der  Gestalts  Veränderungen  durch  elek- 
trodynamische Einflösse  u,  s.  f.  zu  vermeiden.  Nur  bei  Drähten  aus 
magnetischen  Metallen ,  welche  durch  den  hindurchfliessenden  Strom 
transversal  magnetisirt  werden,  wird  der  Widerstand  in  Folge  dessen 
durch  den  Strom  secundär  geändert.  Wir  werden  dies  im  Capitel  Elek- 
tromagnetismus behandeln. 


*)  Der  Versuch  Börnstein*»,  (Der  Einfluss  des  Lichtes  auf  den  elektrischen 
LeitungBwiderstand  der  Metalle,  Heidelberg,  Naturw.  Verein  in  Heidelberg  2,  Heft  1, 
1877**;  auch  CarPs  Rep.  17,  p.  164,  188Ü*;  Beibl.  5,  p.  199*),  eine  Aeuderuiig 
*'der  Leitungsfähigkeiten  dünner,  auf  Glasplatten  niedergeschlagener  Metallhäute 
von  Gold,  Silber  u.8. f.  durch  Bestrahlung  mit  Licht  nachzuweisen,  beruht  auf 
Irrthümern.  Die  beobachteten  Aenderungen  liegen  ganz  innerhalb  der  z.  B. 
durch  Temperaturänderungen  bedingten  Beobachtungsfehler;  auch  ändert  sich 
der  Widerstand  der  Häute  bei  abwechselnder  Beleuchtung  und  Verdunkelung 
durch  die  äusseren  Umstände  ganz  unregelmässig  (vergl.  die  sorgfältigen  Ver- 
suche von  W.  Siemens  u.  Hansemann,  Wieil.  Ann.  2,  p.  521,  530,  1877*, 
und  die  Kritik  von  Fr.  Weber,  Züricher  Vierteljahrsschr.  22,  p.  335,  1878, 
Beibl.  2,  p.  610*,  durch  dieBörnstein's  Resultate  widerlegt  sind).  Nur  beim 
Selen,  resp.  beim  Tellur  hat  sich  ein  solcher  Einfluss  des  Lichtes  constatiren 
lassen  (s.  w.  u.).  —  2)  Matthiessen,  Rep.  Brit.  Assoc.  1863,  p.  126*.  — 
^)  Preece,  Mondes  55,  p.  8,  1881*. 


528  Leitungsfähigkeit  des  Quecksilbers. 

521  Bei  dem  flüssigen  Quecksilber  ist  die  Aenderung  der  Leitungs- 

fahigkeit  mit  der  Temperaturerhöhung  viel  kleiner,  als  bei  den  festen 
Metallen,  wie  auch  schon  die  früheren  Beobachter  (§.  491)  gefunden. 
Nach  Matthiessen  und  y.  Böse  (1.  c.  §.  496)  würde  für  Quecksilber 
A  =  1,656  gegen  Silber  gleich  100  sein.  Bei  Terschiedenen  Tempera- 
turen stellt  sich  dann  die  Leitungsfahigkeit  des  Quecksilbers,  wenn  die- 
selbe bei  0®  gleich  100  gesetzt  wird,  nach  denselben  Beobachtern,  sowie 
nach  anderen  Physikern  durch  folgende  Formeln  dar: 

Matthiessen  und  v.  Böse  Ai  =  100  -—  0,07443f  +  0,00008263^» 

Müller  (1.  c.  §.  490)     ...  Aj  =  100  —  0,118^ 

E.  Becquerel   (1.  c.  §.  490)  k^  =  100  —  0,104f 

W.  Siemens  1) Aj  =  100  —  0,0985< 

Schröder  van   der  Kolk«)  Xi  =  100  —  0,086f. 

Während  also  die  übrigen  Beobachter  gefunden  haben,  dass  die  Lei- 
tungsfähigkeit des  Quecksilbers  der  Temperatur  proportional  zunimmt, 
finden  Matthiessen  und  van  Böse  eine  kleine  Abweichung  Ton  die- 
sem Verhältniss. 

Die  Bestimmungen  von  Siemens  geschahen  mittelst  der  Wheat- 
stone^ sehen  Brahtcombination.  Das  Quecksilber  befand  sich  in  zwei 
Spiralröhren  von  Glas,  welche  inGefässen  voll  Wasser  lagen,  deren  eines 
durch  langsam  hineingeleiteten  Dampf  erwärmt  wurde. 

Schröder  Tan  der  Kolk  verglich  nach  der  §.  427  beschriebe- 
nen Methode  den  Widerstand  von  Uformigen,  mit  Quecksilber  gefüllten 
Barometerröhren,  zu  denen  die  Leitung  durch  Eisendrähte  vermittelt 
war,  mit  dem  Widerstand  von  vielfach  gebogenen,  mit  Quecksilber  ge- 
füllten Röhren,  die  in  einem  Wasserbad  erhitzt  wurden.  Durch  Ver- 
gleichung  der  Widerstände  zweier  verschieden  langer  Röhren  konnte  die 
Aenderung  des  Widerstandes  des  Quecksilbers  allein  mit  der  Temperatur 
gemessen  werden. 

Mittelst  der  Methode  von  Bosscha  findet  Rinck^)  an  7  nahezu 
1  m  langen  Wförmigen  Röhren,  deren  Enden  in  3  cm  weiten  Bechern  be- 
festigt und  die  unter  der  Luftpumpe  mit  Quecksilber  gefüllt  waren,  als 
die  eine  Röhre  in  schmelzendem  Eis,  die  andere  in  Dampf  von  siedendem 
Wasser  lag,  den  Aenderungscoefficienten  des  Widerstandes  für  einen 
Grad  gleich  0,000989.  Die  Siemens^schen  Beobachtungen  geben  nach 
Rinck  für  den  Widerstand  die  Formel 

Bi  =  -Ro  (1  +  929  .  10-«  f  +  6  .  10-^  t^). 

Bei  16^  ist  die  Correction  pro  Grad  0,00094. 


*)  Werner  Siemens,  Pogg.  Ann.  113,  p.  104,  1861*.  —  «)  Schröder 
van  der  Kolk,  Pogg.  Ann.  110,  p.  471,  1860*.  —  ^)  Rinck,  Verslag  en  Me- 
dedell  d.  Kon.  Akad.  van  Wetensch.  Afd.  Naturk.  [2]  11,  p.  1,  1877*.  Beibi.  2, 
p.  273,  8.  ebendaselbst  eine  Kritik  der  früheren  Bestimmungen  des  Widerstandes 
von  mit  Quecksilber  gefüllten  Bohren. 
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Analoge  Erscheinangen  wie  bei  festen  Metallen  sseigen  sich  beim  Zu-  522 
satz  kleiner  Mengen  fremder  Metalle  zum  Quecksilber.  So  ist  nach  Mat- 
thiessen  und  Vogt^)  die  beobachtete  und  aus  dem  Verhältniss  der  re- 
IftÜYen  Volumina  des  Quecksilbers  und  des  festen  Metalles  berechnete 
LeitungBfahigkeit  A  beim  Zusatz  Ton  n  Proc.  der  verschiedenen  Metalle 
(Ag=100): 


Wismuth 

Bl 

ei 

ZiuD 

n 

A  (beob.) 

X  (ber.) 

A  (beob.) 

A  (ber.) 

A  (beob.) 

A  (ber.) 

0,01 

— 

— 

10,918 

10,915 

10,929 

10,922 

0,05 

10,932 

10,908 

10,944 

10,935 

10,977 

10,973 

0,1 

10,946 

10,906 

10,972 

10,960 

11,041 

11,036 

0,2 

10,978 

10,901 

11,037 

11,009 

11,171 

11,161 

0,5 

11,064 

10,890 

11,222 

11,157 

11,528 

11,533 

1,0 

11,199 

10,869 

11,495 

11,402 

11,792 

12,147 

2.0 

— 

11,705 

11,882 

12,318 

13,335 

4.0 

— 

11,873 

12,809 

13,167 

15,595 

Zink 

Go 

Id 

Sill 

►  er 

0,01 

10,929 

10,943 

10,917 

10,944 

10,919 

10,991 

0,05 

10,992 

11,075 

10,946 

11,080 

10,948 

11,313 

0,1 

11,077 

11,238 

10,977 

11,250 

10,984 

11,716 

0,2 

11,235 

11,564 

11,031 

11,592 

11,048 

12,519 

0,5 

11,696 

12,538 

11,322 

12,612 

11,200 

14,919 

1,0 

12,450 

14,131 

11,571 

14,270 

11,566 

18,876 

2,0 

13,566 

17,247 

— 

' — 

4,0 

14,658 

23,133 

— 

Die  Leituugsföhigkeit  des  Quecksilbers  selbst  ist  gleich  10,910  ge- 
setzt. —  Bei  einer  früheren  Beobachtungsreihe  *)  ergab  sich  bei  Mischung 
Ton  Quecksilber  mit 

0,1  Proc.  Wismuth         0,5  1  2  4 

A  (beob.)  24,58  25,86       26,62       27,66       29,69 

A  (her.)         .    24,46  25,83       27,19       29,19       35,09 

wobei  die  Leitungsfahigkeit  des  reinen  Quecksilbers  bei  18^  gleich  24,47 
gesetzt  ist.  Bei  diesen  Versuchen  befand  sich  das  Quecksilber  in  einem 
horizontalen  Capillarrohr,  an  das  beiderseits  weitere  verticale  Glasröhren 
angeschmolzen  waren.  In  diese  tauchten  die  amalgamirten  Kupfer- 
elektroden bis  an  die  Oeffnungen  des  Capillarrohres.  Die  Amalgame  wur- 
den in  dem  Rohr  selbst  durch  Zusatz  gewogener  Mengen  Metall  zu  dem 
Quecksilber  unter  beständigem  Hin-  und  Herbewegen  des  Rohres  bereitet, 


*)  MatthieBsen  und  Vogt,  Pogg.  Ann.  116,  p.  369*,  1862*.  —  ^)  Mat- 
thiessen,  Pogg.  Ann.  114,  p.  318,  1861*. 
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da  beim  Eingiessen  der  fertigen  Amalgame  in  dasselbe  keine  constanten 
Resultate  erhalten  wurden. 

Die  Leitungsfahigkeit  des  Quecksilbers  nimmt  also  stets  bei  Zusatz 
kleiner  Mengen  yon  Metall  ssu,  wie  dies  zuerst  Siemens^)  festgestellt 
hat,  selbst  wenn  diese  Metalle  schlechter  leiten  (z.  B.  Wismuth).  Dabei 
ist  die  Leitungsfähigkeit  bei  Zusatz  sehr  geringer  Mengen  von  Zink, 
Gold,  Silber  kleiner,  yon  Wismuth,  Blei,  Zinn  grösser,  als  die  Be- 
rechnung aus  dem  Volum verhältniss  der  gemischten  Stoffe  ergiebt.  Bei 
Zusatz  grösserer  Mengen  wird  in  letzterem  Falle  die  beobachtete  Lei- 
tungsfahigkeit ebenfalls  kleiner,  als  die  berechnete. 

Dagegen  scheint  eine  Aenderung  der  Leitungsfahigkeit  des  Queck- 
silbers durch  Absorption  von  Sauerstoff  oder  durch  Bildung  von  Suboxjd 
nicht  einzutreten. 

Als  in  demselben  Apparate  andere  Metalle  geschmolzen  and 
ihnen  kleine  Beimengungen  beigefügt  wurden,  zeigten  sich  abweichende 
Erscheinungen  ^). 

So  bewirkt  ein  Zusatz  kleiner  Mengen  Blei  oder  Wismuth  zu  ge- 
schmolzenem Zinn,  kleiner  Mengen  Wismuth  zu  geschmolzenem  Blei  eine 
Abnahme  der  Leitungsfahigkeit.  Die  Leitungsfahigkeit  von  geschmolze- 
nem Blei  wächst  bei  Zusatz  von  Spuren  von  Zinn.  Ein  Zusatz  von  Spu- 
ren von  Zinn  oder  Blei  vermindert,  ein  Zusatz  grosserer  Mengen  erhöht 
dagegen  die  Leitungsfahigkeit  des  geschmolzenen  Wismuths. 

Diese  Erfahrungen  sind  ganz  analog  den  an  den  festen  Metalllegi- 
rungen  erhaltenen  Resultaten;  und  in  der  That  ist  auch  bei  flüssi- 
gen Metallgemischen  die  Leitungsfahigkeit  nicht  die  gleiche,  wie  wenn 
die  flussigen  Metalle  ungemischt  neben  einander  lägen.  Jedenfalls  dür- 
fen wir  sie  als  Gemische  wirklicher  chemischer  Verbindungen  der  Me- 
talle, welche  eine  besondere  Leitungsfahigkeit  besitzen,  mit  einem  Ueber- 
schuss  des  einen  oder  anderen  Metalles  ansehen,  und  es  ist  dann  zunächst 
die  Leitungsfahigkeit  aus  dem  Verhältniss  der  Menge  jener  Verbindungen 
zu  der  des  überschüssigen  Metalls  zu  berechnen^}. 

523  Die  Leitungsfahigkeit  geschmolzener  Metalle  ist  von  Mai- 

teucci,  Matthiessen  und  L.  de  la  Rive  bestimmt  worden. 

Nach  Matte ucci*)  ist  der  Widerstand  des  geschmolzenen  Wis- 
muths etwas  grösser  als  der  des  festen. 

Nach  Matthiessen^)  ändert  sich  die  Leitungsfahigkeit  des  ge- 
schmolzenen Natriums  und  Kaliums  nach  folgenden  Formeln,  denen  wir 
die  Formeln  für  die  Leitung  der  festen  Metalle  beifügen. 
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Leitungsfähigkeit. 

Natrinmvon     0—95,40    40,52—   Ö,1459f    +0,000158«2 

96,1  — 1200     23,38  —   0,07222  t=(lO0  —  0,3089  0  X  4,28 

Kaüumvon        0—46,80    22,62—   0,0920*   4-0,000263*2 

46,8  —  56,8«  668,26  —  40,402 1     +  0,83,801 1^  —  0,00581 55 f^ 
56,8—1000     13,35  —  0,03393/  =(100  —  0,25420x7,49. 

Bei  dem  Kalium  ändert  sich  die  Leitungsfähigkeit  nach  dem  Schmel- 
zen viel  langsamer,  heim  Natrium  etwas  langsamer  als  vor  dem  Schmel- 
zen, analog  wie  auch  der  Goefficient  der  Aenderung  des  Widerstandes 
beim  flüssigen  Quecksilber  kleiner  ist,  als  bei  den  übrigen  Metallen. 

Zinn,  in  einer  Glasspirale  erhitzt,  welche  in  einem  Stearinbade  liegt, 
zeigt  nach  Siemens  ^  eine  allmähliche  Zunahme  des  Widerstandes  bis 
zu  seinem  Schmelzpunkt,  bei  dem  Schmelzen  eine  sprungweise  Erhöhung 
desselben,  wie  Kalium  und  Natrium,  und  bei  zunehmender  Erwärmung 
eine  allmähliche  Abnahme  des  Wachsens  des  Widerstandes. 

So  betrug  unter  Anderem  der  Widerstand  w  des  Zinns  bei  der  Tem- 
peratur t  und  der  Coefficient  c  seiner  Aenderung  bei  der  Temperatur- 
änderung um  10  C: 


t  =      00  66,5         99,5       183  219,6 

w=  100  130,9       147,7       193,1       216,1 

c  =       0,379       0,413       0,444       0,514     30,77 


226  249  280 

457,6      468,9       477,1 
0,404      0,216      — 


Die  specifische  Leitungsfähigkeit  des  Zinns  gegen  Quecksilber  =  1 
war  bei  Oo  gleich  9,1,  sein  Schmelzpunkt  2240C.  Die  Widerstands- 
bestimmungen wurden  mit  Hülfe  der  Wheats tone' sehen  Drahtcombi- 
nation  gemacht. 

Geschmolzenes  Blei  verhält  sich  nach  Matthiessen^)  ebenso  wie 
Zinn.  Die  Leitungsfähigkeit  des  geschmolzenen  Wismuths  nimmt  eben- 
falls mit  der  Temperaturerniedrigung  zu;  beim  Erstarren  vermindert  sich 
dieselbe  plötzlich,  wie  Matteucci  (1.  c.)  und  Matthiessen  gefunden, 
und  nimmt  beim  Erkalten  der  erstarrten  Masse  wieder  zu.  Werden  dem 
geschmolzenen  Wismuth  allmählich  Spuren  Zinn  oder  Blei  zugesetzt,  so 
nimmt,  wie  bei  den  festen  Metallen,  nach  Matthiessen  (1.  c),  erst  die 
Leitungsfahigkeit  ab,  dann  aber  zu. 

Die  plötzliche  Abnahme  der  Leitungsföhigkeit  beim  Schmelzen  zeigt  524 
sich  indess  nicht  bei  allen  Metallen,  wie  Lucien  de  la  Rive^)  mit 
Hülfe  der  Methode  von  W.  Thomson  gezeigt  hat.   Die  geschmolzenen  Me- 
talle befanden  sich  in  PorcellanrÖhren  von  25  cm  Länge  und  5  mm  inne- 


')  W.Siemens,  Pogg.  Ann.  113,  p.  99,  1861*.  —  ^  Matthiessen,  Pogg. 
Ann.  116,  p.  379,  1862*.  —  »)  L.  de  la  Eive,  Compt.  rend.  57,  p.  698,  1863*; 
Arch.  N.  S.,  18,  p.  362*. 
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rem  Durchmesser,  deren  Enden  in  cylindrische  Becher  von  2  cm  Durch- 
messer und  4  cm  Höhe  endeten.  Die  Röhren  wurden  durch  Dämpfe  von 
siedendem  Quecksilher,  Schwefel  und  Cadmium  auf  358,  440,  860^  er- 
hitzt. Mit  dem  Widerstände  der  geschmolzenen  Metalle  wurde  der  eines 
Drahtes  verglichen,  auf  welchem  zwei,  auf  einer  Theilung  yerschiebhare 
Platinschneiden  schleiften.  Zu  den  übrigen  Verbindungen  dienten  Rollen 
Yon  Neusilberdraht,  deren  Widerstände  zwischen  den  Yerhältnisszahlen  1 
und  50  normirt  werden  konnten.  Es  wurde  eine  Säule  von  zwei  bis  drei 
Bunsen^ sehen  Elementen  verwendet. 

Ist  die  Leitungsfähigkeit  von  reinem  Quecksilber  bei  21^  gleich  1, 
so  i^  bei  der  Temperatur  t  die  Leitungsfähigkeit  von: 


t  =  SchmelzpaDkt 


t   —  358 

t  =   440 

t   —  860 

1,88 

1,42 

0,70 

0,596 

— 

2,58 

— 

0,958 

— 

0,771 

— 

2,62 

— 

— 

0,783 

fest 


flüssig 


Zinn  .    . 
Wismuth 
Zink  .    . 
Blei  .    . 
Cadmium 
Antimon 


4,4 

0,43 
5,2 

1.9 
5,0 

0,59 


2,0 

0,73 

2,6 

1,0 

2,8 

0,84 


Die  Leitungsfähigkeit  nimmt  also  beim  Uebergang  aus  dem  festen 
in  den  flüssigen  Zustand  bei  Zinn,  Zink,  Blei,  Cadmium,  Natrium  plötz- 
lich, beim  Kalium,  welches  vor  dem  Schmelzen  weich  wird,  sehr  schnell 
ab,  bei  Wismuth  und  Antimon  zu.  Bei  den  geschmolzenen  Metallen  ver- 
mindert sich  die  Leitungsfähigkeit  mit  steigender  Temperatur  *). 


525  Die  Leitungsfähigkeit  der  Metalle  und  Legirungen  steht  in  einer 

bemerkenswerthen  Beziehung  zu  ihrer  Leitungsfähigkeit  für  die  Wärme. 


1)  Man  hat  früher  gemeint,  dass  beim  Uebergange  des  galvanischen  Stro- 
mes von  einem  Metall  zum  anderen  ein  besonderer Uebergangswiderstand 
auftrete ,  oder  wohl  gar  ein  negativer  Widerstand ,  d.  i.  eine  Erleichterung  des 
Uebergangs  der  Elektricität  hierbei  stattfinde  (A.  de  la  Bive,  Bibl.  oniv.  N. 
8.  T.  14,  p.  134;  Pogg.  Ann.  15,  p.  259,  1828*,  45,  p.  172,  1838*).  —  Indeaa 
haben  Lenz  (Pogg.  Ann.  48,  p.  391,  1839*)  und  Poggendorff  (Pogg.  Ann. 
52,  p.  541,  1841*  und  nochmals  E.  Becquerel,  Ann.  de  Chim.  et  Phys.  [3] 
20,  p.  61,  1847*)  gezeigt,  dass  ein  aus  zwei  gleichen  Stäben  von  Eisen  und 
Kupfer  oder  Neusilber  zusammengelötheter  Stab  dem  Strome  denselben  Wider- 
stand darbietet,  wie  ein  aus  zehn  oder  zwölf  einzelnen,  zehn-  oder  zwdlfiDial  so 
kurzen,  abwechselnden  Stäbchen  derselben  Metalle  gebildeter  Stab.  —  Nur  wenn 
die  Löthstellen  ungleich  erwärmt  werden,  können  an  denselben  thermoelektro- 
motorische  Kräfte  erzeugt  werden,  welche  sich  zu  der  ursprünglichen  elektro- 
motorischen Kraft  hinzufügen  und  die  einfachen  Kesultate  trüben. 
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Nach  nicht  Yollständig  yeröffentlichten  Yersuchen  über  die  Wärme- 
leitangsfähigkeit  der  Metalle  mit  dem  Fouri  er 'sehen  Gontactthermo- 
meter  in  den  Jahren  1831  und  1832  hatte  Forbes^)  die  Behauptung 
aufgestellt,  dass  die  Beihenfolge  der  Metalle  als  Wärmeleiter  nicht  mehr 
Ton  der  Reihenfolge  derselben  als  Elektricitatsleiter  differirt,  wie  jede 
Reihenfolge  für  sich  nach  den  verschiedenen  Beobachtern.  Da  die  nume- 
rischen Data  aber  weder  damals  noch  später  mitgetheilt  worden  sind, 
entbehrt  sie  jeder  sicheren  Begründung.  Nach  den  früheren  Untersuchun- 
gen von  Despretz  über  Wärmeleitung  würde  sie  sogar  gar  keine  Gel- 
tung gehabt  haben. 

Unabhängig  von  obigen  Aufstellungen  haben  sodann  der  Verfasser 
und  Franz  und  nachher  der  erstere  allein  durch  Untersuchungen  über 
die  Leitungsfähigkeit  der  Metalle  für  Wärme  und  Elektricität  nach- 
gewiesen, dass  beide  Werthe  in  naher  Uebereinstimmung  mit  einander 
sind.  So  ergaben  sich  die  Leitungsfähigkeiten  X„  und  Ae  für  Wärme  und 
Elektricität : 


Ag       Cu       Au  Messing 

Sn       Fe         Pb        Pt 

Bi 

Ite      100     73,2     53,2     23,6 

14,5     11,9       8,4       8,4 

1,8*^) 

A^       100     79,3     58,5     21,5 

22,6     13,0     10,7     10,3 

1,9  3) 

femer  *) : 

Cu      SCulZn    6,5CulZn 

4,7CulZn     iCulZn 

Zn        Sn 

A«,          73,6         27,3             29,9 

31,1              25,8 

28,1     15,2 

A,          79,3         25,5             30,9 

29,2              25,4 

27,3     17,0 

3SnlBi     ISnlBi 

1  Sn  3  Bi     Rose's  Metall 

A«,         10,1            5,6 

2,3                  4,0 

Ae           9,0            4,4 

2,0                  3,2 

Für  Sn-Pb-,  Ag-Au-  und  Gu-Sn-Legirungen  findet  Ghandler 
Roberts^)  mittelst  der  Inductions wage  von  Hughes  eine  Uebereinstim- 
mung der  elektrischen  und  thermischen  Leitungsfähigkeit,  wie  letztere  von 
Galvert  und  Johnston  beobachtet  worden,  auch  für  die  die  kritischen 
Punkte  der  betre£fenden  Gurven  bezeichnenden  Legirungen  SnGuj  und 
SnGu4.   (Aus  Matthie  SS  en 's  Zahlen  würde  sie  für  letztere  nicht  folgen.) 


1)  Forbes,  Proceed.  Boy.  Sog.  Edinb.  1;  Trans.  Boy.  ßoc.  Edinb.  23, 
p.  133,  (1860)*.  —  2)  G.  Wiedemann  und  Franz,  Pogg.  Ann.  89,  p.  498, 
1853*.  —  3)  G.  Wiedemann,  Pogg.  Ann.  95,  p.  337,  1855\  —  *)  G.  Wiede- 
mann, Pogg.  Ann.  108,  p.  405,  1859*.  Die  Zahlen  vor  den  chemischen 
Zeichen  der  Metalle  bezeichnen  Gewichtsprocente.  —  ^)  Ghandler  Bo- 
ber ts,  Phil.  Mag.  [5]  8,  p.  551,  1879*;  Beibl.  3,  p.  647*.  —  Befestigt  man 
gleich  lange  und  dicke  Spiralen  von  verschiedenen  Metalldrähten  in  gleich 
grossen  Glaskugeln,  die  unten  in  Glasröhren  enden,  welche  in  gefärbten 
Weingeist  tanchen,  verbindet  die  Spiralen  durch  dicke  Kupferdrähte  hinter 
einander  und  leitet  durch  alle  denselben  Strom,  so  kann  man  an  dem  Sin- 
ken des  Weingeistes  die  ungleiche  Erwärmung  der  Drähte ,  mithin  ihre  rela- 
tive Leitungsfähigkeit  erkennen.  Stellt  man  neben  diesen  Apparat  einen  ähn- 
^chen,  in  dessen  Glaskugeln  die  Enden  gleich  langer  und  dicker  horizontaler 
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Auch  die  Bestimmungen  der  Wärme-  und  Elektricitatsleitungsfahig- 
keit  einer  Reihe  von ' Metallstähen  von  F.  £.  Neumann^)*  hesiatigen 
diese  Beziehung.    £r  fand: 

Gu      Messing      Zink      Neusilher  Eisen 

K  130,6       356  362  129  193 

Xe  73,3         17,9         21,1  6,45       10,2 

K/^e  17,6         19,8         17,1         19,9         18,9 

Demnach  zeigt  sich  die  Uehereinstimmung  nicht  nur  hei  den  Me- 
tallen für  sich,  sondern  auch  hei  den  Legirungen,  wo  die  Leitungsfahig- 
keit  sowohl  für  Wärme  wie  für  Elektricität  entweder  nahe  die  mittlere 
der  Bestandtheile  (Sn  und  Bi)  ist  oder  der  des  schlechter  leitenden  Me- 
talls nahe  steht  (Cu  und  Zn). 

526  Durch  neuere  Untersuchungen  von  Fr.  Weher*)  sind  diese  Resul- 

tate in  Frage  gestellt  worden.  Er  findet  die  ahsoluten  Leitungsver- 
mögen ku,  für  Wärme  und  die  specifischen  Leitungs vermögen  kg  für  Elek- 
tricität hei  käuflichem  Kupfer  und  Messing  und  den  sonstigen  chemisch 
reinen  Metallen  (Gr.  Cm.  See.  l^C); 


tw 


10^  ki 


lO^kw/ke 


10*. 

(a  +  bc) 


Kupfer  .  .  . 
Messing  .  .  . 
Zink  .... 
Silber  .... 
Cadmium  .  . 
Quecksilber 
Zinn  .  .  .  . 
Wood's  Metall 

Blei 

Wismuth     .    . 


0,8190 
0,1500 
0,3056 
0,0960 
0,2213 
0,0152 
0,1446 
0,0319 
0,0719 
0,0168 


40,81 
7,62 
17,43 
65,87 
14,61 

1,047 
10,34 
2,313 
5,317 
0,838 


0,2007 
0,1968 
0,1753 
0,1664 
0,1515 
0,1452 
0,1398 
0,1379 
0,1345 
0,1288 


0,2002 
0,1953 
0,1777 
0,1656 
0,1523 
0,1475 
0,1394 
0,1373 
0,1339 
0,1275 


0,827 
0,791 
0,662 
0,573 
0,475 
0,441 
0,380 
0,371 
0,340 
0,293 


Die  Columne  c  enthält  die  specifischen  Wärmen  der  Metalle.* 


HetaUstäbd  eingesetzt  sind,  die  an  den  anderen  Enden  durch  ein  Wasserbad  er- 
wärmt werden,  so  zeigt  sich  an  diesem  Apparat  die  ungleiche  Leitungs&higkeit 
der  Metalle  für  Wärme,  und  man  erkennt  leicht,  dass  die  besten  Wärmeleitar 
auch  zugleich  die  besten  Elektricitätsleiter  sind  (s.  Hockin  u.  Matthiessen, 
Phil.  Mag.  [4]  35,  p.  299,  1868*). 

1)  F.  B.  Neumann,   Ann.  de  Chim.  et  Phys.  [3]  66,  p.  183,   1862*.  - 
2)  Fr.  Weber,  Züricher  Vierteljahrsschrift,  25,  p.  184,  1880*. 
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Hiernach  waren  die  Quotienten  hw/k^  nicht  constant,  sondern  näh- 
men mit  der  specifischen  Wärme  der  Metalle  ab.  Werden  die  Quotien- 
ten nach  der  Formel  7;^/*«=  10^(0,0880  +  0,1365  c)  berechnet,  wonach 
dieselben  mit  wachsender  specifisch er  Wärme  gleichmässig  zunehmen,  so 
erhält  man  Werthe,  welche  mit  den  beobachteten  gut  übereinstimmen  ^). 

Auch  Tait^)  ündet  Abweichungen,  indem  er  beobachtet: 

Kupfer  I  II  Eisen  Blei         Neusilber 

k^  1,41  1,00  0,29  0,12  0,14 

ke  1,729  1,00  0,264  0,149  0,117 

Durch  weitere  Untersuchungen  Ton  Kirchhoff  und  Hansemann')  527 
ist  dagegen  wiederum  die  frühere  Beziehung  zwischen  der  elektrischen 
und  Wärmeleitungsföhigkeit  bestätigt  worden.    Sie  fanden  für  15^: 


Eisen  I 

II 

III 

Blei 

Zinn 

Zink 

Kupfer 

K 

14,18 

9,64 

13,75 

7,93 

14,46 

25,45 

41,52 

K 

6,803 

4,060 

6,569 

4,569 

8,823 

14,83 

24,04 

KIK 

2,08 

2,37 

2,09 

1,74 

1,64 

1,72 

1,73 

Also  nur  beim  Eisen  erhält  man  einen  höheren  Werth  des  Quotien- 
ten. Bei  der  Bestimmung  der  elektrischen  Leitungsfahigkeit  desselben 
hat  indess  die  transversale  Magnetisirung  einen  störenden  Einfluss ,  der 
bei  der  Messung  der  Wärmeleitungsfähigkeit  nicht  auftritt. 


Ebenso  findet  L.  Lorenz^)  für: 
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ÄVo 

^wioo 

kt\  .  10«^ 

ÄTf  100.10'* 

ho 
ke 

ktclQO   kioO 
keiw  '  keO 

Kupfer      .    .    . 

0,7198 

0,7226 

45,74 

33,82 

1574 

1,358 

MagneBinm      . 

0,3760 

0,3760 

24,47 

17,50 

1537 

1,398 

Aluminium  .    . 

0,3485 

0,3619 

22,46 

17,31 

1529 

1,367 

MesBing  (rotb) 

0,2460 

0,2827 

15,75 

13,31 

1562 

1,360 

Cadmium     .    . 

0,2200 

0,2045 

14,41 

10,18 

1527 

1,315 

Hesaing  (gelb) 

0,2041 

0,2540 

12,62 

11,00 

1617 

1,428 

Eiaen    .... 

0,1665 

0,1627 

10,37 

6,628 

1605 

1,530 

Ziim     .... 

0,1528 

0,1423 

9,346 

6,524 

1635 

1,334 

Blei 

0,0836 

0,0764 

5,141 

3,602 

1627 

1,304 

Neusilber     .    . 

0,0700 

0,0887 

3,766 

3,632 

1858 

1,314 

Antimon  .    .    . 

0,0442 

0,0396 

2,199 

1,522 

2011 

1,294 

Wismuth     .   . 

0,0177 

0,0164 

0,929 

0,630 

1900 

1,372 

^)  Die  Besprechung  und  Kritik  der  Methoden,  welche  von  den  verschiedenen 
Physikern  zur  Bestimmung  der  Wärmeleitong  angewandt  sind,  gehören  nicht 
hierher.  —  *)  Tait,  Trans.  Eoy.  8oc.  Edinb.  p.  7U,  1878*.  Die  Vei-suche  sollen 
unter  verbesserten  Bedingungen  wiederholt  werden.  —  ^)  Kirchhoff  u.  Hanse- 
mann, Wied.  Ann.  13,  p.  417,  1881*.  —  *)  L.  Lorenz,  Wied.Ann.  13, p.  598, 
1881*. 
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Die  mit  0  und  100  bezeichneten  Werthe  beziehen  sich  auf  die  be- 
treffenden Temperaturen. 

Hiemach  bestätigt  sich  nochmals  die  Beziehung,  dass  das  Yerh&lt- 
niss  zwischen  dem  Leitungsvermögen  für  Wärme  und  Elektricität  sowohl 
bei  0^  wie  bei  100^  nahe  constant  ist. 

Nur  bei  einzelnen  Metallen,  Antimon,  Wismuth,  welche  blätterig 
sind,  steigen  die  Coefficienten  hellet.   , 

Femer  ist  das  Yerhältniss  hw/K  hei  100^  im  Mittel  1,367  mal  grösser 
als  bei  0^,  und  zwar  mit  relativ  geringen  Abweichungen  für  die  ver- 
schiedenen Metalle.    Man  kann  also  sehr  angenähert  setzen: 

Jcw/h  =  consi,  T, 

wo  T  die  absolute  Temperatur  ist  *). 


3.    Pulver  und  wenig  cohärente  Leiter. 

529  Die  Leitungsfähigkeit  lose  auf  einander  geschichteter  metallischer 

Leiter  richtet  sich,  abgesehen  von  Stoff  und  Gehalt,  ganz  nach  der 
Zahl  und  Grösse  ihrer.  Berührungsstellen.  Deshalb  nimmt  die  Strom- 
intensität in  einem  aus  einer  Säule,  einem  Galvanometer  und  verschiede- 
nen Leitungsdrähten  bestehenden  Schliessungskreise  zu,  wenn  man  die 
Drähte  stärker  an  einander  presst. 

Als  Rijke^)  z.  B.  erst  den  Widerstand  eines  parallelepipedischen, 
50  mm  langen  Kohlenstabes  von  10,7  bis  10,9  mm  Dicke  und  10,5  bis 
10,75  mm  Breite  als  Ganzes  (0,0265  Ohmad)  bestimmte,  ihn  dann  in  zwei 
gleiche  Hälften  zerschnitt,  dieselben  durch  verschiedene  Gewichte  g  an 
einander  presste  und  wiederum  den  Widerstand  maass,  ergab  sich  aus 
der  Differenz  der  ziemlich  veränderlichen  Werthe  der  Widerstand  w  an 
der  Uebergangsstelle : 

g  =     0,25         0,5       1  2  3  4  5  10     g 

w         32,1         14,7       8,7       5,3       4,3       4,1       3,5         2,6 

Dieser  Widerstand  entsprach  nahe  der  Formel  w  =  1,981  +  6,914^"^ 
seine  Abnahme  ist  also  nahezu  proportional  dem  drückenden  Ge- 
wicht. 

Wir  haben  schon  §.315  erwähnt,  dass  die  einzige,  unveränderlich 
wieder  herzustellende  Verbindung  der  Leiter  nur  durch  Yerlöthung  oder 


1)  Dieses  Verhältnisfl  hatte  Lorenz  bereits  im  Jahre  1872  (Pogg.  Ann.  147, 
p.  429*)  vermuthungsweise  aasgesprochen.  Dass  die  Wärmeleitongifähigkeit  des 
Eisens  von  0  bis  100^  um  15,9,  die  des  Kupfers  um  24,5  Proc.  abnimmt,  bat 
J.  D.  Forbes  gezeigt  (Trans.  Roy.  Soc.  Edinb.  23,  p.  133,  1862,  24,  p.  10^ 
1865*).  Angström  (Pogg.  Ann.  114,  p.  513,  1861,  118,  p.  423,  1863*)  hat  für 
diese  Aenderungen  pro  1^  C.  für  das  Kupfer  0,214  bis  0,2874  Proc.  und  0,1519  Proc. 
gefunden.  —  »)  Eijke,  Arch.  N^erland.  14,  p.  1,  1879*;  Beibl,  3,  p.  716*. 
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durch  QueckBÜher  erreicht  werden  kann,  in  welches  man  ihre  amalga- 
mirten  und  sorgföltig  gereinigten  Enden  eintaucht.  Ist  die  Amalgama- 
tion  nicht  möglich,  wie  hei  Kohle,  so  müssen  ihre  Enden  erst  galvanisch 
verkupfert  werden. 

In  ähnlicher  Weise  nimmt  nach  Ferrini^)  die  Leitungsfahigkeit  530 
von  Graphit  und  Gaskohle,  auch  von  porösen,  durch  Glühen  von  Kohlen- 
pulver  mit  Harzen,  Zucker  u.  s.  f.  erhaltenen  Eohlenplatten  zu,  wenn 
man  dieselhen  in  einer  nichtleitenden  Röhre  zwischen  zwei  Metallplatten 
zasammenpresst.  Bei  sehr  weichen  massiven  Kohlen  kann  dahei  der  Wider- 
stand heim  Zusammenpressen  um  1,2  his  10  Proc.  von  0,5  his  0,7  Proc, 
bei  harten  nur  um  etwa  0,1  Proc.  abnehmen.  Für  dieselben  stellt  sich 
die  Abhängigkeit  des  Widerstandes  y  vom  Druck  x  etwa  durch  die  For- 
mel {x-\-  a){y  —  h)  =  c  dar,  wo  a,  5,  c  Constante  sind. 

Bei  Aufhebung  der  Pressung  bleibt  ein  Theil  der  Widerstandsände- 
rung fortbestehen.  Bei  neuer  Pressung  innerhalb  der  früheren  Grenzen 
erhält  man  nahe  gleiche  Resultate,  wie  bei  der  ersten,  bei  Pressung  über 
dieselben  hinaus  ändert  sich  der  Widerstand  von  Neuem  dauernd.  Gra- 
phitpulver  fugt  sich  obiger  Formel  nicht  *). 

Ganz  dichte  Kohlenplatten  ändern  dagegen  ihren  Widerstand  durch 
Pressung  nicht  3). 

Metallfeile  verhalten  sich  ähnlich  wie  Kohlenpulver. 

Derartige  pulverförmige  und  sehr  poröse  Körper,  welche  den  Strom  531 
metallisch  leiten,  zeigen  das  anomale  Verhalten,  dass  ihre  Leitungs- 
fahigkeit mit  Erhöhung  der  Temperatur  steigt;  so  einige  Metalloxyde, 
auch  Wasserkies  nach  Meidinger^),  Graphit,  Holzkohle  nach  Mat- 
thiessen^),  offenbar  weil  die  Theilchen  bei  der  Erwärmung  einander 
mehr  Berührungspunkte  darbieten.  Feilspäne  von  Messing  und  Eisen, 
Platinschwamm  ^)  verhalten  sich  wie  die  Kohlenpulver. 

Sind  die  Feilspäne  feucht  und  oxydirbar  (z.  B.  von  Messing),  so 
kann  sich  beim  Erwärmen  in  Folge  der  Oxydation  und  des  Fortgangs 
der  Feuchtigkeit  ihre  Leitungsfähigkeit  erst  vermindern,  dann  in  Folge 
der  Zusammenpressung  durch  stärkere  Erwärmung  wieder  vermehren 
und  bei  dem  Erkalten  dauernd  abnehmen^). 


^)  Ferrini,  N.  Cimento  [3]  6,  p.  53,  1879*;  Beibl.  4,  p.  60*.  —  »)  Die 
der  Pregsungr  unterworfenen  Kohlen,  z.  B.  eine  Anzahl  (50),  mit  Graphit 
eingeriebener,  zwischen  Metallplatten  in  einem  Yalcanitcylinder  durch  eine 
Hjkrometerschrauhe  zusammengepresster  Scheiben  von  Seidenzeug  als  Bheo- 
•»tat  zu  verwenden,  dürfte  wegen  der  Unbeständigkeit  der  Besultate  nicht  sehr 
zu  empfehlen  sein.  Edison,  Scient.  Americ.  39,  p.  35;  Dingl.  J.  229,  p.  482, 
1878*;  Beibl.  2,  p.  609*.  —  »)  Naccari  und  Pagliani,  N.  Cimento  [3]  7, 
P.  120,  1880*;  Beibl.  4,  p.  553*;  auch  Werner  Siemens,  Wied.  Ann.  10, 
P-571,  1880*.  —  *)  Meidinger,  Dingl.  J.  148,  p.  364,  1858*.  —  ß)  Matthies- 
«en,  Pogff.  Ann.  103,  p.  432,  1858*.  —  «)  Beetz,  Pogg.  Ann.  111,  p.  619, 
1880*.  —  7)  Du  Moncel,  Compt.  reud.  81,  p.  766,  1875*,  87,  p.  131,  1878*. 
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Leitet  man  den  Strom  eines  Inductoriums  durch  Feilspäne,  die  auf 
eine  Glasplatte  gestreut  sind,  so  sieht  man  zwischen  ihnen  eine  verzweigte 
Funkenbahn;  bald  aber  verschmelzen  die  Enden  der  aufeinander  folgen- 
den Späne  mit  einander,  die  Funken  verschwinden  und  die  Leitung  wird 
besser  i). 

532  Treffen  Tonsohwingungen  auf  eine  auf  eine  Metallplatte  lose  auf- 

stehende Kohlenspitze ,  auf  poröse  Kohlen  oder  Kohlenpnlver ,  resp.  lose 
zusammengehäufte  Kohlenstücke,  welche  in  einen  Stromkreis  eingefügt 
sind,  so  können  sowohl  durch  die  dadurch  erfolgenden  Bewegungen  der 
einzelnen  Stücke,  als  auch  durch  die  Deformationen,  welche  sie  beim  Mit- 
schwingen erleiden,  ihre  Contactstellen  synchron  mit  den  Schwingungen 
verändert  werden.  Die  Intensität  des  Stromes  wird  dadurch  entsprechend 
geändert,  ein  in  den  Kreis  desselben  eingefügtes  Telephon  giebt  den  Ton 
der  die  Kohlen  erregenden  Schallquelle  wieder. 

Hierauf  beruht  das  Princip  des  Mikrophons,  welches  zuerst  von 
Lüdtge^)  construirt  worden  ist. 

Auf  dem  Boden  eines  Schallbechers  ist  in  einem  Rahmen  eine  HoIe- 
membran  ausgespannt.  Auf  die  Mitte  derselben  ist,  dem  Schallbecher 
abgewendet,  eine  viereckige  Fassung  aufgesetzt,  durch  welche  von  der 
Vorderseite  hindurch  eine  Schraube  geht,  die  eine  vom  abgerundete 
Kohle  trägt.  Mit  der  Fassung  ist  durch  Kautschukstreifen  eine  gleiche, 
dicht  darüber  befindliche  Fassung  fest  verbunden,  die  in  der  Mitte  eine 
vom  flache  Kohle  trägt.  Statt  der  Kohlen  können  auch  Eisen-  und  Platin- 
contacte  genommen  werden.  Hinter  der  Membran  ist  der  Apparat  von 
einem  cylindrischen ,  hinten  geschlossenen  Gehäuse  umhüllt.  Durch 
Klemmschrauben  werden  die  beiden  Fassungen  mit  dem  die  Säule  and 
ein  Bell'sches  Empfangstelephon  enthaltenden  Kreise  verbunden.  Eine 
am  Ende  des  Gehäuses  liegende  Drahtspirale  dient  dabei  als  Neben- 
leitung. Der  Apparat  ist  an  zwei  an  dem  Kahmen  mit  der  Membran  be- 
festigten horizontalen  Zapfen  aufgehängt.  Eine  geringe  Drehung  am 
dieselben  genügt,  die  Stellung  der  Contacte  gegen  einander  zu  reguliren. 
Beim  Auftreffen  von  Schallschwingungen  geräth  die  Holzmembran  in 
Schwingungen,  die  mit  einer  gewissen  Dämpfung  durch  die  Kautschuk- 
streifen  zur  zweiten  Fassung  gelangen,  wodurch  die  Contactstücke  syn- 
chron mit  den  Schwingungen  zu  einander  hin-  und  von  einander  fort- 
geführt werden,  die  Intensität  in  der  Schliessung  sich  ändert  und  das 
Telephon  die  Schwingungen  wiedergiebt. 


^)  EventueU  können  sicli  auch  zwischen  den  Kohlentheilchen  kleine  Fanken- 
entladungen (Lichtbogen),  namentlich  bei  starken  Strömen,  bilden,  die  bei  Dracken 
und  Erschütterungen  u.  s.  f.  verändert  werden,  wenigstens  vermindern  sich  im 
Yacuum  die  Widerstände,  vgl.  Berliner,  Zeitschr.  f.  Elektr.  3,  p.  381, 1881*.— 
^)  Lüdtge,  Deutsches  Patent  vom  12.  Januar  1878.  Das  Instrument  wurde 
aJs  Universal-Telephon  bezeichnet.  Beschreibung  Polyt.  Kotizbl.  34,  p.  91,  1879' 
und  a.  a.  O.*;  Beibl.  3,  p.  659*.    Die  Besprechung  der  mannigfach  constmirten 
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Kurz  nach  dieser  Erfindung  hatüughes^)  sein  Mikrophon  beschrie- 
ben, bei  welchem  er  eine  etwa  1  Zoll  lange,  Vs  ^^ü  breite  und  Vs  Zoll 
dicke  Gaskohle,  die  durch  ein  Loch  in  einem  anderen  Stück  Gaskohle 
lose  hindurchgeht,  mit  ihrem  unten  zugespitzten  Ende  auf  einer  klei- 
nen Platte  von  Gaskohle,  welche  eventuell  auf  einem  Resonanzboden 
befestigt  ist,  lose  ruhen  lässt.  Die  Kohlen  sind  durch  Ablöschen  in 
Quecksilber  mit  letzterem  imprägnirt.  Beim  Durchleiten  des  Stromes 
miter  Einschaltung  eines  Telephons  kann  man  in  letzterem  schon  das 
Laufen  einer  nahe  der  Kohle  sich  bewegenden  Fliege,  das  Ticken  einer 
Uhr  u.  8.  f.  hören. 

Statt  des  beschriebenen  Mikrophons  kann  man  auch  mehrere,  durch 
gelinden  Druck  an  einander  gelegte  Kohlenstäbei  ^)  oder  Kohlenplatten 
Terwenden.  Auch  kann  man  eine  mit  Goaksstücken  gefüllte  Holzschachtel 
oder  einen  Blumentopf  benutzen,  in  welche  an  zwei  gegenüberliegenden 
Stellen  Blechstreifen  als  Elektroden  gesenkt  sind  u.  s.  f.  ^). 

Die  Veränderung  des  Druckes,  resp.  des  Widerstandes  an  den  Con- 
tactstellen  einer  zwischen  zwei  Platinplatten  gelegten  Kohlenplatte,  welche 
durch  die  Wärmeausdehnung  eines  gegen  die  eine  Platinplatte  drücken- 
den Stabes  hervorgerufen  wird,  kann  nach  Edison*)  zur  Messung  der 
die  Ausdehnung  verursachenden  Temperaturerhöhung  dienen.  Dieses 
Mikrotasimeter  ist  wohl  sehr  empfindlich,  dürfte  indess  als  Mess- 
instrument  kaum  constante  Resultate  liefern. 


4.    Kohle,  Pyrolusit,  Manganit. 

Diamant  ist  ein  Nichtleiter,  ebenso  reine  Holzkohle,  dagegen  leiten  533 
die  graphitischen  Kohlen. 

Nach  den  Versuchen  von  Matthiessen  (§.  491)  ist  die  specifische 
Leitungsfahigkeit  verschiedener  Kohlen: 

(Ag  =  100)  (Hg  =  1) 

Graphit 0,395  —  0,0693     425  —  24.10-* 

Gaskohle 0,0386  117.10-* 

Bunsen's  Kohle   .    .  0,0029  244  .  10"* 

Nach  Beetz*)  ist  die  Leitungsfähigkeit  derselben,  sowie  des  metal- 
lisch leitenden  Pyrolusits  und  Manganits  (Hg  =1): 

Mikrophone  liegt  ausserhalb  des  Gebietes  dieses  Werkes.     Wir  führen  nur  die 
einfachen  Constructionen  von  Lüdtge  und  Hughes  an. 

1)  Hughes,  Chem.  News  37,  p.  197,  Mai  17.  1878*;  Beibl.  2,  p.  363*.  — 
*)  Hughes,  Phil.  Mag.  [5]  6,  p.  44,  1878*;  Beibl.  2,  p.  520*.  —  S)  Blyth, 
Nature  18, p.  172,  1878*;  Beibl.  2, p.  520*.  —  *)  Edison,  Dingl.  J.  229,  p.  226, 
1878*;  Beibl.  2,  p.  619*.  —  »)  Beetz,  Pogg.  Ann.  158,  p.  653,  1876*;  Münch. 
Ber.  1876,  p.-26*. 
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Manganit     .    , 16,10-' 

Pyrolußit 123.10-« 

Nürnberger  Batteriekohle 17.10~"« 

Graphitstab  Ton  F  ab  er 455. 10~* 

Münchener  Retortenkohle 110.10""* 

Kohlenplatte  von  Ruhmkorff     .    .  138.10-* 

Kohlenstab  von  Duboscq     ....  288.10""* 

Manganit  leitet  also  schlechter  als  concentrirte  ZinkvitriollÖBtmg 
(siehe  weiter  unten).    Die  Kohlen  3  und  4  enthalten  Beimischungen. 

Die  Substanzen  wurden  in  Form  von  Prismen  mit  dem  einen  Ende  in 
eine  leicht  schmelzbare  Metalllegirung  gebracht  und  dadurch  mit  einer 
Metallhülse  versehen,  an  die  ein  Leitungsdraht  befestigt  wurde.  Mit  dem 
freien  Ende  wurden  sie  in  Quecksilber  bis  zu  verschiedenen  Tiefen  ge- 
bracht und  aus  der  Differenz  der  hierbei  gemessenen  Widerstände  der 
Widerstand  des  eingesenkten  Theiles  abgeleitet. 

Mit  Erhöhung  der  Temperatur  t  nahm  der  Widerstand  to  eines  an 
beiden  Enden  verkupferten  Pyrolusitstabes  zwischen  18  und  17,9®  im 
Mittel  nm  dw/dt  =  0,00307  ab. 

Wurden  die  Enden  des  Stabes  mit  dünnen  Platindrähten  als  Elek- 
troden umwickelt  und  wurde  ein  Strom  von  vier  Chrom säureelementen 
hindurchgeleitet,  so  entstand,  wenn  der  Stab  durch  Erhitzen  von  aller 
Feuchtigkeit  befreit  war,  bei  Verbindung  der  Elektroden  mit  einem  Gal- 
vanometer kein  besonderer  Strom,  der  eine  Polarisation  anzeigen  könnte. 
Die  Ablenkung  war  dieselbe,  wie  vor  dem  Hindurchleiten  des  Stromes, 
und  nur  thermoelektrischen  En*egungen  zuzuschreiben  ^). 

Nach  Schrader^)  ist  der  specifische  Widerstand  R  von  Gaskohlen, 
bestimmt  durch  die  Dämpfung  von  Schwingungen  einer  Magnetnadel  in 
einem  Stromkreise,  in  den  die  Kohlen  eingeschaltet  sind,  je  nach  dem 
specifischen  Gewicht  8  in  Quecksilbereinheiten  (Hg  =  10*): 

S    1,587  1,526  1,857  1,880  1,882  1,896  1,899  1,901   1,907  1,931 
B     59,8     73,7    115,5    70,9     75,3     99,6     76,3     91,3     92,9    112,5 

Eine  Beziehung  zwischen  beiden  Werthen  ist  also  nicht  zuerkennen. 

534  Nach  Matthiessen^)  nimmt  mit  der  Temperaturerhöhung  die 

Leitungsfähigkeit  der  Kohlen  zu;  sie  verhalten  sich  also  gerade 
entgegengesetzt  den  Metallen. 

Der  Leitungswiderstand  einer  Kohle,  deren  Leitungsfähigkeit  gleich 
0,0236  (Hg  =  1)  war,  nahm  von  0  bis  140^  pro  Grad  um  0,00245  ab. 

W.  Siemens^)  hat  weitere  messende  Versuche  an  Kohlenstäben  an- 
gestellt, die  an  den  Enden  galvanoplastisch  verkupfert,  resp.  erst  ver- 


1)  Beetz  (Kemlein),  Wied.  Ann.  12,  p.  73, 1881*.  —  >)  8  oh  rader,  Gott. 
Nachr.  1875,  p.  825*.  —  »)  Matthiessen,  Pogg.  Ann.  103,  p.  428,  1858*.  - 
*)  Werner  Siemens,  Wied.  Ann.  10,  p.  560,  1880*. 
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goldet  und  dann  verkupfert  waren  und  auf  deren  Yerkupferung  die  Lei- 
tungsdrähte durch  weiteren  Niederschlag  von  galvanoplastischem  Kupfer 
befestigt  waren.  Die  Kohlen  wurden  in  Petroleum,  Paraffin  oder  isolirt 
in  der  Mitte  eiserner  Röhren  erhitzt.  Die  specifische  Leitnngsfähigkeit 
Ton  Gasretortenkohle  hetrug  z.  B.  nach  Versuchen  mittelst  der 
Brftckencombination  hei  0^  C.  0,0136  (Hg  =  1).  Der  Coefficient  der 
Zunahme  bis  etwa  200<>  ist  0,000345  pro  Grad. 

Die  durch  Pressung  erhaltenen  Kohlen  zeigen  ebenfalls 
meist  eine  deutliche  Zunahme  der  Leitnngsfähigkeit  mit  der  Temperatur ; 
nach  Siemens  ist  der  Coefficient  nicht  ganz  so  gross  wie  bei  Retorten- 
kohle (0,000301  —  314  pro  Grad  C).  Nach  Borgmann^  sind  die 
Coefficienten  der  Abnahme  des  Widerstandes  (nach  Messungen  mittelst 
der  Wheatstone'schen  Brücke)  bei 

Holzkohle 0,00370  zwischen  26  und  2600C. 

Anthracit  (vom  Donez)    .  0,00265  zwischen  20  und  250 

Graphit 0,00082  zwischen  25  und  250 

Coaks 0,00026  zwischen  26  und  245 

Nach  neueren  Bestimmungen  von  Kemlein^)  an  Kohlen,  deren 
Enden  galvanisch  verkupfert  wurden  und  deren  Widerstand  mittelst  der 
W he atstone- Siemens ^schen  Brücke  gemessen  wurde,  ergab  sich 
beim  Erhitzen  im  Luftbade  derCoefficieni  dw  /  dt  der  Abnahme  des  Wider- 
standes für  die  Temperaturerhöhung  dt  etwa  zwischen  18  und  200^: 

Retortenkohle  Künstliche  Kohle 

grobkörnig     feinkörnig  von  Carre 

10^  dw/ dt        285  287  321 

Muraoka')  bohrte  in  die  Enden  von  Kohlenstäben  axiale  Löcher 
von  10  his  15  mm  Länge,  verkupferte  ihr  Inneres  und  die  Enden  der 
Kohlen,  und  lothete  mittelst  Schlagloth  Kupferstäbe  in  den  Löchern  fest. 
Um  die  verkupferte  Kohle  und  den  Draht  wurden  nochmals  dünne  Kupfer- 
drahte gewunden,  die  ebenfalls  verlöthet  wurden. 

Sind  die  specifischen  Widerstände  der  Kohlen  bei  0^  gleich  Wq^  bei 
t^  gleich  Wfy  so  lässt  sich  Wt  =  iVq  (l  +  at  -\-  ßt^)  setzen,  wo  «  und 
ß  die  folgenden  Werthe  haben: 


')  Boremann,  Joam.  d.  Russischen  Phys.  Ges.  9,  p.  163,  1877*;  Beibl.  3, 
p.  288,  1879^  —  2)  Kemlein,  siehe  Beetz,  Wied.  Ann.  12,  p.  73,  1881*.  — • 
')Mur80ka,  Wied.  Ann.  13,  p.  307,  1881*. 
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Leitungsfälligkeit  der  Kohle. 

SpecifiBcher 

Procent- 

Aosdefa- 

Widerstand 
bei  O^C. 

10«« 

10» /J 

Specif. 
Gewicht 

gehalt 
an 

nnngs- 
coefficient 

(Hg         1) 

Kohlenstoff 

mal  107 

I 

952,0 

—  588 

+  434 

2,36 

52,0 

9,5 

II 

55,15 

—  415 

+  129 

1,55 

97,6 

30,0 

lU 

52,23 

—  300 

1,80 

15,0 

IV 

48,44 

—  405 

V 

42,90 

—  425 

+  915 

2,37 

15,0 

VI 

41,17 

—  370 

— 

— 

— 

— 

VII 

39,10 

—  156 

4- .524 

1,90 

98,1 

3,2 

vin 

36,86 

—  240 

— 

1,63 

98,0 

20,5 

TX 

12,20 

—  739 

—  273 

1,80 

98,0 

38,0 

I  Bleistift  von  Faber,  II  künstliche  Kohle  für  elektrisches  Licht 
Ton  Gaudoin,  III  Pariser  Retortenkohle,  IV  und  V  künstliche  Kohlen 
für  elektrisches  Licht,  VI  künstliche  Kohlen  von  Kaiser  &  Schmidt, 
VII  desgleichen  von  Heilmann  &  Comp.,  VIII  wie  VI,  IX  aibiriscber 
Graphit. 

Eine  Beziehung  zum  specifischen  Gewicht  und  Ausdehnungscoeffi- 
cienten  ist  auch  hier  nicht  zu  finden.  Stets  nimmt  indess  der  Wider- 
stand mit  der  Temperaturerhöhung  ab. 

Die  von  anderen  Beobachtern ')  gefundene  Abnahme  der  Leitungs- 
fahigkeit  mit  der  Temperaturerhöhung  dürfte  wohl  von  einer  Verschlech- 
terung der  Contacte  der  Kohlen  mit  den  zur  Herstellung  der  Leitung  um 
die  Enden  gegossenen  Lothmassen  herrühren. 

Die  Abnahme  des  Widerstandes  der  Kohlen  mit  der  Temperatur- 
erhöhung schreibt  Beetz^)  derselben  Ursache  zu,  welche  das  gleiche 
Verhältniss  bei  den  lockeren  Pulvern  bedingt,  eine  stärkere  Aneinander- 
pressung  der  einzelnen  Theile  beim  Erwärmen,  welche  eintreten  kann, 
wenn  die  Ausdehnung  nicht  an  allen  Stellen  die  gleiche  ist.  Auch  bei 
sehr  dichter  Kohle,  Gasretortenkohle  könnte  noch  dasselbe  eintreten.  — 
Dass  sich  bei  letzterer  durch  äussere  Pressung  keine  Aenderung  des  Wide^ 
Standes  zeigt,  wie  Siemens,  sowie  Naccari  und  Pagliani  (siehe 
den  vorigen  Paragraphen)  beobachteten,  könnte  wohl  darin  liegen,  dass 
diese  Pressung  im  ganzen  viel  geringer  wirkt,  als  die  durch  Erwärmang 
hervorgerufene.  —  Ob  die  Vermuthung  von  Siemens  sich  bestätigt, 


^)  Auerbach,  Göttinger  Bericht  1879,  p.  269*.  —  ^)  Beetz,  Pogg.  Anü. 
111,  p.  619,  1860*. 
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dasB  die  Kohle  möglicher  Weise  ihr  ahweichendes  Verhalten  ähnlichen 
Ursachen  verdanke,  wie  die  Aenderungen  der  Leitungsfähigkeit  des  Selens 
(b.  w.  u.),  kann  erst  durch  weitere  Untersuchungen  festgestellt  werden. 


5.  Phosphor,  Selen  und  Tellur. 

Der  metallische  Phosphor  leitet  schlecht,  aher  hesser  als  derrothe.  535 
Der  farblose  ist  ein  Isolator.     Nach  Matthiessen  1.  c.  ist  die  Leitungs- 
fahigkeit  des  rothen  Phosphors  bis  200C.  gleich  123.10-8  (Ag  =  100) 
oder  74  .  IG-»  (Hg  =  1). 

Selen  in  glasigem  amorphen  Zustande  leitet  nicht,  erhitzt  man  es  536 
indess  längere  Zeit  auf  140^,  so  dass  es  in  den  kömigen  grauen  Zustand 
übergeht,  so  leitet  es  nach  Hittorf  ^)  nach  der  Abkühlung  und  dann 
nimmt  sein  Leitungsvermögen  mit  Erhöhung  der  Temperatur  zu.  Beim 
Schmelzen  bei  217^  C.  sinkt  seine  Leitungsfähigkeit  plötzlich  be- 
deutend. 

Bei  ähnlichen  Versuchen  hat  Siemens  2)  Selen  in  einem  Speckstein- 
tiegel, in  welchen  seitlich  zwei  Kohlenstäbe  als  Elektroden  eingesetzt 
waren,  im  Paraffinbade  längere  Zeit  auf  280*^  erhitzt,  dann  schnell  ab- 
gekühlt und  so  in  den  glasigen  Zustand  übergeführt.  Wurde  das  glasige 
Selen  mit  den  Kohlen  in  den  Schliessungskreis  einer  Säule  von  100  D a- 
nieir  sehen  Elementen  mit  einem  sehr  empfindlichen  Spiegelgalvano- 
meter gebracht  und  erwärmt,  so  zeigte  sich  erst  bei  80^  eine  Ablenkung 
«7i  die  bei  höherer  Temperatur  stieg,  wie  folgt: 

Temp.   80      162      200      216      Schmelzung  215  bis  250 

J  0      870      152      120  70  bis  300  steigend. 

Verblieb  bei  langsamem  Abkühlen  das  vorher  kürzere  Zeit  auf 
150»  erhitzte  Selen  im  krystallinischen  Zustande,  so  zeigt  das  Galvano- 
meter im  Stromkreise  bei  erneutem  langsamen  Erwärmen  und  Erkalten 
folgende  Ablenkungen: 


Temp.    50    100    150    200    200  a)    203    203  b) 
J  15      78    290    927    819        923    815 

a)  nach  15  Minuten,  b)  nach  50  Minuten. 


200    180    130 
789    267     170 


Bei  anderen  Versuchen  wurde,  um  grössere  Stromintensitäten  zu  537 
erzielen,  amorphes  Selen  zwischen  2  mal  10  einander  parallele,  0,04  mm 


^)  Hittorf,  Pogg.  Ann.  84,  p.  219, 1851*.  —  »)  Werner  Siemens,  Pogg. 
Ann.  159,  p.  117,  1876*;  Berl.  Monatsber.  1876,  p.  95.  Versuche  über  den  Ein- 
floas  der  Temperatur  auf  den  Widerstand  des  Selens ,  welcher  von  5®  bis  3®  im 
Verhältnisse  von  1:0,4  abnimmt,  von  Sirks  (Maandblad  10,  No.  7, 1881*,  Beibl. 
5.  p.  310*,    und  Bidwell,  Phil.  Mag.  [5]  11,  p.  302,  1881*;    Beibl.  5,  p.  310*. 
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dicke  und  je  0,5  mm  von  einander  abstehende  Platindrähte  gepresat,  die 
zwischen  0,7  mm  von  einander  abstehenden  Glimmerplatten  lagen.  Je 
die  geraden  und  die  ungeraden  Drähte  waren  an  ihren  entgegengesetzten 
Enden  mit  einander  verbunden  und  konnten  so  in  den  Schliessnngskreis 
einer  Säule  eingefügt  werden. 

Bei  zwei  derartigen  Gittervorrichtungen  ergab  sich  beim  Blinleiten 
im  Paraffinbade  unter  Anwendung  von  6  DanielTschen  Elementen: 

t   =  100      200  nach  1  St.    2  St.        4  St. 

I      J  =  0       2720  (Max.)        1240        1090        1000 
II      J  =  0        2120  (Max.)  940  820  800 

Darauf  wurde  I  durch  Einsenken  in  kaltes  Petroleum  schnell,  II  im 
Paraffinbade  langsam  abgekühlt.    Es  ergab  sich: 

t       180      150      130      120         100  80      Luftt.    V«  St.       24  St 

1  J      —        —         —         —  —  —        16450     14330       7710 

II  J    1020    2460    5730    8320    17020    21280        —  —  6190 

538  Wird  also  amorphes  Selen  erhitzt,  so  fangt  es  bei  80^  an  zu  leiten 

und  seine  Leitungsfähigkeit  nimmt  schnell  bei  seiner  Umwandlung  in 
den  körnigen  grauen  Zustand  (150^)  zu.  Wird  kry stallin isches  Selen  lang- 
sam erhitzt,  so  steigt  seine  Leitungsfahigkeit  bis  etwa  200^  wo  es  noch 
im  festen  Zustande  allmählich  eine  Abnahme  der  Leitungsfahigkeit, 
ofifenbar  in  Folge  einer  neuen  dauernden  Veränderung  erfährt.    Bei  wei- 
terem Erhitzen  nach  dem  Schmelzen  steigt  dann  wieder  die  Leitung.  Bei 
der  langsamen  Abkühlung  des  genügend  lange  auf  200®  erhitzten  Selens 
nimmt  seine  Leitungsfähigkeit  allmählich  zu.  Wird  es  schnell  abgekühlt, 
so  erhält  es  eine  weitaus  (16  mal)  grössere  Leitungsfahigkeit  al8bei200', 
dieselbe  sinkt  aber  mit  der  Zeit  auf  denselben  Werth,  wie  bei  langsamer 
Abkühlung.   Ist  das  Selen  nicht  lange  genug  auf  200®  erhitzt  worden,  so 
sinkt  beim  Abkühlen  erst  seine  Leitungsfahigkeit  und  nimmt  dann  von 
einem  einer  um  so  höheren  Temperatur  entsprechenden  Wendepunkte 
zu ,  je  länger  die  Erhitzung  gedauert  hat.    Nach  sehr  kurzer  Erhitzung 
nimmt  die  Leitungsfahigkeit  mit  dem  Erkalten  regelmässig  ab.    Man 
kann  also  annehmen,  dass  sich  bei  etwa  200^  das  körnige  Selen  in  eine 
metallische,  mit  abnehmender  Temperatur  besser  leitende  Modi£cation 
verwandelt.    Bei  der  Abkühlung  geht  ein  doppelter  Process  vor  sich,  ein- 
mal eine  normale  Zunahme  der  Leitung,  wie  bei  den  Metallen,  dann  zu- 
gleich eine  langsame,  durch  Rückkehr  in  den  krystallinischen  Znstand 
bedingte  Abnahme  der  Leitungsföhigkeit ,   welche  die  erstere  Zunahme 
mehr  oder  weniger  compensiren  kann.  Diese  Structurändemngen  werden 
beim  Erwärmen  mehr  oder  weniger  aufgehoben,   wodurch  die  (wie  bei 
den'  Metallen)  normale  Abnahme  der  Leitung  in  eine  Zunahme  verwan- 
delt wird. 
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Wird  amorphes  Selen  nicht  direct  auf  200^  erhitzt,  sondern  durch  539 
längeres  Erhitzen  auf  100^  Yorher  in  den  körnigen  Zustand  üherge- 
fahrt,  so  tritt  die  Umwandlung  bei  200^  nicht  oder  viel  schwächer  ein. 
Elbenso  geht  geschmolzenes  und  nachher  lange  Zeit  auf  200  bis  210^  er- 
haltenes Selen,  wobei  es  nur  sehr  langsam  erstarrt,  mit  Zunahme  der 
Temperatur  besser  direct  in  den  metallisch  leitenden  Zustand  über. 

Nach  jeder  Temperaturänderung  sinkt  übrigens  erst  schnell ,  dann 
langsam  und  dauernd  die  Leitungsfähigkeit  des  umgewandelten  Selens. 
Wird'^es  nach  einer  Abkühlung  auf  die  frühere  Temperatur  gebracht,  so 
ist  seine  Leitungsfähigkeit  zuerst  geringer  als  vorher,  und  steigt  dann, 
aber  nie  ganz  auf  die  frühere  Grösse.  War  es  lange  auf  der  niederen 
Temperatur,  so  dass  die  Leitungsfähigkeit  allmählich  unter  die  der  höhe- 
ren Temperatur  zukommende  gesunken  ist,  so  kann  die  Temperatur- 
erhöhung vorübergehend  in  normalerweise  eine  Erhöhung  derLeitungs- 
fahigkeit  zur  Folge  haben,  welche  aber  bald  wieder  sinkt. 

Bei  sehr  niederen  Temperaturen  ( —  15^)  nimmt  das  umgewandelte 
metallische  Selen  ganz  die  Eigenschaften  des  krystallinischen  an. 

Beim  krystallinischen  Selen  treten  diese  Anomalien  nicht  auf,  es 
nimmt  bei  Temperaturänderungen  erst  schnell,  dann  langsam  die  der  je- 
weiligen Temperatur  zukommende  Leitungsiahigkeit  an. 

Bei  diesen  Versuchen  kann  übrigens  auch  noch  ein  doppelter  Ein-  540 
fluss  ausgeübt  werden,  einmal  die  Aenderung  des  Selens  selbst,  dann 
eine  Aenderung  an  den  Contactstellen  mit  den  Elektroden.  In  der  That 
zeigrte  Sabine^),  als  er  in  ein  Selenstück  von  0,1cm  Dicke,  0,5  bis 
1  cm  Breite  und  2  bis  3  cm  Länge  parallele  Platindrähte  1  . . .  n  ein- 
legte und  die  Widerstände  zwischen  den  Drähten  1  2,  2  3,  1  3  . . .  nach 
der  Wheatston ersehen  Methode  bestimmte,  dass  beim  Erwärmen  von 
7,5  bis  32«  der  Widerstand  des  Selens  von  98  bis  166. 10^,  der  der  Ver- 
bindungen von  20  bis  31 .  10^  Ohm  stieg. 

Auch  beobachtete  J.Moser^),  dass  das  auf  Kupferplatten  geschmol- 
zene Selen  stets  beim  Erstarren  abblätterte,  wobei  sich  die  Contactschicht 
durch  Eupferselen  bläulich  gefärbt  zeigt,  so  dass  dann  die  Gontacte  beim 
Erwärmen  und  Abkühlen  mehr  oder  weniger  innig  werden  können.  Hier- 
durch können  die  §.536  bis  539  beschriebenen  Versuche  wesentlich  ge- 
trübt werden. 

Mit  wachsender  elektromotorischer  Kraft  der  Säule,  welche  541 
den  durch  das  Selen  fliessenden  Strom  liefert,  nimmt  die  Leitungsfahig- 
keit  des  Selens  zu,  wie  zuerst  Adams')  beobachtete.    Analog  fand  Sie- 
mens bei  Anwendung  von  einer  grösseren  Anzahl  n  =  1  —  9  gleicher 


1)  Sabine,  Phil.  Mag.  [5]  5,  p.401,  1878*;  Beibl.  3,  p.434*.  —  «)  J. Mo- 
ser, Phü.  Mag.  [5]  12,  p.  212,  1881*:  Beibl.  5,  p.  681,  1881*.  —  »)  Adams, 
Phü.  TTan8.}157;  auch  Pogg.  Ann.  159,  p.  621,  1876*;  Phil.  Mag.  [5]  1,  p.  155*. 

Wiedemftnn,  Elektrioit&t.  I.  35 
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Daniell'acher  Elemente  die  Aasschläge  eines  in  den  StromkreiB  ein- 
gefügten Galvanometera  bei  einem  bei  205"  modificirten  Selengitter,  wel- 
cbea  durch  auf  O"  erhaltenes  Petroleum  gekühlt  war: 


J=98  196  298  400  507  615  726  838  950  98 
n.98  =  98  196  294  392  490  888  686  784  882  98 
Bei  dem  sehr  grossen  Widerstände  des  Selens  hätte  die  Intensität 
der  Zahl  der  Elemente  proportional  sein  sollen.  Es  mag  dahiogestellt 
bleiben,  wie  weit  hier  die  durch  die  Erwärmung  des  Selens  and  der 
Leitungsdrähte  vermehrte  Innigkeit  des  Contactes  an  den  Berührnngs- 
stellen  mitwirkt. 

942  Die  Leitnngsfähigkeit  des  krystallinischen  Selens  nimmt  nach  Wer* 

ner  Siemens  (1.  c.)  dnrch  einen  hindurchgeleiteten  Strom  mit 
der  Zeit  zu;  bei  Selen,  welches  bei  200ii  verändert  ist,  zeigt  sich  eine 
Abnahme  der  Leitnngsfähigkeit.     Fig.  195  zeigt  die  Terftndemng  d^s 

Fig.  195. 


krystallinischen  Selens  (A)  mit  der  Zeit  durch  den  Strom  von  12,  und 
die  des  bei  200"  modificirten  (metallischen)  Selens  (B)  durch  den  voa 
3  Daniell'schen  Elementen.  Die  Zeit  ist  in  Minuten  auf  der  Absciseeo- 
axe,  die  Intensität  des  durch  das  Selen  gehenden  Stromes  auf  der  Ordi- 
natenaxe  aufgetragen. 

Der  Strom  wirkt  also  auf  die  beiden  Modificationen  des  kryatallini- 
Bchen  Selens  gerade  wie  die  Erwärmung  im  entgegengesetzten  Sinne. 
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Indess  kann  die  dnrch  den  Strom  erzeuge  Erwärmung  nicht  secundär 
die  Ursache  der  Aendemng  sein,  da  sie  sonst  dem  Quadrat  der  Strom- 
stärke proportional  sein  und  durch  äussere  Abkühlung  vermindert  wer- 
den müsste. 

Bei  längerem  Durchleiten  von  Strömen  ergeben  verschiedene  Selen-  543 
guter  grosse  Unregelmässigkeiten.  Einige  zeigen  nach  Siemens  1.  c.  keine 
Eigenthümlichkeiten,  andere  zeigen  nach  Loslösung  von  der  Säule  bei 
Verbindung  ihrer  Elektroden  mit  einem  Galvanometer  einen  dem  ur- 
spr^Dglichen  Strom  entgegengerichteten  Polarisationsstrom.  Bei  frisch 
bei  200^  umgewandelten  Selengittern  beobachtet  man  dies  schon  bei 
scbwachen  primären  Strömen.  Durch  die  Bildung  dieser  Polarisation 
sinkt  während  des  Hindurchleitens  des  Stromes  die  Intensität  allmählich. 
Eebrt  man  aber  die  Stromesrichtung  um ,  so  erscheint  in  einzelnen  Fäl- 
len anfangs  ein  sehr  kleiner  Ausschlag,  der  dann  aber  auf  einen  hohen 
Werth  (bis  auf  das  1000 fache)  steigt  und  nachher  wieder  auf  den  frühe- 
ren kleinen  Betrag  sinkt.  Dieser  leichtere  Durchgang  des  entgegen- 
gerichteten Stromes  ist  zuerst  von  A  d  a  m  s  ^)  beobachtet. 

Sind  die  Berührungsflächen  des  umgewandelten  Selens  mit  den  Elek- 
troden sehr  ungleich,  ist  also  z.  B.  nach  Siemens  ein  0,5mm  dickes, 
bei  200^  umgewandeltes  Selenplättchen  beiderseits  mit  Drahtgittern  be- 
deckt, deren  0,03  mm  dicke  Platindrähte  resp.  zu  20  in  Yj  und  zu  10 
in  1  mm  Abstand  mit  einander  verbunden  sind,  so  ist  die  Leitungsfähig- 
keit des  Selens  doppelt  so  gross  (1 : 0,49  bis  0,67),  wenn  das  weite  Gitter 
als  positive  Elektrode  dient,  als  bei  umgekehrter  Leitung.  Bei  dem  kry- 
stallinischen  Selen  zeigt  sich  diese  Erscheinung  nicht. 

Hiemach  scheint  also  der  positive  Strom  leichter  von  einer  kleinen 
zu  einer  grossen  Elektrode  überzugehen,  als  umgekehrt.  Nach  B  r  a  u  n  ^) 
gilt  dies  aber  nur  für  mittlere  Dimensionen.  Zwischen  einem  Platinblech 
und  einer  sehr  kleinen  Elektrode,  einer  W oll aston' sehen  Spitze  oder 
einem  sehr  feinen  Platindraht  geht  er  leichter  von  der  Fläche  zu  letz- 
terem. —  Die  Erscheinungen  sind  also  sehr  unbestimmt  und  können 
stets  durch  die  §.  540  erwähnten  Störungen  beeinfiusst  sein. 

Endlich  vermehrt . sich  nach  den  von  Willoughby  Smith  publi-  544 
cirten  und  von  Säle  constatirten  Beobachtungen  von  Mai^)  durch  die 
Beleuchtung  die  Leitungsfähigkeit  des  Selens. 

Schon  im  diffusen  Tageslicht  kann  die  Intensität  eines  durch  eine 
bTrstallinische,  Selenplatte  oder  -Stange  geleiteten  Stromes,  d.  h.,  da 
gegen  ihren  Widerstand  der  der  übrigen  Leitung  verschwindet,  ihre  Lei- 
^ngsfahigkeit  bis  auf  das  Doppelte  und  Dreifache,  ja  im  directen  Sonnen- 


^)  L.  c.    Vergleiche   auch   Sabine   1.  c*   —   ^)   Braun,    Wied.    Ann.    1, 
P-  95,   1877^.   —    8)   Willoughby   Smith,   Silliman'B   Journal   5,   p.    301, 
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licht  bis  auf  mehr  als  das  Zehnfache  steigen ,  während  sie  im  Donkdn 
sowie  innerhalb  der  dunklen  Wärmestrahlen  unverändert  bleibt^). 

Die  Wirkung  verschiedener  Theile  des  Spectmms  auf  eine  in  einem 
mit  Schieber  versehenen  Kasten  befindliche  Selenplajbte  von  resp.  37, 
12,6  und  0,12mm  seitlichen  Dimensionen  beobachtete  Säle'),  indem  er 
an  den  Enden  der  Platte  Platindrähte  befestigte  und  sie  sein  dieWheat- 
s  t  o  n  e '  sehe  Drahtcombination .  brachte.  Die  Widerstände ,  bezogen  auf 
10^  Ohm  als  Einheit,  waren: 

Dicht        Both   Ultra-  Diffoaes 
Dunkel  Violett  Both   Orange  Grün     am  Both     Mitte    roth      Licht    Dankd 

330   279   256   277   278    220    255  228   270   310 

Die  Abnahme  des  Widerstandes  ist  also  dicht  am  Roth  im  helleo 
Theil  des  Spectrums  am  grössten ,  so  dass  nicht  die  Erwärmung  des  Se- 
lens durch  die  Lichtstrahlen  die  Abnahme  des  Widerstandes  bedingt 
Dies  lässt  sich  nach  R  o  s  s  e  ^)  auch  dadurch  zeigen ,  dass  man  zwiscbeo 
die  Lichtquelle  und  das  Selen  eine  Alaunplatte  bringt.  Die  Wirkung 
wird  nicht  wesentlich  vermindert. 

In  ähnlicher  Weise  wirkt  eine  dunkel  brennende  Bansen'sehe 
Gasflamme  kaum;  wird  sie  plötzlich  durch  Abschluss  der  Luft  leuchtend, 
so  wirkt  sie  sehr  stark. —  Auch  den  Einfluss  des  Mondlichtes  kann  man 
nachweisen  *). 

545  Bei  Beleuchtung  von  Selengittem  durch  Lampen  aus  verschiedenen 

Entfernungen  nimmt  nach  Versuchen  von  W.  Siemens^)  und  Adams*) 
die  Leitungsfähigkeit  des  Selens  annähernd  proportional  der  Quadrat- 
wurzel der  Lichtstärke  zu. 

Mit  der  Dauer  der  Beleuchtung  wächst  die  Leitungsfähigkeit  der 
aus  dem  amorphen  in  den  krystallinischen  Zustand  bei  etwa  100^  über- 
geführten Selenplatten  um  so  langsamer,  je  mehr  bei  der  Umwandlung 
eine  Temperaturerhöhung  über  100^  verhindert  wird.  Sie  wächst  also 
bei  einer  langsam  in  einem  Petroleumbade  bis  100^  erhitzten  und  län- 
gere Zeit  auf  dieser  Temperatur  erhaltenen  Platte  langsamer,  als  bei 
einer  in  100^  warmes  Petroleum  plötzlich  eingetauchten.  Im  Dunkeln 
kehren  die  Platten  allmählich  auf  ihre  frühere  I^eitungsfahigkeit  zur&ck. 

Das  bei  200  bis  210<^  umgewandelte  metallische  Selen  erreicht  da- 
gegen bei  der  Beleuchtung  schon  nach  wenigen  Secunden  das  Mazimnm 
seiner  Leitungsfähigkeit.   Bei  längerer  Beleuchtung  nimmt  dieselbe  wie- 


1)  Werner  Siemens,  Berl.  Monatsber.  1875,  p.  280*;   Pogg.  Ann.  156, 
p.334,  1875*.  —  «)  Bale,   Phil.  Mag.  [4]  47,   p.  216,    1874*;  Pogg.  Ann.  150, 

f>.  333*.  Siehe  auch  Drap  er  und  Mobb,  Chem.  News  33,  p.  1,  1876*.  — 
)  Earl  of  RoBse,  PhU.  Mag.  [4]  47,  p.  161,  1874*.  —  *)  Adams,  Pfoceed. 
Boy.  Soo.  23,  p.  535,  1875,  24,  p.  163,  1875,  25,  p.  113,  1876*;  Phü.  Transact 
167,  p.  313,  1877*;  Pogg.  Ami.  159,  p.  629*.  —  »)  W.  Siemens,  Pogg.  Ann. 
156,  p.  334*;  Wied.  Ann.  2,  p.  534,  1877*.  —  «)  Adams,  1.  c. 
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der  allmählich  ah  his  zu  einem  Minim am.  (Bei  dem  bei  100^  umgewan- 
delten Selen  findet  dies,  wenn  überhaupt,  sehr  langsam  statt.) 

Wegen  dieser  Unregelmässigkeiten  ist  das  oben  ausgesprochene  Ge- 
setz in  Betreff  der  Aenderung  der  Leitung  mit  der  Lichtstärke  nicht 
immer  zutreffend; 

Liegt  wie  gewöhnlich  das  Drahtgitter  etwas  näher  an  der  einen 
Oberfläche  des  Selens,  so  ist  die  Wirkung  bei  Bestrahlung  derselben 
zwei  bis  drei  Mal  so  gross,  als  bei  der  der  anderen  Oberfläche.  Die  Wir- 
kung drln^  also  nur  wenig  tief  in  das  Innere  ein. 

Das  Licht,  und  zwar  wesentlich  die  sichtbaren  Strahlen,  verwandelt 
also  wahrscheinlich  beim  Eindringen  in  die  Oberfläche  bis  zu  einer  sehr 
geringen  Tiefe  das  krystallinische  Selen  in  metallisches,  indem  latente 
Wärme  frei  wird,  während  im  Dunkeln  eine  umgekehrte  Umwandlung 
eintritt.  Bei  dem  bei  200^  umgewandelten  Selen  ist  schon  ein  viel 
grösserer  Theil  desselben  metallisch,  als  bei  dem  bei  100^  umgewandel- 
ten, so  dass  das  Licht  bei  ersterem  viel  weniger  krystallinisches  Selen 
umzuwandeln  hat,  um  die  Oberfläche  metallisch  leitend  zu  machen,  als 
in  letzterem,  daher  die  schnellere  Wirkung  des  Lichtes  auf  ersteres. 
Nimmt  man  an,  dass  das  krystallinische  Selen  durchscheinender  ist,  als 
das  metallische,  so  dringt  anfangs  bei  der  Bestrahlung  das  Licht  auf 
grössere  Tiefen  ein  und  verwandelt  ersteres  in  die  metallische  Modifica- 
tion.  Dann  hindert  aber  wiederum  das  an  der  Oberfläche  metallisch  ge- 
wordene Selen  das  Eindringen  der  Strahlen  in  die  frühere  Tiefe,  in  der 
sich  dasselbe  in  krystallinisches  zurückbildet.  Hierdurch  nimmt  dieLei- 
tungsfähigkeit  wieder  ab^). 

Die  Selenpräparate  sind  gegen  Lichteindrüoke  äusserst  empfindlich,  546 
so  dass  sie  schon  durch  Fluorescenzlicht  verändert  werden  können.  So 
setzte  0  b  a  c  h  ')  ein  am  Ende  einer  geschwärzten  Messingröhre  befestigtes 
Selenpräparat  von  Siemens  den  Strahlen  einer  mit  phosphorescirenden 
Substanzen  bestrichenen  Glasplatte  von  30  X  20  cm  Oberfläche  aus, 
welche  ihm  in  einer  Entfernung  von  etwa  60  cm  in  einer  dunklen  Schach- 
tel gegenüber  gestellt  war.  Die  Glasplatte  wurde  durch  folgende  Licht- 
quellen zur  Fluorescenz  gebracht,  wobei  die  Zunahme  der  Leitungkfahig- 
keit  in  Procenten  die  daneben  stehende  war: 

1)  Licht  von  der  Decke  des  halbdunklen  Zimmers ,  einige  Minuten  0,7 

2)  Licht  bei  massiger  Helligkeit,  15  Minuten     .....     ....  2,4 

3)  Himmelslicht,  5  Uhr  Nachmittags,  einige  Minuten 4,6 

4)  Licht  von  einigen  hell  brennenden  Magnesiumblechen     ....  5,1 

5)  Sonnenlicht,  2  Minuten 7,8 

6)  Sonnenlicht,  5  Minuten - 6,3 


1)  W.  Siemeng,  Wied.  Ann.  2,  p.  534  und  flgde.,  1877*.   —   «)  Obach, 
^ature  22,  p.  496,  1880*;  Beibl.  5,  p.  139'. 
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Die  Platte  wirkte  auf  das  Selen  unmittelbar  nach  der  Srregong. 
Nach  einigen  Minuten  war  die  Wirkung  viel  kleiner  (bei  Yersnch  3  nach 
5  Minuten  nur  Yg).  Die  Abnahme  der  Wirkung. in  Versuch  6  im  Ver- 
gleich zu  Versuch  5  beruht  wohl  auf  der  Erwärmung.  War  die  Glas- 
platte 2  Stunden  bestrahlt,  so  zeigte  sie  keine  Wirkung.  —  Wurden  von 
einem  15  cm  von  der  Glasplatte  entfernten  Magnesiumband  1,  3,  10,  20, 
30  cm  in  resp.  2,  3,  5,  12,  21  Secunden  verbrannt,  so  betrug  die  Zu- 
nahme der  Leitungsfahigkeit  des  Selens  resp.  0,8,  1,8,  2,4,  2,8,  3,4  Proc. 
Bei  Erregung  der  Glasplatte  durch  Verbrennen  eines  Magnesiumbandes 
von  20  cm  Länge  in  200,  150,  100,  50  cm  Entfernung  war  die  Aende- 
rung  der  Leitungsfähigkeit  des  Selens  nahe  umgekehrt  proportional  der 
Entfernung  oder  der  Quadratwurzel  der  Helligkeit  (entsprechend  den 
früheren  Beobachtungen  von  Sie,mens).  Ging  das  Phosphorescenzlicht 
durch  weisses,  blaues,  grünes,  rothes  oder  gelbes  Glas,  so  war  die  Wir- 
kung im  ersten  Falle  unverändert,  in  den  anderen  nur  ^/y,  Vr  ^^^d  Null 
350  qcm  der  phosphorescirenden  Platte  wirkten  auf  das  Selen  ebenso 
stark,  wie  0,0014  Normalkerzen  (unter  Annahme  des  oben  gefundenen 
Gesetzes  über  den  Einfluss  der  Entfernung). 

547  Geht  directes  Licht  vor  dem  Auffallen  auf  das  Selen  durch  eine 
liösung  von  Selen  in  Schwefelsäure,  so  nimmt  nach  Forssmann')  der 
Widerstand  des  Selens  stärker  ab,  als  bei  directer  Beleuchtung;  ebensO; 
wenn  auch  nur  sehr  wenig  deutlich,  bei  Anwendung  einer  ganz  undurch- 
sichtigen Lösung  von  Chromchlorid  und  Chamäleonlösung,  während  grosse 
Gläser  voll  Lösung  von  Eupferchlorid  die  Wirkung  schwächen. 

Ist  eine  Selenstange  den  durch  Eupferchloridlösung  hindurchgegan- 
genen Strahlen  ausgesetzt  gewesen  und  wird  die  Lösung  entfernt,  so 
steigt  die  Stromstärke  sehr  schnell  über  den  Werth  bei  directer  Bestrah- 
lung; bei  Lösung  von  Chromchlorid  tritt  das  Umgekehrte  ein.  Forss- 
mann  nimmt  deshalb  an,  die  Molecüle  würden  durch  das  durch  die 
Lösungen  gegangene  Licht  gedreht,  wobei  die  Molecularkräfte  entgegen- 
wirkten. Bei  Entfernung  der  Lösungen  bliebe  die  Gegenwirkung  be- 
stehen, die  dann  die  Theilchen  über  ihre  normale  Gleichgewichtslage 
ohne  die  Mitwirkung  der  Lösung  hinausdreht. 

548  Die  Veränderungen  der  LeitungsfUhigkeit  des  Selens  bei  der  Bestrah- 
lung gehen  äusserst  schnell  vor  sich.  Schaltet  man  daher  ein  Selengitter 
in  den  Schliessungskreis  einer  Kette  und  eines  Telephons  ein ,  und  lasst 
auf  das  Selen  einen  schnell  intermittirenden  Lichtstrahl  fallen ,  so  hört 
man  in  dem  Telephon  den  der  Zahl  der  Intermittenzen  entsprechenden 
Ton.    Nach  Graham  BelP)  werden  die  zur  Darstellung  eines  solchen 


1)  Forsamann,  Wied.  Ann.  2,  p.  513,  1877*.  •—  »)  Graham  Bell  und 
Sumner  Tainter,  Billim.  J.  [3]  22,  p.  305,  1880*;  Beibl.  5,  p.  142*,  siebe 
auch  Ant,  Breguet,  Compt.  rend.  91,  p.  595,  1880*.    Auch  Brown,  8ar* 
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Selenphotophons  erforderlichen  Selenzellen  hergestellt,  indem  eine 
Messingplatte  mit  vielen  Löchern  von  einer  zweiten,  welche  mit  ent- 
Bprechenden,  in  die  Löcher  hineinragenden  conischen  Stiften  versehen 
ist,  durch  eine  Glimmerplatte  getrennt  wird.  Die  Stifte  liegen  dicht  an 
die  Ränder  der  oberen  Platte  an ,  namentlich  an  ihrer  obersten  Fläche, 
ohne  sie  indess  zu  berühren.  Zwischen  erstere  und  letztere  wird  Selen 
gebracht,  indem  eine  heisse  Selenstange  hinüber  gerieben  wird.  —  Eine 
andere  Form  der  Zelle  besteht  aus  einer  grossen  Zahl  Metallscheiben,  die 
durch  etwas  kleinere  Glimmerplatten  von  einander  getrennt  sind.  Die 
Räume  zwischen  den  Metallscheiben  über  den  Glimmerplatten  sind  mit 
Selen  gefüllt.  Die  Apparate  werden  über  einer  Gaslampe  erhitzt,  bis  die 
glänzende  Oberfläche  des  Selens  trübe  wird  und  eine  körnige  Structur 
annimmt,  resp.  gerade  zu  schmelzen  beginnt.  Die  Krystalle  ordnen  sich 
dann  ähnlich  wie  Basalt  säulenförmig  an. 

Weinhold  ätzt  in  eine  einige  Centimeter  lange  Glasröhre  von 
1,5  mm  Wandstärke  mittelst  Flusssäure  eine  zweigängige  Schraubenlinie 
ein,  deren  Steigung  etwa  0,8  mm  ist  und  in  welcher  der  Abstand  der  beiden 
Windniigsreihen  0,4  mm  beträgt.  Er  windet  in  dieselbe  zwei  Messing-  ' 
drahte  von  0,3  mm  Durchmesser ,  deren  ringförmig  gebogene  Enden  auf 
zwei  an  die  Enden  der  Röhre  ao gesetzte  Glaszapfen  geschoben  werden, 
und  füllt  den  Zwischenraum  zwischen  den  Messingdrähten  mit  Selen,  in- 
dem er  erst  die  Glasröhre  mit  den  Drähten  in  einer  Gasflamme  bis  eben 
zum  Anlaufen  der  Drähte  erhitzt  und  sie  dann  unter  beständiger  Drehung 
der  Länge  nach  mit  einem  4  bis  5  mm  dicken  Selenstäbchen  reibt.  Nach 
dem  Erkalten  wird  der  Apparat  langsam  in  einem  Luftbade  auf  180<^  er- 
hitzt. —  Mercadier^)  trennt  zwei  Messingbänder  von  Vio ™di  Dicke, 
0,01  m  Breite  und  1  bis  4  oder  5  m  Länge  durch  zwei  Pergamentpapier- 
Btreifen  von  etwa  0,15  mm  Dicke  von  einander,  rollt  sie  zu  einer  Spirale 
auf  und  ebnet  die  beiden  Endflächen  derselben  mit  einer  Feile.  Die 
Spirale  wird  bis  zur  Temperatur  des  schmelzenden  Selens  erhitzt  und 
dann  ein  Selenstab  über  die  Endfläche  hinübergestrichen.  Die  möglichst 
dünne  Schicht  erhält  die  von  Bell  angegebene  Schieferfarbe.  Man  kann 
sie  mit  Schellack  firnissen.  Diese  Empfänger  sind  leicht  herzustellen  und 
zu  repariren.  Sie  können  in  Widerständen  von  8000  bis  200000  Ohm 
hergestellt  werden. 

Der  eine  oder  andere  dieser  Apparate  wird  mit  einem  oder  zweien  vor  549 
beide  Ohren  zu  haltenden  Telephonen  und  einer  Säule  zu  einem  Schlies- 
Bungskreise  vereint.     Um  mittelst  dieser  Apparate  Tonschwingungen  zu 
übertragen,  wird  z.  B.  eine  ihr  Licht  auf  das  Selen  werfende  Flamme 
nach  Art  der  oscillirenden  Flammen  von  König  durch  Töne  inSchwin- 


fent,  Paiva,  Le  t^lescopie  ölectrique,  Oporto  1880*,   und  Seulicq,  Mondes 
8,  p.  90,  1879*;  Beibl.  d,  p.  294*. 

^)  Mercadier,  Compt.  rend.  92,  p.  789,  1881*;  Beibl.  5,  p.  767*. 
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gungen  yersetzt.  Bei  einer  anderen  Einrichtung  wird  die  Stimme  des 
Sprechenden  gegen  die  Hinterseite  einer  dünnen  yersilberten  Glimmer^ 
platte,  eines  eben  solchen  Deckglases  geleitet,  von  letzterer  das  durch  eine 
Linse,  concentrirte  Licht  einer  Flamme  reflectirt  und  durch  eine  zweite 
Linse  oder  einen  Reflector  auf  das  Selen  gelenkt.  Man  kann  so  bis 
auf  2  Kilometer  Entfernung  Töne  hören.  Die  articulirte  Sprache  kann 
durch  Hydroxygenlicht  oder  auch  eine  Gerosinlampe  übertragen  werden. 
Entsprechend  den  oben  gemachten  Angaben  vermindert  sich  die 
Wirkung  kaum,  wenn  Alaunlösung  oder  Schwefelkohlenstoff  in  den  Gang 
der  Strahlen  gebracht  wird ;  eine  Lösung  von  Jod  in  Schwefelkohlenstoff 
hindert  sie  bedeutend,  aber  nicht  ganz,  ebenso  ein  scheinbar  dunkler 
Streifen  von  Gummi.  Die  gelben  Strahlen  wirken  am  stärksten,  weni- 
ger die  rothen  und  ultrarothen.  Die  blauen  und  violetten  sind  wir- 
kungslos^). Eventuell  können  hierbei  wiederum  ausser  der  Aendemng 
der  Leitungsfahigkeit  des  Selens  Aenderungen  der  Gontactstellen  mit  den 
Elektroden  durch  die  abwechselnden  Erwärmungen  ins  Spiel  kommen, 
welche  ähnlich  wie  beim  Mikrophon  wirken  könnten'). 

550  Hat  man  das  im  Dunkeln  aufbewahrte  Selen  nach  dem  Durchleiten 

und  Oeffnen  eines  Stromes  mit  einem  Galvanometer  verbunden  und  dann 
beleuchtet,  so  nimmt  nach  Adams')  in  einzelnen  Fällen  der  vorhandene 
Polarisationsstrom  ab  und  kann  sich  sogar  umkehren.  Wird  ein  Stück 
Selen,  welches  diese  Erscheinung  zeigt,  direct  mit  dem  Galvanometer 
verbunden,  an  dem  es  keinen  Ausschlag  giebt,  und  dann  durch  eine 
Kerze  beleuchtet,  so  zeigt  sich  ein  Ausschlag,  der  im  Dunkeln  wieder 
verschwindet. 

Auch  in  ganz  frischen  Stücken  angelassenen  Selens  wird  zuweilen 
durch  die  Bestrahlung  (z.B.  durch  Drummond'sches  Licht)  ein  Strom 
erzeugt.  Indess  sind  verschiedene  Stücke,  ja  auch  verschiedene  St^en 
desselben  Stücks  sehr  verschieden  empfindlich.  Meist  geht  der  Strom 
von  den  beleuchteten  zu  den  unbeleuchteten  Stellen,  zuweilen  aber 
auch  in  umgekehrter  Richtung^). 

Diese  Ströme  können  nicht  durch  Erwärmung  der  Gontactstellen 
des  Selens  mit  dem  Platin  erzeugt  sein,  da  eine  solche,  wenn'z.  B.  das 
Licht  durch  eine  Linse  auf  die  Gontactstelle  geworfen  wird,  stets  einen 
Strom  vom  Selen  zum  Platin  durch  die  Gontactstelle  erzeugt.  —  Wohl 
aber  könnten  sie  ^on  Ungleichheiten  im  Selen  selbst  herrühren.  Wird 
eine  solche  Stelle  durch  das  Licht  getroffen  und  dadurch  etwa  eine  Um- 
wandlung   der   einen    daselbst    befindlichen    Selenmodification    herror- 


1)  Mercadier,  Phü.  Mag.  [5]  12,  p.  242,  1881*.  —  »)  J.  Moser, 
1.  c.  —  ')  Adams  und  Day,  Proceed.  B.  8oc  25,  p.  113,  1876*.  —  *)  Aehn- 
lich  auch  Kalischer,  Naturf.  14,  p.  137,  1881*;  Beibl.  5,  p.  607*,  welcher 
hierdurch  an  einem  Selenpräparat  von  Weinhold  bei  altemirender  Beleuch- 
tung und  Yerbindnng  des  Selenpräparates  mit  einem  Telephon  Töne  erzengt 
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gerufen,  so  kann  hierdurch  etwa  ein  thermo  -  elektrischer  Strom  erzeugt 
werden. 

Wird  durch  ein  Stück  Selen,  welches  einen  nur  geringen  Wider- 
stand darbietet,  ein  schwacher  Strom  geleitet  und  dasselbe  an  der  Ein- 
trittsstelle der  positiven  Elektricität  bestrahlt,  so  wird  der  Strom  ver- 
stärkt; bei  Bestrahlung  an  der  Austrittsstelle  wird  der  Strom  geschwächt. 

Auch  hier  können  viele  secundäre  Umstände  eintreten. 

Durch  Pressen  dargestellte  Tellurdrähte  zeigen  nach  Matthies-  561 
seu^)  sehr  grosse  Abweichungen  unter  einander,  selbst  nach  langer  vor- 
heriger Erhitzung.  Beim  ersten  Erwärmen  nimmt  die  Leitungsfahigkeit 
bis  etwa  70  bis  80^  ab  und  dann  wieder  zu.  Bei  sehr  lange  andauern- 
dem Erwärmen  nimmt  zugleich  die  Leitungsfahigkeit  immer  mehr  ab 
(bei  einem  Stabe  im  Verhältniss  von  etwa  100 : 4).  —  Durch  Schmelzen 
von  Tellurpulver  in  Glasröhren  erhaltene  Tellurstäbe  zeigen  nach  F.  Ex- 
il er  dasselbe  Verhalten  beim  Erhitzen  bis  auf  200^.  Der  Wendepunkt 
liegt  bei  90®.  Beim  Abkühlen  nehmen  die  Widerstände  bis  zur  Zimmer- 
temperatur regelmässig  zu,  so  dass  der  Widerstand  bei  22^  9  mal  so  gross 
ist,  als  bei  200^,  und  6 mal  so  gross,  als  anfangs.  Beim  wiederholten 
Erwärmen  nehmen  die  Widerstände  bei  den  geschmolzenen  Stäben  nach 
Exner  continuirlich  ab  und  beim  Abkühlen  continuirlich  zu,  während 
Matthi essen,  vielleicht  wegen  geringerer  Erhitzung,  dabei  noch  Wende- 
punkte beobachtete.  Die  SchneUigkeit  der  Erwärmung  hat  nach  Ex  n  er  ^) 
keinen  wesentlichen  Einfluss  auf  den  Werth  des  Widerstandes  bei  200® 
und  nach  der  Abkühlung.  Je  kleiner  dagegen  die  Abkühlungszeit  ist, 
um  80  kleiner  ist  der  schliessliche  Widerstand.  Diese  Erscheinungen 
dürften  durch  den  grösseren  Widerstand  des  bei  langsamer  Abkühlung 
sich  bildenden  krystallinischen  Tellurs  gegenüber  dem  amorphen  zu  er- 
klären sein').  Die  Bildung  der  krystallinischen  Textur  scheint  bei  der 
Abkühlung  schon  bei  60  bis  110^  erreicht  zu  sein,  da  unterhalb  60^  der 
Widerstand  sich  nur  wenig  ändert. 

Das  Minimum  des  Widerstandes  bei  60  bis  100^  dürfte,  abgesehen 
von  Aenderung  der  Structur,  auch  durch  stärkeres  Zusammenpressen  der 
TeUurkryställchen  bedingt  sein. 

Das  specifische  Leitungsvermögen  des  Tellurs  ergiebt  sich  gegen  das 
desSübers  beiO»  gleich  100,  bei  200^  gleich  0,00351  bis  0,00310,  bei  20» 
a)  unmittelbar  nach  der  Schmelzung  0,00298,  b)  bei  sehr  langsamer  Ab- 
kühlung 0,000437. 

Matthiessen  fand  dasselbe  bei  19<)  gleich  0,000777. 

Lässt  man  einen  Tellurstab  durch  eine  Wasserlinse  bestrahlen,  so 
nimmt  der  Widerstand  ab,  während  er  durch  Erwärmung  zunimmt.    Ist 


^)  Matthiessen,  Pogg.  Ann.  115,  p.  385,  1862*.  —  ")  F.  Exner,  Wien. 
Ber.  [2]  73,  p.  285,  1876^;  Pogg.  Ann.  168,  p.  625*.  —  »)  Aehnliche  Verhält- 
nisse beim  Wiamuth,  vergl.  §.  511. 
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das  Tellur  lange  im  Dunkeln  aufbewahrt,  so  ist  es  empfindlicher;  der 
Widerstand  sinkt  etwa  um  Vsoo  0-  Siemens  hat  keine  solche  Wirkun- 
gen beobachtet.  Die  Versuche  sind  wegen  des  sehr  grossen  Widerstandes 
des  Tellurs  schwierig. 


6.    Schwefelmetalle,  Psilomelan. 


552  Die  Verbindungen  der  Metalle  mit  Schwefel  verhalten  sich  sehr  ver- 
schieden^). Einige  derselben  sind  Isolatoren,  namentlich  die  durchsich- 
tigen, andere  leiten,  und  zwar  unter  diesen  wiederum  einzelne  metalliscfa, 
andere  unter  Zersetzung.  Von  den  in  der  Natur  vorkommenden  leiteo 
Bleiglanz,  Schwefelkies,  Zinnkies,  Kupferkies,  Kupferglanz,  Grauspiess- 
glanzerz  metallisch. 

Bei  den  künstlichen  Schwefelmetallen  hat  die  Art  der  Darstellung 
einen  wesentlichen  Einfluss.  Nach  elektroskopischen  Versuchen  von 
G.  Karsten^)  ist  Realgar,  auf  trockenem  Wege  dargestellt,  ein  Isola- 
tor, auf  nassem  dargestellt  (auch  in  natürlichen  Kryst^len),  ein  Leiter, 
Auripigment  isolirt.  Schwefelzink ,  Schwefelcadmium  sind ,  auf  trocke- 
nem Wege  dargestellt,  Leiter,  auf  nassem  Isolatoren,  schwarzes  Schwefel- 
quecksilber leitet,  Zinnober  isolirt,  auf  nassem  Wege  dargestelltes  Schwefel- 
gold, -silber,  -wolfram,  auf  trockenem  oder  nassem  Wege  dargestelltes 
Schwefelkupfer,  -zinn,  -blei,  -wismuth,  -eisen  leiten;  Schwefelantimon, 
auf  nassem  Wege  dargestellt,  isolirt^),  geschmolzen  und  schnell  glasig 
erstarrt  isolirt  es,  langsam  krystallinisch  erstarrt,  leitet  es  stets  ^).  Anti- 
monglas ,  auf  kaltes  Porcellan  getropft ,  ist  auf  der  glänzenden  unteren 
Fläche  mit  rothem  Strich  ein  Nichtleiter,  auf  der  oberen  grauen  krystal- 
linischen  mit  schwarzem  Strich  ein  Leiter^). 

553  Die  gelben  und  weissen  Schwefelmetalle  leiten  nicht  bei  gewöhn- 
licher, sondern  erst  bei  höherer  Temperatur.  Aehnlich  verhält  sich 
Schwefelsilber  ^),  Halbschwefelkupfer  und  auch  Zinnsulfür.  Diese  Kör- 
per beginnen  schon  weit  unter  ihrem  eigentlichen  Schmelzpunkt  zu  lei- 


1)  W.  G.  Adams,  Proceed.  Roy.  Soc.  24,  p.  163,  1876*;  Phil.  Mag. 
[5]  1,  p.  322,  1876*.  —  2)  Vergl.  Faraday,  Exp.  Bes.  §.  432  u.  f.,  1833\  — 
8)  G.  Karsten,  Pogg.  Ann.  71,  p.  239, 1847*.  —  *)  Vgl.  auch Bi es s,  Beibiingsel. 
1,  p.  34*.  —  ^)  Biess,  Abhandlungen  1,  p.  1,  1867*.  —  •)  Schwefelantimon- 
stangen  nehmen  bei  Verbindung  mit  der  Elektrisirmaschine  an  den  schlecht 
leitenden  SteUen  Ladungen  an.  Aehnlich  lassen  sich  Pnlyer  von  Kohle,  Braun- 
stein,  Eisenoxyd,  Zinkoxyd,  gelbem  Quecksilberoxyd,  Zinnober  laden.  Munck 
af  Bosenschild,  Pogg.  Ann.  43,  p.  217,  1838*.  —  7)  Faraday,  Exp.  Bes. 
§.  433,  1833*. 
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ten.  Sie  zersetzen  Bich  dann  und  verhalten  sich  wie  Leiter  zweiter 
Classe,  auch  in  dem  Sinne,  dass  mit  Erhöhung  der  Temperatur  die 
Leitungsfahigkeit  steigt.  Dieses  Verhalten  ist  von  Hittorf  ^)  untersucht 
worden. 

Giesst  man  reines  Halbschwefelkupfer,  CujS,  erhalten  durch  Weiss- 
glühen  Yon  Einfach  -  Schwefelkupfer ,  in  Stangen  aus,  legt  dieselben  in 
Glasröhren  und  schmilzt  in  ihre  Enden  Platindrähte  ein,  die  mit  den 
Polen  der  Säule  verbunden  sind,  so  leiten  sie,  wenn  sie  nicht  geringe 
Beimengungen  des  metallisch  gut  leitenden  GuS  enthalten,  den  Strom 
sehr  schlecht,  wie  die  geringe  Ablenkung  eines  in  den  Stromkreis  ein- 
geigten Galvanometers  zeigt.  Bei  steigender  Temperatur  nimmt  die 
Leitungsfähigkeit  der  Stangen  zu,  und  bei  110^  C.  treten  aus  ihnen  am 
negativen  Platindraht  ballförmige  Vegetationen  von  Kupfer  hervor,  die 
allmählich  zum  positiven  Draht  fortwachsen  und  die  Stangen  sprengen, 
während  sich  am  positiven  Draht  selbst  Einfach  -  Schwefelkupfer ,  CuS, 
bildet.  Ein  Strom  von  4  bis  6  Grove' sehen  Elementen  entwickelt  schon 
för  sich  im  Stab  eine  genügende  Wärmemenge,  so  dass  es  keiner  äusse- 
ren Erwärmung  zur  Anstellung  dieser  Versuche  bedarf. 

Verbindet  man  nach  dem  Durchleiten  eines  Stromes  durch  solche 
Stäbe  die  Enden  derselben  mit  Ausschluss  der  Säule  direct  mit  den  En- 
den des  Galvanometerdrahtes,  so  zeigt  die  Ablenkung  seiner  Nadel,  dass 
durch  das  Hindurchleiten  des  Stromes  in  den  Stäben  die  elektromotori- 
sche Kraft  der  Polarisation  entstanden  ist,  welche  von  der  Ausscheidung 
der  heterogenen  Substanzen  an  den  Platinelektroden  herrührt. 

Mit  der  stärkeren  Zersetzung  bei  höherer  Temperatur  nimmt  dann 
auch  der  Widerstand  des  Halb-Schwefelkupfers  ab,  so  dass  bei  schwachen 
Strömen  der  Widerstand  eines  Stabes  von  15,2  mm  Länge  und  5,5  mm 
Dicke  gleich  ist  bei 
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Als  Einheit  der  Widerstände  ist  der  Widerstand  eines  Platindrahtes 
von  0,4987  mm  Durchmesser  und  9  mm  Länge  angenommen. 

Schwefelsilber,  erhalten  durch  Schmelzen  von  Silber,  weichesaus 
Chlorsilber  reducirt  war,  mit  Schwefel,  verhält  sich  ebenso.  —  Werden 
indess  die  Enden  des  Stabes  mit  Zinkblech elektroden  umgeben,  so  schei- 
det sich  an  der  positiven  Elektrode  Schwefel  aus,  der  sich  nicht  mit  der 
Elektrode  verbindet  und  darauf  einen  nicht  leitenden  Ueberzug  bildet. 
Dieser  verhindert,  dass  mit  Erhöhung  der  Temperatur  die  Leitungs- 
fahigkeit zunimmt.  Kehrt  man  dann  den  Strom  um,  dass  sich  eben« 
daselbst  Silber  ausscheidet,  so  ist  die  Leitung  hergestellt.    Die  Wider- 


1)  flittorf,  Pogg.  Ann.  84,  p.  1,  1851*. 
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stände  eines  erwärmten  Stabes  von  20  mm  Länge  und  5,3  mm  Durch- 
messer sind  in  der  oben  angeführten  Einheit  bei 

84,1^  158,2»  170«  180,50 

537  40,5  13,8  0,88 

Beim  Abkühlen  hört  unter  160^0.  die  Leitung  plötzlich  auf,  indem 
wahrscheinlich  durch  die  Zusammenziehung  der  in  den  Stäben  gebildete, 
die  Leitung  vermittelnde  Silberfaden  zerreisst. 

Selensilber  und  Selen^upfer  leiten  metallisch;  ihr  Widerstand 

wächst  mit  Erhöhung  der  Temperatur.    So  ist  derselbe  gegen  Platin  als 

Einheit  : 

bei  0»  bei  100» 

Selensilber     ....      24,5  31,8 

Halbselenkupfer    .    .    155,5  278,9 

Einer  weiteren  Untersuchung  bedürfte  es  zur  Entscheidung,  worauf 
die  Beobachtung  von  Buff  ^)  beruht,  dass  die  Leitungsfahigkeit  der  bei 
gewöhnlicher  Temperatur  metallisch  leitenden  Schwefelmetalle,  z.  B. 
Bleiglanz,  mit  der  Temperaturerhöhung  wie  bei  den  zersetzbaren  Lei- 
tern zunehmen  sollte.  Die  Aenderung  der  Contacte  kann  hierbei  von 
wesentlichem  Einflüsse  sein.  Wie  Bleiglanz  sollen  sich  nach  Buff  auch 
die  bei  gewöhnlicher  Temperatur  metallisch  leitenden  Superoxyde,  wie 
Braunstein  (s.  §.  533),  auch  Zinnstein,  Chromoxyd  und  Rotheisenstein  ver- 
halten ;  nach  duMoncel  auch  Wolfram  und  Magneteisen  sowie  Arsenkies '). 

554  Der  Widerstand    einer    grossen  Anzahl  Schwefelmetalle   ist  nach 

F.  Braun^)  je  nach  der  Richtung,  Intensität  und  Dauer  des  durch  sie 
hindurchgeleiteten  Stromes  verschieden,  so  von  natürlichem  und  gegosse- 
nem Kupferkies,  Schwefelkies,  Bleiglanz  u.  s.  f. 

Zwischen  zwei  an  einen  Fahlerzkry stall  gelegten  Silberspitzen  geht 
z.  B.  der  Strom  cet.  par.  mit  grösserer  Intensität  von  einer  Ecke  zur 
gegenüberliegenden  Tetraederfläche  hindurch,  als  in  umgekehrter  Rich- 
tung, während  zwisohen  Ecke  und  gegenüberliegender  Kante  derselben 
Fläche  sich  kein  solcher  Unterschied  zeigt.  —  Aehnliche  Erscheinun- 
gen erhält  man  an  Würfeln  von  Schwefelkies  und  Bleiglanz,  in  gerin- 
gerem Grade  auch,  wenn  in  letztere  Easendrähte  als  Elektroden  ein- 
. geschmolzen  sind. 

Für  kleine  Stromintensitäten  ist  der  Widerstand  nach  beiden  Rich- 
tungen meist  gleich,  bei  grösseren  ist  er  verschieden,  auch  je  nachdem 
die  eine  oder  andere  Elektrode  grösser  ist,  indess  nicht  stets  in  demsel- 
ben Sinne.    Auch  kann  der  Widerstahd  beim  längeren  Durchleiten  des 


1)  Buff,  Lieb.  Ann.  102,  p.  283,  1857^  —  «jduMoncel,  Compt.  nend. 
81,  p.  514,  1875*.  —  8j  Braun,  Pogg.  Ann.  153,  p.  556,  1874*;  Wied.  Ann. 
[4]  p.  95,  1877*;  ibid.  4,  p.  476,  1878*  (Psilomelan). 
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stärkeren  Stromes  wachsen,  so  dass  er  dann  auch  für  schwächere  Ströme 
grösser  ist,  wobei  er  indess  allmählich,  wenn  auch  nicht  auf  die  frühere 
Grösse,  abnimmt.  Beim  Durchleiten  altemirender  Inductionsströme  ver- 
mehrt sich  in  einzelnen  Fällen  der  Widerstand  für  den  constanten  Strom, 
in  anderen  vermindert  er  sich. 

Bei  YerbinduDg  der  Ery  stalle  nach  dem  Durchleiten  des  Stromes 
mit  einem  Galvanometer  zeigt  die  Abwesenheit  eines  Ausschlages  an 
(wobei  freilich  der  grosse  Widerstand  der  Schwefelmetalle  von  Einfluss 
sein  kann),  dass  weder  thermoelektrische  Erregungen,  noch  Zersetzungen 
die  Ursache  dieser  Erscheinungen  sind.  Dagegen  dürfte  ein  Uebergangs- 
widerstand  an  den  Contactstellen  wesentlich  wirken,  da  sich  bei  Yer- 
grösserung  derselben,  welche  durch  grössere  Quecksilbemäpfe  herzu- 
stellen ist,  trotz  der  Verbreiterung  der  Stromesbahn  im  Erystall  die 
Stroiointensität  nicht  wesentlich  ändert.  Da  sich  femer  die  Versuche  im 
Vacnum  und  in  der  Luft  gleich  gut  anstellen  lassen,  soll  der  Uebergangs- 
widerstand  nicht  von  Funkenentladungen  an  den  Contactstellen  her- 
rühren. 

ein  ähnliches  Verhalten,  wie  die  Erystalle  der  Schwefelmetalle  zei-  555 
gen  nach  Braun  ^)  Platten  aus  Psilomelan.  Als  indess  H.  Meyer^) 
durch  derartige  rechteckige  Platten  von  19,85  zu  16,90  Eantenlänge  und 
0,439  mm  Dicke  resp.  15,60  zu  15,50  Eantenlänge  und  1,566  mm  Dicke 
oder  eine  kreisförmige  Platte  von  10  mm  Radius  und  0,443  mm  Dicke 
einen  Strom  durch  zwei  gegenüber  liegende  Eanten  oder  Stellen  leitete 
und  die  Niveaucurven  aufsuchte,  so  lagen  sie  unabhängig  von  der  Stromes- 
richtong  nicht  auf  der  Halbirungsliuie  zwischen  denselben,  so  dass  die 
Platten  unhomogen  waren.  Auch  ergab  sich  keine  Aenderung  des  durch 
die  Wheatstone' sehe  Brücke  gemessenen  Widerstandes  für  einen  con- 
stanten Strom,  wie  sie  Braun  beobachtet  hatte,  mochten  durch  die  Plat- 
ten alternirende  Inductionsströme  in  der  Bichtung  des  constanten  Stro- 
mes oder  senkrecht  dagegen  geleitet  werden  oder  nicht;  wenn  nur  vorher 
das  durch  Einschaltung  der  Inductionsspirale  gestörte  Gleichgewicht  der 
Nadel  des  Galvanometers  in  der  Brücke  wieder  hergestellt  war. 

Die  einzelnen  Erscheinungen  sind  also  äusserst  unregelmässig  ^)  und 
unbestimmt,  so  dass  sich  die  voraussichtUch  secundäre  Ursache  derselben 
(verschiedener  Contact  der  Elektroden  und  entsprechende  Oberflächen- 
veränderung an  den  Contactstellen,  Herstellung  von  Contacten  an  dis- 
continuirlichen  Stellen  im  Inneren  durch  die  Erwärmung  resp.  Schmel- 
zung u.  s.  f.)  noch  nicht  feststellen  lässt. 


1)  Brann,  Wied.  Ann.  4,  p.  476,  1878*.  —  »)  H.  Meyer,  Disßertation, 
Göttingen,  1880*;  Beibl.  5,  p.  199*.  —  »)  Bo  erhielt  Dufet  (Compt.  rend.  81, 
p.  62,  1875*)  dieselben  nicht  am  Schwefelkies,  hei  dem  nach  ihm  der  Widerstand 
bei  längerem  Darchleiten  des  Stromes  kaum,  beim  Erwärmen  von  15*^  bis  100^ 
im  YerhältnlBs  von  142  bis  196  abnimmt,  und  auoh  nach  verschiedenen  Rich- 
tungen sehr  verschieden  ist  (750  bis  4000  [Hg  =  ij). 
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7.    Feste  und  geschmolzene  Salze. 

556  Bei  niederen  Temperaturen  leiten  die  festen  Salze  gar  nicht,   bei 

höheren  beginnen  sie  schon  weit  unter  dem  Schmelzpunkte  zu  leiten, 
und  ihre  Leitungsfahigkeit  wächst  mit  erhöhter  Temperatur.  Dabei  wer- 
den die  Salze  zersetzt;  bei  plötzlicher  Loslösung  der  in  sie  eingesenkten 
Metallelektroden  von  der  Säule  und  Verbindung  mit  dem  GralTanometer 
erhält  man  einen  dem  ursprünglichen  Strom  entgegengesetzten  Polari- 
sationsstrom. 

So  verhält  sich  Quecksilberjodid,  welches  schon  über  1 10^  nach  dem 
Gelbwerden  des  rothen  Salzes  unter  Jodabscheiduug  leitet,  ebenso  Flnor- 
blei  nach  Beetz ^);  auch  Chlor-,  Brom-  und  Jodblei  nach  E.  Wiede- 
mann^).  Bei  langsamem  Erwärmen  der  betreffenden  Pulver  oder  der 
geschmolzenen  und  dann  erstarrten  Salze  zwischen  Platinelektroden  in 
einem  Eisenbade  ergab  sich  der  Ausschlag  Ä  eines  in  den  Stromkreis 
eingefügten  Spiegelgalvanometers  während  des  Hindurchleitens  des  Stro- 
mes einer  Säule,  sowie  nach  der  Ausschaltung  der  letzteren  (p): 

Chlorblei. 

t  80  95  110  130  145  162  175  190  200 
Ä  5,5  9  19  24  68  132  238  382  580 
1>   —  —    6   15   26   43   53  100  160 

Bromblei. 

t  185  205  260  275  295  320 
Ä  4  4  20  42  85  210 
p   —   —   1,5    3    3    3 

Jodblei. 

t  200  240  264  290  300 
Ä  3  58  76  137  192 
i?        —       —         1      1,5         2 

Die  Temperaturen  liegen  alle  noch  unter  dem  Schmelzpunkte  der 
Salze.  Bei  allen  drei  Substanzen  nimmt  also  die  Leitungsfahigkeit  mit 
der  Temperatur  zu  und,  wie  es  scheint,  in  steigendem  Verhältnisse'). 


1)  Beetz,  Pogg.Ann.  92,  p.457,  461,  1854*.  —  ^  E.  Wiedemann.Pogg. 
Ann.  154,  p.  318,  1875*;  K.  8.  Ber.  1874*.  —  ^)  Ganz  ähnliche  Beobachtungen 
amOhlorblei  hat  später  Ayrton  nochmals  pablicirt  (Phil.  Mag.  [5]  6,  p.  iS*; 
Beibl.  2,  p.  615*).  Die  entgegenstehenden  Meinungen  yon  Faraday  (£xp.  Bes. 
§.691,  1834,  §.  1341,  1838*),  dass  Quecksilberjodid  und  Fluorblei,  und  von  Buff 
(Lieb.  Ann.  110,  p.  285,  1809*),  dass  Ghlorblei  vor  dem  Schmelzen  ohne  Zer- 
Setzling  leiten,  sind  durch  obige  Angaben  widerlegt. 
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Ganz  ähnlich  verhält  sfch  auch  Glas.  Wenn  Glas  bei  niederen  557 
Temperaturen  bei  der  Berührung  ein  Elektroskop  entladet,  so  rührt  dies 
von  der  condensirten  Feuchtigkeitsschicht,  resp.  von  einer  auf  der  Ober- 
fläche durch  die  Zersetzung  des  Glases  gebildeten  leitenden  Schicht  her. 
Ist  dieselbe  durch  Abwaschen  und  massiges  Erwärmen  vertrieben,  so  iso- 
lirt  das  Glas  .(vergl-  auch  §.  487). 

Wird  ein  Glasstab  ^)  etwa  2  bis  3  cm  von  seinem  einen  Ende  mit 
einer  abgeleiteten  Platindrahtspirale  umwunden  und  ein  geladenes  Elek- 
troskop mit  jenem  Ende  berührt,  so  behält  es  seine  Divergenz;  wird 
aber  das  Ende  stark  erhitzt  und  so  an  das  Elektroskop  gebracht,  so  fal- 
len die  Goldblättchen, zusammen.  Dasselbe  zeigte  schon  Cavendish'). 
Er  erhitzte  die  untere  Biegung  eines  U  förmigen  Rohres  in  einem  Eisen- 
feilbade und  senkte  in  die  Schenkel  beiderseits  Drähte,  deren  Spitzen  in 
der  unteren  Biegung  nahe  einander  gegenüber  standen,  und  von  denen 
der  eine  mit  einem  geladenen  Elektroskop  verbunden  war.  Wurde  der 
andere  berührt,  während  das  Eisenbad  über  163®  erhitzt  war,  so  wurde 
das  Elektroskop  entladen,  bei  niederer  Temperatur  aber  niclit. 

Dasselbe  kann  man  mittelst  des  galvanischen  Stromes  zeigen. 

Erwärmt  man  einen  Glasstab,  der  mit  seinen  Enden  auf  zwei  mit 
den  Polen  der  Säule  verbundenen  Platinplättchen  liegt,  so  zeigt  zuerst 
ein  in  den  Stromkreis  eingefügtes  Galvanometer  einen  geringen  Aus- 
schlag, indem  die  auf  der  Oberfläche  condensirte  Feuchtigkeit  den  Strom 
leitet.  Bei  stärkerem  Erwärmen  verschwindet  dieselbe,  und  der  Glasstab 
isolirt  vollständig.  Bei  200»  C.  fängt  dann  nach  Beetz«)  [bei  300»  C. 
nach  Becquerel*)]  das  Glas  wieder  an  zu  leiten.  —  Bei  Einschaltung 
des  menschlichen  Körpers  in  den  Schliessungskreis  einer  Säule  von  vie- 
len Plattenpaaren,  welcher  zugleich  eine  glühende  Glasröhre  enthält, 
kann  man  Schläge  von  der  Saide  erhalten^).  —  Dass  hierbei  auch  das 
Glas  zersetzt  wird,  kann  man  nach  der  §.  488  angegebenen  Methode 
zeigen. 

Die  Zunahme  der  Leitungsfähigkeit  des  Glases  mit  Erhöhung  der 
Temperatur  ist  wenigstens  annähernd  vonBuff^)  bestimmt  worden.  Ein 
Reagirglas  wurde  in  Quecksilber  getaucht  und  mit  Quecksilber  gefüllt. 
Nach  dem  Erhitzen  des  äusseren  Quecksilbers  wurde  vermittelst  Platin- 
drähten die  Verbindung  desselben  und  des  inneren  Quecksilbers  mit  einem 
Danieir  sehen  Element  und  einem  Galvanometer  momentan  hergestellt 
und  der  erste  Ausschlag  der  Nadel  des  letzteren  abgelesen.  Derselbe 
wurde  sodann  auch  nach  Ausschaltung  des  Glases  mit  dem  Quecksilber  •. 
ans  dem  Schliessungskreise  gemessen.  Aus  beiden  Werthen  ergiebt  sich 
der  Widerstand  r  des  Glases,  wenn  man  von  der  hierbei  stets  stattfin- 
denden Polarisation  durch  Zersetzung  absieht.    Derselbe  ist,  wenn  als 

^)  Bios 8,  Beibungsel.  1,  p. 44*.  —  ^)  Cavendish,  Franklin  ezp.  andobs., 
5.  ed.,  London,  1774,  p.  411.  —  3)  Beetz,  Pogg.  Ann.  92,  p.  462,  1854*.  — 
*)  Becquerel,  Compt.  rend.  38,  p.  905,  1853*.  —  ^)  Pf  äff,  Gilb.  Ann.  7, 
p.  249,  1801*.  —  ö)  Buff,  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  90,  p.  257,  1854*. 
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Einheit  der  Widerstand  eines  Silberdrahtes  von  345440  mm  Länge  nnd 
1,5  mm  Dicke  genommen  wird: 

Temp.        200     250        300        350        400» 
r  2582     158,3       16,8       11,8         8,4 

Der  Widerstand    nimfnt    also    sehr    schnell  mit  der  Temperatur- 
erhöhung ab^). 

558  Den  specifischen  Widerstand  R  einiger  kreisförmiger  Glasplatten  yon 

67,8  mm  Durchmesser  hat  Beetz^)  bestimmt,  indem  er  auf  dieselben 
Glascy linder  von  67,8  mm  äusserem,  61,1  mm  innerem  Durchmesser  aof- 
schlifP  und  mit  Drähten  daran  befestigte ,  die  iDylinder  mit  geschmolze- 
nem Rose' sehen  Metalle  füllte  und  die  Glasplatten  gleichfalls  auf  ge- 
schmolzenes Rose'sches  Metall  legte.  Die  Widerstände  wurden  unter 
Anwendung  einer  24  paarigen  Beetz-Leclanche'schen  Säule  mittelst 
der  Compensationsmethode  gemessen.  Sie  waren  gegen  Quecksilber  gleich 
Eins  (alle  Werthe  sind  mit  10^  zu  multipliciren). 

I.    Weisses  französisches  Spiegelglas. 

(16  Proc.  Kali,  3,6  Proc.  KaU,  9,48  Proc.  Natron,  67,8  Proc  Kieselsäure.) 

Schmelzpunkt  1110^. 

t         189         200       214     228,5     247      269     299    316,5     329     349^ 
R  182200  109320  54660  27330  12754  5466  1822  1093,2  728,8  364,4 

IT.    Grünes  Plaschenglas. 

(12,55  Proc.  Kalk,  6,53  Proc.  Kali,  8,68  Proc.  Natron,  68,02  Proc.  Kieselsäure.) 

Schmelzpunkt  1080^. 

t      170,5      180,4    198,8      211      222,5  250,5  266,5  305,5  327,5    343 
JB   173200  86600  34640  17320  10392  3464   1732   519,6  259,8  173,2 

1X1.    Schweres  Bleiglas  yon  Merz. 

(67  bis  68  Proc.  Bleioxyd,  4  Proc.  Kali,  28  bis  29  Proc.  Kieselsäure.) 

Schmelzpunkt  700^ 

t         216         226        234       249       269       286     .297     812      326   341 
-    R    188600  113160  75440  37720  18860  11316  7544  3772  1886  943 

Wurden  die  drei  Glasplatten  am  Rande  mit  Schellackfimiss  übe^ 
zogen ,  einerseits  auf  eine  Quecksilherfläche  gelegt ,  die  abgeleitet  war, 
andererseits  mit  dem  Ztdeitungsdraht  eines  Kohl  rausch' sehen  Sinns- 
elektrometers  yerbunden,  welches  durch  einen  geriebenen  Ebonitstab  eine 

^)  Ähnliche  Beobachtungen  auch  yon  Wildman  Whitehouse,  Chem. 
News  31,  p.  265,  1875*,  und  W.  Thomson  mittelst  der  Ladung  des  Elektro- 
meters, Proceed.  Roy.  Soc.  23,  p.  463,  1875*.  Nach  Perry,  Proceed.  Boj».  Soc. 
23,  p.  468,  1875*,  lässt  sich  mit  steigender  Temperatur  t  die  Leitungsfahigkeit  ü 
von  innen  und  aussen  mit  Wasser  umgebenen  Glaskugeln  durch  die  Formel 
X=:c.a*—^  darstellen,  wo  a,  &  undc  Constante  sind.  —  ^)  Beetz,  Pogg.  Ann. 
Jubelband,  p.  23,  1874*. 
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bestimmte  Ladung  erhielt,  so  verminderte  sich  dieselhe  um  gleichviel  bei 
I  in  152  SeOi,  II  36  See.  Bei  dem  Glase  III  war  keine  Ladung  möglich. 
Eine  üeberein Stimmung  der  Leitungsfähigkeit  für  Elektricität  mit  der 
för  Wärme  war  hier  nicht,  wie  bei  den  Metallen  und  Legirungen,  nach- 
laweisen;  in  der  That  gehen  auch  in  diesem  Falle  beide  Erscheinungen 
unter  ganz  verschiedenen  Bedingungen  vor  sich. 

Kupfervitriol  in  Krystallen,  Platten  von  schwefelsaurem  Mangan-  559 
ozydnl,  Parallelepipede  von  Kalialaun  leiten  den  Strom  von  20  Meidin- 
ger^ sehen  Elementen,  Krystalle  von  Seignettesalz  erst,  wenn  die  Elek- 
troden von  Quecksilber  auf  40^  erwärmt  werden. 

Gefrorene  Lösungen  von  Ghlorblei,  Barythydrat  und  Kalkhydrat  in 
destillirtem  Wasser  leiten  gut  und  zeigen  Polarisation,  gefrorene  sehr 
verdünnte  Lösung  von  schwefelsaurem  Kali  aber  nicht  ^). 

Bei  den  Krystallen  kann  die  eingeschlossene  Mutterlauge,  welche 
z.B.  gerade  beim  Kupfervitriol  und  Alaun  auch  die  Messung  der  Spann- 
kräfte sehr  unsicher  macht,  störend  einwirke^. 

In  einzelnen  Fällen  können  sich  concentrirtere  Lösungen  des  gelös- 
ten Körpers  unter  Ausscheidung  von  reinem  Wassereis  bilden,  die  relativ 
gat  leiten.  Auch  sind  gleichmässige  Gontacte  schwer  herzustellen  und 
80  exacte  Messungen  nicht  wohl  möglich. 

Die  Leitungsfähigkeit  geschmolzener  Salze  hat  F.  Braun ^)  zu  560 
bestimmen  versucht.  Der  Strom  einer  Säule  wurde  durch  eine  Tangenten- 
bnssole  und  einen  zickzackförmigen  Draht  geleitet,  und  von  verschiede- 
nen Stellen  desselben  mittelst  Quecksilbemäpfen  ein  Theil  des  Stromes 
durch  einen  Rheostaten  i?,  ein  Spiegelgalvanometer  Bi  und  das  zu  unter- 
suchende Salz  ah  geleitet.  Durch  eingefügte  Gyrotropen  konnte  der 
Strom  in  den  einzelnen  Theilen  der  Leitung  umgekehrt  werden.  Mittelst 
eines  anderen  Stromwenders  wurde  daö  Salz  nach  dem  Durchleiten  des 
Stromes  aus  seinem  Kreise«  ausgeschaltet  und  unter  Einfügung  einer 
Röhre  voll  Zinkvitriollösung  mit  einem  zweiten  Spiegelgalvanometer  B^ 
verbunden,  dessen  Ausschlag  die  an  den  Elektroden  im  Salz  erzeugte 
elektromotorische  Kraft  der  Polarisation  maass. 

Die  schwerer  schmelzbaren  Salze  wurden  in  einem  31  mm  hohen 
Platintiegel  vor  der  Glasbläserlampe  geschmolzen ;  als  Elektroden  dienten 
der  Tiegel  und  ein  in  der  Mitte  desselben  angebrachtes  cylindrisches 
Platinblech  von  4  mm  Durchmesser,  welches  obethttlb  an  einen  Glasstab 
angeschmolzen  war  und  mittelst  eines  Zeichens  (eines  Nadelstichs),  das 
mit  dem  Tiegelrand  auf  gleiche  Höhe  gestellt  wurde,  stets  gleich  tief  in 
die  Salze  eingesenkt  wurde.  Innen  war  der  Tiegel,  ebenso  wie  die  Elek- 
troden, elektrolytisch  mit  Zink  bedeckt.  Bei  Füllung  des  Tiegels  mit 
Zinkvitriollösung,  deren  Leitungsfähigkeit  gegen  Quecksilber  389. 10^^ 

*)  Gross,  Berl.  Monatsber.  1877,  p.  500*.  —  ^)  F.  Braun,  Pogg.  Anu.  154, 
p.  161.  1875*. 

Wiodemann,  Elektridttt.  I.  3g 
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ist,  konnte  der  Widerstand  der  Salze  auf  den  des  letzteren  bezogen  wer- 
den. Die  leicht  schmelzbaren  Salze  wurden  in  einem  flachen  Porcellan- 
tiegel  gejschmolzen,  Drähte  als  Elektroden  eingesenkt  und  ihr  Widerstand 
wiederum  mit  Zinkvitriollösung  yerglichen. 

Auch  wurden  die  Salze  in  einem  Y  förmigen  Rohre  gescbmolzeu, 
dessen  unterer  Theil  aus  einem  Capillarrohre^  dessen  Schenkel  aus  wei- 
teren, die  Elektroden  enthaltenden  Röhren  bestanden. 

Entweder  ergab  sich  I)  bei  Salzen  ohne  Polarisation  (salpetersaurem 
Silber  zwischen  Silberelektroden,  Zinkchlorid  zwischen  Zinkelektroden) 
durch  directen  Ersatz  des  Salzes  durch  eine  entsprechende  Drabtlänge  ' 
des  Rheostaten  R  der  Widerstand ,  oder  II)  es '  wurde  die  Polarisation 
durch  die  Bussole  B^  direct  gemessen  und  so  in  gleicher  Weise  der 
Widerstand  bestimmt.  Ferner  wurden  III)  die  Salze  in  einem  Schiffchen 
geschmolzen  und  ihr  Widerstand  aus  der  Differenz  der  bei  verschiedenen 
Abständen  der  Platinelektroden  darin  gemessenen  Widerstände  berech- 
net. Endlich  wurde  lY)  die  Stromintensität  bei  flinschaltung  des  Salzes 
allein  und  der  des  Salzes» und  des  Rheostaten  bestimmt  und,  wenn  die 
Polarisation  constant  blieb,  was  nicht  immer  der  Fall  war,  aus  den  An- 
gaben der  Bussolen  der  Widerstand  berechnet.  Bei  kleineren  Wider- 
ständen gab  diese  Methode  sehr  ungenaue  Zahlen. 

So  ergab  sich  das  Leitungsvermögen  k  gegen  das  des  Quecksilbers 
gleich  10^,  während  die  (noch  nicht  auf  jene  Einheit  reducirten)  Be- 
obachtungen der  Widerstände  innerhalb  der  \mter  ^  erwähnten  Werthe 
schwanken  (die  römischen  Zahlen  bezeichnen  die  Yersuchsmethode) : 
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Salpetersaures  &ali  .... 
Salpetersaares  Katron  .  .  . 
Salpetersaares  Silberoxyd  . 
Desgleichen  eben  erstarrt  . 
Kohlensaures  Kali  .... 
Schwefelsaures  Natron    .   . 

Chlomatriam • 

Ohlorstrontium 

Ghlorblei 

Jodkaliom 

Zinkchlorid,  ehen  geschmolz. 
„  eben  erstarrend 


6500 
11475 

8688,5 

4120 

2150 

3680 

8660 

2260 
253001) 
11500 
85,9 
8,68 


lY  324  bis  556. 

m  5,0  bis  12,5,  lY  409  bis  645 
I  571,5  bis  605,2 

n  2,293  bis  2,635 

n  1,396  bis  1,531 

n  0,48  bis  0,83 

n  1,40,  IV  1,71  bis  3,15 

n  1,62  bis  2,00,  IV  1,52  bis  2,5 

I  33640  bis  44172 
367000  bis  419400 


342 
314 


1150 
1280 
960 
910 
580 
666 


1)  Bei  yerschiedenen  Eeihen  15250  and  32000. 
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Die  sehr  grossen  Abweichungen  in  den  beobachteten  Werthen  ge- 
statten nicht,  ihre  Mittelwerthe  als  sicher  anzusehen  oder  daraus  Schlüsse 
in  Bezug  auf  den  Zusammenhang  der  Leitungsfahigkeit  mit  anderen 
Eigenschaften  der  Salze  zu  ziehen. 

Aehnlich  wie  die  erwähnten  Salze  leiten  auch  Aluminiumchlorid, 
Knpferchlorür  u.  s.  f.  in  geschmolzenem  Zustande.  Antimonchlorid  lei- 
tet dagegen  kaum. 


8.   Wasserfreie  Wasserstoffsäuren,  Anhydride  der  Säuren, 

organische  Verbindungen. 

Da  die  geschmolzenen  Salze,  Chlorblei  u.  s.  f.  leiten,  so  sollte  man  561 
das  Gleiche  zunächst  von  den  wasserfreien  Wasserstoffsäuren  yermuthen; 
iudess  hat  schon  Gore^)  gezeigt,  dass  zwischen  zwei  0,16  mm  yon  ein- 
ander entfernten  Platinelektroden  in  condensirter  Chlorwasserstoff-  und 
Flnorwasserstoffsäure  kein  an  einem  in  den  Schliessungskreis  eingefüg- 
ten Galvanometer  erkennbarer  Strom  hindurchgeht. 

Bleekrode^)  hat  diese  Verhältnisse  weiter  untersucht  und  auch 
auf  andere  Eörperreihen  ausgedehnt.  Die  Gase  wurden  dabei  in  einem 
starken  Glasrohre  entwickelt,  in  dessen  eines  Ende  ein  langer,  bis  zum 
anderen  Ende  reichender  Platindraht  eingeschmolzen  war.  In  das  Rohr 
wurden,  durch  Löschpapier  getrennt,  die  zur  Gasentwickelung  erforder- 
lichen Substanzen,  z.  B.  concentrirte  Schwefelsäure  und  Salmiak,  ge- 
bracht, dann  das  Rohr  oben  umgebogen  und  daselbst  ein  kleiner  Platin- 
draht eingeschmolzen,  der  sich  dem  ersten  auf  2  bis  3  mm  näherte. 
Durch  Schütteln  u.  s.  f.  wurde  die  Gasentwickelung  eingeleitet  und  das 
Gas  condensirte  sich  in  dem  die  beiden  Elektroden  enthaltenden  Theile. 
Aach  die  übrigen  Substanzen  wurden  ähnlich  in  geraden  kurzen  Röhren 
untersucht.  Die  Elektroden  wurden  unter  Einschaltung  eines  Galvano- 
meters mit  den  Polen  einer  Säule  von  20  und  selbst  80  Bunsen 'sehen 
Elementen  verbunden.  Nach  dem  Durchleiten  des  Stromes  der  Säule 
worden  auch  die  Elektroden  mit  einem  empfindlichen  Galvanometer  ver- 
bunden, um  den  etwa  entstehenden  Polarisationsstrom  zu  beobachten. 
Indess  stellt  sich  hierbei  die  sehr  schlechte  Leitungsfähigkeit  der  Sub- 
stanzen meist  hindernd  in  den  Weg.  Die  Präparate  waren  möglichst 
rein*). 

Unter  den  Wasserstoffsäuren  war  nur  Cyanwasserstoff  ein  guter  Lei- 
ter; er  wurde  durch  den  Strom  zersetzt  und  zeigte  Polarisation. 


^)  Gore,  Proceed.  Roy.  See.  1869,  p.  256*.  —  2)  Bleekrode,  Wied.  Ann. 
3,  p.  161,  1878*.  —  8)  Siehe  indesB  die  Polemik  von  Hittorf,  Wied.  Ann.  4, 
p.  374,  1878*,  und  Bleekrode,  Wied.  Ann.  6,  p.  241,  1879*. 

36* 
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Als  sehr  schlechte  Leiter  erwiesen  sich  HCl,  dann  HBr,  HJ,  H^S, 
H3A8,  SO2,  CO9,  BjOs,  AB2O3,  auch  SO3,  welche  meist  in  Folge 
eines  geringen  Wassergehaltes  sehr  schwach  leitet,  femer  O8O4  und 

Chromsäureanhydrid ,  welches  so  lange  geschmolzen  ist,  dass  eise 
darüber  gebrachte  Glasplatte  nicht  mehr  mit  Wasser  beschlägt,  lei- 
tet nach  Hittorf  ')  nicht,  ebenso  wenig  nach  demselben  Chromoxy- 
chlorid. 

Molybdänsäure  leitet  nach  Buff  und  Hittorf  unter  Zersetzung; 
Yanadinsäure  nach  Buff  ebenfalls,  was  wegen  der  Analogie  mit  der 
Phosphorsäure  nach  Hittorf  zweifelhaft  ist. 

Die  Anhydride  der  Essigsäure,  Benzoesäure,  Phtalsäure,  Aepfelsäore, 
Buttersäure  leiten  alle  sehr  schwach,  am  besten  noch  das  erstere. 

Bromjod  leitet  nach  Hittorf  1.  c.  nicht. 

562  Ammoniak  zeigt  nach  Bleckrode  zwischen  den  Elektroden  eine 

starke  Gasentwickelung  und  Bläuung'),  die  positive  Elektrode  schwärzt 
sich;  unter  den  Ammoniakderiyaten  leiten  Aethylamin  und  Methylamin 
ebenfalls  schwach,  die  höheren  Glieder  der  Reihe,  Propylamin  u.  s.  U 
kaum ;  ebenso  auch  die  doppelten  und  dreifach  substituirten  Ammoniake, 
Di-  und  Triäthylamin  u.  s.  f.  Benzamid,  Acetamid,  Formamid  und  Butyl- 
amid  leiten  recht  gut  und  werden  zersetzt.  Flüssiges  Cyan,  CSf,  GjCli, 
CjClg,  CGI4,  leiten  sehr  schlecht.  Diäthyl,  Chlor-,  Jod-,  Brom-  undSnlf- 
äthyl,  Aethylenchlorid  und  -bromid,  Mercaptan,  Dimethyl,  Jodmethyl,  Amj- 
len,  Amylenbromid,  Chlor-,  Brom-,  Jod-  und  Sulfamyl,  Sulfallyl,  Amylalko- 
hol, Benzol,  Brom-,  Nitro- und  Binitrobenzol,  Nitrophenol,  Trinitrophenol 
Toluol,  Bromtoluol,  Ortho-  und  Paranitrotoluol,  Binitrotoluol ,  Naphtalin 
leiten  sehr  schlecht.  Trichlorallyl,  Tribromallyl,  Jodallyl,  Phenol,  Nitro- 
naphtalin,  Binitronaphtalin  leiten  etwas  besser,  Nitroanilin  recht  gut  — 
Auch  bei  Anwendung  einer  Säule  von  de  la  Rue  von  1040 Chlorsilber- 
elementen  zeigte  sich  bei  CS),  Cg H« ,  Sn CI4 ,  S O3 ,  H Cl ,  C N ,  keine  Po- 
larisation. Bei  den  Versuchen  mit  der  letzteren  Säule,  auch  bei  Verbin- 
dung der  Elektroden  mit  den  Polen  eines  Inductoriums ,  welches  in  der 
Luft  15mm  lange  Funken  gab,  erschienen  oft  wellenartige  Bewegun- 
gen der  Flüssigkeit  und  Oscillationen  der  Elektroden,  auch  brauste  die 
Flüssigkeit  an  denselben  auf,  wenn  sie  nicht  gekühlt  wurde,  eyentaell 
wurde  dabei,  auch  unter  Funkenerscheinung,  die  Röhre  zertrümmert 
Diese  Erscheinungen  dürften  indess  nicht  direct  eine  Leitung  des  Stro- 
mes durch  die  Substanzen  beweisen,  sie  sind  theils  durch  Wärmewirkun- 
gen, z.  Th.  dunkle  Entladungen  an  den  Elektroden,  theils  durch  meciia- 


1)  Faraday,  Bleckrode  undHittorf.  —  ^)  Hittorf,  Pogg. Ann.  106, 
p.  567,  1859*;  Wied.  Ann.  4,  p.  374,  1878*.  —  Die  gegentheiligen  Resnltote 
von  Buff,  Lieb.  Ann.  90,  p.  257,  1854*,  beruhen  wohl  auf  WassergehalU  — 
3)  Vergl.  auch  Weyl  (Pogg.  Ann.  123,  p.  350,  1864*),  der  die  Bläuung  auf  die 
Bildung  von  NHs  -|-  H  zurückführt. 
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nisehe  Bewegungen  der  Elektroden  und  der  Flüssigkeiten,  welche  auch 
Leitung  durch  Convection  bedingen  konnten,  verursacht. 

.  Quantitative  Bestimmungen  der  Leitungsfähigkeiten  sehr  schlechter  563 
Leiter  sind  von  Said  Effendi,  Domalip,  Gruss  und  Biermann, 
Brooks,  sowie  Ayrton  und  Perry  ausgeführt  worden.  —  Said  Effendi^) 
wickelte  zwrei  durch  Flanell,  Seide  oder  Glasstäbe  von  einander  getrennte 
Platinplatten  spiralig  um  einander,  senkte  sie  so  in  die  schlecht  leiten- 
den Flüssigkeiten  ein  und  bestimmte  die  Intensität  des  kurze  Zeit  hin- 
durch geleiteten  Stromes  von  4  bis  8  Bunsen' sehen  Elementen.  Die 
leitende  Oberfläche  betrug  195000  qcm. 

Bei  den  Versuchen  yon  Domalip^)  stand  eine  mit  der  inneren  Be- 
legrung   einer  Leydener  Batterie  Ä  von  3  Flaschen  verbundene  Kugel 
einer  ebensolchen  mit  der  inneren  Belegung  einer  gleichen  Batterie  B 
verbundenen  Kugel  gegenüber.     Letztere  war  ausserdem  durch  den  zu 
untersuchenden  schlechten  Leiter  mit  der  inneren  Belegung  einer  Maass^- 
flasche  C  verbunden,  deren  äussere  Belegung,  ebenso  wie  die  der  Batte- 
lien,  zur  Erde  abgeleitet  war.    Wird  die  Batterie  Ä  geladen,  so  entladet 
sie   sich   bei   einer  bestimmten  Ladung  in  B  hinein.     Hat  durch  den 
schlechten  Leiter  hindurch  die  Spannung  in  der  Maassflasche  eine  be- 
stimmte Höhe  H  erreicht,  so    findet  in    ihr    die   Entladung    eine   ge- 
wisse Zeit  nach  der  Entladung  von  Ä  in  B  statt.     Nach  §.  397  verhal- 
ten sich  die  Ladungszeiten  t  der  Maassflasche  C  bis  zum  Potential  H 
unter  sonst  gleichen  Umständen  wie  die  Leitungswiderstände  der  ein- 
gefugten schlechten  Leiter.     Letztere  befanden  sich  in  kleinen,  durch 
heberformige  Thermometerröhren  verbundenen  Röhren.     Zum  Nachweis, 
dass  die  Zerstreuung  der  Elektricität  an  die  Luft  ohne  wesentlichen  Ein- 
fluss  ist,  wurden  bei  derselben  Flüssigkeit  Röhren  von  verschiedenen 
Längen  (1:2,  2:3)  und  Maassflaschen  von  ihnen  proportionalen  Capaci- 
täten  angewandt.  Dem  0  h  m '  sehen  Gesetze  entsprechend  verhielten  sich 
die  Quadrate  der  Zeiten  t  wie  jene  Längen. 

Bei  ähnlichen  Versuchen  bestimmten  Gruss  u.  Biermann ^)  durch 
ein  Chronoskop  die  Zeit  der  Entladung  zwischen  Ä  und  B  und  einer  be- 
stimmten Ladung  von  G.  Diese  letztere  wurde  durch  die 'Lage,  eines  an 
Aluminiumdrähten  hängenden,  in  der  Horizontalebene  drehbaren  ver- 
silberten Glasspiegels  gemessen,  welcher  von  der  inneren  Belegung  von 
C  abgestossen  wurde.    So  ergaben  sich  bei  den  drei  Beobachtungsreihen 

die  Widerstände: 

Wasser  Alkohol  Petroleum  Aether  Terpentinöl  Benzol 

Said  Effendi    ....       1  20,4      13,9  25  43,1        162,5 

Domalip 1  —  —  23  75,9       144,2 

Gruss  und  Biermann  .       1  18  3,2  14,6        74,5       229,1 


»)  Bald  Effendi,  Compt.  rend.  68,  p.  1565, 1869*.  —  ^  Domalip,  Wien. 
75,  [2]  April  1877*;  Beibl.  1,  p.  " 

Ber.  [2]  77,  1878*;  Beibl.  2,  p.  429*. 


Ben  75,  [21  April  1877*;  Beibl.  1,  p.  573*.  —  8)  Gruss  u.  Biermann,  Wien. 
"  ]  77, 
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In  wieweit  bei  dieeen  Versuchen  Strömungen  der  elektrostatisch  ge- 
ladenen Flüssigkeiten,  resp.  ein  geringer  Feuchtigkeitsgehalt  des  Flanells 
bei  der  Methode  Ton  Said  Effendi  die  Resultate  beeinflusst,  mag  dahin- 
gestellt bleiben. 

Mittelst  der  §.  456  erwähnten  Methode  fand  F.  Kohlrausch  die 
Leitungsfähigkeit  des  Aethers  <C  0,008,  die  des  Zinnchlorids  <I  2  gegen 
(Hg)  =  10». 

564  Fette  Oele  besitzen  ein  sehr  geringes  Leitungsvermögen. 

Bereits  Rousseau^)  verband  in  seinem  Diagometer  den  einen  Pol 
einer  andererseits  abgeleiteten  trockenen  Säule  mit  oder  ohne  Elinschal- 
tung  der  in  einem  kupfernen  Schälchen  befindlichen  Substanz  mit  zwei 
verticalen  in  der  Ebene  des  magnetischen  Meridians  stehenden  isolirten 
Metallstäben ,  deren  einer  einen  Metallknopf,  deren  anderer  eine  gleich- 
falls an  ihrem  dem  letzteren  zugekehrten  Ende  mit  einem  Metallknopf 
versehene  Magnetnadel  trug.  Die  Zeit,  welche  bei  Ladung  der  Metall- 
knöpfe bis  zu  einer  bestimmten  Elongation  der  Nadel  verging,  maass  den 
Leitungs widerstand  der  Substanzen.  Danach  leitet  Olivenöl  viel  schlech- 
ter als  die  übrigen  fetten  Oele  [was  zur  Erkennung  von  Beimischungen 
der  letzteren  zu  ersterem  dienen  kann] ''') ;  Stearin  leitet  schlechter  als 
Olein. 

565  Häufig  leiten  die  erwähnten  sehr  schlechten  Leiter  bei  höheren  Tem- 
peraturen besser').  So  leiten  Harze  und  Wachs  beim  Einbringen  in  den 
unteren  Schenkel  des  Apparates  von  Cavendish  (§.  556)  schon  weit 
unter  160^,  wenn  sie  schwach  erweicht  sind,  die  Elektricität,  während 
sie  bei  gewöhnlicher  Temperatur  Isolatoren  sind. 

Brooks^)  brachte Paraffinöl  zwischen  zwei  um  3mm  von  einander 
abstehende  Zinkplatten  von  2,32  qcm  Oberfläche  und  vereinte  die  Platten 
mit  einer  Säule  von  300  Daniell'schen  Elementen  und  einem  Thom- 
son^ sehen  Galvanometer  zu  einer  Schliessung.  Die  Ablenkungen  be- 
trugen z.  B.  bei: 

4,4     15,5     32,2     45,9     60     70,1     79,4     87,7     93,3»  C. 
4        6         12        26      45      90       155      260      325 

Die  Leitungsiahigkeit  nimmt  also  mit  der  Temperatur  zu.  Die  elek- 
trostatische Capacität  änderte  sich  dabei  nicht. 

Um  die  Leitungsiahigkeit  der  schlechten  Leiter,  Paraffin  u.  s.f.,  bei 
verschiedenen  Temperaturen    zu  bestimmen,   schmolzen   Ayrton  und 


1)  Bousseau,  Anu.  de  Ghün.  25,  p.  373,  1826*;  Compt  reud.  2,  p.  701, 
1839*.  —  ^)  Auch  geröstete  und  gepulverte  Kaffeebohnen  leiten  schlecht,  bei 
Zusatz  von  Cichorien  aber  viel  besser.  —  ^  Yergl.  auch  das  Capitel  Dielektri* 
cität.  —  ^)  Brooks,  TeLJoum.  9,  p.  5,  1881*;  Elektrotechn.Zeitschr.  2,  p.  112', 
Beibl.  5,  p.  446*.  Aehnliche  Versuche  mit  dem  Capillai^elektrometer  auch  von 
Lippmann  (Bull.  Soo.  Philomat.  [7]  5,  p.  130,  1881*). 
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Perr  j  ^)  dieselben  auf  einem  flachen  kupfernen  Teller  in  einem  mit  heissem 
Oele   umgebenen   Luftbade.     Auf  dem  Tejler  ruhte   auf  drei   0,191  cm 
dicken  Glasstuckchen  eine  Kupferplatte  von  12,8  cm  Durchmesser.    Bei 
niederen  Temperaturen  wurde  die  obere  Eupferplatte  mit  dem  Ellektro- 
meter  verbunden  und  durch  vier  DanielTsche  fUemente  geladen,  und 
sodann  bei  Ableitung  des  Tellers  die  Abnahme  ihrer  Ladung  mit  der 
Zeit  durch  Verzeichnen  des  Tom  Spiegel  des  Elektrometers  reflectirten 
Bildes  eines  Spaltes  auf  einer  rotirenden  Walze  bestimmt.     Auch  wurde 
ein  Hülfscondensator  neben  dem  Elektrometer  und  der  oberen  Platte  ein- 
gefügt.    Bei  höheren  Temperaturen  nach  dem  Schmelzen  wurde  die  Ab- 
lenkung eines  astatischen  Spiegelgalvanometers  von  20000  Ohm  Wider- 
stand beim  Durchleiten  eines  Stromes  durch  das  Paraffin  im  Apparat 
beetinunt ,   wobei   die  Ausschläge  wie   oben  auf  einer  rotirenden  Walze 
notirt  wurden.   Einige  nach  beiden  Methoden  bei  gleichen  Temperaturen 
erhaltene  Resultate  gestatteten  eine  Vergleichung  der  in  beiden  Fällen 
erhaltenen  Reihen.    Guttapercha  wurde  in  Platten  zwischen  Kupferplat- 
ien,  Yulcanisirter  Kautschuk  und  Ebonit  zwischen  Platinplatten  nach  der 
ersten  Methode  untersucht.  Der  Widerstand  des  Paraffins  in  einer  Schicht 
Ton   1  qcm  Basis  und  1  cm  Höhe  ist  bei  46^  vor  dem  Schmelzen  etwa 
34000. 10<»  Megohms,  fallt  dann  etwa  bis  50<>  auf  1000. 10^  sinkt  nach 
dem  Schmelzen  selbst  auf  10. 10<^  undbis77,80  auf  1,354 .  10<^  Megohms. 
Vor  dem  Schmelzen  steigt  die  Leitungsfähigkeit  nahezu  nach  dem  Ge- 
setz einer  logarithmischen  Curve,  nachher  ziemlich  proportional  der  Tem- 
peraturerhöhung.   Bei  Guttapercha  steigt  der  Widerstand  beim  Erkalten 
▼on  83  bis  44»  von  0,5008  .  10«  bis  8,930 .  10«  Megohms;  er  folgt  dann 
hei  niederen  Temperaturen  dem  logarithmischen  Gesetz  und  ist  bei  24® 
gleich  83 .  10«  Megohms.     Der  specifische  Widerstand  von  Ebonit  sinkt 
beim  Erwärmen  von  36  bis  96,8»  von  61030  bis  9696.10«,  der  vonvul- 
canisirtem  Kautschuk  von  67  bis  90,7®  von  5391  .  10«  bis  1015  .  10« 
Megohms. 

Da  die  Leitungsfähigkeit  dieser  Substanzen  mit  der  Temperatur 
steigt,  so  könnte  man  annehmen,  dass  sie  unter  Zersetzung  elektrolytiscb 
leiten.  Indess  ist  eine  solche  Zersetzung  noch  nicht  nachgewiesen.  Viel- 
mehr dürften  die  Theilchen  derselben,  wenn  sie  bei  der  Temperatur- 
erhöhung erweichen,  beweglicher  werden.  Wird  dann  einem  Theilchen 
Elektricität  mitgetheilt,  so  bewegt  es  sich  zu  den  benachbarten  hin,  giebt 
daselbst  seine  Elektricität  ab  u.  s.  f.  Die  Leitungsfähigkeit  würde  also 
hier  direct  mit  der  Beweglichkeit  der  Theilchen  zusammenhängen  (ähn- 
lich wie  bei  den  zersetzbaren  Körpern,  siehe  weiter  unten).  In  der  That 
kann  man  eine  Leydener  Flasche,  deren  Isolator  aus  Terpentinöl  gebil- 
det ist,  nicht  etwas  bedeutender  laden,  indem  dabei  das  Terpentinöl  in 
Bewegung  geräth  und  durch  Gonvection  die  Entladung  bewirkt.    Man 


*)  Ayrton  und  Perry,  Proceed.  Boy.  Soc  27,  p.  219,   1878*j  Beibl.  8, 
p.  495*. 
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kann  diese  Bewegung  an  kleinen,  in  das  Terpentinöl  gerührten  Gold- 
hlättchen  zeigen  ^).  Analog  dreht  sich  ein  elektrisirtes  Flugrad  im  Ter- 
pentinöl, in  hesser  leitendem  Wasser  nicht. 


9.    Gemische  und  Lösungen,  Wasser  und  Alkohol. 

566  Sehr  hemerkenswerth  ist,  dass  h&ufig  Gemische  schlecht  leitender 
Substanzen  eine  viel  bessere  Leitungsfahigkeit  besitzen,  als  der  mittle- 
ren Leitungsfahigkeit  ihrer  Bestandtheile  entspricht.  Schon  lange  ist 
bekannt,  dass  Wasser  ein  um  so  schlechterer  Leiter  ist,  je  reiner  es  ist, 
dass  aber  schon  Spuren  von  Salzen,  Alkalien,  Säuren,  trotzdem  sie  für 
sich  im  geschmolzenen  Zustande  nicht  besonders  gut  leiten,  seine  Lei* 
tungsfahigkeit  sehr  bedeutend  erhöhen. 

Aehnlich  verhalten  sich  alkoholische  Lösungen.  So  fanden 
Gladstone  und  Tribe*''),  dass  Gemenge  gleicher  Volumina  von  Alkohol 
und  Aethyljodid,  -bromid  oder -acetat  den  Strom  von  lObis  lOOGrove'- 
schen  Elementen  viel  besser  leiten,  als  ihre  Bestandtheile.  Sie  steigen 
an  der  von  unten  in  sie  hineinragenden  negativen  Elektrode  in  die  Höhe 
und  sinken  zu  der  neben  ihr  befindlichen  positiven  nieder,  wobei  sie  ios 
Sieden  gerathen. 

567  Diese  Erfahrung  ist  von  Oberbeck')  erweitert  worden.  Er  ver- 
zweigte den  Inductionsstrom  eines  Inductoriums  zwischen  einem  Fun- 
kenmikrometer und  dem  die  Flüssigkeit  in  verschiedenen  Längen  enthal- 
tenden Zweige,  erhielt  den  inducirenden  Strom  constant  und  änderte 
den  Abstand  der  Mikrometerkugeln  ab,  bis  eben  ein  Funkenstrom  zwi- 
schen ihnen  überging.  Man  kann  annehmen,  dass  gleiche  FunkenläDgen 
gleichen  Widerständen  entsprechen,  wobei  freilich  die  grosse  Veränder- 
lichkeit der  Mikrometerkugeln  bei  den  Funkenübergängen  nur  eine  sehr 
annähernde  Bestimmung  gestattet.  Die  Widerstände  r  wurden  mit  dem 
einer  concentrirten  Eupfervitriollösung  gleich  Eins'  verglichen.  Nach  der 
Annahme,  dass  der  Widerstand  derselben  300 000 mal  so  gross  sei,  wie 
der  des  Quecksilbers,  sind  die  Werthe  der  Leitungsfahigkeiten  gegen  die 

des  Quecksilbers  gleich  10^^  berechnet: 

r  X 

Destillirtes  Wasser 390  853 

Destillirtes  Wasser  mit  Vao  Proc.  Na  Gl  .  54  6166 

Destillirtes  Wasser  mit  Vso  Proc.  NH4CI  40  8333 

Gemische  gleicher  VoL  beider      ....  47  7084 


1)  Reitlinger,  Wien.Ber.  35,  p.  73,  1858*.  —  *)  Gladstone  u.  Tribe, 
Proc.  Roy.  See.  26,  p.  2,  1877*;  Beibl.  1,  p.  414*.  —  »)  Oberbeck.  Pogg. 
Ann.  155,  p.  595,  1875*  (Progi*amm  der  Bophien-Bealschule  zu  Berlin  1874). 
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r 

X 

13000 

25,6 

40000 

8.3 

52 

6986 

1090 

305,9 

30 

12110 

243 

1372 

1 

333400 

25 

13340 

Alkohol 

Aether 

Wasser  +  Vio  Proc.  CdBra 
Alkohol  -I-  Vio  Proc.  CdBr, 
Wasser  +  Vio  Proc.  CuCl, 
Alkohol  4-  Vio  Proc.  CuCl, 
Wasser  +  5  Proc.  CuClj  . 
Alkohol  -f  5  Proc.  CuCl,   . 

Wie  sehr  durch  äusserst  geringe  Zusätze  von  Salzen,  gelöstem  Glase  568 
n.  8.  f.  die  Leitungsfähigkeit  des  Wassers  steigen  kann,  haben  N  a  c  c  a  ri  und 
Bellati^)  und  F.Eohlrausch*)  gezeigt.  Mittelst  der  Wheatstone'- 
schen  Methode  und  auch  des  Differentialgalvanometers  fanden  Naccari 
und  Bellati  die  Widerstände  Q  und  Leitungsfähigkeiten  A  von  sorg- 
fältig deatillirtem  Wasser  in  einem  Glascylinder : 

sofort         nach  1  6  10  Tagen 

(Hg  =  10-«)  p  =  2222  1411  1127  709 

(Hg=10io)    1=        4,50  7,08  8,88       12,68 

F.  Kohlrausch ^)  bringt  das  Wasser  zwischen  zwei  concentrische 
Platinschalen  von  45  und  35  mm  Halbmesser,  deren  Abstand  1  cm  ist. 
Die  Leitungsfähigkeit  X  wird  nach  der  §.  456u.  f.  beschriebenen  Methode 
mit  alternirenden  Strömen  bestimmt.  Die  Resultate  sind  auf  etwa  5  Proc.  . 
zuverlässig.  Zur  Darstellung  ganz  reinen  Wassers  wurde  dasselbe  nach 
einander  mit  übermangansaurem  Kali,  Aetzkali,  saurem  schwefelsaurem 
Kali  (wobei  indess  Schwefelsäure  frei  wird)  und  zuletzt  für  sich  durch 
einen  Platinkühler  direct  in  den  Zwischenraum  zwischen  den  Schalen 
langsam  hineindestlllirt.    So  fand  sich  A  für: 

Quecksilber  lO^o         reinstes  Wasser  0,71  (21,50C.) 

Dasselbe  Wasser,  in  der  Platinschale  unter  einer  Glocke  während 
t  Stunden  aufbewahrt,  ergab : 

t  =  0  4,3       5,7       20        46        78        174     1060 

A=0,78     1,33     1,55       3,5       6,0       8,5       14         30 

Wasser,  schnell  destillirt    .    .    .      1,23  (24«), 
Wasser,  im  Glaskühler  destillirt      5,4  bis  12,8, 

Regenwasser 19,1  bis  17,3  (130), 

Schnee,  geschmolzen 4,1  bis     9,5  (15<^). 

Tabaksrauch  erhöht  die  Leitungsfähigkeit  in  drei  Stunden  von  5,8 
bis  11,8. 


')  Naccari  und  Bellati,  siehe  Rosaetti  Atti  del  Ist.  Yeneto  [3]  p.  2170, 
1873  u.  1874*.  —  >)  F.  Kohlrausch,  Berichte  der  Münchener  Akademie,  1875*, 
5-  Nov. ;  Pogfg.  Ann.  Ergänzungsbd.  8,  p.  1,  1876*. 
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Wurde  Wasser,  dessen  Leitungsfahigkeit  3,3  war,  unter  der  Luft- 
pumpe von  Luft  befreit,  so  stieg  dieselbe  auf  23,3,  so  dass  also,  im  Gegen- 
satz zu  den  sonstigeu  Beimischuugen,  die  Luft  die  Leitungsfahigkeit  des 
Wassers  vermindert. 

Auch  beim  Zusatz  einer  Spur  Eisessig,  dessen  Leitungsfahigkeit  nur 
0,04  ist,  steigt  die  Leitungsfahigkeit  des  Wassers  bis  auf  50  bis  100  ^). 

Derartiges,  nicht  absolut  reines  Wasser  leitet  auch  schon  als  Eis  bei 
Temperaturen  nahe  an  0^  und  zeigt  seine  Zersetzung  durch  den  Polari- 
sationsstrom an  ^). 

Auch  beim  Alkohol,  der  noch  schlechter  leitet  (0,3)  als  Wasser,  wird 
durch  Zusatz  des  letzteren  die  Leitungsfähigkeit  gesteigert,  so  dass  die 
Leitungsfahigkeit  von  käuflichem  absolutem  Alkohol  nach  F.  Kohl- 
rausch 1.  c.  bereits  1,8  bis  2,0  ist. 

569  Bei  Einschaltung  von  Flüssigkeiten  in  einem  Glastrog  zwischen 
Platinplatten  in  den  inducirten  Kreis  eines  Inductoriums,  Messung  der 
Strom intensität  durch  ein  Spiegelgalvanometer  und  Ersatz  der  Flüssig- 
keiten durch  bifllar  gewickelte  Widerstandsrollen  bei  einmaligem  Schliessen 
resp.  Oeffnen  des  durch  eine  Taugentenbussole  gemessenen  inducirenden 
Stromes  fand  ferner  Herwig')  u.  A.  den  Widerstand  r  folgender  Flüs- 
sigkeiten (woraus  die  Leitungsfahigkeit  A  gegen  Hg  =  10^®  berechnet  ist): 

r  X 

Alkohol 1710  bis  7839.10«     5,85 

Geivöhnliches  Wasser 2194.10«     4,56 

Wasser  mit  einigen  Tropfen  Alkohol    1900 .  10«     5,26 

Wenig  Alkohol  mit  viel  Terpentinöl  leitet  kaum  besser  als  letzteres; 
mit  mehr  Alkohol  wird  die  Leitungsfähigkeit  des  Alkohols  erreicht,  wird 
aber  einer  sehr  alkoholhaltigen  Mischung  etwas  mehr  Oel  zugefugt,  so 
steigt  die  Leitungsfahigkeit  über  die  des  Alkohols. 

570  Durch  die  vorstehenden  Versuche  ist  entschieden  nachgewiesen,  da«8 
die  Mischung  zweier  sehr  schlechter  Leiter,  Alkohol  und  Wasser,  Alko- 
hol und  Terpentinöl,  Eisessig  und  Wasser  viel  besser  leiten  kann,  als 
dem  Mittel  ihrer  Leitungsfahigkeiten  entspricht.  Aehnliche  Beispiele  lie- 
fern die  Lösungen  von  Chlorwasserstoff  und  seiner  Analogen  in  Wasser, 
welche  zu  den  best  leitenden  zersetzbaren  Flüssigkeiten  gehören. 


^)  Andere,  wegen  kleiner  Yerunreinignngen  unter  einander  abweichende 
Angal>en  über  die  Leitungsfahigkeiten  des  Wassers  sind  umgerechnet  auf  die  des 
Quecksilbers  gleich  10^®:  nach  Pouillet  (Compt.  rend.  4,  p.  785,  1837*;  Pogg. 
Ann.  42,  p.  299*)  80,  Becquerel  (siehe  Bossetti,  Lc.)  70,  Quincke  (Pogg. 
Ann.  145,  p.22,  1871*)  2,16,  Magnus  (Berl. Honatsber.  1861,  p.  72*)  1,33,  vgl 
F.  Kohlransch,  1.  c.  —  ^  Vergl.  Ayrton  und  Perry,  Chem.  News  35, 
p.  229,  1877*;  BeibL  1,  p.  420*.  —  «)  H^erwig,  Pogg.  Ann.  159,  p.  61,  1876*. 
Bas  Weitere  hierüber  siehe  im  Capitel  Induction. 
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Die  Leitungsfähigkeit  derartiger  Lösungen  bietet  besondere  Eigen- 
thümlichkeiten  dar.  Wird  dem  Wasser  (oder  Alkohol)  ein  in  demselben 
lösliches  Salz,  eine  Säure  in  steigenden  kleinen  Mengen  zugesetzt,  so 
wächst  zuerst  im  Allgemeinen  das  Leitungsvermögen  nahe  proportional 
dem  Gehalte  an  letzteren.  Allmählich  aber  nähert  sich  dieselbe  einem 
Maximum,  welches  in  einzelnen  Fällen  schon  vor  Eintritt  der  Sätti- 
gung der  Lösung  eintritt,  wonach  das  Leitungsveimögen  bei  noch  wei- 
terem Zusatz  wieder  abnimmt. 

Dieses  Maximum  der  Leitungsfähigkeit  ist  zuerst  von  A.  de  la 
Rive  *)  für  verdünnte  Schwefelsäure  bei  einem  Gehalt  von  30  bis  50  Proc. 
H2SO4  mittelst  des  Differentialgalvanometers,  indess  ohne  Berücksichti- 
gung der  Polarisation  nachgewiesen  worden,  dann  von  Matteucci'^) 
auf  einem  sehr  unsicheren  Wege  für  verdünnte  Schwefelsäure  vom  spe- 
cifischen  Gewicht  1,259,  Salpetersäure  vom  specifischen  Gewicht  1,315 
und  Chlorwasserstoffsäure  vom  specifischen  Gewicht  1,114  aufgestellt 
worden.  Derselbe  leitete  einen  Strom  durch  ein  Yoltameter  j4,  dann 
neben  einander  durch  ein  zweites  Voltameter  B  und  den  zu  untersuchen- 
den Körper  C.  Die  Differenz  der  Gasmengen  in  Ä  und  B  sollte  ein 
Maass  für  die  Leitungsfähigkeit  des  Körpers  G  sein.  Indess  ist  dabei  die 
Polarisation  in  C  nicht  beachtet.  Oxalsäure  und  Phosphorsäure  sollen 
kein  Maximum  zeigen. 

Für  Salzlösungen  hat  UankeP)  zuerst  das  Maximum  mit  Sicherheit  571 
nachgewiesen.  Die  Lösungen  wurden  zwischen  Elektroden  des  in  ihnen 
enthaltenen  Metalls  in  den  einen  Zweig  eines  Differentialgalvanometers 
(einer  Tangentenbussole  mit  einer  1  m  im  Durchmesser  haltenden  doppelten 
Drahtwindung),  ein  Rheostat  (Eisendrahtspiralen)  in  den  anderen  Zweig 
eingefügt  und  beim  Durchleiten  eines  Stromes  von  2  bis  3  Daniells  durch 
beide  Zweige  neben  einander  die  Ablenkung  compensirt.  So  ergaben  sich 
z.B.  die  Widerstände  einer  Lösung  von  käuflichem  Zink  vitriol  bei  12^0.: 

I  Concentr.  II  etwas  verdünnt  11171,431  Thle.conc.L.  IV43Thle.  L.III 
specif.  Gew.  1,122        115,677  Thle.W.  68,027  Thle.  W. 

13,05  10,33  13,00  25,0 

Mit  veränderter  Temperatur  ändert  sich  die  Lage  des  Maximums, 
die  unter  jeden  veränderen  Bedingungen  neu  zu  bestimmen  ist. 

Mit  Erhöhung  der  Temperatur  erhöht  sich  zugleich  das  572 
Leitungsvermögen  der  Lösungen.     Zwar  hat  man  dieses  Resultat 


1)  A.  de  la  Bive.  Bibl.  univ.  43,  p.391*;  Pogg.  Ann.  19,  p.230,  1830*.  — 
*)  Matteucci,  Ann.  de  Chim.  et  Phys.  66,  p.  237,  1837,  [3]  15,  p.498,  1845*; 
Comptk  rend.  29,  p.  806,  1849*.  —  Die  Behauptungen  Matteucci'8,  dass  ein 
geschmolzenes  Salz  ebenso  gut  wie 'seine  bei  20^  concentrirte  Lösung  leite,  dass 
ein  Gemenge  von  geschmolzenen  Salzen  ebenso  gut  wie  das  bestleitende  derselben, 
daM  gleich  diohte  alkoholische  und  wässerige  Lösungen  desselben  Salzes  gleich 
gwt  leiten,  haben  sich  nicht  bewährt.  —  ')  Hankel,  Pogg.  Ann.  69,  p.  285, 1846*. 


572  Leitungsfähigkeit  von  Salzlösungen. 

schon  früher  erhalten,  indem  man  entweder  ein  galvaiuscbee  Element  oder 
eine  in  seinen  SohlieBBungekreis  eingefügte  ZersetznngBEelle  erwärmte 
und  die  dabei  stattfindende  Zunahme  der  Intensität  des  Stromes  an 
einem  in  den  Stromkreis  eingeitlgten  Galranometer  beohacfatete;  indes« 
wird  hierbei  stets  die  der  elektromotorischen  Kraft  der  Siiile  entgegen- 
wirkende Polarisation  der  Elektroden  nnd  Erregerplatten  Termindertr 
nnd  diese  Verminderung  kann  allein  schon  eine  Vergrösserung  der  Strom- 
intensität zur  Folge  haben.  Diese  Fehlerquelle  ist  zuerst  yod  Ohm  und 
Henrici')  vermieden  worden. 

Verbindet  man  zwei  z.B.  mit  KochsalzlÖsang  gefüllte  GlSser  C  und 
D,  Fig.  196,  welche  die  mit  deu  Polen  einer  Säule  verbundenen  Elek- 
Fig.  196. 


trodeu  enthalten,  durch  ein  gleichfalls  mit  Kochsalzlösung  gefülltes  Hebet" 
röhr  ab  und  erwärmt  die  Stelle  m  desselben,  ho  nimmt  der  Äusschlsg 
eines  in  den  Stromkreis  eingefügten  Galvanometers  zu.  Selbst  beim 
Verschliessen  der  Enden  des  Rohres  mit  Blase  findet  dasselbe  statt,  eo 
dass  hier  die  Zunahme  der  Intensität  des  Stromes  nicht  durch  eine  Er- 
wärmung der  Flüssigkeit  an  den  Elektroden  und  die  dadurch  erfolgt« 
Abnahme  ihrer  Polarisation  bedingt  sein  kann. 

Die  Beleuchtung  und  Beschattung  der  Lösungen  (25 procentige 
Glauhersalzlösung  und  30  procentige  Salzsäure)  hat  bei  Vermeidung  der 
Erwärmung  keinen  Einflusa  auf  das  Leitungsvermögen '}. 

Worden  mittelst  einer  Druckpumpe  verdünnte  Lösungen  Ton  Kupfer- 
sulfat, Silbemitrat  und  destillirtes  Wasser  in  einem  mit  Messingfassungen 
versehenen  Gl ascjlinder  bis  auf  einen  Druck  von  18  Atmosphären  com- 
primirt,  so  änderte  sich  der  Widerstand  ebenfalls  nicht  merklich  *). 

573  Im  Folgenden  führen  wir  diejenigen  Bestimmungen  der  Leitungs- 

widerstände, resp.  des  Leitungsvermögens  von  Lösungen  von  Alkalien, 
Säuren  und  Salzen  an,  bei  denen  nicht  eine  direct  unrichtige  Methode 
angewandt,  also  z.  B.  die  Polarisation  vernachlässigt  worden  ist;  auch 


>)  Olim,  Vogg.  Ann.  63,  p.  403,  \iW;  Henrici, 
i845'.  —  »)  F.  Kohlrauioh,  Wied.  Ann.  6,  p.  29, 
Pogg.  Ann.  160,  p.  110,  1877*. 
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übergehen  wir  diejenigen  Angaben,  bei  denen  mit  unreinen  Substanzen 
oder  Stoffen  von  nicht  genau  definirter  Zusammensetzung  gearbeitet  wor- 
den ist,  so  weit  sie  nicht  zu  bestimmten  Zwecken,  wie  z.  B.  zum  Nach- 
weis des  Maximums  u.  dergl.  m.,  gedient  haben,  also  auch  solche  Be- 
stimmiLDgen ,  bei  denen  die  Substanz  während  des  Versuches  selbst  Ver- 
änderungen erlitten  hat^).  n 

Die  Berechnung  der  specifischen  Leitungsföhigkeiten  auf  die  des 
Quecksilbers  gleich  Eins  ist  nur  da  geschehen,  wo  dies  mit  voller  Sicher- 
heit möglich  war.  Bei  allen  anderen  Beobachtungsreihen  genügte  die 
Ang'abe  des  Factors,  durch  welchen  die  Beobachtungswerthe  auf  jene 
Einheit  reducirt  werden  können,  so  weit  dies  nach  den  Versuchsangaben 
möglich  war. 


Bestimmungen  von  Pouillet 3). 

Die  Lösungen  werden  direct  durch  Drähte  ersetzt.    Die  Leitungs-  574 
fahigkeit  k  von  gesättigter  Kupfervitriollösung  zwischen  Kupferelektro- 
den ist  Vs5466so  von  der  des  Platins. 

Femer  ergiebt  sich 

Diese  Lösung  mit  1  Volum  Wasser  verdünnt,  Leitungsfähigkeit  0,64      k 
Diese  Lösung  mit  2  Volum  Wasser  verdünnt,  „  0,44      k 

Diese  Lösung  mit  4  Volum  Wasser  verdünnt,  „  0,31      k 

Gesättigte  Zinkvitriollösung  zwischen  Zinkelektroden  „  0,417.  k 

Wasser  zwischen  Platinelektroden  „  0,0025  A; 

Wasser  mit  ^/joooo  Salpetersäure  desgl.  „  0,015    k 

Bei  den  letzten  zwei  Versuchen  gestattet  die  Polarisation  keine  zu- 
verlässige Bestimmung. 


Widerstand  der  Kupfervitriollösung  nach  Lenz'). 

Ein  Inductionsstrom  wurde  durch  einen  Schliessungskreis  geleitet,  575 
der  einmal  für  sich  durch  ein  Galvanometer  geschlossen  war,  dann  einen 


1)  So  löst  z.  B.  Wasser,  namentlich  wenn  es  bei  hohen  Temperaturen  in 
zugeschmolzenen  Röhren  erhitzt  wird,  die  Bestandtheile  des  Glases  auf,  ebenso 
ve^ünnte  Schwefelsäure.  Ersteres  wird  dadurch  dauernd  besser,  letztere  schlech- 
ter leitend.  Die  Schwefelsäure,  ebenso  Salpetersäure  und  Salzsäure  verdunsten 
dabei  im  anderen  Verhältnisse  wie  das  Lösungswasser;  etwa  gebildete  Hydrate 
können  sich  dissocüren.  Im  Verein  mit  der  allgemeinen  Abnahme  des  Wider- 
standes beim  Erwärmen  können  hiei'durch  grosse  Unregelmässigkeiten  hervor- 
gerufen werden ;  beim  Abkühlen  können  in  den  letzteren  Fällen  durch  die  Bück- 
bildung der  früheren  Verhältnisse  die  Widerstände  bei  denselben  Temperaturen 
die  gleichen  werden,  wie  beim  Erwärmen,  in  den  ersten  nicht.  Vgl.  F.  Exner 
u.  öoldschmidt,  Wied.  Ann.  4,  p.  417,  1878',  6,  p.  73,  1879*.  —  »)  Pouil- 
let, Compt.  rend.  4,  p.  785,  1837*;  Pogg.  Ann.  42,  p.  299.  —  *)  Lenz,  Pogg. 
Ann.  44,  p.  349,  1831*. 


574  Leitungsfähigkeit  von  Salzlösungen. 

Normaldraht  und  endlich  einen  mit  Eupfervitriollosung  gef&llten  Trog 
enthielt.  Bei  verschiedenem  Ahstand  der  in  denselben  eingefügten  Elek- 
troden erhielt  man  verschiedene  Intensitäten  und  konnte  aus  den  be- 
treffenden Gleichungen  den  Werth  des  Widerstandes  bestimmen.  So 
ergab  sich,  wenn  der  Widerstand  des  Kupfers  gleich  1  ist,  der  der  Kupfer- 
vitriollösung gleich  6857500. 


Bestimmungen  von  H  a  n  k  e  H). 

576  Nach  der  §.571  beschriebenen  Methode. 

In  den  Kupferlösungen  dienten  Elektroden  von  Kupfer,  in  den  Zink- 
lösungen solche  von  Zink.  Die  Zahlen  unter  t  geben  die  Temperaturen, 
die  unter  r  die  Widerstände  der  Lösungen. 

n  ^  '^    IT     r       x  •  n-  i  t=    0^         11,90      31«       66,40 

Concentrirte  KupfervitnoUosung.    .    \  ^  ^^  n  2Q       733        47       312 

216,359   Theile    der    concentrirten    i  t  =    0  12 

Lösung  mit  123,350  Wasser  \  r  =  14,86       9,8 

108,693  Theile  mit  185,118  Wasser    |  *  ~  00  o^     JLc     ?aic     ^l'^i 
'  l  ^=  22,87     15,16     10,5       7,1 

Lösung  von  käuflichem  Zinkvitriol,    f  t=    0  9,8       27,4     67,4 

gesättigt  bei  12»  \r=  13,05       8,62       4,55     2,29 

Dieselbe  Lösung,  etwas  weniger  con-    M  =    0  13,1 

centrirt,  specif.  Gewicht  1,122         \r=  10,33       6,66 

Lösung  von  71,431  Theilen  der  con- 
centrirten Lösung  mit  115,677 
Theilen  Wasser  (verdünnter  als 
vorige  Lösung) 

43  Theile  der  vorigen  Lösung  mit    l  t  =    0  13,2       29,2     66,7 

68,027  Wasser  \  r=  25,0       16,3       11,52     7,45 

Der  Widerstand  der  Zinkvitriollösungen  hat  also  ein  Minimum;  er 
nimmt  mit  wachsender  Concentration  der  Lösungen  erst  ab  und  dann 
wieder  zu  (vergl.  §.571). 


Bestimmungen  von  E.  BeGquerel*). 

577  Die  Versuche  sind  werthvoU  wegen  des  Nachweises  des  Maximums. 

In  jeden  der  beiden  Schliessungskreise  eines  Differentialgalvanometers 
wurde  ein  mit  der  zu  untersuchenden  Flüssigkeit  gefüllter  Cylinder  (vgl 


t=    0  11,1       28,8     65,1 

r=  13,00       8,82       5,57    3,61 


1)  Hankel,  Pogg.  Ann.  69,  p.  265,  1846*.  —  2)  e.  Becqnerel,  Ann.  de 
Chim.  et  de  Phys.  [3]  17,  p.  267,  1846*;  Pogg.  Ann.  70,  p.  243*. 


Messungen  von  Hankel  und  E.  Becquerel. 


575 


Fig.  173,  S.  471)  eingefügt,  und  durch  Verstellen  der  oberen  Elektrode 
des  einen  Cylinders  A  die  Ablenkung  der  Nadel  des  Galvanometers  auf 
Null  gebracht.  In  den  den  Cylinder  Ä  enthaltenden  Schliessungskreis 
mirde  darauf  eine  Spirale  von  Platin  oder  Eupferdraht  eingefügt  und 
80  sein  Widerstand  vermehrt,  und  zugleich  die  Elektrode  im  Cyliuder  A 
am  eiAe  genau  gemessene  Höhe  gesenkt,  bis  die  Intensität  des  Stromes 
in  beiden  Schliessungskreisen  wieder  die  gleiche  war.  Die  durch  das 
Senken  der  Elektrode  ausgeschaltete  Flüssigkeitssäule  hatte  dann  gleichen 
Widerstand  mit  der  Brahtspirale.  Als  positive  (untere)  Elektroden  dien- 
ten in  den  metallischen  liösungen  Platten  des  entsprechenden  Metalls. 
Bei  nicht  metallischen  Lösungen  wurde  daselbst  eine  oxydirbare  Elek- 
trode verwendet,  um  die  Grasentwickelung  zu  vermeiden.  Die  obere  Elek- 
trode von  Platin  wurde  schräg  gestellt,  um  das  Entweichen  des  Wasser- 
stoffgases  an  derselben  zu  erleichtem,  auch  wurden  nur  schwache  Ströme 
angewendet,  lim  möglichst  wenig  Gas  daselbst  zu  erzeugen.  Indess  ist 
hierdurch  gerade  die  Polarisation  veränderlich  und  kann  in  beiden  Zwei- 
gen der  Leitung  verschieden  werden,  wodurch  die  Widerstandsbestim- 
mongen  weniger  genau  ausfallen. 

Folgendes  sind  die  erhaltenen  Resultate.    Die  Leitungsföhigkeit  ist 
mit  X,  der  Widerstand  mit  i2,  die  Temperatur  mit  t  bezeichnet. 


Tempe- 
ratur t 


Leitungs- 

fähigkeit 

L 


Berech- 
net L 


ge- 


Eeines  Süber 

Concentrirte  Lösung  von  schwefelsaurem 
Knpferozyd,  specif.  Gdw.  1,1707     . 

Dieselbe  auf  das  Doppelte  verdünnt    . 

Dieselbe  auf  das  Vierfache  verdünnt  . 

Concentrirte  Kochsalzlösung  (bei  9,5^  0. 
sättigt) 

Dieselbe  auf  das  Doppelte  verdünnt    . 

Dieselbe  auf  das  Dreifache  verdünnt  . 

Dieselbe  auf  das  YierflEiche  verdünnt  . 

Kupferchlorid  (bei  9,250  0.  gesättigt  und 
vom  specif.  Gewicht  1,4308)  mit  5  Yol 
Wasser 

Dasselbe  auf  das  Doppelte  verdünnt  . 

Dasselbe  auf  das  Vierfache  verdünnt . 

Salpetersaures  Kupferoxyd  (fast  gesättigt 
bei  lO^C,  8peci£  Gewicht  1,5790)  . 

Dasselbe  auf  das  Doppelte  verdünnt  . 


9,25»  C. 


13,4 


«^ 


10,0 


100,000,000 

5,42 
3,47 
2,08 

31,52 
23,08 
17,48 
13,58 


10,35 
6,33 
3,63 

8,401 
16,412 


5,405 

3,51 

2,06 

31,26 
21,75 
16,68 
13,52 


10,34 
6,33 
3,61 
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Tempe- 
ratur t 


Basselbe  auf  das  Dreifeiche  verdünnt .  . 
Dasselbe  auf  das  VierfEudie  verddnnt .  . 
Dasselbe  gesättigt  bei  13®  C. ,  specif.  Gew 

1,6008 

Dasselbe  auf  das  iVgfSetclie  verdünnt  .  . 
Dasselbe  auf  das  Doppelte  verdünnt  .  . 
Dasselbe  auf  das  Vierfache  verdünnt .   . 

Dasselbe  verdünnt  auf  das  speciflsche  Ge- 
wicht 1,0850 

Diese  Lösung  auf  das  Doppelte  verdünnt 

Diese  Lösung  auf  das  Vierfiiche  verdünnt 

Diese  Lösung  auf  das  Achtfache  verdünnt 

ZinkvitrioUösung,    gesättigt  bei    14,4<^  G 
specif.  Gewicht  1,441 

Dieselbe  auf  das  Doppelte  verdünnt   .   . 

Dieselbe  auf  das  VierfAche  verdünnt .   . 

250  g  Wasser  und  80  g  Jodkalium  «   .   . 


13,0 


15,0 


14,4 


12,5 


15,004 
13,154 

8,995 
16,208 
17,073 
13,442 

8,979 
5,349 
2,942 
1,539 

5,77 

7,13 

5,43 

11,20 


8,98 
5,32 
2,93 
1,54 


Nach  diesen  Yersucben  sollen  sich  die  Lösungen  in  zwei  Gruppen 
theilen:  in  die  der  schwerer  löslichen  Salze,  z.  B.  Kupfervitriol,  Koch- 
salz, deren  Leitungsfähigkeit  mit  der  Concentration' zunimmt,  und  in  die 
der  zerfliesslichen  und  sehr  leicht  löslichen  Salze,  wie  salpetersaores 
Kupferoxyd  und  Zinkvitriol,  welche  bei  einer  bestimmten  Concentration 
ein  Maximum  der  Leitungsfähigkeit  besitzen.  Die  Leitungsfllhigkeit^n 
L  oder  die  Widerstände  B  der  ersten  Gruppe,  sowie  auch  der  zweiten, 
wenigstens  bei  einer  bedeutenderen  Verdünnung,  werden  durch  die  Formel 

L  q 

dargestellt,  wo  q  den  Salzgehalt  der  Lösung  angiebt,  Ä  und  B  Con- 
staute  sind.    Dieselben  sind  bei 


A 
Kupfervitriol     .    .    .•.-.•.   0,0854  • 

Kochsalz 0,018005 

Knpferchlorid  .    . 0,0368 

Salpetersaurem  Kupferoxyd    0,0347 


•    B 

0,0996 
0,01399 
0,0599 
0,0766 


Nach  dieser  Formel  sind  die  in  der  Tabelle  angeführten,  berechne- 
ten Werthe  von  L  gefunden. 


r 


BestimmuDgen  von  Horsford.  577 

Dm  den  Einäaas  der  Temperatur  za  bestimmen,  wurde  die  LöBUDg 
in  d«in  Cylinder  A,  in  welchem  die  obere  Elektrode  Terstellt  wurde,  er- 
wirml,  und  durch  dasselbe  Verfahreu  wie  oben  ihre  Leitung« fähigkeit 
bestimmt  Dabei  ergab  sich,  dass  bei  der  Temperaturerhöhung  nm  l'C. 
die  Leitnngsfähigkeit  zunahm  bei 

coDcentrirter  Kupfervitriollösung  um  0,0286  zwischen  14,4 — Sö'C. 

cosceotrirler  ZinkTitriollösuDg   (auf 

das  Vierfache  verdünnt)  nm  .    .  0,0223  zwischen  20    — 54,4'»C. 

Salpetera&ure  (käufliche  von  36")     .  0,0263  zwischen  13,L— 40,5*'C. 

Wenn  auch  in  den  Lösungen  von  Kupfervitriol  und  Zinkvitriol  die 
PolarisaÜon  bei  Anwendung  von  Elektroden  von  dem  Metall  der  Lösun- 
gen sehr  gering  ist  und  bei  diesem  Yerfahren  nicht  sehr  wesentlichen 
BinflnsB  hat,  so  ist  letzteres  doch  bei  Anwendung  von  Platinelektroden 
in  der  Salpetersäure  nicht  ganz  zuverlässig,  da  die  Polarisation  in  dem 
erwärmten  Cylinder,  in  welchem  die  obere  £lektrode  verstellt  wird,  eine 
ganz  andere  wird,  als  in  dem  in  der  anderen  Schliessung  befindlichen, 
nicht  erwärmten  Cylinder. 


Beatimmungen  von  Horsford'). 

Nach  einer  Methode,   die  der  §,  453  I  beschriebenen  ganz  ähnlich  578 
ist    Die  FlOssigkeiten  befanden  sich  in  einem  Holzkasteu,  Fig.  197,  in 
welchem  eich  an  zwei  Holzleisten  die  Elektroden  verschieben  liessen.  Eine 
Theilung  am  Rande  des  Kastens  gestattete  die  Verschiebung  zu  messen. 
Bei  Füllnng  des  Kastens  mit  Flüssigkeit  bis  auf  verschiedene  Höben  er- 

Pig,  197. 


gab  sich  der  Widerstand  dem  Querschnitt   der  FlQsaigkeit  umgekehrt 
proportional,   so  dass  man  annehmen  kann,  dass  der  Strom  die  ganze 

Flüssigkeit  gleich  massig  durchströmte. 

Als  Einheit  des  specifischea  Widerstandes  wurde  der  des  Neusilber- 
drahtes  des  Rheostaten  angeuommeii.    So  ergaben  sich  folgende  Werthe : 

')I 


578  Leitungsfähigkeit  von  Lösungen. 

Schwefelsäure,  specifisches  Gewicht  1,10  (16  Proc.  HSO4)  .    •  75673 

„        1,15 121      „           ,    )  .    .  67770 

„        1,20  (28      „           n    )  .    .  56180 

n        1,24  (33      „           „    )   .    .  56180 

1,30  (40      «           „    )   .    .  56180 

„        1,40  (51      „           „    )    .    .  82520 

Zinkvitriol,  in  100  ccm  Wasser  7,287  g  ZnS04,H2  0(?)   .    .    .  1896000 

„           in  100  ccm        „        4,175  „           „          2663400 

Kupfervitriol,  in  100  ccm  Wasser  15,093  g  CuSO* 972320 

„             in  100  ccm        „          7,547  „        „        1410200 

Kochsalz,  in  500  ccm  Wasser  27,6  g !    .  577100 

„         in  500  ccm        „        21,3  „      769460 

„         zweifache  Verdünnung 1488200 

„         vierfache  Verdünnung 2750560 

Chlorkalium,  in  500  ccm  Wasser  27,6  g    .    .    '. 578000 

„            zweifache  Verdünnung 1103700 

„            vierfache  Verdünnung 2006500 

Chlorharium,  in  500  ccm  Wasser  38,46  g 1101300 

„            zweifache  Verdünnung 2177334 

Chlorstrontium,  in  500  ccm  Wasser  29,30  g 780100 

„             zweifache  Verdünnung 1615400 

Chlorcalcium,  specifisches  Gewicht  1,04 672560 

Chlormagnesium 672560 

Chlorzink 1092500 

Der  Widerstand  der  verdünnten  Schwefelsäure  hat  also  ein  Minimam 
bei  einem  Gehalte  von  etwa  28  bis  40  Proc.  an  Schwefelsäurehydrst 


Bestimmungen  von  G.  Wiedemann'). 

579  Nach  einer  Methode,  ähnlich  der  §.453  beschriebenen.  Der  Wider- 

stand des  Platins  ist  gleich  1  gesetzt.  Die  Kupfer-  und  Silberlösimgen 
wurden  zwischen  Kupfer-  und  Silberplatten,  die  übrigen  Lösungen  zwi- 
schen Platinplatten  eingeschaltet. 


Gehalt  in  1000  ccm  Lösung 

Temperatur 

Widerstand 

31,17 gr  CUSO4  +  öaq 

62,34  „               „                  

77,92  „                ,                  

18  bis  20«  C. 

n 

n 

7805000 
4202000 
3514000 

*)  G.  Wiedemann,  Pogg.  Ann.  99,  p.  225,  1856*. 


Bestimmungen  von  G.  Wiedemann. 
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Temperatur 


Widerstand 


93,51gr  CU8O4  +  5aq 
124,68  . 
155,85  , 
187,02  „ 


n 


24,47   ,  Cu(N08)a    .    .    . 

45,81   „  „          .... 

«8,72   ,  

91,63  ,  „          .... 

42,5     „  AgNOj   .... 

53,3     ,  „          .... 

85,0     ,  „          .... 

127.5     ,  ,          .... 

170,0     „  „          .... 

3,37  gr  S  O3  in  100  ccm 


11.42  ,  • 

22.82  , 
45,84  „ 

74.83  „ 
92,26  „ 

124,04  „ 

183,96  , 

31,67  „  K2O  in  1000  ccm     .    . 

62,25  .  „  .    .    . 

»2,51  „  „  .    .    . 

123,68  „  „  .    .    . 

25,0  ,  NH4NOS  in  1000  ccm 

50,0  „ 

100,0  „ 


20,2 
26,2 
37,5 
51,5 
60,0 
75,6 
14  bis  15 


16  2) 


3178000 

2567000 

2181000 

1936000 

1907000 

1715000 

1419000 

11630001) 

1047000 

894000 

3981000 

2227000 

1605000 

1348000 

3273000 

2566000 

1771000 

1294000 

1019000 

499000 

283500 

147200 

88070 

79560 

108300 

151900 

322700 

508000 

430400 

230700 

170900 

142000 

1931000 

1024000 

535000 


1)  In  der  Originalabhandlung  mass  diese  Zahl  an  Stelle  der  Zahl  1251000, 
sowie  die  Zahl  262  an  SteUe  der  Zahl  282 ,  aus  der  jene  berechnet  ist,  gesetzt 
werden.  —   *)  Die  Lösungen  von  42,5  und  127,5  g  Ag  N  O3  waren  etwas  wär- 

87* 


580  Leitungsfähigkeit  von  Lösungen. 

Zur  Umrechnung  der  Werthe  in  das  Leitungsyermögen  gegen  das 
des  Quecksilbers  gleich  Eins  sind  sie  in  6,30  zu  dividiren^). 


Leitungswiderst&nde  der  Kochsalz-  und  Salpeterlösungen  nach 

W.  Schmidt«). 

580  Nach  der  Methode  vonHorsford,  yermittelst  eines  Rheostaten  von 

Neusilberdraht.  Um  die  Zahlen  auf  elektromagnetisches  Maass  zu  re- 
duciren,  sind  sie  etwa  mit  598.10^  zu  multipliciren.  Sie  sind  durch 
Yergleichung  mit  dem  Jacobi' sehen  Widerstandsetaion  erhalten.  Hier- 
bei wurde  zugleich  die  elektromotorische  Kraft  der  Kette  f&r  sich,  und 
dann  dieselbe  nach  Einschaltung  der  Flüssigkeitssäule  in  den  Schlies- 
sungskreis bestimmt,  indem  man  in  beiden *Fällen  den  Widerstand  be- 
rechnen konnte.  Die  Differenz  beider  gab  die  in  der  Flüssigkeit  erzeugte 
Kraft  der  Polarisation  an  (vergleiche  im  Gapitel  Polarisation).  —  Die 
Dimensionen  der  Flüssigkeitsschicht  sind  10  mm  Länge ,  36  mm  Breite, 
32  mm  Höhe.  Die  bei  Anwendung  des  Rheostaten  unyermeidlichen  Feh- 
ler konnten  die  Genauigkeit  der  Resultate  wohl  ein  wenig  beeinträchti- 
gen. —  Die  Rubrik  p  enthält  den  Salzgehalt  in  100  g  der  Lösung,  Uf 
den  Widerstand,  k  die  Zunahme  desselben  bei  einer  Temperaturerhöhung 
von  IOC. 

Kochsalz. 

p  <  =  ISO  jb  zwischen  18  und  30^0. 


25,8758  g 

10 

0,59852 

0,00995 

24,4033 

0,57982 

0,01473 

20,9787 

0,63840 

0,01476 

17,0174 

0,71109 

0,01617 

10,4525« 

1,03934 

0,02623 

6,0957 

1,55599 

0,03161 

3,6880 

2,46492 

0,07959 

1,7177 

5,56571 
Salpeter. 

0,20220 

18,9167  g 

0,83271 

0,01763 

13,7647 

1,10626 

0,02478 

10,4840 

1,35099 

0,03281 

mer,  als  die  übrigen  Süberlösongen.  Die  Widerstände  der  concentrirten  Schwe- 
felsäure schwanken  wegen  Bildung  einer  schlecht  leitenden  Schicht  von  gsns 
concentrirter  Schwefelsäure  an  der  positiven  Platte.  Die  Widerstände  der  Kali- 
lösung und  des  salpetersauren  Ammoniaks  sind  nur  Annäherungen.  Diese  Lö- 
sungen waren  nicht  ganz  rein. 

1)  F.  KohlrauBch,   Wied.  Ann.   6,  p.    34,   1879*.  —    «)  W.  Schmidt, 
Pogg.  Ann.  107,  p.  553,  1859*. 


Bestimmungen  von  Schmidt,  Becker.  581 


6,6079 

1,94955 

0,04705 

3,3964 

3,32633 

0,04430 

1,5452 

6,38318 

0,01016 

BerLeitungBwiderstand  der  Kochsalzlösungen  erreicht  hiemach  bei 
24,4  Proc.  Salzgehalt  ein  Minimum  und  steigt  hei  weiterer  Goncentra- 
tion.  Beim  Salpeter  zeigt  sich  ein  solches  Minimum  nicht.  —  Diese  Zah- 
len, reducirt  auf  den  Widerstand  von  Kupfer  =  1 ,  wie  die  von  H  o  r  s  - 
f  ord  erhaltenen,  wären  für  Kochsalzlösungen : 


p 

Honford 

Schmidt 

Yerhältniss 

5,231  g 

6829200 

4626800 

1,48 : 1 

4,086 

9105000 

5790300 

1,57 : 1 

2,085 

17615000 

10822000 

1,61:1 

1,054 

32548000 

20466000 

1,59:1 

Diese  Unterschiede  können  in  der  Verschiedenheit  des  Verhältnisses 
des  Widerstandes  des  Neusilbers  gegen  den  des  damit  in  beiden  Ver- 
suchsreihen yerglichenen  Kupfers  bedingt  sein. 


Bestimmungen  von  Becker^}. 

Die  Flüssigkeiten  befanden  sich  in  einem  durch  eine  untergestellte  581 
Lampe  erwärmten  Glaskolben,  in  den  die  Elektroden  in  festem  Abstände 
Ton  einander  eingesenkt  waren.  Vermittelst  einer  Vorrichtung,  welche 
der  in  §.425  beschriebenen  ähnlich  ist,  konnte  ohne  sonstige  Aenderung 
des  Schliessungskreises  dieser  Apparat  in  letzteren  eingefügt  oder  aus 
demselben  ausgeschaltet  werden. 

Durch  Einstellen  des  in  dem  einfachen  Schliessungskreise  einer  Säule 
von  (meist)  drei  B  uns  en' sehen  Elementen  befindlichen  Wheats ton e'- 
Bchen  Neusilberdraht  -  Rheostaten  mit  zwei  Walzen  wurde  die  Intensität 
des  Stromes  sowohl  Tor,  als  auch  nach  der  Einschaltung  der  Flüssigkeit 
auf  zwei  bestimmte  Werthe  I  und  Ii  gebracht  Aus  den  beiden  ersten 
Beobachtungen  kann  man  den  oonstanten  Widerstand  2?  der  Schliessung 
and  die  ursprüngliche  elektromotorische  Kraft  E  der  Kette,  und  mit 
Hülfe  dieser  Grössen  aus  den  beiden  folgenden  die  durch  den  Strom  in 
der  Flüssigkeit  erzeugte  elektromotorische  Kraft  der  Polarisation  p^ 
welche  sich  von  der  ursprünglichen  Kraft  der  Kette  subtrahirt,  sowie- den 
Widerstand  der  Flüssigkeit  r  bestimmen.  Sind  nämlich  in  den  vier  Fäl- 
len die  Einstellungen  des  Rheostaten  n,  %,  v  und  Vi,  so  hat  man  zu  die- 
sen Bestimmungen  die  yier  Gleichungen: 

7  =  ^r^  I.=      ^ 


B  +  n  '       Ä  +  ni 


*)  Becker,  Ann.  d.  Chem.  a.  Pharm.  73,  p.  1,  1850*  o.  75,  p.  94,  1851*. 
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E  —  p 


R  -\-  V  +  r 


L  = 


B  +  vi  +  r 


Hierbei  ist  die  Voraussetzung  gemacht,  dass  die  Polarisation  p  in 
der  Flüssigkeit  bei  den  verscbiedenen  Intensitäten  I  und  Jj  die  gleiche 
bleibe,  eine  Voraussetzung,  die  nur  für  Ströme  von  starker  Intensität 
innerhalb  gewisser  Grenzen  gelten  würde. 

In  der  Kupfer-  und  Zinkvitriollösung  dienten  Elektroden  aus  dem 
entsprechebden  Metall.  In  den  anderen  Lösungen  wurden  Platinelektro- 
den benutzt.  Die  Anwendung  des  Wheatstone*  sehen  Rheostaten  konnte 
wohl  auch  zu  Fehlem  Veranlassung  gegeben  haben. 

Die  Widerstände  r  bei  verschiedenen  Temperaturen  t  ergaben  sich 
folgen  dermaassen : 

Zinkvitriollösung,  möglichst  rein. 

96,00  g  Zinkvitriol  in  100  ccm  der  Lösung  (zwischen  9,3  und  70*  C.) 

r  =  50,1492  —  1,5288  ^-t-  0,024972  t«  a) 

—  0,00015756  f  5. 

Dieselbe  Lösung  mit  einem  gleichen  Volum  Wasser  (zwischen  15  u.  90® C.) 

r  =  46,017  —  0,9789*  +  0,0116835** 

—  0,00005426 1\  a) 

Kupfervitriollösung,  völlig  rein.  Bezeichnet  t  die  Temperatur, 
p  die  Menge  des  krystallisirten  Salzes  in  der  Lösung,  so  ist  zwischen  14 
und  300  c. 

r  =  100,705  —  7,55128 i)  —  0,289896jp»  —  0,0038l569i)5  h) 

—  (1,90774  —  0,10413|)  +  0,0023508p«)/ 
-f-  (0,014003  —  0,0001795  jp)e«  —  0,00003968/1 

Für  einige  Temperaturen  und  Gehalte  an  Salz  ergiebt  sich  hieraus: 


Proc.  Salz 

Tempera 

t  u  r 

140 

16« 

180 

200 

240 

280 

30» 

8 

42,10 

40,35 

38,68 

37,10 

34,18 

31,57 

30,38 

12 

33,50 

32,16 

30,91 

29,73 

27,60 

25,75 

24,94 

16 

28,74 

27,66 

26,66 

25,74 

24,08 

22,72 

22,11 

20 

26,33 

25,37 

24,48 

23,65 

22,19 

20,97 

20,45 

24 

24,83 

23,84 

22,90 

22,02 

20,45 

19,09 

18,49 

28 

22,75 

21,57 

20,43 

19,36 

17,37 

15,58 

14,74 

Bestimmungen  von  Becker.  583 

Schwefelsäure,  specif.  Gewicht  1,24,  nicht  ganz  rein,  zwischen 
21,2  und  100«  C. 

f  =  6,4195  —  0,1099  <  +  0,0007201  <«  —  0,00000118U8         c) 

Schwefelsäure,  ganz  rein,  bei  einem  Procentgehalt  an  H3SO4 
von  14,1  bis  77,1  und  Temperaturen  zwischen  0  und  28«  C. 

f  ==  3,82965  —  0,106737 1  +  0,0048407  <»  —  0,000048802 1^ 

+  (0,14085  —  0,0060«  +  0,00000011 /«)i) 
—  (0,0066668  —  0,000082236  Ojp* 
4-  0,0000926651)». 

Nach  dieser  Formel  berechnet  sich  der  Widerstand  für  verschieden 
verdünnte  Schwefelsäuren,  wenn  man  die  Werthe  über  die  Grenzen  der 
Beobachtung,  die  durch  die  specifischen  Gewichte  1,10  und  1,4  gegeben 
sind,  hinaus  gelten  lassen  will: 


Specif. 

T 

e  m  p  < 

)  r  a  t  u 

L  r 

Gewicht 

0» 

40 

8« 

120 

16« 

20» 

240 

28« 

1,10 

4.75 

4,10 

3,58 

3,20 

2,92 

2,72 

m 

2,55 

2,45 

1,20 

4,59 

3,48 

3,20 

2,74 

2,30 

1,96 

1,68 

1,42 

1,25 

4,64 

3,78 

3,10 

2,57 

2,16 

1,79 

1,50 

1,24 

1,30 

4,69 

3,92 

8,25 

2,73 

2,29 

1,94 

1,63 

1,36 

1,40 

5,83 

5,08 

4,49 

4,02 

3,63 

3,33 

3,10 

2,90 

1,50 

9,48 

8,33 

7,36 

6,54 

5,94 

5,56 

5,24 

4,94 

1,60 

16,64 

14,88 

12,52 

10,77 

9,52 

8,50 

7,66 

7,00 

1,70 

32,56 

26,53 

21,61 

17,69 

14,64 

12,33 

10,62 

9,37 

Die  specifischen  Gewichte  sind  nach  der  Tabelle  von  Bineau^)  an- 
gegeben. 

Salpetersäure,  vom  specifischen  Gewicht  1,36,  destillirt,  unver- 
dünnt, zwischen  1,8  und  50^  G. 

r  =  7,10  —  0,20721 1  +  0,004600  <«  —  0,0000379 1^  d) 

TJm  die  in  den  Formeln  a,  &,  c,  d  angeführten  Werthe  auf  den 
Leitungswiderstand  des  Neusilbers  gleich  1  zu  reduciren,  müssen  die 
Kesoltate  bei  den  Bestimmungen  für 

Schwefelsäure  mit   ...    .    13650    Zinkvitriol  mit 28960 

Salpetersäure  mit    .    .    .    .    13650    Kupfervitriol  mit     .    .    .    .    51190 

multiplicirt  werden. 


^)  Bineau,  Ann.^de  Chim.  et  de  Phys.  [3]  26,  p.  125*. 
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Bestimmungen  von  Lenz  und  Saweljew. 

582  Lenz  und  später  Saweljew  haben  den  Widerstand  von  yerschie- 

den  verdünnter  Schwefelsäure  bestimmt,  indem  sie  mit  und  ohne  Ein- 
schaltung der  Flüssigkeitssäule,  deren  Widerstand  r  sei,  durch  Elinfögung 
des  Rheostaten  in  den  Stromkreis  die  Intensität  des  Stromes  auf  einen 
gleichen,  an  einer  Tangentenbussole  gemessenen Werth  /brachten.  Das- 
selbe Verfahren  wurde  noch  einmal  bei  Verlängerung  der  Flüssigkeits- 
säule  auf  die  n  fache  Länge  angewandt. 

Man  erhält  so  vier  Gleichungen,  durch  die  man  den  Widerstand  der 
Flüssigkeit  mit  dem  des  Rheostatendrahtes  Yergleichen  kann.  Lenz  hat 
hierbei  Platinelektroden,  Saweljew^)  meist  Elektroden  von  amalgamir- 
tem  Zink  angewendet,  bei  welchen  die  Polarisation  constanter  ausiallt. 
Die  Auflösung  der  positiven  Elektrode  zu  Zinkvitriol  bietet  eine  Fehler^ 
quelle  dar,  welche  indess  durch  diesen  Vortheil  aufgewogen  wird. 

Die  Schwefelsäure  war  nicht  chemisch  rein  und  mit  Newawasser 
verdünnt ,  und  die  Beschaffenheit  des  Rheostatendrahtes  ist  nicht  be- 
stimmt. Die  bei  Einfügung  des  Rheostaten  unvermeidlichen  Fehler  tre- 
ten auch  hier  auf.  Wir  geben  deshalb  nur  einige  der  von  Saweljew 
erhaltenen  Zahlenresultate  an,  mit  denen  die  von  Lenz  erhaltenen  Werthe 
massig  gut  übereinstimmen. 


Bpecifisches 
Gewicht 

ogg 

1 

1 

Bpecifisches 
Gewicht 

<S§g 

Temperatur 

1 

C 

.'S 

1,003 

0,5 

16,1 

16,01 

-   1,252 

34,3 

13,5 

0,874 

1,018 

2,2 

15,2 

5,47 

1,277 

37,$ 

— 

0,930 

1,053 

7.9 

13,7 

1,884 

1,348 

45,4 

17,9 

0,973 

1,080 

12,0 

12,8 

1,368 

1,393 

50,5 

14,5 

1,086 

1,147 

20,8 

13,6 

0,960 

1.492 

60,6 

13,8 

1,549 

1,190 

29,4 

13,0 

0;871 

1,638 

73,7 

14,3 

2,786 

1,215 

29,6 

12,3 

0,830 

1,726 

81,2 

16,3 

4,337 

1,225 

30,9 

13,6 

0,862 

1,827 

92,7 

14,3 

5,320 

1)  Saweljew,  Erman's  Archiv  15,  p.  58,  1856*. 
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Widerstand  von  ZinkyitrioUösungen  nach  Beetz^). 

• 

Bei  den  Bestimmungen  war  nicht  nur  der  Einfluss  der  Polarisation,  583 
sondern  auch  der  Uebergangswiderstand  möglichst  vermieden. 

Als  Einheit  des  Widerstandes  ist  die  Quecksilbereinheit  von  Sie- 
mens genommen.  Die  Bestimmungen  wurden  vermittelst  der  Wheat- 
stone' sehen  Drahtcombination  vorgenommen;  und  zwar  wurden  die 
Widerstände  von  zwei  constanten  Zweigen  der  Leitung  gleich  gemacht, 
so  dass  der  Widerstand  der  beiden  anderen  Zweige,  welche  einerseits 
die  Lösung,  andererseits  einen  Sie  mens' sehen  Widerstandsetaion  und 
einen  Rheochord  nach  der  Seite  431,  Fig.  151,  gezeichneten  Construction 
enthielten,  gleich  sein  mussten.  Die  Verbindungen  geschahen  durch  Me- 
tallstöpseL  Die  Flüssigkeit  wurde  in  ein,  an  beiden  Enden  gerade  ab- 
geschliffenes cylindrisches  Glasrohr  gebracht.  Die  Länge  desselben  be- 
trug 297  mm,  sein  Querschnitt  (aus  dem  Gewicht  des  das  Rohr  erfüllen- 
den Quecksilbers  und  seiner  Länge  bestimmt)  140,51  qmm.  Auf  das  eine 
Ende  dieses  Rohres  war  eine,  mit  einem  dicken  Eupferdraht  als  Zuleiter 
versehene  Metallplatte  durch  einen  übergezogenen  Eautsohukschlauch 
luftdicht  aufgepresst.  Nachdem  die  ausgekochte  Lösung  noch  heiss  in 
das  Glasrohr  gefüllt  war,  wurde  das  zweite  Ende  desselben  mit  einer 
gleichen  Metallplatte,  die  aber  eine  ganz  feine  Durchbohrung  hatte,  in 
ganz  gleicher  Weise  bedeckt.  Das  Glasrohr  wurde  nun  in  horizontaler 
Lage  in  die  Tubuli  zweier  Glasflaschen  eingesetzt,  die  mit  der  gleichen 
Lösung  gefüllt  waren,  und  durch  welche  die  gut  lackirten  Leitungsdrähte 
hindurchgingen.  Auch  die  Metallplatten  an  den  Enden  des  Rohres  waren 
auf  der  Hinterseite  lackirt.  So  konnte  bewirkt  werden ,  dass  in  dem 
Glasrohre  keine  Luftblase  zurückblieb  und  dasselbe  durch  die  enge  Oeff"- 
nung  der  zweiten  Metallplatte  sich  bei  den  Temperaturänderungen  stets 
vollkommen  mit  Flüssigkeit  füllte.  Der  ganze  Apparat  stand  in  einem 
mit  Wasser  gefüllten  Kasten  von  Weissblech ,  welcher  durch  Gaslampen 
erhitzt  wurde.  Die  Widerstände  der  zur  Verbindung  der  Flüssigkeits- 
röhre mit  den  übrigen  Theilen  des  Apparates  dienenden  Drähte  waren 
gegen  den  Widerstand  der  Flüssigkeit  selbst  verschwindend  klein.  Die 
Flüssigkeiten  wurden  meist  ^zweimal,  vor  und  nach  dem  Durchleiten  des 
Stromes,  analysirt.  Es  wurde  Lösung  vonZinkvitriol  untersucht.  Die 
Polarisation  wurde  vermieden  durch  Anwendung  amalgamirter  Zink- 
platten, der  Uebergangswiderstand,  welcher  sich  stets  bildet,  wenn  nicht 
jegliche  Absorption  von  Luft  vermieden  wird,  indem  die  Pblplatten  ersC 
längere  Zeit  in  siedende  Zinkvitriollösung  gelegt  und  dann ,  ohne  von 
derselben  entblösst  zu  werden ,  auf  dem  Bohr  befestigt  wurden ').     Die 

^)  Beetz,  Pogg.  Ann.  117,  p.  1,  1862*.  —  »)  Bringt  man  in  ein  Bohr  voU 
Zinkyitriollösong  eine  Beihe  von  parallelen  Zinkplatten,  so  ist  der  Widerstand 
Ueiner,  wenn  sie  sich  berühren,  als  wenn  sie  voneinander  getrennt  sind;  dieser 
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Methode  giebt  für  grössere  Goncentrationen  zuverlässige  Resultate,  bei 
kleineren  fallen  die  Wertbe  der  Leitungsfi&bigkeit  nach  Yergleichung  mit 
denZahlen  YonF. Eohlrausch,  Paalzov  (s.w.u.)  zu  klein  aus,  wah- 
rend die  des  letzteren  für  hohe  Goncentrationen  zu  gross  erscheinen^). 
Bei  der  Untersuchung  yon  24  verschieden  concentrirten  Lösungen,  deren 
Salzgehalt  6  auf  100  g  Wasser  in  der  Lösung  zwischen  7,73  g  und  60,79  g 
des  wasserfreien  Salzes  varürte,  und  bei  (10  bis  14)  verschiedenen  Tem- 
peraturen t  zwischen  etwa  8,7®  und  85®  C.  ergaben  sich  unter  Anderen 
die  folgenden  Leitungsfahigkeiten  A,  welche  auf  die  des  Quecksilbers 
gleich  1  bezogen  sind.    Alle  Zahlen  A  sind  mit  10^  multiplicirt. 


Reihe 

«r 

I 

7,73 

X 

9,4 

1842 

13,0 
2033 

19,9 
2382 

28,0 
2849 

41,1 
3516 

54,1 
4223 

78,6 
5188 

II 

10,32 

X 

11,5 
2375 

18,5 
2767 

28,0 
3413 

43,5 
4418 

59,1 
5395 

70,5 
5947 

81,0 
6340 

III 

13,48 

A 

15,7 
3032 

27,8 
3948 

36,6 
4611 

53,3 
5946 

64,1 
6672 

73,1 
7268 

80,8 
7675 

IV 

18,48 

15,3 
3539 

24,5 
4377 

37,5 
5624 

45,7 
6397 

53,7 

7102 

69,1 

8488 

85,0 
9543 

V 

•21,58 

A 

10,4 
3514 

18,1 
4266 

22,8 
4719 

32,2 
5323 

41,8 
6640 

64,9 
8946 

71,8 
9512 

VIII 

27,65 

A 

11,0 
3641 

16,4 
4201 

26,0 
5197 

53,3 
8341 

71,1 
10241 

76,3 
10708 

X 

28,43 

A 

13,6 
3994 

23,5 
5004 

29,0 
5620 

43,5 
7324 

58,9 
9178 

68,0 
10162 

78,0 
11098 

XII 

29,19 

A 

10,3 
3609 

18,1 
4415 

25,3 
5236 

35,0 
6374 

45,2 
7586 

60,7 
9324 

79,4 
11201 

XVI 

33,83 

A 

12,0 
3685 

27,5 
5490 

40,3 
7076 

51,1 
8368 

59,7 
9419 

67,1 
10296 

80,5 
12003 

XIX 

40,78 

A 

9,3 
3202 

23,6 
4789 

35,8 
6304 

46,6 
7823 

59,6 
9543 

66,7 
10326 

83,5 
12275 

XXI 

48,15 

A 

10,8 
3020 

18,6 
3806 

30,2 
5148 

44,0 

6885 

55,1 

8411 

73,7 

10884 

82,1 
11928 

XXTII 

53,94 

A 

0 
1846 

11.1 
2643 

14,5 
2937 

20,3 
3615 

38,1 
5767 

59,5 
8617 

79,2 
11285 

XXIV 

60,79 

A 

10,6 
2249 

18,6 
2998 

27,5 

3883 

37,2 
5099 

56,6 
7589 

73,1 
9900 

82,0 
11089 

Unterschied  hört  auf,  wenn  die  Zinkplatten  längere  Zeit  in  siedender  Zink- 
vitriolIöBung  gelegen  haben  und  dann  schnell  in  die  Bohre  eingeführt  werden. 
Im  ersten  FaUe  ist  also  ein  Uebergangswiderstand  vorhanden,  im  zweiten  nicht 
1)  Vergl.  Beetz,  Wied.  Ann.  7,  p.  66,  1879** 
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In  Fig.  198  Bind  einige  dieser  ReBnltate  dargestellt;  die  Abscisaen 
beieichnen  die  Temperatnren ,  die  Ordinateu  die  Widerstände,  die  den 
Cniren  beige schriebenen  Zahlen  die  Reihe  der  Beobachtangen. 


Der  Widerstand  steigt  also  bei  scbwacben  Concentrationen  mit  ab- 
nehmender Temperatur  gleichmäaeig  bei  den  verscbie denen  Lösungen, 
und  zwar  um  so  stärker,  je  weiter  die  Temperatur  sinkt.  Bei  grösseren 
Concentrationen  steigt  der  Widerstand  mit  sinkender  Temperatur  stär- 
ker, so  dass  bei  derselben  Temperatur  mit  wachsender  Concentratton  ein 
Hinimnm  des  Widerstandes  and  dann  wiederum  eine  Zunahme  desselben 
eintritt.  Das  Minimum  zeigt  eich  bei  den  verschiedenen  Temperataren 
hei  verschiedenen  Conoentrationen. 

Ans  den  Yereuchen  von  Beetz  berechnet  sich  ferner  die  Leitungs- 
^higkeit  der  Lösungen  bei  verschiedenem  Gehalt  p  an  wasser&eiem 
schwefelsauren  Zinkoxyd  bei  20" C.  nach  der  Formel: 

Ajo  =  0,000000124  +  0,0O0O0O4131i)  —  0,000000007874  p» 
+  0,00000OO0OO5079j)'. 

Fig.  199  (a.f.S.),  in  der  die  Abscissen  die  Salzgehalte,  die  Ordina- 
teu die  Leitungefahigkeit  angeben,  macht  dieses  Verhalten  anschaulich. 


568  Leitubgsfähigkeit  von  Lösungen. 

Mit  Bteigenden  TempeFaturen  nimmt  die  Leitungaflhigkeit.  bei  rer- 
Bchiedenen  Salzgehalten  p  der  LösuDgea  verechtedeD  Bcbnell  zn.  Die 
Formel  e  =  (32,09  +  4,03Gip  —  0,0473^)')  10»  giebt  den  Coefficien- 


ten  e  dieser  Zunahme  etwa  zwieohen  2Öund45*'C>  an;  dieselbe  ist  inner- 
halb jener  Grade  nahezu  proportional  der  Temperatarerhöhimg.  Bei 
schwach  und  bei  stark  concentrirten  Lösungen  nimmt  indess  bei  höhe- 
ren Temperaturen  die  Leitungslabigkeit  etwas  weniger  zu,  bei  stark  con- 
centrirten nimmt  sie  ausserdem  bei  niederen  Temperaturen  etwas  etirker 
zu,  als  dieses  Gesetz  erfordern  würde. 


Versuche  7on  Paalzow')- 
584  Naeh  der  §.  4Ö5  beschriebeneu  Methode. 


Temperatur 

1 

loe 

HaBO. 

15"  C. 

96950 

103150 

Hj80<   ■ 

-    I4aq 

19 

"1"!  Min™,,™ 

706370 

H,60,  ■ 

-    13aq 

22 

751310 

HjSO,  ■ 

-  *99aq 

22 

184773 

54116 

ZnSO,  - 

-  -aaaq 

23 

;rsi  »^- 

51443 

Zd80,  - 

-     24  aq 

23 

52S55 

ZuSO, 

-  107  aq 

23 

354000 

28250 

-    Ca 80«  ■ 

-    45  aq 

22 

202410 

4S404 

CnSO.  ■ 

-  105  aq 

22 

339341 

29470 

MgSOj- 

-     34  aq 

22 

199180 

60206 

MgSO«- 

-  107  aq 

22 

324600 

30806 

HCl        ■ 

h      i5aq 

23 

13826 

733850 

Hca 

-  500  aq 

23 

86679 

115367 

>)  Paalzow,   Berl.  HonaUber.  80.  Juli,   1868,  p.  486*;    Fogg.  Add.  136, 
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Bei  der  Schwefelsäure  und  dem  Zinkyitriol  tritt  das  einer  hestimm- 
ten  Concentration  der  Lösungen  entsprechende  Minimum  des  Wider- 
staDdes  deutlich  hervor^). 


Versuche  von  Guthrie  und  Boys*). 

Nach  der  §.  460  heschriehenen  Methode.    Die  Leitungsfähigteiten  585 
l  sind: 


Procent 

1 

X 

Temper. 

Procent 

X 

Temper. 

HaSO« 

70 

20,34 

16 

5 

18,53 

19 

80 

11,61 

16.3 

10 

34,10 

17 

90 

10,06 

18 

20 

47,72 

17 

95,5 

10,74 

18 

25 

55,80 

16 

30 

63,22 

16 

CuSO^ 

35 

58,99 

15 

5 

1,62 

17 

40 

54,01 

15,5 

10 

2,56 

17 

50 

48,23 

16 

15 

3,57 

17,5 

60 

31,26 

16,5 

17 

4,47 

19 

"  5» 


Das  Maximum  der  Leitungsfahigkeit  der  Schwefelsäure  hei  SOProc, 
das  Minimum  hei  90  Proc.  Gehalt  ist  deutlich  zu  erkennen. 


Bestimmungen  von  F.  Kohlrausch,  Grotrian  und  Nippoldt'). 

Weitaus  die  umfassendsten  Bestimmungen   der  Leitungsfahigkeiten  586 
*yon  Lösungen  von  Salzen,  Alkalien  und  Säuren  hat  F.  Eohlrausch 

^)Ewing  and  Mac  Gregor  (Trans.  Roy.  Soc.  Edinb.  27,  p.  51,  1873*)  haben 
die  Flüflsigkeiten  in  den  einen  Zweig  der  Wh eats tone' sehen  Brücke  eingCBchal- 
tet,  zwei  andere  Zweige  derselben  von  sehr  grossem  Widerstand  (10  000  Ohmads) 
gleichgemacht  nnd  in  den  vierten  den  compensirenden  Bheostaten  eingefügt. 
Durch  sehr  kurze  Schliessung  der  Säule  und  der  Galvanometerzweige  sollte  die 
Polarisation  aufgehoben  werden,  was  indess  nicht  ganz  der  Fall  ist  (vergleiche 
Ödland' s  Versuche  über  die  Polarisation  durch  kurzdauernde  Ströme  -und 
Beetz,  Pogg.  Ann.  154,  p.  450,  1875*,  dagegen  Mac  Gregor,  Proceed.  Boy. 
Boc.  Edinb.  1874  u.  1875,  p.  545*). 

*)  Guthrie  u.  Boys,  Phü.Mag.^[5]  10,  p.  328,  1880*;  Beibl.  4,  p.  140*. — 
^  Die  hierher  gehörigen  Abhandlungen  sind  die  folgenden:  P.  Kohlrausch 
und  Nippoldt,  Pogff.  Ann.  138,  p.  379,  1869*;  Gott.  Nachr.*  18.  Nov.  1868, 
P.  415*.  Grotrian  (HaS04  u.  HCl),  Pogg.  Ann.  151,  p.  378,  1874*.  P.Kohl- 
Tauaoh  und  Grotrian  (Ohloride  und  Salpetersäure),  Pogg.  Ann.  154,  p.  1,215, 
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theÜB  allein,  theüa  mit  Nippoldt  und  mit  Grotrian  ausgeführt,  wel- 
cher letztere  auaeerdetn  noch  eiBe  Reihe  von  Messungen  für  sich  ge- 
macht hat. 

Die  Bestimmungen  geschahen  nach  der  §.456  bis  458  erwähnten  Me- 
thode. Die  Flüssigkeiten  befanden  sich  meist  in  den  dort  schon  erwälitit«ti, 
40  cm  weiten  und  durch  248  resp.  246  mm  lange  und  5  bis  13  mm  weite 
Glasröhren  verbundenen  Bechergläsern,  in  denen  halbcyliiidrische ,  an 
PUtiifbleche  gelöthete  platinirte  Platinelektrodeo  standen.  Bei  neue- 
ren ÄpparateD,  Fig.  200,  werden  trichterförmig  nach  unten  verengt«, 
nuterhalb  durch  3  bis  9  mm  weite  Glasröhren  verbundene  Gläser  an- 
gewendet, in  welche  kugekchalig  geformte,  in  der  Mitte  mit  einer  klei- 
nen Durchbohrung  versehene,  etwa  5  bis  10  qcm  grosse  platinirte  Platin- 
elektroden eingesetzt  werden.  Für  geringere  Mengen  wurde  die  in  Fig.  201 
gezeichnete  Form  benutzt.  Für  sehr  schlecht  leitende  Flüssigkeiten  ist 
die  Form  Fig.  202  gewählt.  Die  Elektroden  bedecken  je  etwa  ein  Drit- 
tel der  Wandungen  des  Glases  und  sind  daselbst  angeschmolzen.  Die 
Gläser  mit  den  Flüssigkeiten  u.  s.  f.  werden  in  verschieden  warme,  etwa 
9  Liter  Wasser  haltende  Bäder  gesetzt.  Ihre  Erwärmung  durch  den 
Strom  selbst  ist  völlig  verschwindend. 


Fig.  20O.  Fig.  20t.  Pijj.  202. 


Zur  Vergleichung  mit  dem  Widerstand  des  QueckBilbers'wurden  in 
einer  calibrirten  vertical  gestellten  Röhre  von  200  qmm  Querschnitt  und 
0,7  mm  Höhe  Zinkelektroden  angebracht,  deren  obere  sich  mittelst  eines 
langen  Zinkdrabtes  auf  nnd  nieder  schieben  Hess.  Die  mit  Zinkvitriol- 
löBung  gefüllte  Röhre  wurde  bei  verschiedenem  Abstand  der  Elektroden 
auf  ihren  Widerstand  untersucht  und  zur  völligen  Vermeidung  des  Ein- 
fluases  der  Polarisation  bei  diesen  Grundbestimm un gen  stets  dieDifTerenz 
zweier  Beobachtungen  in  verschiedenen  Abständen  geuommen.    Mit  dei^ 


1875*.  F.KobTranscb  (HCl.HBr.H J,Bi80i,H,F0t,  OxaliSnre,  Weinsfiurs, 
EBBigs&nre),  Pogg.  Ann.  l59,  p.  233,  ISTtl*  F.  EohlraaBOb  (Hjdroiyde  tuid 
Balze  der  Leichtmetalle,  CuBO«,  ZnSO,,  ÄgNOg),  Wied.  Ann.  6,  p.  U5,  1879*. 
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selben  Lösung  wurden  die  Glasgefasee  gefüllt  und  der  sich  ergebende 
Widerstand  mit  dem  der  übrigen  Flüssigkeiten  Terglichen.  Die  specifi- 
Bcben  Gewichte  der  in  möglichster  Reinheit  benutzten  Lösungen  wurden 
direct  bestimmt  und  nach  der  Tabelle  von  Gerlach  auf  18®  umgerech- 
net; ihre  Zusammensetzung  wurde  durch  Analyse  festgestellt. 

Als  Yergleichsflüssigkeiten  können  nach  F.  Kohlrausch  ^)  für  ver- 
Bchiedene  gut  leitende  Substanzen  auch  sehr  gut  die  folgenden  dienen, 
deren  Leitungsfähigkeiten  Je  bei  den  Temperaturen  t  die  folgenden  sind : 

H3SO4  (30,4  Procent,  specifisches  Gewicht  1,224) 
k  =  6914.10-8  -f  13.10-8  («—18) 

NaCl  (26,4  Procent,  specifisches  Gewicht  1,201) 
*  =  2015  .  10-8  4-  46  .  10-8  {t— 18) 

MgS04  (17,3  Proc,  wasserfr.  Salz,  specif.  Gew.  1,187) 
Ä  =  416  .  10-8  -I-  12  .  10-8  (t—  18) 

Essigsaure  (16,6  Procent  CjHiOj,  specif.  Gew.  1,002) 
Ä  =  152  .  10-»  +  27  .  10-i<>  (t  —  18) 

Die  Resultate  sind  in  den  folgenden  Tabellen  enthalten,  wobei  die  587 
Leitungsfahigkeiten  Ä^^s  hei  18^  auf  die  des  Quecksilbers  gleich  10^  be- 
zogen und  auf  ganze  Gewichtsprocente  des  Gehaltes  der  Lösungen  be- 
rechnet sind.  In  den  meisten  Fällen  weichen  die  Gehalte  der  wirklich 
untersuchten  Lösungen  nur  wenig  von  den  letzteren  ab,  so  dass  die  Um- 
rechnung nicht  innerhalb  weiter  Grenzen  zu  geschehen  brauchte.  Die 
eingeklammerten  etwas  unsichereren  Zahlen  sind  durch  graphische  Iifter- 
polation  erhalten. 

Setzt  man  die  Leitungsfähigkeit  kt  bei  der  Temperatur  t 

80  ist  die  relative  Aenderung  derselben  bei  der  Temperatur  t : 

^kt  _       a  +  2ßt 
kt     ~  1  +  at  +  ßt^' 

Nach  dieser  Formel  (s.  w.  u.)  sind  diese  Werthe  für  18^  in  der  vier- 
ten Columne  berechnet*). 


1)  P.  Kohlrausch,  Wied.  Ann.  11,  p.  653,  1880*.  —  ^  "F,  Kohlrausch 
u.  Grotrian,  Pogg.  Ann.  157,  p.  248,  1876*. 
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Leitungsfähigkeit  von  Lösungen. 


-«3 

■*a 

•So 

'S?, 

OD 

•«4     k3 

eo 

Lösnng 

03    fe 

^ 

Jk 

Lösung 

•      U 

•4« 

^i; 

Proc. 

pecif. 
18  od< 

OD 

o 

*18 

Proc. 

pecif. 
18  od 

00 

o 

i» 

CD 

OD 

Chloride  (Koblrausch  und  Q 


KCl 

18» 

5 

1,0308 

10 

1,0638 

15 

1,0978 

20 

1,1335 

25 

1,1408 

NH4CI 

18» 

5 

1,0142 

10 

1,0289 

15 

1,0430 

20 

1,0571 

25 

1,0710 

l^aCl 

18» 

5 

1,0345 

10 

1,0707 

15 

1,1087 

20 

1,1477 

25 

1,1898 

26 

1,1982 

26,4 

1,2014 

LiCl 

18« 

2,5 

1,0132 

5 

1,0274 

10 

1,0563 

20 

1,115 

30 

1,181 

40 

1,255 

645 
1271 
1889 
2504 
2628 

859 
1661 
2419 
3147 
3765 

628 
1132 
1535 
1830 
1996 
2011 
2016 

383 

685 

1139 

1530 

1307 

789 


0,0202 
0,0189 
0,0180 
0,0169 
0,0167 


0,0199 
0,0187 
0,0172 
0,0162 
0,0155 

0,0218 
0,0215 
0,0213 
0,0217 
0,0228 
0,0231 
0,0234 

0,0228 
0,0224 
0,0219 
0,0221 
0,0229 
0,0285 


BaCls 

5 

10 

15 

(20) 

24 

SrClg 

5 

10 

15 

(20) 

22 

CaClj 
5 

10 

(15) 

20 

25 

30 

35 

MgCIa 
5 
10 
20 
30 
34 


rotrian). 
18» 

* 

1,0445 
1,0939 
1,1473 
1,2047 
1,2559 

18« 
1,0443 
1,0932 
1,1456 
1,2023 
1,2259 

18» 
1,0409 
1,0852 
1,1311 
1,1794 
1,2305 
1,2841 
1,3420 

18» 
1,0416 
1,0859 
1,1764 
1,2779 
1,3210 


364 

686 

983 

1245 

1435 

452 

829 

1151 

1398 

1480 

601 
1067 
1407 
1616 
1665 
1550 
1277 

639 

1055 

1311 

991 

717 


0,0215 
0,0207 
0,0201 
0,0196 
0,0193 

0,0215 
0,0209 


0,0214 
0,0207 
0,0203 
0,0201 
0,0205 
0,0217 
0,0237 

0,0223 
0,0221 
0.0238 
0,0284 
0,0319 
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Tjögong 

Specif. 
Gewicht 

108*18 

Jk 

LöBong 

Specif. 
Gewicht 

108*18 

Jk 

Proc. 

18  od.  15« 

to 

^8 

Proc. 

18  od.  15» 

10 

^18 

Bron 

lide 

Cyanide 

KBr 

150 

KON 

150 

5 

1,0357 

436 

0,0207 

3,25 

1,0154 

494 

0,0208 

10 

1,0741 

870 

0,0195 

6,5 

1,0316 

962 

0,0194 

20 

1,1583 

1788 

0,0178 

Fluoride 

30 

1,2553 

2740 

0,0165 

36 

1,3198 

3287 

0,0155 

KP 

18« 

5 

1,041 

610 

0,0214 

Jod 

ide 

/ 

10 

1,084 

1130 

0,0217 

KJ 

18<> 

^_  •.  % 

# 

(20) 

1,176 

1942 

0,0219 

5 

1,0363 

317 

0,0206 

(30) 

1,272 

2390 

0,0228 

10 

1,0762 

637 

0,0201 

40 

1,378 

2355 

0,025 

20 

1,1679 

1360 

0,0185 

30 

1,273 

2154 

0,0167 

Nitr 

at  e 

40 

•1,3966 

2962 

0,0152 

KNOs 

180 

(50) 

1,545 

3668 

0,0144 

5 

1,0305 

426 

0,0209 

55 

1,630 

3950 

0,0141 

10 

1,0632 

786 

0,0206 

NH4J 

18« 

15 

1,097 

1112 

0,0203 

10 

1,0652 

722 

0,0202 

20 

1,133 

14M 

0,0198 

20 

1,1397 

1494 

0,0193 

22 

1,148 

1523 

0,0195 

(30) 

1,2260 

2318 

0,0180 

NH4NO8 

150 

(40) 

1,3260 

3166 

0,0167 

5 

1,0201 

553 

0,0204 

50 

1,4415 

3917 

0,0154 

10 

1,0419 

1047 

0,0195 

KaJ 

18» 

(20) 

1,0860 

1930 

0,0180 

5 

1,0374 

279 

0,0222 

30 

1,1304 

2660 

0,0169 

10 

1,0803 

543 

0,0216 

(40) 

1,1780 

8158 

0,0161 

20 

1,1735 

1069 

0,0204 

50 

1,2279 

3402 

0,0157 

(30) 

1,2836 

1545 

0,0198 

NaNOs 

18« 

40 

1,4127 

1972 

0,0199 

5 

1,0327 

408 

.  0,0222 

LiJ 

18» 

10 

1,0681 

732 

0,0218 

5 

1,0361 

277 

0,0219 

20 

1,1435 

1219 

0,0216 

10 

1,0756 

536 

0,0216 

30 

1,2278 

1502 

0,0221 

(15) 

1,1180 

783 

0,0212 

Ba  N3  Ofi 

18« 

20 

1,1643 

1023 

0,0207 

4,2 

1,0340 

196 

0,0236 

25 

1,2138 

1258 

0,0203 

8,4 

1,0712 

330 

0,0246 

W ledern ann,  Blektricitftt.  I. 
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Lösung 
Proc. 

Specif. 
Gewicht 
18  od.  150 

lOSÄTiB 

Jk 
*18 

Lösang 
Proc. 

Sepcif. 
Gewicht 
18  od.  15« 

10«*,8 

Jk 

Nitrate 

Acetate 

CaNaOe 

18» 

30 

1,1484 

1177 

0,0232 

6,25 

1,0487 

459 

0,0219 

(40) 

1,2028 

1183 

0,0251 

12,5 

1,1016 

752 

0,0218 

50 

1,2590 

1051 

.0,0277 

25 

1,2198 

980 

0,0219 

(60) 

1,3152 

790 

0,0325 

37,5 

1,3546 

819 

0,0254 

70 

1,3714 

448 

0,0411 

50 

1,5102 

438 

0,0337 

NaCaHgOa 

18» 

MgNgOe 

18« 

5 

1,025 

276 

0,0252 

5 

1,0378 

410 

0,0217 

(10) 

1,051 

450 

0,0260 

10 

1,0763 

720 

0,0213 

20 

1,104 

609 

0,0295 

(15) 

1,1181 

955 

0,0209 

(30) 

1,159 

562 

0,0352 

17 

1,1372 

1031 

0,0209 

32 

1,170 

533 

0,0373 

AgNOj 

18» 

^ 

Sulf 

ate 

5 

1,0422 

239 

0,0219 

KaS04 

18» 

10 

1,0893 

445 

0,0218 

5 

1,0395 

429 

0,0217 

(15) 

1,1404 

638 

0,0216 

10 

.  1,0813 

806 

0,0204 

20 

1,1958 

815 

0,0213 

(25) 

1,2555 

989 

0,0211 

(NH4)aS04 

150 

(30) 

1,3213 

1158 

0,0210 

5 

1,0292 

517 

0,0216 

(35) 

1,3945 

1314 

0,0208 

10 

1,0581 

947 

0,0204 

40 

1,4773 

1462 

0,0206 

20 

1,1160 

1667 

0,0194 

(45) 

1,5705 

1603 

0,0205 

30 

1,1730 

2148 

0,0192 

(50) 

1,6745 

1733 

0,0206 

31 

1,1787 

2175 

0,0192 

(55) 

1,7895 

1853 

0,0207 

Na2S04 

18» 

60 

1,9158 

1962 

0,0210 

5 

1,0450 

383 

0,0237 

Ohio 

rate 

10 

1,0915 

644 

0,0250 

KClOj 

150 

15 

1,1426 

830 

0.0257 

5 

1,0316 

344 

0,0212 

Li,  S  O4 

15« 

Acet 

ate 

5 

1,0430 

375 

0,0237 

J\.  028303 

150 

10 

1,0877 

572 

0,0240 

5 

1,0228 

325 

0,0224 

MgSO« 

15« 

10 

1,0466 

586 

0,0220 

5 

1,0510 

247 

0,0227 

(20) 

1,0960 

980 

0,0223 

10 

1,1052 

388 

0,0242 
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LÖSHDg 

Proc. 

Specif. 
Gewicht 
18  od. 150 

10« «18 

Jk 

^18 

Lösung 
Proc. 

Specif. 
Gewicht 
18  od.  150 

108  Ä;j8 

Jk 

^18 

fiulf 

ate 

Ozal 

ate 

15 

1,1602 

450 

0,0253 

Jkji  0*2  ^^4 

180 

(20) 

1,2200 

446 

0,0270 

5 

1,0367 

457 

0,0216 

25 

1,2861 

389 

0,0290 

10 

1,0751 

858 

0,0206 

ZnBO^ 

"  18» 

Hydrate 

5 

1,0509 

179 

0,0226 

KOH 

150 

10 

1,1069 

301 

0,0224 

4,2 

1,0382 

1372 

0,0188 

15 
(20) 

25 
(30) 

1,1675 
1,2323 
1,3045 
1,3788 

389 
439 
450 
416 

0,0229 
0,0242 
0,0259 
0,0274 

8,4 

(12,6) 

16,8 

(21,0) 

1.0776 
1,1177 
1,1588 
1,2008 

2552 
3526 
4271 
4784 

0,0187 
0,0189 
0,0194 
0,0200 

CaS04 

18» 

25,2 

1 ,2439 

5061 

0,0210 

2,5 

1,0246 

102 

0,0214 

(29,4) 

1,2880 

5090 

0,0222 

5 

1,0513 

177 

0,0217 

33,6 

1,3332 

4890 

0,0237 

10 

1,1073 

300 

0,0219 

(37,8) 

1,3803 

4484 

0,0258 

15 

1,1675 

395 

0,0232 

42,0 

1,4298 

3944 

0,0284 

17,5 

1,2003 

430 

0,0237 

NaOH 

150 

Ala 

an 

2,5 

(1,0280) 

1019 

0,0195 

KAI82O4 

5 

150 
1,0477 

Garbo 

236 
nate 

0,0203 

5 

10 

(15) 

20 

1,0568 
1,1131 
1,1700 
1,2262 

1845 
2927 
3244 

• 

3062 

0,0202 
0,0218 
0,0250 
0,0301 

KaCO« 

150 

(25) 

1,2823 

2543 

0,0370 

5 

1,0449 

.      526 

0,0222 

30 

1,3374 

1892 

0,0452 

10 

1,0919 

973 

0,0213 

(35) 

1,3907 

1409 

0,0554 

20 

1,1920 

1693 

0,0211 

40 

1,4421 

1088 

0,0652 

30 

1,3002 

2082 

0,0220 

42 

1,4615 

995 

0,0695 

40 

50 

1,4170 
1,5428 

2031 
1376 

0,0247 
0,0320 

LiOH 

1,25 

18« 
(1,0132) 

730 

0,0192 

NajCOg 

180 

2,5 

1,0276 

1323 

0,0197 

5 

1,0511 

422 

0,0253 

5 

1,0547 

2237 

0,0204 

10 

1,1044 

659 

0,0272 

7,5 

1,0804 

2798 

0,0222 

15 

1,1590 

782 

0,0295 

38* 
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LÖSUDg 

Proc. 

Specif. 
Gewicht 
18  od.  150 

108*18 

Jk 
A:i8 

Lösung 
Proc. 

Specif. 

Oewicht 

18  od.  15<> 

10«  tia 

Jk 

Hydrate 

Saure 

• 
Salze 

BaOaHa 

18<> 

(25) 

1,192 

3054 

0,0092 

1,26 

(1,0120); 

284 

0,0188 

27 

1,2110 

3207 

0,0094 

2,5 

1,0253 

448 

0,0186 

KHCOj 

150 

' 

Saure  Salze 

5 

1,0328 

348 

0,0206 

KHSO4 

18° 

10 

1,0674 

645 

0,0198 

5 

1,0354 

770 

0,0085 

KH2PO4 

18» 

10 

1,0726 

1434 

0,0086 

5 

1,0341 

223 

0,0221 

(15) 

1,1116 

2044 

0,0086 

10 

1,0691 

375 

0,0223 

20 

1,1516 

2598 

0,0088 

15 

1,1092 

547 

0,0228 

Für  NaCl,  KCl,  CaClj,  MgCl,,  BaCl^  sind  die  von  Grotrian  ver- 
mittelst derselben  Methode  erhaltenen  Wertbe  benutzt. 

588  Für  verschiedene  Säuren  hat  F.  Eohlrauschi)  gefunden: 


Lösung 

Specif. 

108.^18 

Jk 

Lösung 

Specif. 

108.  *i8 

Jk 

Proc. 

Gewicht 

*18 

Proc. 

Gewicht 

*I8 

H2SO4 

Seh 

wefels 

äure 

50 

1,3984 

5055 

0,0193 

1 

«_, 

429 

0,0112 

(55) 

1,4487 

4280 

201 

2,5 

1,0161 

1020 

115 

60 

1,5019 

3487 

213 

5 

1,0331 

1952 

121 

65 

1,5577 

2722 

230 

10 

1,0673 

3665 

128 

70 

1,6146 

2016 

256 

15 

1,1036 

5084 

136 

75 

1,6734 

1421 

291 

20 

1,1414 

6108 

145 

78 

— 

1158 

323 

25 

1,1807 

6710 

154 

80 

1,7320 

1032 

349 

30 

1,2207 

6912 

162 

81 

— 

985 

359 

35 

1,2625 

6776 

170 

82 

— 

947 

365 

40 

1,3056 

6361 

178 

83 

— 

924 

369 

(45) 

1,3508 

5766 

186 

84 

" 

915 

369 

')  F.  Kohlrausch,  Pogg.  Ann.  169,  p.  257,  1877*. 
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liösnng 

Specif. 

• 

Jk 

LÖSUDg 

Specif. 

lOö.Ä^iB 

Jk 

Proc. 

Gewicht 

^8 

Proc. 

Gewicht 

10 

^is 

85 

1,7827 

916 

0,0365 

20 

1,1151 

1059 

0,0114 

86 

— 

926 

357 

(25) 

1,1472 

1315 

121 

87 

— 

944 

349 

30 

1,1808 

1551 

130 

88 

— 

965 

339 

35 

1,2160 

1742 

140 

89 

— 

986 

330 

(40) 

1,2530 

1884 

150 

90 

1,8167 

1005 

320 

(45) 

1,2921 

1956 

161 

91 

— 

1022 

308 

50 

1,3328 

1943 

174 

92 

— 

1030 

295 

(55) 

1,3757 

1852 

189 

93 

— 

1024 

285 

(60) 

1,4208 

1717 

207 

94 

— 

1001 

280 

(65) 

1,4674 

1545 

229 

95 

1,8368 

958 

279 

70 

1,5155 

1345 

252 

96 

— 

885 

280 

(75) 

1,5660 

1132 

279 

97 

1,8390 

750 

286 

80 

1,6192 

917 

0,0309 

99,4 

1,8354 

80 

400 

85 

1,6763 

730 

350 

v^  ^v« 

87 

1,7001 

663 

0,0372 

HCl 

Salzsäu 

re 

5 

1,0242 

3693 

0,0159 

HgC^^ 

0: 

Kaisäure 

10 

1,0490 

5902 

157 

3,5 

1,0156 

476 

0,0142 

(15) 

1,0744 

6980 

156 

7.0 

1,0326 

734 

0,0144 

20 

1,1001 

7132 

155 

(25) 

1,1262 

6767 

154 

O4  He  Oe 

W< 

dinsäu 

re 

30 

1,1524 

6200 

153 

5 

1,0216 

56,2 

0,0186 

(35) 

1,1775 

5535 

0,0152 

10  ' 

1,0454 

76,3 

191 

40 

1,2007 

4826 

(15) 

1,0695 

87,9 

190 

HBr 

BromwasBe: 

rstoff 

20 

1,0950 

93,4 

187 

(25) 

1,1211 

93,9 

192 

5 

1,0322 

1789 

0,0153 

»                  r 

30 

1,1484 

90,3 

200 

10 

1,0669 

3327 

0,0153 

w 

f 

(35) 

1,1763 

83,2 

210 

15 

1,1042 

4630 

0,0151 

\          / 

# 

' 

40 

1,2064 

73,7 

223 

HJ 

Jodwasseri 

Btoff 

(45) 

1,2360 

62,2 

242 

5 

1,0370    1    1249 

0,0158 

50 

1,2672 

49,9 

0,0265 

HgPO^ 

Phosphors 

äure 

C2  H4  O2 

Es 

sigsäu 

re 

5 

1,0270 

292 

0,0100 

0,3 

— 

2,98 

10 

1,0548 

531 

104 

1 

— 

5,48 

(15) 

1,0841 

797 

109 

5 

1,0058 

11,47 

0,0163 

598 
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LÖSUDg 

Proc. 

Specif. 
Gewicht 

108.A:i8 

Jk 

^8 

Lösung 
Proc. 

Specif. 
Gewicht 

10«.Ä;i8 

Jk 

*18 

10 

1,0133 

14,30 

0,0169 

50 

1,0600 

6,93 

0,0194 

(15) 

1,0195 

15,18 

174 

(55) 

1,0630 

5,52 

200 

20 

1,0257 

15,04 

179 

60 

1,0655 

4;28 

206 

(25) 

1,0325 

14,24 

182 

(65) 

1,0678 

3,17 

209 

30 

1,0393 

13,12 

186 

(70) 

1,0685 

2,20 

210 

(35) 

1,0445 

11,72 

191 

75 

1,0693 

1,37 

210 

40 

1,0496 

10,13 

196x 

(80) 

1,0690 

0,76 

210 

(45) 

1,0550 

8,49 

194 

99,7 

1,0485 

0,0004 

— 

589  Die  von  Eohlrausch  gefundenen  Werthe  stimmen  gut  mit  den 
zuverlässigeren  der  von  den  früheren  Beobachtern,  Beetz  (für  ZnSOi, 
s.  übrigens  §.  583),  Paalzow  (MgSO^,  ZnS04,  CuSOJ,  Berggreen 
(NH4,  SO4,  MgSO^)  und  dem  Verfasser  (AgNOa,  CUSO4),  auch  Hankel 
(Temperaturcoefficient  für  CUSO4  und  ZnS04),  W.  Schmidt  (KNOs), 
R.  Lenz  (K  Br ,  E  J,  EON,  Na  J,  N  H4  J)  s.  w.  u.  überein  ^) ,  weshalb  es 
unterbleiben  kann,  alle  jene  Werthe  auf  die  Leitungsfahigkeit  des  Queck- 
silbers gleich  10^  noch  besonders  zu  reduciren. 

590  Nach  diesen  Residtaten  sind  die  best  leitenden  Flüssigkeiten  in 
folgender  Tabelle  nach  der  Grösse  ihres  Leitungsvermogens  bei  18^ 
geordnet.  Unter  denselben  zeigen  die  mit  einem  m  yersehenen  die  Er- 
scheinung des  Maximums  und  zwar  bei  dem  beigeschriebenen  Procent- 
gehalt. Die  kleingedruckten  Ziffern  bezeichnen  die  Unsicherheit  der  be- 
treffenden Stelle*): 


OD 

«0 

a> 

a> 

1 

• 

'S 

Speciflsch 
Gewicht 

10» .  Ä:,8 

i 

2 

P4 

• 

1 

Speciflsch 
Gewicht 

108.ti8 

HNOs 

29,7 

5,6 

1,185 

7330  m 

HF  8) 

— 

— 

öloom? 

HCl 

18,3 

5,5 

1,092 

7174  m 

KOH 

28,1 

6.4 

1,274 

5095  m 

HBr 

36 

5,8 

1,31 

7170  m 

NH4J 

>50 

— 

>4000 

H28O4 

30,4 

7,6 

1,224 

6914  m 

KJ 

58,5 

6,0 

1,70 

4100 

^)  Wir  müssen  in  Betreff  der  Yergleichnng  auf  die  Abhaudlmig  vonF.Kobl- 
rausch,  Wied.  Ann.  6,  p.  30*,  verweisen.  —  *)  In  Betreff  der  Sauren  siehe 
F.  KohlrauBch,  Pogg.  Ann.  159,  p.  260,  1876*.  —  ^)  unrein,  käuflich. 
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1 

u 

P4 

1 

Specifisches 
Gewicht 

10» . Ä^8 

» 

S 

• 

1 

Specifisches 
Gewicht 

108.^18 

NH401 

27 

5,4 

1,078 

3980 

KC2H3O2 

35,6 

4,3 

1,178 

1203  m 

KBr 

38,5 

4,4 

1,347 

3480 

MgNaOe 

28 

4,7 

1,25 

I2O0  m 

KH8O4 

31 

2,8 

1,24 

3440 

OuNaOe 

— 

— 

— 

lloo  m 

NU4NO8 

5,5 

8,7 

1,25 

3430  m  ¥ 

KHCOs 

20,8 

2,4 

1,15 

lloo 

KaOH 

15,2 

4,5 

1,172 

3276  m 

OaNaOß 

26,7 

4,0 

1,238 

983  m 

KCl 

25,8 

4,1 

1,175 

3210 

OuCla 

— 

— 

900 

LiOH 

11 

5 

1,12 

3000  m 

NaaS04 

16,8 

2,7 

1,162 

880 

NaJ 

64 

8,5 

2,0 

2700 

NaaCOg 

17,5 

3,9 

1,187 

812 

KF 

33,7 

7,6 

1,308 

2427  m 

K,^S04 

10,0 

1,25 

1,081 

806 

(NHJaSO, 

43 

8 

1,25 

2350  m  ? 

Ha02O4 

7 

1,6 

1,033 

734  ' 

KCO, 

34,3 

6,7 

1,350 

2117m 

LiaS04 

16 

3,3 

1,15 

64o  m 

AgNO, 

68 

8,7 

2,18 

2100 

Na  Ca  Hg  Oa 

21,8 

3,0 

1,114 

610  m 

NaCl 

26,4 

5,4 

1,201 

2016 

BaOaHa 

3,1 

0,37 

1,032 

540 

HgPO, 

46,8 

18,7 

1,307 

1962^ 

MgS04 

17,3 

3,4 

1,187 

456  m 

BrOis 

34,4 

6,0 

1,38 

1770 

Zna04 

23,7 

3,8 

1,285 

452  m 

K  j  Ca  O4 

22,8 

3,2 

1,17 

1700 

CUSO4 

18,1 

2,7 

1,208 

440 

CaCla 

24,0 

5,3 

1,220 

1669  m 

KClOg 

6,3 

0,53 

1,040 

432 

KaNOs 

40 

6,2 

1,32 

160om 

BaNaOs 

8,4 

0,69 

1,071 

330 

KNOg 

22,5. 

2,6 

1,151 

1550 

KA1aS04 

6,4 

0,26 

1,061 

300 

LiCl 

21,2 

5,e 

1,122 

1533 

LiaCOg 

0,77 

0,21 

1,063 

194 

LiJ 

62 

8,5 

1,83 

15oom  ? 

O4H6O6 

22,4 

3,3 

1,107 

94  m 

BaClg 

26,1 

3,2 

1,284 

1490 

Ca  H4  Qa 

16,6 

2,8 

1,022 

15,2  m 

MgClj 

19,4 

4,8 

1,170 

1312  m 

NHg») 

5,3 

3,0 

0,977 

10,4  m 

Bei  Chlomatrium  ergiebt  sich  entgegen  W.  Schmidt  (§.  580)  bei  591 
mittleren  Temperaturen  kein  Maximum;  bei  niederen  dürfte  es  mit  der 
Löslichkeitsgrenze  zusammenfallen. 

Im  Allgemeinen  zeigen  hiernach  die  bestleitenden  Körper  nach  den 
elektropositiven  Bestandtheilen  H,  E,  NH4,  Ag,  Na,  Li,  Ba,  Sr,  Ca,  Mg, 
Zn  und  nach  den  elektronegativen  J,  Br,  Cl,  HNO,  Ha  S  O4,  Ha  CO,  H3  PO4, 
C)H2  04,  CaH4  0}  geordnet  der  Reihe  nach  absteigende  Leitungsfähigkeit. 
Ammoniaklösungen  leiten  sehr  schlecht. 

Schwefelsäure  ^)  hat  merkwürdigerweise  2  Maxima  und  dazwischen 
liegt  ein  Minimum.    Dieselben  sind  bei  18^: 

Proc.      30,4  84,3  92,1  100 

6914  (Max.)     913  (Min.)     1031  (Max.)       80 


1)  F.  Kohlrausch,  Pogg.  Aun.  159,  p.  247,  1876*. 
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Die  Säure  von  30,4  Proc.  Gehalt  leitet  alsa  über  86  mal  besser  als 
die  gesättigte. 

Das  Minimum  der  Leitungsfahigkeit  tritt  hiemach  bei  der  Schwefel- 
säure von  der  Formel :  H2  0  -|-  Hj  S  O4  (84,48  Proc.)  ein.  Rauchende 
Schwefelsäure  leitet  wiederum  besser,  als  H3SO4.  So  sind  die  Leitungs- 
fahigkeiten  von  H3SO4: 

Proc.      97,61     98,31     98,91     99,57     99,69     100,05     100,43 
747        618       453        116         82  153  195 

Die  beiden  letzten  Säuren  enthalten  Anhydrid. 

Die  Salzsäure  leitet  bei  gleichem  Procentgehalt  der  Lösungen  am 
besten  von  allen  Substanzen,  z.  B.  bei  5  Proc.  Gehalt  etwa  doppelt  so 
gut  als  H3SO4,  lV2Uial  so  gut  als  HNO3. 

Brbmwasserstoffsäure  leitet  sohlechter  als  Chlorwasserstoffsäure ;  noch 
schlechter  Jodwasserstoffsäure. 

Die  Leitungsfahigkeit  weicht  bei  den  Phosphorsäurelösungen  anfangs 
bis  35  Proc.  Gehalt  ein  wenig  von  der  Proportionalität  mit  dem  Gehalte 
ab,  bei  Weinsäure  und  Essigsäure  sehr  stark,  und  fallt  dann  langsamer 
ab.  Die  bestleitende  Essigsäure  (1  Gwtbl.  C3H4O3  und  5  Gwthle.  H^O) 
leitet  wenigstens  38000  mal  besser  als'  concentrirte  Essigsäure. 

592  Für  verdünnte  Lösungen  von  dem  Gehalte  an  Salz  p  in  der  Ge- 

wichtseinheit der  Lösung  ergiebt  sich  bei 

Na  Gl      lO^Ä  =  13660p  —  22700^2. 

Ca  Ol,     10»  k  =  13010|>  —  21750i)«  —  UbOOp^ 

Meist  kann  man  indess  mit  der  Formel  h  =  xp  —  x^p*  auskom- 
men. Dann  ist  bei  Berechnung  aus  der  5-  und  10  procentigen  Lösung  far 


HCl  .   . 
LiOH  . 
HNO.,  . 
NaOH 
H38O4 
HBr     . 
KOH   . 
HJ    .    . 
BaOaHs 
NH4OI 
LiaOOs 


lO^x 

10»  x' 

887 

297 

611 

327 

534 

101 

445 

153 

415 

048 

383 

050 

350 

055 

250 

— 

196 

066 

177 

011 

175 

708 

H2  Cj  O4   . 

KHS04 . 

KON  .  . 
LiOl  .  . 
MgCla  .  . 
NaCl  .  . 
CaCl2  .  . 
KOI.  .  . 
KP  .  .  . 
NH^NOg 
(NH4)a804 


167 
165 
156 
160 
150 
138 
134 
131 
131 
116 
112 


089 
021 
012 
046 
045 
025 
027 
004 
018 
012 
017 
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10«  X 

• 

10»«' 

10«  X 

10*x' 

Kji  C  O3 

113 

016 

r(  U4  J      •    •    •    •    • 

070 

—030 

KaaCOs 

103 

037 

KClOa   .   .   . 

• 

069 

— 

SrCl,  .   . 

098 

015 

NaCsHsOs    . 

• 

067 

023 

K,C,04 

097 

011 

H3PO4  .    .   . 

• 

064 

011 

Lift  S  O4  .    . 

093 

036 

IsL  V  ■    •    •    • 

1   . 

063 

—001 

MgNaO« 

092 

020 

MgS04  .    .    . 

>   • 

060 

021 

KNOj    . 

092 

013 

NaJ    .... 

»    • 

057 

003 

KJ8O4  • 

091 

010 

LiJ     .... 

• 

057 

003 

Na  NO,.   , 

090 

017 

NaNgOß    . 

1   • 

054 

017 

Naa804 

089 

024 

KHaP04  .   . 

1   • 

052 

014 

KBr    .    . 

087 

005 

AgNOs-    .   . 

1   • 

051 

007 

CaNaOg 

087 

021 

KAlSjOg  . 

>   • 

047 

— 

BaCls     .   . 

077 

008 

Zn804   .   . 

•   ■ 

042 

012 

KHCOa 

075 

010 

OUSO4   .   .   . 

•    • 

041 

011 

Ix  O2  H3  v/g 

071 

013 

Den  Coefficienten  x,  das  Yerhältniss  des  Leitungsvermögens  der 
Lösungen  bei  grosser  Verdünnung,  bei  der  das  quadratische  Glied  der 
Formel  %^p^  zu  yemachlässigen  ist,  zu  dem  Gehalte  |7,  bezeichnet 
F.  Kohlrausch  als  das  specifischeLeitungsyermögen  der  gelös- 
ten Substanz. 

Bei  sehr  verdünnten  Lösungen  ändert  sich  also,  wie  aus  beifolgen- 
der Tabelle  ersichtlich  ist,  die  Beihenfolgen  derselben  nach  ihrem  Ge- 
balte an  elektropositivem  oder  negativem  Bestandtheil  gegen  die  concen- 
irirten  Lösungen.  E  und  Li  haben  ihre  Stellungen  vertauscht,  J  steht 
tiefer  als  in  den  bestleitenden  Lösungen  u.  s.  f. 

Die  Abhängigkeit  des  Leitungsvermögens  von  der  Temperatur,  wie  593 
aie  durch  die  Formel 

*!  =  Äo  (1  +  «^  +  ßt^) 

(§.  587)  ausgedrückt  wird,  ergiebt  sich  aus  folgenden  Angaben. 

Nach  Versuchen  von  Grotrian')  ist  für  verdünnte  Schwefelsäure, 
wenn  die  Leitungsfähigkeit  des  Quecksilbers  bei  0^  gleich  10^  ist'): 


*)  Grotrian,  Pogg.  Ann.  151,  p.  378  1874*,  vergl.  auch  168,  p.  169, 
1876*.  — .  8)  Die  früher  angegebenen  Werthe  ftir  die  Leitangsfähigkeit  der 
ScbwefelBäure  von  F.  Kohlrausch  und  Nippoldt  (Pogg.  Ann.  138,  p.  379, 
1869*)  sind  hiernach  abzuändern. 
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H9SO4 
Proo. 

h 

10»« 

10»/? 

Proo. 

h 

\(fia 

108/1 

5 

1543 

1768 

—  6214 

45 

4172 

2706 

4-    1093 

10 

2722 

1902 

6002 

50 

3578 

2802 

2908 

15 

3881 

2031 

5589 

55 

3974 

2893 

4923 

20 

4659 

2156 

4976 

60 

2423 

2979 

7138 

25 

5059 

2275 

4162 

70 

1587 

3136 

12168 

30 

5142 

2390 

3149 

80 

1053 

3275 

18000 

35 

4979 

2500 

1935 

90 

719 

3394 

24633 

40 

4640 

3606 

521 

100 

507 

3494 

32066 

HCl  (specif.  Gew.)  1,0191     1,0328    1,0777    1,1026    1,1308    1,1415 
Äo  2194,6    3399,8    5362,7    5515,6    5315,3    5184,2 

105«  2274       2209       2122       2114       2061       1991 

Bei  der  ChlorwasBersto£fsäure  genügt  das  a  enthaltende  Glied. 
Ferner  ^) 


Prooente 

h 

10*« 

10«^ 

Prooente 

*0 

10*0 

10« /f 

H2SO4 

HsPO^ 

66,16 

1560 

332 

122 

87,1 

276 

680 

528 

84,5 

437 

497 

641 

Hg  (/2  0^ 

96,4 

489 

344 

330 

3,57 

341    ' 

256 

136 

99,4 

39,0 

376 

1120 

7,14 

520 

260 

140 

100,1 

80,7 

374 

663 

Das  Maximum  tritt  hei  der  Schwefelsäure  hei  einem  um  so  höheren 
Gehalt  ein,  je  höher  die  Temperatur  ist,  die  Yerschiehung  ist  nahe  pro- 
portional der  Temperaturerhöhung.  Das  Maximum  liegt  für  die  Tempe- 
ratur t  hei  dem  Gehalt: 


t  0        10       20       30       40       50       60       70 

Proc.    30,2    30,9    31,7    32,5    33,5    34,1    34,5    35,4 


1)  F.  KohlrauBch,  Pogg.  Ann.  159,  p.  249,  1876 
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Die  Werthe  a  und  ß  ergeben  sich  in  der  Formel 

ki  —  Jco(l  +  at  +  ßi^ 

ior  verschiedene  Salze  bei  Berechnung  auf  runde  Procente,  von  denen 
die  benutzten  Lösungen  meist  nicht  fern  sind,  wie  folgt  ^) : 


594 


Prooente 

10*  a 

10« /5 

Procente 

10*« 

10« /9 

Procente 

10*« 

10«/? 

KaCl 

15 

221 

53 

HNOs 

5 

292 

110 

20 

218 

19 

6,2 

218 

—  37 

10 

290 

102 

GaClo 

12,4 

204 

—  25 

15 

279 

110 

5 

292 

93 

24,8 

184 

—     3 

20 

290 

108 

10 

274 

94 

31 

190 

—     8 

24 

311 

111 

20 

260 

94 

37,2 

198 

—     1 

24,92* 

304 

133 

25 

275 

82 

49^ 

212 

-f  20 

25,9* 

307 

142 

30 

273 

138 

62,0 

232 

-f-  27 

KCl 

35 

309 

164 

NH4NOS* 

5 

10 

271 
249 

78 
68 

MgCla 

49,3 

233 

24 

15 

233 

58 

5 

297 

123 

BaNjOe* 

20 

220 

42 

10 

300 

106 

■ 

4,18 

817 

121 

21 

217 

39 

30 

367 

305 

Nao  8  04* 

LiCl 

BaCla 

m               V 

5,11 

361 

93 

5 

308 

110 

5 

291 

97- 

• 

15,37 

460 

80 

10 

288 

118 

10 

279 

84 

30* 

254 

216 

15 

264 

87 

Na  OH* 

40* 

345 

336 

24 

249 

82 

2,61 

295 

le 

NH4CI 

BrCls 

42,7 

866 

4511 

5 

266 

74 

5 

293 

98 

KHSO4* 

10 

242 

68 

10 

273 

104 

5,0 

181 

149 

Bei  den  meisten  Lösungen  ist  also  die  Aenderung  des  Leitungs-  595 
Vermögens  nahe  gleichförmig;  nur  bei  den  zähflüssigen,  concentrirteren 
Löstingen  (CaClj,  MgClj,  H3SO4)  wächst  es  schneller. 

Bei  den  Chloriden  in  verdünnter  Lösung  (5  Proc.)  ist  der  Tempe- 
ratnrcoefflcient  a  ziemlich  wenig  verschieden;  bei  0^  zwischen  Vss  ^^^ 


^)  Siehe  F.  Kohlrausch  und  Grotrian,  Pogg.  Ann.  154|  p. 215,  1875*, 
die  mit  einem  *  bezeichneten  Werthe,  Wied.  Ann.  6,  p.  23,  1879*. 
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V37,  bei  18»  zwischen  V46  (Li  Gl)  und  Vaa  (NH4CI).  Die  Coefficient^n  ß 
sind  verschieden  und  liegen  für  verdünnte  Lösungen  (5  Proc.)  zwiscben 
Vsooo  (MgCl,)iind  Vissoo  (NH4CI). 

Mit  wachsender  Concentration  nehmen  die  Temperaturcoefficienten 
aller  Salze  mit  einbasischen  Säuren  mit  Ausnahme  von  BaClj  anfangs 
ab ;  bei  sämmtlichen  Kali-  und  Ammoniaksalzen,  ausser  dem  Fluorkalinin, 
essigsauren  und  kohlensauren  Kali  und  Aetzkali,  zeigt  sich  diese  Ab- 
nahme bis  zu  der  grössten  Concentration,  bei  den  besonders  erwähn- 
ten Kaliverbindungen,  sowie  allen  übrigen  Körpern,  welche  ein  Maximum 
der  Leitungsfähigkeit  besitzen,  erreicht  der  Coefficient  schon  vor  Eantiitt 
desselben  ein  Minimum  und  steigt  dann  wieder.  So  treten  die  Maxims 
(wie  bereits  bei  den  Untersuchungen  von  B  e  e  t  :$  gezeigt  ist)  bei  steigen- 
der Temperatur  bei  höheren  Concentrationen  ein. 

Ebenso  wie  die  Salze  des  Kaliums  und  Ammoniums  nahe  gleiche 
Leitungsfahigkeit  besitzen,  sind  auch  ihre  Temperaturcoefficienten  nahe 
gleich.  Dasselbe  gilt  von  den  Chloriden  des  Baryums,  Strontiums,  Cal- 
ciums, den  Sulfaten  von  Magnesium,  Zink,  Kupfer,  endlich  der  Chlor-, 
Brom-,  Jodwasserstoffsäure  und  Salpetersäure. 

Im  Allgemeinen  kann  man  sagen,  dass  das  Leitungs vermögen  eines 
Körpers  mit  der  Temperaturerhöhung  um  so  langsamer  wächst,  je  grösser 
es  ist,  so  das|i  sich  also  die  Unterschiede  der  Leitungs  vermögen  mit  der 
Temperaturerhöhung  im  Allgemeinen  vermindern. 

Bemerkenswerth  ist  ferner  die  bedeutende,  ziemlich  gleichmäsaig 
beschleunigte  Zunahme  des  Leitungs  Vermögens  der  starken  (43  procenti- 
gen)  Natronlauge  von  —  10®  bis  -|-  80®  bis  etwa  zum  Hundertfachen, 
so  *dass  der  Zuwachs  für  jeden  Grad  etwa  Vio  ^on  dem  Leitungsvermögen 
bei  18®  beträgt.  Bei  80®  leitet  die  Natronlauge  besser  als  die  bestleiten- 
den Säuren  bei  gewöhnlicher  Temperatur,  bei  100®  und  etwa  26  Proc 
Gehalt  ebenso  gut  wie  jene  bei  100®  ^),  Die  Leitungsfahigkeit  wird 
durch  die  Formel  lO^Ä;  =  222  (1  -|-  0,1059*  +  0,004459«»)  dargestellt 

Das  saure  schwefelsaure  Natron  ist  je  nach  der  Temperatur  in  der 
Lösung  mehr  oder  weniger  dissociirt,  so  dass  dadurch  Complicationen 
eintreten. 

596  Die  Leitungsfahigkeit  von  Lösungen   von  Glaubersalz  zwischen 

16  resp.  25®  und  80  bis  83®  entspricht  der  Formel 

15,37  Proc.    k  =  452  (1  +  0,0460  <  +  0,000080<«) 
24,67  Proc.    k  =  454  (1  +  0,0628  «  +  0,000100(3) 

Ein  Einfluss  des  Wendepunktes  (33  bis  34®),  bei  dem  das  was8e^ 
haltige  Salz  in  wasserfreies  übergeht,  ist  also  nicht  vorhanden.    Zwei 


^)  F.  Kohlrausch,  Wied.  Ann.  6,  p.  25,  1879*. 
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heisa  gesättigte  (übersättigte) Lösungen  von  Salmiak  und  essig- 
saurem Natron  ergaben: 

NH4OI  NaCaHgOg 

t  =  76J^     &0ß^     87,00  70»     74»      79°       94» 

10«Ä?  =  8520     8860     9250  890     960     1070.    1330 

Die  Aenderung  für  1^  beträgt  hiernach  0,007  und  0,017  von  dem 
Leitangsvermögen  bei  80^.  Ein  Sprung  beim  Auskrystallisiren  findet  nicht 
statt.  Verlängert  man  die  etwa  für  18^  gültige  Curve  der  Leitungs- 
fiihigkeiten  bis  zu  diesen  hohen  Temperaturen,  so  erhält  man  0,013  und 
0,16,  so  dass  also  der  Salmiak  sich  ganz  normal  verhält,  das  essigsaure 
Natron  eine  relativ  zu  kleine  Leitungsfahigkeit  dabei  zeigt  [wohl  in 
Folge  der  Zähigkeitsänderung,  siehe  später]  ^). 

Die  Temperaturcoefficienten  der  unorganischen  einbasischen  Säuren  597 
^h/iii  für  l^G.  sind  fast  unabhängig  von  der  Concentration;  sie  stei- 
gen ganz  wenig  mit  derselben. 

Salzsäure  hat  dagegen  einen  fast  constanten  Temperaturcoefficienten. 

Salpetersäure  hat  kleinere  Temperaturcoefficienten,  die  mit  steigen- 
der Concentration  erst  abnehmen  (bis  Vra  hei  18^),  dann  ein  wenig  stei- 
gen (bis  Ve4).    Das  Vorzeichen  von  ß  geht  aus  —  auf  -|-  über^). 

Verdünnte  Phosphorsäure  besitzt  die  kleinsten  Temperaturcoefficien- 
ten 0,01;  bei  grösserer  Concentration  (87  Proc.)  hat  sie  einen  der  höch- 
sten Temperaturcoefficienten  (0,037).  Aehnlich  verhält  sich  Weinsäure. 
Die  concentrirten  Lösungen  beider  Säuren  sind  sehr  zähe.  Dagegen 
ändert  sich  der  Temperaturcoefficient  der  stets  dünnflüssigen  Essigsäure 
▼iel  weniger. 

Bei  Schwefelsäure  steigt  der  Temperaturcoefficient  a  von  0,011  an 
erst  ziemlich  regelmässig,  erreicht  bei  83  bis  84  Proc,  wo  die  Leitungs- . 
f&higkeit  der  Säure  ein  Minimum  ist,  ein  Maximum  (0,037)  und  sinkt 
auf  ein  Minimum  (0,028)  bei  95  Proc,  wo  er  dann  wieder  bis  0,042 
(100  Proc.)  steigt.    Für  die  rauchende  Säure  ist  er  wieder  etwas  kleiner. 

Die  Abweichungen  der  Werthe  ß  von  der  Proportionalität  folgen 
nahe  derselben  Regelmässigkeit. 

Berechnet  man  die  Leitungsvermögen  für  eine  bestimmte  598 
Anzahl  mMolecüle  der  Salze,  welche  in  Wasser  gelöst  sind,  so 
erhält  man: 


>)  P.  Kohlrauscb,  Pogg.Aiin.  159,  p.264,  1876*.  •—  «)  P.  Kohlrausch 


and  Grotrian,  Pogg.  Ann.  154,  p.  215,  1875*. 
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• 

108.Ä:i8 

Jk 

^18 

m 

108.Ä;i8 

Jk 

^19 

tn 

108.fc,8 

Ob] 

oride 

2 

990 

220 

8 

1370 

231 

KCl 

3 

1264 

218 

9 

1172 

0,0244 

0,5 

471 

0,0206 

4 

1432 

218 

VaMgCla 

1 

911 

•  199 

5 

1517 

220 

0,5 

330 

O,0226 

1,5 

1328 

188 

6 

1529 

222 

1 

593 

223 

2 

1728 

182 

7 

1473 

224 

2 

974 

221 

2,5 

2112 

176 

8 

1353 

227 

3 

1193 

224 

3 

2480 

170 

9 

1208 

236 

4 

1296 

229 

3,5 

2822 

0,0164 

10 

1057 

251 

5 

1311 

238 

NH4CI 

0,5 

466 

0,0204 

11 
12 

911 
763 

269 
0,0288 

6 
7 

1264 
1157 

249 
264 

1 

904 

198 

VaBaClä 

8 

1001 

282 

1,5 

1318 

192 

0,5 

362 

0,0214 

9 

817 

306 

2 

1720 

186 

1 

658 

207 

10 

616 

0,0340 

2,5 

2102 

179 

1,5 

909 

202 

Bromide 

3 

2474 

172 

2 

1128 

199 

KBr 

3,5 

4 

2836 
3181 

166 
162 

2,5 
3 

1311 
1462 

196 
0,0193 

0,5 

1 

497 
960 

0,0205 
193 

4,5 

3491 

158 

VaSrCla 

1,5 

1404 

184 

5 

3760 

0,0155 

0,5 

353 

0,0217 

2 

1832 

177 

Na  Gl 

1 

640 

212 

2,5 

2243 

171 

0,5 

380 

0,0220 

1,5 

882 

208 

3 

2623 

166 

1 

698 

218 

2 

1082 

0,0204 

3,5 

2977 

160 

1,5 

974 

216 

2,5 

1250 

— 

4 

3294 

0,0156 

2 

1209 

214 

3 

1387 

— 

Je 

»dide 

2,5 

1412 

213 

3,5 

1499 

KJ 

3 

3,5 

1584 
1728 

213 
214 

VaCaCla 
0,5 

348 

0,0218 

0,5 
1 

497 

976 

0,0203 
194 

4 

1846 

217 

1 

633 

213 

2 

1894 

172 

4,5 

1935 

222 

2 

1083 

207 

3 

2695 

156 

5 

1991 

227 

3 

1389 

203 

4 

3364 

147 

5,5 

2018 

0,0234 

,   4 

1583 

201 

5 

3826 

142 

LlCl 

5 

1666 

202 

6 

(4070) 

0,0140 

0,5 

328 

0,0229 

6 

1644 

206 

1 

590 

225 

7 

1541 

218 
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«1 

108.Ä:i8 

Jk 
*18 

m 

lo^As 

Jk 

^8 

m 

loe.ifciB 

Jk 

^18 

NH4J 

9 

2385 

0,0248 

5 

946 

230 

0,5 

499 

0,0205 

10 

2303 

260 

6 

845 

250 

1 

973 

199 

■ 

7 

716 

275 

2 

1862 

188 

Ni 

träte 

8 

584 

302 

3 

2647 

176 

KNOs 

9 

461 

331 

4 

3347 

164 

0.5 

418 

0,0209 

10 

355 

0,0363 

5 

3926 

0,0153 

1 

754 

206 

%MgNaOe 

NaJ 

1,5 

1043 

204 

0,5 

309 

0,0218 

0,5 

388 

0,0219 

2 
2.5 

1298 
1525 

201 
195 

1 

546 

215 

1 

729 

212 

*•!" 

^  ^^  ^^ 

2 

890 

211 

2 

1296 

201 

3 

1717 

0,0188 

3 

1096 

0,0207 

3 

1726 

197 

NH4NO8 

AgNOj 

4 

2026 

0,0201 

0,5 

442 

0,0206 

0,5 

363 

0,0218 

LiJ 

1 

831 

199 

1 

632 

216 

0,5 

350 

0,0218 

2 

1507 

187 

2 

1036 

211 

1 

648 

214 

3 

2082 

178 

3 

1343 

207 

1.5 

908 

209 

4 

2561 

170 

4 

1577 

206 

2 

1142 

205 

5 

2929 

165 

5 

1756 

206 

2,5 

1352 

0,0202 

6 

3190 

161 

6 

1889 

207 

^^ 

■     m 

7 

3351 

158 

7 

1981 

0,0211 

Cy 

anide 

8 

3419 

0,0157 

KCN 

NaNOs 

VaCuNgOe 
0,5 

308 

0,5 

488 

0,0208 

0,5 

342 

0,0223 

1 

512 

1 

938 

0,0195 

1 

615 

219 

Flu 

Loride 

2 

1019 

216 

Ch] 

lorate 

3 

1290 

216 

KOlOg 

KP 

iß 

^*^  ^L 

4 

1463 

0,0219 

0,5 

401 

0,0212 

0,5 

367 

— 

1 

676 

0,0214 

VaBaNaOe 

Ac 

etate 

2 

1196 

217 

0,5 

264 

0,0241 

KCaHsOg 

3 

1609 

219 

VaCaNaOe 

0,5 

312 

0,0224 

4 

1936 

220 

0,5 

314 

0,0219 

1 

554 

220 

5 

2182 

222 

1 

541 

219 

2 

904 

221 

6 

2338 

226 

2 

818 

217 

3 

1119 

227 

7 

2416 

232 

3 

946 

217 

4 

1200 

239 

8 

2422 

238 

4 

983 

220 

5 

1187 

• 

252 
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1 

■ 

m 

1 

■ 

1 
lOSJfc« 

Jk 

m 

- 

i0»-t,8 

Jh 

6 

110« 

270 

2 

752 

254 

4 

1839 

212 

7 

963 

294 

2,5 

848 

0,0257 

5 

2016 

216 

8 

790 

326 

V^LI^SO^ 

6 

2102 

223' 

9 

600 

368 

0.5 

226 

0,0236 

7 

2114 

232 

10 

403 

0,0421 

1 

389 

237 

8 

2052 

244 

KaC,HgOs 

2 

574 

0,0240 

9 

1905 

262 

0,5 

1 

233 
389 

0,0253 
255 

y.Mgso^ 

0,5 

160 

0,0222 

10 
11 

1695 
1412 

285 

0.0316 

2 

561 

275 

1 

272 

229 

KHCO3 

• 

3 

609 

306 

2 

403 

243 

0,5 

337 

0,0206 

4 

575 

340 

-3 

453 

254 

2 

613 

0,0199 

5 

495 

0,0410 

4 

452 

268 

y,Na,C03 

SU 

ilfate 

5 

410 

284 

0,5 

247 

0,0244 

6 

(343) 

0,0304 

1 

423 

252 

V,K,804 
0,5 
1 

364 
673 

0,0218 
209 

VaZnSO; 
0,5 

145 

0,0226 

1.5 
2 

553 
647 

262 

270 

1 

244 

224 

2,5 

715 

280 

KH8O4 

2 

373 

228 

3 

763 

289 

0,5 

982 

0,0086 

3 

438 

241 

3.5 

794 

0,0299 

1 

1736 

086 

4 

449 

258 

Oxalate 

1,5 

2380 

087 

5 

412 

277 

2 

2903 

090 

6 

360 

308 

VaKaCjO^ 

2,5 

3263 

0,0096 

7 

301 

0,0336 

0,5 
1 

373 
688 

0,0214 
209 

IA(*IU4),804 

%Cu804 

1,5 

959 

0.0205 

0.5 

351 

0,0221 

»          ■              I   » 

w,v 

0,5 

142 

0,0216 

1 

643 

212 

1 

240 

218 

Hydrate 

2 

1130 

201 

2 

375 

228 

KOH 

3 

1535 

195 

3 

(451) 

0,0241 

0,5 

928 

0,0188 

4 

1856 

193 

1 

1721 

187 

5 

2087 

192 

Gar 

bonate 

2 

3008 

188 

6 

2233 

0,0193 

VaKaCOa 

3 

3941 

191 

y,Nag804 

- 

0,5 

363 

0,0227 

4 

4573 

197 

0,5 

280 

0,0232 

1 

669 

219 

5 

4950 

204 

1 

482 

242 

2 

1166 

211 

6 

5090 

214 

1,6 

633 

249 

3 

1552 

210 

7 

5057 

225 
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m 

lOU-18 

Jk 
*18 

m 

108.Ä-18 

Jk 
^18 

m 

108.Ä-,8 

Jk 

^'l8 

1 

8 

4887 

239 

5 

3259 

266 

15  . 

1016 

681 

9 

4599 

255 

6 

3086 

296 

16 

946 

0,0726 

10 

4229 

273 

7 

2820 

333 

LiOH 

11 

3816 

0,0290 

8 

2512 

369 

0,5 

694 

0,0191 

NaOH 

9 

2196 

409 

1 

1253 

196 

0,5 

817 

0,0194 

10 

1896 

452 

1,5 

1719 

199 

1 

1488 

199 

11 

1644 

497 

2 

2108 

202 

2 

2447 

209 

12 

1424 

542 

2.5 

2421 

207 

3 

3020 

221 

13 

1247. 

586 

3 

2660 

215 

4 

3264 

241 

14 

1115 

633 

3,5 

2835 

0,0225 

Stellt  man  das  Leitungsvermögen  verdünnter  Lösungen  wie  oben  599 
durch  die  Formel  Ä  =  Aw  —  A'm'  dar,  so  ist  die  Grenze  A,  der  sich 
bei  grosser  Verdünnung  das  Verhältniss  des  Leitungsvermögens  zur 
Molecülzahl  nähert,  das  moleculare  Leitungsvermögen  des 
Körpers  in  wässeriger  Lösung.  Aus  seinen  eigenen  Versuchen 
und  denen  von  Lenz  stellt  F.  Kohlrausch  die  in  folgender  Tabelle 
enthaltenen  Werthe  für  (Hg)  =  lO^A  auf: 


Cl 

Br 

J 

NO3 

C  2H3  O2 

VaSO, 

V2CO3 

OH 

K 

975 

1036 

1030 

922 

697 

788 

783 

1977 

NH4 

954 

1029* 

1016 

934 

765 

— 

— 

Na 

815 

813* 

845 

758 

546 

634 

555 

1782 

Li 

701 

— 

758 

— 

— 

513 

1500 

Ag 

— 

845 

— 

— 

H 

3232 

3107 

3280 

3344 

— 

2064 

y«Ba 

794 

882* 

881* 

692 

1661 

VaSr 

774 

— 

— 

— 

— 

— 

lACä 

750 

729* 

734* 

713 

"™^'~  • 



VaMg 

719 

— 

685 

— 

369 

— 

1/2  Zn 

681* 

692* 

705* 

— 

— 

336 

y^cu- 

— 

720* 

326 

Die  den  Lenz' sehen  Beobachtungen  entnommenen  Werthe  sind  mit 
einem  Stern  bezeichnet. 

Wiedemann,  Elektricitftt.  I.  39 
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600  Hiernach  ^)  sind  die  moleculareu  Leitungsvermögen  der 

den)  einhasischen  Säuren,  H  Cl,  H  J,  H  Br,  H  N  O3,  fast  yollkomm« 
während  das  der  Schwefelsäure  tiefer  liegt.     Aehnliches  gilt 
Gehalten  von  mehr  als  einem  Aequivalent;  auch  die  Maxima 
und  HNO3  fallen  bei  nahe  gleichen  Gehalten  (von  548  und 
zusammen,  während  für  die  zweibasische  Schwefelsäure  das 
bei  einem  Gehalte  von  379  Mol.  H8SO4  (758  Aeq.  [HSOJVi)«! 

Den  moleculareu  Leitungsvermögen  der  Wasserstoffsämrea 
weiterem  Abstände  der  Reihe  nach  absteigend  diejenigen  der% 
KOH,NaOII,Ba(OH)5e,  Li  OH,  welche  den  übrigen  weit  ttberh 
Die  Schwefelsäure  steht  den  Alkalien  in  der  Leitung  nach. 

Die  einander  entsprechenden  Verbindungen  von  E  und  N 
seits,  sowie  die  Verbindungen  dieser  Metalle  mit  Cl,Br,  J,CN  (nii 
auch  NO3  andererseits  besitzen  nahe  gleiches  der  Reihe  nach  ei 
ringeres  moleculares  Leitungsvermögen,  während  das  der  schwefe 
Salze  tiefer  steht.  Noch  etwas  tiefer  steht  das  Leitung8verm5| 
kohlensauren  und  essigsauren  Salze.  Ebenso  ist  dasselbe  je  bei 
Haloidverbindungen  der  folgenden  Metalle  nahezu  gleich,  und 
absteigender  Reihe  kleiner  bei  Na,  Ba,  Sr,  Ca,  Li,  Mg,  Zn.  £n( 
ten  Mg  S  O4,  Zn  S  O4,  Cu  S  O4  nahe  gleich. 

Die  moleculareu  Leitungs vermögen  der  einbasischen  Salze  der 
metalle  difiPeriren  wie  folgt: 


Cl 

J 

NO3 

Ci  H3  öf 

K     Nn4 

21 

14 

12 

K      Na 

160 

185 

164 

151  ^ 

K  — Li 

274 

272 

Eine  Reihe  der  im  Vorigen  erwähnten  Resultate  sind  auf  beifc 
den  Tafeln  verzeichnet,  in  denen  die  Abscissen  die  Zahlen. m  der 
cüle  des  gelösten  Körpers  in  der  Volumeneinheit,  die  Ordinaten 
Leitungsfähigkeiten  angeben.  Die  Aenderungen  der  Reihenfolge  bei 
schiedenen  Goncentrationen  sind  dabei  deutlich  zu  erkennen. 


Bestimmungen  von  Long^). 

601  Mittelst  des  Apparates  von  F.  Eohlrausch.     Die  BezeichnuD( 

sind  dieselben  wie  bei  F.  Kohlrausch. 


1)  Vergl.  F.  Kohlrausch,  Pogg.  Ann.  159,  p.  157,  1879*.    —   *)  Long. 
Wied.  Ann.  11,  p.  37,  1880*. 
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Specif. 

Specif. 

Proc. 

Gewicht 
bei  15® 

108*18 

Jk 

Proc. 

Gewicht 
bei  15« 

108*18 

Jk 
*18 

MnCl^ 

15 

1,139 

803 

0,0206 

5 

1,0456 

492 

0,0210 

20 

1,193 

952 

0,0205 

10 

1*0895 

790 

0,0206 

25 

1,248 

1019 

0,0216 

15 

1,1378 

987 

0,0202 

35 

1,377 

• 

993 

0,0237 

20 

1,1900 

1061 

0,0206 

SrNaOfl 

25 

1,2472 

1020 

0,0203 

28 

1,2828 

950 

0,0208 

5 

1,0418 

289 

0,0225 

ZnClo 

10 

1,0857 

493 

0,0225 

fl 

15 

1,1318 

645 

0,0227 

2,5 

1,024 

258 

0,0213 

20 

1,1815 

750 

0,0228 

5 

1,048 

452 

0,0192 

25 

1,2363 

810 

0,0226 

10 

1,094 

680 

0,0165 

35 

1,3542 

805 

0,0241 

20 

1,190 

853 

0,0156 

30 

1,299 

866 

0,0172 

Pb  N  j  De 

40 

1,423 

790 

0,0198 

(50) 

1,570 

589 

0.0232 

5 

1,0449 

179 

0,0238 

60 

1,746 

345 

0,0307 

10 

1,0937 

301 

0,0251 

15 

1,1467 

401 

0,0251 

Cu  Na  Oe 

20 

1,2043 

487 

0,0250 

5 

1,043 

341 

0,0221 

25 

1,2678 

561 

0,0252 

10 

1,089 

595 

0,0215 

30 

1,3358 

625 

0,0257 

Bemerkenswerth  ist  hier  bei  der  Chlorzinklösung  die  Zunahme  des 
Temperatarcoefficienten  mit  Erhöhung  der  Temperatur;  freilich  ist  die 
concentrirte  Lösung  sehr  zähe. 

Das  moleculare  Leitungsvermögen  ist: 


m 

lO^k,^ 

Jk 

*18 

m 

108*18 

Jk 

*18 

m 

108*18 

Jk 

*18 

MnClj 

1 

2,0 

854 

0,0204 

ZnCIj 

0,5 

330 

0,0212 

3,0 

1018 

0,0202 

0,5 

324 

0,0206 

1,0 

557 

0,0210 

4,0 

1067 

0,0206 

1,0 

532 

0,0182 

1,5 

724 

0,0208 

5,0 

1020 

0,0203 

1,5 

658 

0,0168 

39* 
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m 

• 

108./:,8 

Jk 

m 

108.Ä;i8 

Jk 

A49 

m 

108.it,8 

Jk 

*i8 

Ch] 

ior.ide 

2 

990 

220 

8 

1370 

231 

KCl 

3 

1264 

218 

9 

1172 

0,0244 

0,5 

471 

0,0206 

4 

1432 

218 

VaMgCla 

1 

911 

•    199 

5 

1517 

220 

0,5 

330 

0,0226 

1,5 

1328 

188 

6 

1529 

222 

1 

593 

223 

2 

1728 

182 

7 

1473 

224 

2 

974 

221 

2,5 

2112 

176 

8 

1353 

227 

3 

1193 

224 

3 

2480 

170 

9 

1208 

236 

4 

1296 

229 

3,5 

2822 

0,0164 

10 

1057 

251 

5 

1311 

238 

^«p  ^p^      ^^« 

11 

911 

269 

6 

1264 

249 

NH4CI 

12 

763 

0,0288 

7 

1157 

264 

0,5 

466 

0.0204 

1 

904 

198 

VaBaCla 

8 

1001 

283 

1.5 

1318 

192 

0,5 

362 

0,0214 

9 

817 

306 

2 

1720 

186 

1 

658 

207 

10 

616 

0,0340 

2.5 

2102 

179 

1,5 

909 

202 

Bromide 

3 

2474 

172 

2 

1128 

199 

KBr 

3,5 

4 

2836 
3181 

166 
162 

2,5 
3 

1311 
1462 

196 
0,0193 

0,5 

1 

497 
960 

0,0205 
193 

4,5 

3491 

158 

VaSrCl, 

1,5 

1404 

184 

5 

3760 

0,0155 

0.5 

353 

0,0217 

2 

1832 

177 

NaCl 

1 

640 

212 

2.5 

2243 

171 

0,5 

380 

0,0220 

1,5 

882 

208 

3 

2623 

166 

1 

698 

218 

2 

1082 

0,0204 

3,5 

2977 

160 

1,5 

974 

216 

2,5 

1250 

— 

4 

3294 

0,0156 

2 

1209 

214 

3 

1387 

— 

Je 

>dide 

2,5 

1412 

213 

3,5 

1499 

— 

KJ 

3 
3,5 

1584 
1728 

213 
214 

VaCaCla 

0,5 

348 

0,0218 

0,5 
1 

497 

976 

0,0203 
194 

4 

1846 

217 

1 

633 

213 

2 

1894 

172 

4,5 

1935 

222 

2 

1083 

207 

3 

2695 

156 

5 

1991 

227 

3 

1389 

203 

4 

3364 

U7 

5,5 

2018 

0,0234 

.       4 

1583 

201 

5 

3826 

142 

LiCl 

5 

1666 

202 

6 

(4070) 

0,0140 

0,5 

328 

0,0229 

6 

1644 

206 

1 

590 

225 

7 

1541 

218 

Bestimmungen  von  F.  Kohlrausch. 
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m 

10«i^8 

Jk 

m 

IO8.ÄH8 

Jk 

m 

10«l-i8 

Jk 

^8 

NH4J 

9 

2385 

0,0248 

5 

946 

230 

0,5 

499 

0,0205 

10 

2303 

260 

6 

845 

250 

1 

973 

199 

• 

7 

716 

275 

2 

1862 

188 

Ni 

träte 

8 

584 

302 

3 

2647 

176 

KNOg 

9 

461 

331 

4 

3347 

164 

0,5 

418 

0,0209 

10 

355 

0,0363 

5 

3926 

0,0153 

1 

754 

206 

VaMgNaOfl 

NaJ 

1.5 

1043 

204 

0,5 

309 

0,0218 

0,5 

388 

0,0219 

2 

1298 

201 

1 

546 

215 

1 

729 

212 

2,5 

1525 

195 

2 

890 

211 

2 

1296 

201 

3 

1717 

0,0188 

3 

1096 

0,0207 

3 

1726 

197 

NH^NOg 

AgNOg 

4 

2026 

0,0201 

0,5 

442 

0,0206 

0,5 

363 

0,0218 

LiJ 

1 

831 

199 

1 

632 

216 

0,5 

350 

0,0218 

2 

1507 

187 

2 

1036 

211 

1 

648 

214 

3 

2082 

178 

3 

1343 

207 

1,5 

908 

209 

4 

2561 

170 

4 

1577 

206 

2 

1142 

205 

5 

2929 

165 

5 

1756 

206 

2,5 

1352 

0,0202 

6 

3190 

161 

6 

1889 

207 

7 

3351 

158 

7 

1981 

0,0211 

Cy 

anide 

8 

3419 

0,0157 

VaCaNaOg 

» 

KCN 

KaNOg 

0,5 

308 

0,5 

488 

0,0208 

0,5 

342 

0,0223 

9 

1 

512 

1 

938 

0,0195 

1 

615 

219 

1 

T^  1 

•    n 

2 

1019 

216 

Ch] 

lorate 

Flu 

loride 

3 

1290 

216 

KCIO3 

KP 

%# 

^^^    Mm 

4 

1463 

0,0219 

0,5 

401 

0.0212 

0,5 

367 

— 

1 

676 

0,0214 

VäiBaNaOe 

Ac 

etate 

2 

1196 

217 

0,5 

264 

0,0241 

KC2H3O2 

3 

1609 

219 

VaCaNaOe 

0,5 

312 

0,0224 

4 

1936 

220 

0,5 

314 

0,0219 

1 

554 

220 

5 

2182 

222 

1 

541 

219 

2 

904 

221 

6 

2338 

226 

2 

818 

217 

3 

1119 

227 

7 

2416 

232 

3 

946 

217 

4 

1200 

239 

8 

2422 

238 

4 

983 

220 

5 

1187 

• 

252 

608 
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m 

108.*i8 

Jk 

^18 

ia 

IO8.ÄJ18 

Jk 

^8 

m 

lOSi^g 

Jli 

*18 

6 

1106 

270 

2 

752 

254 

4 

1839 

212 

7 

963 

294 

2,5 

848 

0,0257 

5 

2016 

216 

8 

790 

326 

VÄLlaSO^ 

6 

2102 

223' 

9 

600 

368 

0,5 

226 

0,0236 

7 

2114 

232 

10 

403 

0,0421 

1 

389 

237 

8 

2052 

244 

NaCgHsOa 

2 

574 

0,0240 

9 

1905 

262 

0,5 

1 

233 
389 

0,0253 
255 

VaMgSO^ 
0,5 

160 

0,0222 

10 
11 

1695 
1412 

285 
0,0316 

2 

561 

275 

1 

272 

229 

KHOO3 

• 

8 

609 

306 

2 

403 

243 

0,5 

337 

0,0206 

4 

575 

340 

-3 

453 

254 

2 

613 

0,0199 

5 

495 

0,0410 

4 

452 

268 

VaNaaOOj 

Bu 

Ifate 

5 

410 

284 

0,5 

247 

0,0244 

6 

(343) 

0,0304 

1 

423 

252 

VaK3S04 
0,5 
1 

364 
673 

0,0218 
209 

y9ZnS04 
0,5 

145 

0,0226 

1,5 
2 

563 
647 

262 

270 

1 

244 

224 

2,5 

715 

280 

EHSO4 

2 

373 

228 

3 

763 

289 

0,5 

982 

0,0086 

3 

438 

241 

3,5 

794 

0,0299 

1 

1736 

086 

4 

449 

258 

Oxalate 

.   1,5 

2380 

087 

5 

412 

277 

2 

2903 

090 

6 

360 

308 

/  2  ^2  ^a  O4 

2,5 

3263 

0,0096 

7 

301 

0,0336 

0,5 
1 

373 

688 

0,0214 
209 

»Ä(NH4),S04 

VaCuSO^ 

1,5 

959 

0.0205 

0,5 

351 

0,0221 

0,5 

142 

0,0216 

»          1             •  • 

1 

643 

212 

1 

240 

218 

Hydrate 

2 

1130 

201 

2 

375 

228 

KOH 

3 

1535 

195 

3 

(451) 

0,0241 

0,6 

928 

0,0188 

4 

1856 

193 

1 

1721 

187 

5 

2087 

192 

Gar 

bonate 

2 

3008 

188 

6 

2233 

0,0193 

VaKaCOa 

3 

3941 

191 

VaNaaSO^ 

- 

0,5 

363 

0,0227 

4 

4573 

197 

0,5 

280 

0,0232 

1 

669 

219 

5 

4950 

S04 

1 

482 

242 

2 

1166 

211 

6 

5090 

214 

1,5 

633 

249 

3 

1552 

210 

7 

5057 

225 

Bestimmungen  von  F.  Kohlrausch. 
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n 

l08.Ä:i8 

Jk 

^'l8 

m 

108.A-18 

Jk 
^'l8 

m 

108.Ä-18 

Jk 

^*18 

1 

8 

4887 

239 

5 

3259 

266 

15  . 

1016 

681 

9 

4599 

255 

6 

3086 

296 

16 

946 

0,0726 

10 

4229 

273 

7 

2820 

333 

LiOH 

11 

3816 

0,0290 

8 

2512 

369 

0,5 

694 

0,0191 

NaOH 

9 

2196 

409 

1 

1253 

196 

0,5 

817 

0,0194 

10 

1896 

452 

1,5 

1719 

199 

1 

1488 

199 

11 

1644 

497 

2 

2108 

202 

2 

2447 

209 

12 

1424 

542 

2,5 

2421 

207 

3 

3020 

221 

13 

1247. 

586 

3 

2660 

215 

4 

3264 

241 

14 

1115 

633 

3,5 

2835 

0,0225 

Stellt  man  das  Leitungs vermögen  verdünnter  Lösungen  wie  oben  599 
durch  die  Formel  Ä;  =  Am  —  A'w*  dar,  so  ist  die  Grenze  A,  der  sich 
\>ei  grosser  Verdünnung  das  Verhältniss  des  Leitungsvermögens  zur 
Molecülzahl  nähert,  das  moleculare  Leitungsvermögen  des 
Körpers  in  wässeriger  Lösung.  Aus  seinen  eigenen  Versuchen 
und  denen  von  Lenz  stellt  F.  Eohlrausch  die  in  folgender  Tabelle 
enthaltenen  Werthe  für  (Hg)  =  10«  A  auf: 


Cl 

Br 

J 

NOg 

C  2H3  ^2 

V28O, 

VaCOs 

OH 

K 

975 

1036 

1030 

922 

697 

788 

783 

1977 

KH4 

954 

1029* 

1016 

934 

765 

— 

Na 

815 

813* 

845 

758 

546 

634 

555 

1782 

Li 

701 

— 

758 

513 

— 

1500 

Ag 

— 

— 

— 

845 

— 

— 

H 

3232 

3107 

3280 

3344 

' 

2064 

— 

V^Ba 

794 

882* 

881* 

692 

— >. 

— 

1661 

V2  8r 

774 

— 

— 

— 

— 

%ci 

750 

729* 

734* 

713 

"""""  • 

— 

%Mg 

719 

— 

685 

369 

-- 

V2Zn 

681* 

692* 

705* 

— 

— 

336 

VaOu' 

— 

— 

720* 

— 

326 

Die  den  Leu  zischen  Beobachtungen  entnommenen  Werthe  sind  mit 
einem  Stern  bezeichnet. 


Wiedemann,  Elektricit&t.  I. 
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Proc. 

t 

L 

■ 

Proc. 

t 

L 

Proc. 

t 

L 

K28O4 

4,13 

5,8 

233 

3,84 

7,7 

313 

1,73 

7.3 

132 

5,09* 

7,0 

282 

7,41 

8,0 

560 

2,27 

7,0 

166 

5,60 

7,0 

313 

9,91 

8,3 

729 

3,45 

7,5 

236 

MgSO^ 

13,04 

8,0 

934 

3,80 

7,0 

263 

4,41 

8,7 

174 

16,66 

7,2 

1096 

4,93 

7,7 

331 

8,12 

8,0 

252 

28,57 

8,3 

1639 

5,84 

8,0 

395 

11,16 

8,0 

301 

40,50 

8,5 

1815 

6,20 

7,0 

437 

15,00 

7,8 

330 

NaCl 

KaaSO« 

18,29 

6,3 

310 

7,36 

9,7 

658 

0,47 

6,5 

41 

19,69 

7,5 

298 

9,03 

10,0 

826 

2,21 

6,7 

139 

(NHjaSO^ 

15,00 

10,5 

1271 

3,10 

5,5 

190 

1,96 

8,5 

182 

606  Eine  Reihe  von  Bestimmungen  von  Svenson^  für  schwefelsaure 

Thonerde,  Kali-,  Natron-,  Ammoniakalaun,  Eisenammonalaun,  Chrom- 
alaun  ergeben  keine  ganz  einfachen  Resultate,  da  wahrscheinlich  alle 
diese  Salze  in  der  Lösung  dissocürt  sind.  Ihre  Leitungsföhigkeit  liegt 
nahe  an  der  der  schlechter  leitenden  schwefelsauren  Thonerde.  Der 
Ghromalaun  in  der  durch  Erhitzen  der  Lösung  erhaltenen  grünen  Modi- 
fication  leitet  besser,  als  in  der  rothen.  Die  Einzelresultate  sind  die 
folgenden : 


Proc. 


108  L 


Proc. 


t 


108  L 


Proc. 


lOH 


Neutrales  schwefelsaures 

4,14 

18,4 

KaU 

5,20 

18,0 

5,0 

16 

364 

5,72 

17,0 

7,0 

16 

513 

6,70 

17,9 

8,5 

15 

592 

8,58 

18,0 

10,0 

17 

735 

10,15 

18,0 

11,42 

.  17,0 

Schwefelsaure  Thonerde 

12,85 

17,9 

1,86 

18,0 

77 

15,21 

18,0 

3,02 

18,0 

104 

17,13 

17,5 

131 
156 
167 
191 
235 
249 
263 
277 
313 
315 


Ami 

noniakali 

1,75 

16 

2,40 

16 

2,96 

16 

3,51 

15 

4,52 

15 

5,59 

15 

90 
120 
150 
175 
200 
223 


*)  Svenson,  Inauguraldissertation,  Lund,  1877*;  Beibl.  2,  p.  46*. 
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Proc 

t 

10»  L 

Proc. 

t 

10«  L 

Proc 

t 

10»  L 

Kalislaun 

Eisenammnoiakalaan 

6,31 

16,0 

258 

1,25 

15 

60 

1,99 

15,0 

104 

6,87 

16,0 

277 

1,73 

15 

91 

3,24 

15,0 

142 

7,41 

16,8 

295 

2,60 

15 

124 

4,43 

15,0 

190 

8,46 

16,8 

321 

3,21 

16 

159 

5,57 

15,0 

221 

10,56 

15,5 

357 

3,80 

17 

172 

6,66 

15,2 

252 

12,61 

15,5 

426 

4,39 

17 

205 

8,06 

16,0 

303 

15,77 

15,9 

498 

4,95 

17 

224 

9,18 

16,0 

340 

18,92 

15,1 

532 

5,51 

17 

248 

10,54 

16,0 

362 

25,12 

16,5 

629 

6,06 

17 

267 

12,24 
15,25 

16,0 
16,4 

395 
474 

31,54 

16,0 

510 

Ni 

itronalau 

in 

18,37 

16,0 

515 

Roth 

1,76 

15,0 

83 

22,04 

16,0 

562 

1,39 

15,0 

66 

2,94 

15,2 

129 

25,73 

16,0 

578 

2,70 

15,5 

112 

4,12 

15,5 

183 

Cl 

iromaiau 

n 

3,96 

17,0 

170 

5,29 

16,2 

201 

Grün 

5,16 

17,0 

205 

8,25 

16,8 

282 

1,39 

15,5 

85 

5,74 

16,0 

215 

9,90 

15,0 

300 

2,70 

16,0 

139 

6,31 

16,0 

236 

11,24 

15,0 

323 

3,96 

17,0 

198 

6,87 

16,0 

255 

13,25 

16,0 

350 

5,16 

17,0 

231 

8,46 

15,9 

282 

15,50 

15,0 

355 

5,74 

17,0 

244 

11,61 

16,0 

365 

Bestimmungen  von  C.  Freund^). 

Nach  der  Methode  von  Paalzow  mittelst  der  Wh  eatstone*  sehen  607 
Drahtcomhination.  Die  Messungen  bei  jeder  Füllung  geschahen  bei  etwa 
<  =  10, 20,  30^  Die  Flüssigkeiten  befanden  sich  in  je  zwei  unten  durch 
ein  30,  60  resp.  90  cm  langes  Rohr  verbundenen  Cylindergläsern ,  in 
denen  Thoncylinder  mit  Zinkvitriollösung  und  amalgamirten  Zinkelek- 
troden standen.  Sie  waren  ausgekocht  oder  (die  salpetersauren  Lösungen) 
unter  einer  Wasserluftpumpe  von  Luft  befreit. 

Die  Leitungsfähigkeiten  gegen  die  des  Quecksilbers  gleich  10^  sind 
nach  der  Formel  kt  ^=^  h  {1   -\-  at  +  ßt^)  berechnet.    Es  war: 


1)  C.  Freund,  Wied.  Ann.  7,  p.  44,  1879*. 
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Conceutr. 


2,79 
2,97 
5,76 
9,07 


0,806 

1,88 

4,06 


1,00 
5,00 


4,977 
9,61 
14,44 
19,69 
22,16 
27,01 


Specifl 
Gewicht 


h 


«.10* 


/S.108 


1,0288 
1,0304 
1,0619 
1,1046 


1,0065 
1,0153 
1,0331 


1,0086 
1,0421 


1,0522 
1,1039 
1,1622 
1,2318 
1,2668 
1,3445 


Zn(N03)2-Lö8angeD 


54,03 
222,29 


2478 
2753 


21957 
10013 


ZnSO«- Lösungen 


115,79 
183,08 
235,19 
267,33 
279,05 
257,19 


306236 
344692 
352677 
376810 
369642 
390825 


6567 
2437 
2866 
4011 
5046 
17322 


kw 


CuS04-Lö8ungen 

70,94 

3256,0 

2233 

117,76 

71,19 

3629,0 

2037 

123,44 

123,34 

3444,5 

—193 

208,21 

185,81 

3257,0 

4615 

310,26 

Cu(N08)a- 

Lösungen 

40,995 

2803 

18690 

64,16 

86,27 

3458 

2519 

140,68 

176,91 

2907 

9907 

275,17 

85,56 
353,57 


189,75 
311,06 
403,78 
473.08 
490,98 
476,04 


DieColumne  „Goncentratioii"  giebt  den  Gehalt  an  wasserfreiem  Salz 
in  Grammen  in  100  g  der  Lösung  an.  Die  Resultate  stimmen  mit  denen 
von  F.  Kohl  rausch  gut  überein. 


Bestimmungen  von  Henrichsen '). 

608  Nach  der  §.  461   angeführten  elektrometrischen  Methode  mit  dem 

Capillarelektrometer.  Untersucht  wurden  drei  Gemische  von  Schwefel- 
säure mit  Wasser,  die  5  bis  65  Proc.  H2SO4  enthielten,  zwischen  0  und 
30®  in  Abständen  von  5^  Die  Widerstände  Vi  bei  den  Temperaturen  t 
lassen  sich  durch  die  Formel 

n  =  ro(l  +  at  +  hn 


1)  Henrichsen,  Christiania  Vetensk  Selsk  Förhandl.  18.  Oct.  1878*;  Beibl. 
3,  p.  367*. 


Bestimmungen  von  Henrichson,  Paalzow.  619 

darstellen,  wo 

a  =  —  1584  .  10-ß  —  19288  .  W^p  —  70393  .  10-"i)« 
h  =        1717  .  10-7  _j.     3311  ^  10~»i)  —     2786  .  lO-^ip« 

ist  und  p  den  Säuregehalt  bezeichnet.     Das  Minimum  des  Widerstandes 
liegt  für  0«  bei  30,27  Proc,  für  30»  bei  32,98  Proc.  . 


Widerstände  von  Gemischen  von  Salzlösungen  nach  Paalzow  und  nach 

Bouchotte. 

Nach  der  §.  455  erwähnten  Methode  hat  Paalzow  die  folgenden  609 
Resultate  erhalten.  Denselben  ist  in  Columne  5  das  Mittel  der  Leitungs- 
widerstände 12  und  12],  der  gemischten  Lösungen,  in  Columne  4  der  nach 
der  Formel 

_      RRi 

R  -\-  R, 

berechnete  Widerstand  beigefügt;  also  der  Widerstand  untei:  der  An- 
nahme, dass  der  Strom  beider  Flüssigkeiten  neben  einander  durch- 
fliesst  ^) : 


R  und  R^ 

W  beob. 

iJ  -}-  J?i 
2 

ZI1S04  + 
CUS04  + 

50  aq 
50  aq 

2326001 
21 33832 J 

193920 

222840 

223216 

ZnS04  + 
HaS04  4- 

50  aq 
50  aq 

2326001 
25775J 

,64800 

46300 

129187 

CUSO4  + 
H2SO4  + 

50  aq 
50  aq 

2138321 
25775I 

63460 

45900 

119803 

Zn804  -1- 
CU8O4  4- 

23  aq 
55  aq 

1944001 
225254J 

192430 

208700 

209827 

ZnS04  4- 
Cu8  04  + 

23  aq 
105  aq 

1944001 
33934 l| 

199620 

247200 

266870 

Der  beobachtete  Widerstand  lässt  sich  also  weder  durch  die  eine, 
noch  durch  die  andere  Formel  ausdrücken,  steht  aber  dem  der  besser 
leitenden  Flüssigkeit  näher. 


1)  Paalzow,  Pogg.  Ann.  136,  p.  489,  1869*. 
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Auch  nachBouchotteO  leitet  eine  gemischte  Lösung  von  schwefel- 
saurem Zink  und  Kupfer  besser,  als  dem  Mittel  der  Leitungsfahigkeiten 
der  gemischten  Lösungen  entspricht.  Ein  Gemisch  von  salpetersaurem 
Zink  und  Ghlorzink  hat  dagegen  die  mittlere  Leitungsfähigkeit  ihrer 
Bestandtheile. 

Das  Verhalten  der  Gase  werden  wir  iu  einem  besonderen  Capitel 
besprechen. 


1)  Bouchotte,  Compt.  rend.  62,  p.  955,  1864*. 
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Bestimmung  der  elektromotorischen  Kraft. 


I.   Einheit  der  elektromotorischen  Kraft. 

Bereits  im  §.  340  haben  wir  erwähnt,  dass  wir  als  empirische  Einheit  610 
der  elektromotorischen  Kraft  die  eines  D  a  n  i  e  1 P  sehen  Elementes :  amal- 
g&mirtes   Zink,    neutrale  Zinkvitriollösung ,    concentrirte  Kupfervitriol- 
lösnng,  Kupfer  benutzen.     Wir  bezeichnen  dieselbe  mit  D.     Sie  ist  in 
elektromagnetischem  Maasse  etwa  gleich  1,124  Volts.   Ein  D  a  n  i  e  1 T  sches 
Element  von  der  erwähnten  Zusammenstellung  ist  sehr  constant.    Die 
Platte  von  amalgamirtem  Zink  nimmt  in  neutraler,  eventuell  in  Zink- 
oxjd    digerirter  Zinkvitriollösung   eine    nur  ganz    verschwindende  Po- 
larisation   während  des  Durchganges  eines  Stromes  an,    so  dass  sich 
hier  die  elektromotorische  Kraft  nicht  ändert.      Bei  Anwendung   von 
nicht  amalgamirtem  Zink  ist  dies  nicht  der  Fall,    ebenso  wenig  bei 
Anwendung  von  amalgamirtem  Zink  in   verdünnter  Schwefelsäure.  — 
An  der  Kupferplatte  ist  die  Polarisation  jedenfalls  auch  nur  sehr  ge- 
ring. —  Auch  ändert  sich  die  elektromotorische  Bj-aft  kaum,  wenn  das 
Element  von   10  bis  50^  erwärmt  wird,  wobei  indess  beide  Elektroden 
gleiche  Temperatur  haben  sollten    (bei  verschiedener  Temperatur  tritt 
eine  kleine  Aenderung  ein).   Femer  hat  die  Verdünnung  der  Zinkvitriol- 
döBung  mit  Wasser  selbst  bis  zum  20  fachen  Volumen  nur  einen  sehr  ge- 
ringen Einfluss ;  ebenso  wenig  Einfluss  hat  es,  wenn  in  die  Kupfervitriol- 
lösnng  eine  nicht  zu  grosse  Quantität  Zinkvitriollösung  hineindiffundirt. 
Kur  muss  die  Kupfervitriollösung  immer  möglichst  concentrirt  erhalten 
Verden,  damit  an  der  Kupferplatte  keine  Polarisation  auftritt,  und  es 
darf  keine  Kupferlösung  zu  der  Zinkplatte  diffundiren,  da  sich  sonst 
Kupfer  darauf   niederschlägt    und  sich   dadurch  die   elektromotorische 
Kraft  ändert.     Als  Kupferplatte  sollte  man  eine  galvanoplastisch  nieder- 
geschlagene Platte  wählen  oder  ein  Kupferblech,  welches  in  einer  con- 
centrirten  Kupfervitriollösung  einige  Zeit  als  negative  Elektrode  einer 
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Kette  voD  1  bis  2  Daniell'schea  oder  BuoseD'schen  ElemeoteD  ein« 
zweiten,  als  positive  Elektrode  dienenden  Kupferplatte  gegenübergestui- 
den  und  eich  so  mit  reinem  Kupfer  überzogen  bat.  Sonet  ifirkt  »n- 
fanga  das  Kupferblech,  welches  stets  Oxyd  enthält,  etwas  stärker  elektro- 
motorisch [um  Vmo  nach  Raonlt')]. 

1  Bei  bäuGgerea  Vergleichungen   elektromotorischer  Kräfte   mit  dei 

Kraft  eines  D an i el  1' sehen  EUementea  empfiehlt  sich  folgende  tod 
Raoult  (1.  c.)  vorgeschlagene  Form  deaselben: 

Zwei  Gläser  ^und^i  von  etwa  10  cm  Durchmesser  nod  12  cm  Hübe 
sind  mit  Glasdeckeln  bedeckt,  die  in  der  Mitte  einen  Tubalua  bbi  von 
etwa  1  cm  Durchmesser  und  bei  cci  Tubuli  von  3  bis  4  cm  Thirchmesacr 
haben.  In  die  Tubuli  bbi  sind  Korke  eingeBetzt,  welche  inGlasröhrenein- 
geschlossene  Kupferdrähte  tragen,  an  welche  die  amalgamirte  ZinkpUtte 

Z  und  die  Knpferplatt«  K, 

Fig.  203.  ,    .,       ,         ,.  .      -.       . 

beide  etwa  5  cm  breit  nod 

9  cm  hoch,     angeachnnbl 
oder    gelötbet    sind.     Du 
Glas  A  ist  mit  Lösung  Ton 
chemisch  reinem  Zinkvitriol 
(etwa   1  Theil  krystallisii- 
tes  Salz  auf  1  Theil  Was- 
ser), das  Glas  -A|  mit  cod- 
centrirter  Lösong  von  che- 
misch reinem  Kopferritriol 
gefüllt,  in  welche  Lösiuigen 
indesB    die   Lothetellen  sd 
den  Metallplatten  nicht  hin- 
einragen.     Im    GIa«e   A, 
ruht  auf  dem  etwas  erweiterten  Rande   ein  Porcellansieb  mit  Kupfer 
Titriolkry stallen.  Durch  die  Tubali  cc,  ist  eine  a  förmige  Röhre  von  ehra 
2  cm  Durchmesser  in  die  beiden  Gläser  eingesetzt,  welche  oben  einenTn- 
buluB  trägt  und  deren  Schenkel  nnten  durch  mit  schwarzem  Sicgellul 
angekittete  Platten  von  porösem  Thon  geschlossen  sind.   Die  Röhre  wird 
ebenfalls  mit  der  Zinkvitriollösung  gefüllt.   Nach  dem  Gebrauch  fast  mtn 
nur  das  Rohr  zu  entfernen,  aussen  mit  Wasser  abzuspQlen  und  in  eiDen 
mit  einer  Glasplatte  bedeckten  Glase  aufzubewahren,  die  Tubuli  e  aod 
c,  aber  mit  besonderen  Glasdeckeln  zu  schliessen;  das  Element  kauQ  dum 
sehr  lange  ohne  Erneuerung  der  Flüssigkeiten  gebraucht  werden,  nurift 
die  Lösung  in  dem  Verbindungsrohre  zuweilen  durch  neue  zu  ersetzen. 
Bringt  man  im  Verbindungsrohre  etwas  oberhalb  cundci  zweiGlashiW 
an,  80  kann  man  nach  dem  Gebrauche  dieselben  schliessen  nnd  das  Rohr 
an  leiner  Stelle   lassen.     Will  man  auch  die  porösen  ThoDpUtten  sm 


')  Jtaoult.  Ann,  ile  Chini.  et  PliyB.  [4j  S,  p.  345  flgd.,  ISB4'. 
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Eode  des  nrörmigen  Rohres  vermeiden',  ia  denen  sich  etwa  noch  eine 
sehr  schwache  Polarisation  bilden  könnte,  und  scheut  man  einen  grösseren 
Widerstand  im  Element  nicht,  ao  kann  man  das  Rohr  durch  ein  enge- 
res Ü  förmiges  Rohr  mit  unten  aufgebogenen  und  zu  capillarcn  Oeffnun- 
gen  zusammengezogenen  Schenkeln  ersetzen,  welches  mit  der  Zinkvitriol- 
lÖBung  gefällt  wird. 

Werden  nur  elektrostatische  Messungen  mit  dem  Elektrometer  bei  612 
den  Beatimmungen  der  elektromotorischen  Kräfte  vorgenommen,  so  kann 
Fig.  204.  dasDanieU'sche Element 

einen  sehr  grossen  Wider- 
stand haben ,  wobei  man 
dann  die  Mischung  der 
Flüssigkeiten  noch  beaaer 
Torhindern  kann.  Eine  der- 
artige Contructioo  ist  von 
0.  Lodge')  angegeben. 

In    den    luftdicht    ein- 
gesetzten  Stöpsel   eines  10 
cm  hohen,    mit  sehr  ver- 
dünnter   Zinkvitri  Öllösung 
gefüllten   Pulverglases    ist 
eine  unten   in  eine  kleine 
Oeffnung  auslaufende  Glas- 
röhre eingesetzt,  in  welche 
von  oben  ein  amalgamirter 
Zinkblechstreifen     gesenkt 
ist.     An  dieselbe  ist  eine 
zweite   nnten  geschlossene 
mit        Kupfer  Vitriollösung 
zam  Theil  erfüllte  Glasröhre  mittelst  eines  Seidenfadens  angebunden,  in 
welche  ein  bis  auf  sein  unteres  Ende  mit  einer  Guttaperchahülle  umgebener 
Kupferdraht    taucht.     Diese  Röhre    iat  mit   Kupfervitriolhrystallen  und 
Lösung  desselben  Salzes  erfüllt.     Ihr  Rand  liegt  etwa  8  mm  über  dem 
Xiveau  der  Zinkvitri Öllösung.   Die  Feuchtigkeit  am  Rande  der  Glasröhre 
genügt  die  Leitung  zu  bewerkstelligen. 

Zu  beachten  ist,  dass  die  elektromotorische  Kraft  der  Kette  bei  An- 
wendung sehr  verdünnter  Zinkvitriollösung  eine  andere  ist,  als  bei  con- 
ceatrirter. 

Ausser  dem  Daniell'schen  Element  sind  als  Normal elemeote  na-  613 
mentlich  noch  zwei  andere  vorgeschlagen  worden. 

Das  Ghlorsilherelement  kann  etwa  aus  einem  Cylinderglase  von 
2  cm  Weite  und  etwa  20  cm  Höhe  hergestellt  werden,  auf  dessen  Boden 


1)  O.  Lodge,  Phil.  Mag.  [s]  5,  ] 
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ein  zu  einem  etwa  1  bis  2  cm  hohen  Cylinder  von  1  cm  Weite  geboge- 
nes Silberblech  ruht,  an  welches  ein  mit  einer  Glasröhre  oder  einer 
Guttaperchahülle  umgebener  Leitungsdraht,  der  unten  am  freien  Ende 
von  Silber,  oben  von  Kupfer  ist,  angelöthet  wird.  Derselbe  geht  durch 
den  Stöpsel  des  Glases.  Bis  etwas  über  den  oberen  Rand  des  Silber- 
blech cylinders  ist  das  Glas  mit  frisch  gefälltem  Chlorsilber,  darüber 
mit  Kochsalzlösung  gefüllt.  In  letztere  taucht  eine  durch  den  Stöpsel 
gehende  amalgamirte  Zinkplatte  oder  ein  eben  solcher  Zinkstab  ^). 

Für  dichtere  Ströme  ist  dieses  Element  nicht  constant;  für  elektro- 
statische Messungen  dürfte  es  geeignet  sein.  Seine  elektromotorische 
Kraft  ist  etwa  gleich  1,065  Volts  (a,944  2>). 

614  Das  Element  von  Latimer  Clark^)  hat  als  Normalelement  die 

folgende  Gestalt: 

Durch  den  Paraffinstöpsel  eines  etwa  2  cm  weiten  Glascylinders  geht 
ein  in  eine  Glasröhre  eingeschmolzener  Platindraht,  dessen  unteres  zu  einem 
horizontalen  Kreis  gebogenes  Ende  in  Quecksilber  auf  dem  Boden  des  Gla- 
ses taucht,  und  ein  etwas  kürzerer  Zinkstab,  der  in  eine  auf  das  Queck- 
silber gegossene  dickflüssige  Paste  von  schwefelsaurem  Quecksilberoxj- 
dul,  welches  mit  concentrirter  Zinkvitriollösung  gekocht  ist,  eintancht. 
Das  Element  wird  vor  dem  Gebrauch  neu  mit  der  frisch  mit  etwas 
Quecksilber  gekochten  Paste  beschickt,  dann  längere  Zeit  zum  Sieden 
erhitzt,  um  die  Luft  ganz  zu  entfernen,  darauf  etwas  geschmolzenes 
Paraffin  auf  die  Paste  gebracht  und  der  Paraffinstöpsel  auf  das  oben  er- 
wärmte Glas  gedrückt.  Die  Bildung  von  schwefelsaurem  Quecksilberoxyd 
ist  sorgfaltig  zu  yermeiden  und  die  Paste  muss  ganz  mit  der  Zinklösung 
durchtränkt  sein,  wenn  sich  auch  Krystalle  beim  Erkalten  ausscheiden. 
Die  elektromotorische  Kraft  ist  1,456  Volts  (1,290  D). 

Auch  dieses  Element  ist  nur  für  wenig  dichte  Ströme  constant,  tisQ 
ebenfalls  nur  mit  Vorsicht  und  allein  für  elektrostatische  Messungen  zu 
verwenden. 


n.    Bestimmungsmethoden. 

615  Die  bequemste  und  von  allen  secundären  Aenderungen ,  der  Polari- 

sation der  Ketten  u.  s.  f.  unabhängige  Bestimmung  ihrer  elektromotorischen 
Kräfte  ist  die  elektrostatische.  Man  verbindet  die  beiden  isolirt«n 
Quadrantenpaare  des  Quadrantelektrometers  mit  den  beiden  isolirten  Po- 


^)  Vergleiche  im  Capitel  „Galvanische  Elemente"  die  Constructionen  von 
Warren  de  la  Rue  und  Hugo  Müller,  sowie  von  Pincus.  —  *)  Lati- 
mer Clark,  J.  of  the  Soc.  of  Telegr.  Engeneers,  7,  p.  53,  1878*;  Beibl.  2, 
p.  562*. 
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len  der  Kette  und  bestimmt  den  Ausschlag  der  constant  geladenen  Nadel. 
Stellt  man  den  Versuch  nach  einander  mit  dem  zu  untersuchenden  Ele- 
ment und  einem  Normalelement  an,  so  ergieht  das  Yerhältniss  der  auf 
ein  bestimmtes  Maass  reducirten  Ausschläge  das  Yerhältniss  der  elektro- 
motorischen Kräfte. 

Man  kann  auch  den  einen  Pol  der  Kette  zur  Erde  ableiten,  ebenso 
wie  das  eine  Quadrantenpaar,  und  den  isolirten  Pol  der  Kette  mit  dem 
anderen  Quadrantenpaar  verbinden.  Auch  kann  man  den  isolirten  Pol 
mit  dem  Goldblatt  eines  Hank  einsehen  Elektrometers  verbinden.  In 
letzteren  Fällen  muss  man  die  Verbindung  mit  der  Erde  auch  nach  Aus- 
schaltung der  Kette  vornehmen,  um  die  Wirkung  der  etwaigen  Ladung 
durch  die  Erdelektricität  von  der  zuerst  beobachteten  subtrahiren  zu 
können.  Die  Ketten  müssen  möglichst  gleich  gestaltet  sein  und  die  Ver- 
bindung der  Quadrantenpaare  oder  des  Goldblatts  des  Elektrometers  mit 
den  Polen  der  Ketten  muss  durch  lange,  recht  dänne  Drähte  geschehen. 
Auch  verbindet  man  wohl  noch  das  Elektrometer  mit  einem  grösseren 
Condensator,  damit  die  Vertheilung  der  Elektricitäten  im  Elektroskop 
möglichst  unabhängig  von  der  etwas  veränderlichen  Gestalt  der  Pole  der 
Ketten  resp.  ihrer  Gapacität  ist.  Letztere  sind  auf  einen  mit  Schellack 
gefimissten  und  durch  drei  Schellackfüsse  oder  nach  der  Vorschrift  von 
Mascart  (§.  8)  wohl  isolirten  Glasteller  zu  stellen^)  (siehe  auch 
§.  638). 

Ein  sehr  bequemer  Schlüssel,  welcher  hierbei  gestattet,  die  eine  oder  616 
andere  Kette  mit  dem  Elektrometer  zu  verbinden,  und  die  für  elektro- 
skopische  Versuche  erforderliche  Isolation  ip  vollem  Maasse  besitzt,  ist 
von  Beetz  angegeben  worden^). 

Auf  eine  auf  einem  Brett  befestigte  Hartgummiplatte  g,  Fig.  201  a 
(a. f. S.).  sind  drei  Klemmschrauben  ahc  aufgesetzt,  von  denen  a  und  c  mit 
zwei  starken  Messingbügeln,  h  mit  einer  Messingfeder/  verbunden  ist, 
die  oben  ein  Messingblech  jp  trägt,  welches  in  der  Ruhelage  gegen  m  drückt. 
Letzteres  Blech  kann  durch  eine  um  die  Welle  W  geschlungene  seidene 
Schnur  gegen  n  hingezogen  werden.  Stellt  man  zwei  solcher  Schlüssel 
mnimdmini  neben  einander,  Fig.  201b,  verbindet  m  und  mx  mit  einem 
Elektrometer  E,  n  und  ni  mit  der  Erde  B,  h  und  Z)i  mit  den  Polen  einer 
Säule  aß,  so  kann  man  die  Ladungen  des  Elektrometers  durch  den  einen 
oder  anderen  Pol  derselben  beobachten ,  während  jedesmal  der  freie  Pol 
zur  Erde  abgeleitet  ist.  —  Will  man  die  elektromotorische  Kraft  des 
Normalelementes  D  (nß)  mit  dem  einer  Kette  «i  x  ßi  vor  oder  nach  längerer 
Schliessung  des  letzteren  untersuchen,  so  verbindet  man  wieder,  Fig.  201  c, 
M  und  19?!  mit  dem  Elektrometer,  ni  mit  dem  Erdboden  B,  a  mit  &,  Ui  mit 


^)  Die  Verwendong  der  Drehwage  zu  diesen  Messangen,  bei  denen  man  ab- 
solute Werthe  erhalten  will,  dürfte  mit  grossen  Schwierigkeiten  verknüpft 
sein.  —  2)  Beetz,  Wied.  Ann.  10,  p.  371,  1880*. 

Wicdemann,  ElektriciUt  I.  40 
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Ii| ,  ß  und  ßi  mit  der  Erde.  Auaeerdem  kann  ein  Haken  h  an  der  Erd- 
leitang  an  das  Elektrometer  gebracht  werden,  am  es  za  entladen.  Je 
nachdem  man  ji  an  f»  oder  Pi  an  t»,  legt,  ladet  sich  das  Elektrometer 
durch  die  eine  oder  andere  der  geöffneten  Ketten.  Wird  pi  gegen  «i 
und  Haken  h  an  das  Elektrometer  gebracht,  so  ist  die  Kette  tiiß^  ge- 
Fig.  201. 


Bchlossen.  Wird  Haken  b  nach  beliebiger  Zeit  entfernt,  so  erhält  nun 
die  jetzige  Spannung  am  Pol  «i. 

Will  man  die  Polarisation  einer  einzelnen  Platte  ßi  eines  ans  nti 
durch  einen  Heber  verbundenen,  die  Elektroden  enthaltenden  GeftsBenm* 

sammengesetzten  Voltametera  füi  ^],  Fig.201d,  mit  der  elektromotorucbeii 
Kraft  der  pol ariBireu den  Säule  aß  vergleichen,  ho  wird  W  mit  bundHi,  ß 
und  ^1  mit  der  Erde  und  auBserdeni  durch  h  mit  m,  die  Flüssigkeit  bei 
ßi  durch  ein  Wasserrohr  mit  einer  neutralen  Zinkplatte  in  Zinkvitriol- 
lösung  und  diese  mit  dem  Haken  d  verbunden.  Liegen  die  Federn  «ie 
in  der  Figur,  so  ist  das  Voltameter  mit  der  Säule  aß  zu  einem  SUoDi' 
kreise  vereint.  Löst  man  Haken  h  und  verbindet  d  mit  m,  so  gieU  dts 
Elektrometer  die  Ladung  der  Platte  ^i,  ihre  Erregung  durch  die  Erd< 
diePotentialdifferenzen  zwischen  der  Flüssigkeit  um  ^i  und  den  bisium 
Elektrometer  eingeschalteten  Körpern  an.  Macht  man  denselben  Ver- 
such vor  dem  Durchgange  des  Stromes,  so  giebt  die  Differenz  beider  Be- 
obachtungen die  Differenz  zwischen  der  polarisirten  nnd  nnpolarisirtei 
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Platte  ßi»    Wird  pi  von  n|,  d  und  h  von  nii  losgelöst,  dafür  p  &n'm  ge- 
legt,« so  erhält  man  die  elektromotorische  Kraft  der  polarisirenden  Säule. 

Meist  sind  die  Vergleichungen  der  elektromotorischen  Kräfte  der  617 
Ketten  mit  Zuhilfenahme  des  galvanischen  Stromes  angestellt 
worden.  Eine  Anzahl  von  Methoden  sind  nur  anwendbar,  wenn 
während  der  Messung  selbst  in  den  Ketten  keine  neue  elek- 
tromotorische Kraft  (keine  Polarisation)  auftritt,  also  bei  den 
sogenannten  constanten  Ketten,  bei  welchen  indess  auch  die  für  incon- 
stante  Clemeate  anzuwendenden  Methoden  zweckmässiger  sind.  Bei  die- 
sen sowie  bei  allen  übrigen  im  Folgenden  zu  erwähnenden  Methoden 
können  die  bei  der  Bestimmung  der  Widerstände  auftretenden  Fehler- 
quellen gleichfalls  von  Einfluss  sein.  Bei  den  folgenden  Formeln  wollen 
wir  stets  annehmen,  dass  die  elektromotorischen  Kräfte  E,  die  Wider- 
stände M  und  Stromintensitäten  in  solchen  zusammengehörigen  Einhei- 
ten gemessen  sind,  dass  in  der  Oh  mischen  Formel  J  =  const  E  j R,  die 
Constante  gleich  Eins  ist,  also  die  Messung  von  J  und  i2  stets  auch  den 
Werth  E  =  JR  direct  ergiebt. 

I.  Methoden  von  Fechner^).  Hat  man  zwei  Ketten  von  gleichem  gig 
Widerstände,  z.  B.  solche,  welche  aus  zwei  gleich  grossen  Platten  von 
verschiedenen  Metallen  bestehen,  die  in  gleichem  Abstände  in  derselben 
Flüssigkeit  aufgestellt  sind,  so  verbindet  man  die  Pole  dereinen  und  der 
anderen  durch  ein  Galvanometer,  welches  vortheilhaft  viele  Drahtwin- 
dungen von  sehr  dünnem  Draht  besitzt,  um  den  Einfluss  etwaiger  Un- 
gleichheiten des  Widerstandes  der  Ketten  dadurch  weniger  hervortreten 
zu  lassen.  Die  Intensitäten  der  Ströme,  welche  aus  den  Ablenkungen 
der  Nadel  des  Galvanometers  oder  den  Schwingungszahlen  derselben  be- 
rechnet werden  (je  nachdem  die  Nadel  den  Windungen  parallel,  oder, 
wie  bei  Fechner's  Versuchen,  auf  ihnen  senkrecht  steht),  geben  direct 
das  Yerhältniss  der  elektromotorischen  Kräfte.  —  Dieselbe  Methode 
ist  bei  Anwendung  von  Galvanometern  mit  sehr  vielen  Windungen  von 
sehr  dünnem  Draht  auch  häufig  für  die  Bestimmung  der  elektromotori- 
schen Kräfte  von  Elementen  mit  ungleichem  Widerstand  anwendbar, 
wenn  der  Widerstand  der  Elemente  gegen  den  des  Galvanometers  ver-  ' 
nachlässigt  werden  kann. 

IL  Man  schaltet  in  den  Schliessungskreis,  der  eine  Tangentenbus- 
Bole  oder  einen  anderen  Apparat  zur  Messung  der  Stromintensität  ent- 
hält, die  zwei  zu  vergleichenden  Elemente  erst  hinter  einander  so  ein, 
dass  sich  ihre  Ströme  addiren;  dann,  dass  sie  einander  entgegenwirken. 
Es  seien 


^)  Fechner,  Pogg.  Ann.  45,  p.  232,  1838*  und  HaasBbeBtimmnngen  p.  60 
und  61,  1831*. 
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die  elektromotorischen  Kraft  der  Elemente   .    .    .    .  =  ^  und  Ei, 

ihre  Widerst&nde =  ü  und  Ri, 

der  Widerstand  des  sonstigen  Schliessungskreises     .  =  r, 
die  Intensitäten  der  Ströme  bei  Gleichstellung  und 

Entgegenstellung  der  Elemente =  I»  und  Jd, 

so  ist 


E  -\-  El  _  E  —  El 


daher 


R  +  Ri  +  r'         '        B  +  B,  +  r' 
■P  I*  —  h  „ 


III.  Man  schaltet  die  zu  vergleichenden  Elemente  nach  einander  in 
einen  Schliessungskreis  ein ,  der  eine  Tangentenbussole  und  einen  Rheo- 
staten  enthält,  und  bringt  jedesmal  durch  Einstellung  des  letzteren  die 
Intensität  auf  den  gleichen  Werth.  Die  elektromotorischen  Kräfte  der 
Elemente  verhalten  sich  wie  die  Summen  der  in  ihren  Schliessungs- 
kreisen vorhandenen  Widerstände.  Letztere  müssen  daher  bekannt  sein, 
^enn  man  die  elektromotorischen  Kräfte  mit  einander  vergleichen  will. 

619  lY.   Ohm' sehe  Methode^).  Man  schaltet  in  den  Stromkreis  eines 

Elementes  einen  Messapparat,  z.  B.  eine  Tangentenbussole,  und  einen 
Rheostaten  ein.  Man  vermindert  die  Intensität  des  Stromes  durch  Ein- 
schaltung zweier  bekannter  Drahtlängen  des  letzteren  auf  die  Werthe  1^ 
und  J2.    Es  sei 

die  elektromotorische  Kraft  des  Elementes  .  .  .  .  =  JE?, 
der  Widerstand  des  ersten  Schliessungskreises  .  .  .  =  jR, 
die  Widerstände  der  hinzugekommenen  Drähte     .    .    =  ri  und  fj, 

so  ist 

I  -    ^         I  -    ^ 


JB  +  ri '  '        i?  +  ra  ' 

daher 

^_  -^1^2(^2  —  ^) 

Wird  derselbe  Versuch  mit  einem  Normalelement  angestellt,  so  kann 
man  die  elektromotorische  Kraft  derselben  mit  E  vergleichen. 

620  Verzeichnet  man  bei  Einschaltung  verschiedener  Widerstände  n,  U.  f% 

die  Intensitäten  I  als  Abscissen,  die  Werthe  ri  Ji,  r^I^  als  Ordinalen  (y), 
so  entspricht  die  erhaltene  Curve  bei  constanten  Elementen  einer  ge- 
raden Linie  y  z=  rl  =  E  —  EI,  welche  Gleichung  sich  unmittelbar 
aus  der  Ohm' sehen  Formel  E  r=  I(r  -{-  R)  ergiebt,  wenn  E  die  elek- 


1)  Ohm,  Schweigg.  J.  58,  p.  416,   1830*. 
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tromotorische  Kraft  ist.  Nach  dieser  graphischen  Methode  erhält 
man  also  als  Resultat  heliehig  vieler  Beohachtungen  den  Werth  E  als 
Abscisse  für  die  Intensität  I  =  0  ^).  Bei  inconstanten  Elementen ,  wo 
die  elektromotorische  Kraft  sich  mit  der  Stromintensität  ändert,  steigt 
die  Cnrve  gegen  die  y-Axe  an,  was  auch  sogar  schon  etwas  bei  dem 
Grove'schen  und  Daniel  loschen  Element  hervortritt. 

Wendet  man  dasselbe  Verfahren  bei  einem  zweiten  Elemente  an,  so 
kann  man  auch  unmittelbar  die  elektromotorischen  Kräfte  beider  Ele- 
mente mit  einander  vergleichen. 

y.  Eine  weniger  zweckmässige  Methode  für  die  Bestimmung  der  621 
elektromotorischen  Kraft  constanter  Ketten  ist  die  Derivationsmethode 
von  Raoult^).  Die  zu  untersuchende  Kette  ZiKi,  Fig. 202,  wird  durch 
ein  Galvanometer  G  mit  sehr  langem  und  dünnem  Draht  geschlossen, 
welches  als  Sinusbussole  dienen  kann.  Dann  wird  ein  Draht  ÄS  als 
Nebenschliessung  angebracht  und  die  Stromintensität  J^  am  Galvano- 
meter abgelesen.  Darauf  wird  der  Draht  AB  durch  einen  Draht  von 
doppeltem  («fachem)  Widerstand  ersetzt  und  wieder  die  Intensität  I„  am 
Galvanometer  bestimmt.  Ist  die  elektromotorische  Kraft  der  Kette  gleich 
E,  der  Widerstand  der  Zweige  XZiKiB,  AB  und  AGB  gleich  r^,  r 
(resp.  nr)  und  nj,  so  ist  die  Intensität  im  Galvanometerzweige 


oder,  da  r^  gegen  die  übrigen  Widerstände  sehr  gross  ist, 

Fig.-  202.  I,=E  —^, r 

r^  (r  +  n) 


und  ebenso 

nr 


l  y  io  '"-^rAnV+nr 


woraus  folgt 

B^-- ^  jp_^   IvJn{n—\) 

j*j  =  r^  — — 

n  /i  —  J, 

Wendet  man  dies  Verfahren  bei  verschiedenen  Ketten  an,  so  kann  man 
ihre  elektromotorischen  Kräfte  direct  mit  einander  vergleichen.  —  Diese 
Methode  ist  complicirter  als  die  Ohm' sehe  Methode  und  leidet  an  den- 
selben Uebelständen.  Es  bedarf  zu  derselben,  wie  zu  den  früher  erwähn- 
ten Methoden,  stets  der  Messung  verschiedener  Stromintensitäten  unter 
Einschaltung  bekannter  Widerstände  in  die  Schliessung.    Man  ist  also 


1)  Crova,  Corapt.  rend.  78,  p.  965,  1874*;  Pogg.  Anu.  153,  p.  272,  1874*.  — 
*)  Raoult,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [4]  2,  p.  330,  1864*. 
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von  den  Fehlern  des  strommessenden  Apparates,  des  Galvanometers  oder 
der  Tangentenbussole  abhängig,  die  vorher  genau  graduirt  sein  müssen. 

622  VI.  Wheatstone^)  hat  es  vorgezogen,  da  sich  Drahtlängen  viel 

leichter  und  genauer  mit  einander  vergleichen  lassen,  als  Stromintensi- 
täten,  statt,  wie  Ohm  durch  Einschaltung  derselben  Drähte  die  InteDsi- 
täten  der  Ströme  der  zu  vergleichenden  Elemente  auf  verschiedene  Werthe 
zu  bringen,  umgekehrt  durch  Einschalten  verschieden  langer  Drähte  die 
Intensitäten  der  Ströme  gleich  zu  machen. 

Man  schaltet  hierzu  in  den  Schliessungskreis  des  zu  untersuchenden 
Elementes  eine  Tangentenbussole  und  einen  Rheostaten  ein.  Man  stellt 
letzteren  so  ein ,  dass  die  Intensität  des  Stromes  eine  bestimmt«  /  ist, 
dass  z.  B.  die  Nadel  der  Tangentenbussole  auf  45^  steht.  Durch  Ver- 
längern des  Rheostatendrahtes  um  die  Länge  l  vermindeH  man  die  In- 
tensität auf  den  Werth  i  (der  z.  B.  dem  Ausschlag  40^  der  Bussole  ent- 
spricht). 

Ein  zweites  Normalelement  wird  in  denselben  Schliessungskreis  an 
Stelle /des  ersten  Elementes  gesetzt,  und  wiederum  durch  Stellung  des 
Rheostaten  die  Intensität  des  Stromes  auf  I  und  sodann  durch  Hinzn- 
fiigen  der  Länge  li  am  Rheostaten  auf  i  gebracht.    Sind 

die  elektromotorischen  Kräfte  des  untersuchten  und 

des  Normalelementes =  E  und  Ei, 

die  Widerstände  ihrer  Schliessungskreise,  während 

ihre  Ströme  die  Intensität  I  haben =  B  und  i^i, 

die  Widerstände  der  hinzugekommenen  Rheostaten- 

drähte  l  und  ^i .•    =  Z  und  ?i, 

so  ist  beim 

ersten  Element        Normalelement 

J— -                   1=^ 
. E  . El 

^~WT'i'      ^  ~  -Ri  +  ^  * 

Aus  diesen  Gleichungen  folgt 

E  =  El  —  • 

Die  elektromotorischen  Kräfte  der  zu  vergleichenden  Elemente  ver- 
halten sich  also  wie  die  Längen  der  eingeschalteten  Rheostatendräbte. 


1)  Wlieatstone,  PliiL  Trans.  1843,  2,p.  313*;  Pogg.  Ann.  62,  p.  518- 
Vergl.  auch  Poggendorff,  Pogg.  Ann.  5»,  p.  526*  und  Jacobi,  iljid.  57, 
p.  89*. 
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Um  die  Anwendbarkeit  dieser  Methode  zu  prüfen,  schaltete  z.  ß. 
Wheatstone  yerschieden  grosse  Elemente  von  Zinkamalgam,  Kupfer- 
vitriol, Kupfer  in  den  Stromkreis  ein.  Er  musste  stets  30  Windungen 
seines  Rheostatendrahtes  in  denselben  einschalten,  um  die  Nadel  der 
Tangentenbussole  von  45^  auf  40^  zurückzuführen. 

Als  er  ferner  Ibis  5  solcher  Elemente  hintereinander  in  den  Strom- 
ki-eis  einfügte  und  so  die  elektromotorische  Kraft  in  demselben  Yerhält- 
niss  sich  vermehrte,  bedurfte  er  nach  einander  30,  61,*  91, 120, 150  Win- 
dungen seines  Rheostaten,  um  wiederum  die  Ablenkung  der  Nadel  der 
Bussole  von  45^  auf  40®  zu  reduciren. 

VII.    Auch  die  Fig.  203  gezeichnete,  zuerst  von  Poggendorff  623 
angewandte  Drahtcombination  eignet  sich  in  folgender  Anordnung  sehr 

gut  zur  Bestimmung  der  elektro- 
motorischen Kräfte  constanter 
Ketten  i). 

Man  verbindet  die  Normal- 
kette ÄÄi  mit  der  zu  unter- 
suchenden ^J^x  durch  die  Drähte 
ACB  und  ÄiDBi  in  der  Art, 
dass  ihre  Ströme  sich  addiren, 
und  verbindet  zwei  Punkte  der 
Leitung  C  und  2)  mit  einem  ent- 
fernt stehenden  empfindlichen 
Galvanometer  G.  In  den  Zweig  CBBiD  wird  ein  Rheostat  JR  eingeschal- 
tet. Der  Widerstand  desselben  wird  so  lange  abgeändert,  bis  das  Gal- 
vanometer keinen  Strom  mehr  anzeigt.  Sind  dann  die^  Widerstände  der 
Zweige  CÄAiD  und  CBB\D  gleich  Vi  und  fj,  sind  die  elektromotori- 
schen Kräfte  der  Ketten  ÄAi  und  ^^i  gleich  Ei  und  E^i,  so  ist  nach 
§.  367 

Fügt  man  in  den  Zweig  CA  Ai  D  noch  einen  Draht  von  bekanntem 
Widerstand  a  ein  und  verlängert  den  Rheostatendraht  um  eine  Länge  2>, 
bis  wiederum  das  Galvanometer  keinen  Ausschlag  der  Nadel  zeigt,  so 
ist  ebenso 

j&a  —  x^i 


n  +  ö 


Aus  beiden  Gleichungen  folgt: 


Jz/fl  —  E\  — 
a 


1)  Bosflcha,  Pogg.  Ann.  94,  p.  172,  1855*. 
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Zur  Einschaltung  der  Widerstäniie  a  und  b  in  die  Zweige  CAÄiD 
und  CBBiD  spannt  Lindig')  anf  einem  Bclinialeü,  der  LSnge  nach  in 
Millimeter  getheUten  Brette,' Fig.  204,  zwei  dünne  Platindrähte  I>E 
Fi|t.  204. 


und  FL  Ton  gleichem  Querachnitt  auf  nnd  Terbindet  die  Enden 
E  und  L  mit  dem  einen  Ende  G  des  Brück endr ah tes.  Auf  den  Drähten 
lassen  sich  zwei  unten  mit  Platinblech  belegte,  mit  Metall  beschwerte 
Holzklötzchen  H  und  I  verschieben ,  deren  Metallbelegnngen  mit  den 
Polen  Zi  undiT]  der  zu  vergleichenden  Ketten  verbunden  werden.  Durch 
auf  einander  folgende  Einstellung  der  Klötzchen  an  verschiedenen  Stel- 
len i/j  7/]  und  Ii  Jg  der  Drähte  kann  man  leicht  die  Aaaschläge  des  in 
die  Brücke  eingeschalteten  Galvanometers  in  jedem  einzelnen  Falle  anf 
Null  bringen.  Die  Längen  Hi  B^  und  J|  7j  entsprechen  dann  den  Wer- 
theu  a  und  Ii*). 

634  Man  hat  die  vorstehenden  Methoden  auch  zur  Bestimmung  der  elek- 

tromotorischen Kraft  von  nicht  constanten  Ketten  angewendet,  indem 
man  nach  Einschaltung  der  betreffenden  Widerstände  die  Stromesleitnng 
nur  auf  einen  Moment  echloss  und  aus  dem  ersten  Ausschlag  der  Magnet- 
nadel der  Tangentenbusaole  die  Intensität  des  Stromes  berechnete,  oia 
indem  man  nur  die  Zeit  der  ersten  G  bis  8  Schwingungen  der  gegeo 
die  Windungen  des  Galvanometers  normal  gerichteten  Nadel  bestimmte 

Auf  diese  Weise  sollte  das  Eintreten  der  Polarisation  in  der  Siule 
möglichst  vermindert  werden.  Allein  schon  bei  der  ersten  kunea 
Schliessung  des  Stromkreises  stellt  sich  eine  Polarisation  ein,  die  sich 
von  der  elektromotorischen  Kraft  der  Kette  suhtrabirt,  so  dass  dieses 
Verfahren  äusserst  unsicher  ist. 


1)  Lindig,  Pogg-  Ann.  123,  p,  ö,  1864*.  —  ^  Eine  ähnliche,  complicirWi» 
Verbindung  von  Hoorweg,  siehe  Pogg.  Ann.  127,  p.   140,  tX6fl'. 
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* 

Zur  Bestimmang  der  elektromotorischen  Kraft  inconstan-  625 
ter  Ketten  auf  galvanischem  Wege  sind  mehrere  andere  Methoden  an- 
gewendet worden. 

VIII.  Methode  von  J.  Regnauld^). 

Eine  Thermosäule  ist  aus  60  einzelnen  Thermoelementen  von  Wis- 
muth-  und  Kupferstähen,  deren  entgegengesetzte  Löthst eilen  auf  0^  und 
100^  C.  erhalten  werden,  ausamm engesetzt  und  so  vorgerichtet,  dass 
man  bequem  eine  heliebige  Anzahl  ihrer  Elemente  in  den  Stromkreis 
der  zu  untersuchenden  Kette  einfügen  kann.  Die  Thermosäule  wird  in 
der  Weise  aufgestellt,  dass  der  durch  sie  erzeugte  Strom  dem  der  Kette 
gerade  entgegengesetzt  gerichtet  ist  und  so  viele  von  den  Elementen 
derselhen  in  den  Stromkreis  eingeschaltet,  dass  die  Nadel  eines  gleich- 
zeitig in  demselben  befindlichen  Galvanometers  auf  Null  seht.  Dann  heben 
sich  die  gegen  einander  wirkenden  elektromotorischen  Kräfte  gerade  auf 
und  es  kann  keine  Polarisation  eintreten,  da  in  dem  Schliessungskreise 
überhaupt  kein  Strom  zu  Stande  kommt.  Die  elektromotorische  Kraft  der 
untersuchten  Kette  ist  so  auf  die  eines  Thermoelementes  reducirt.  —  Da 
die  elektromotorische  Kraft  eines  Thermoelementes  von  Kupfer  und  Wis- 
muth  sehr  klein  gegen  die  der  Ketten  mit  Flüssigkeiten  ist,  schlägt 
Regnauld  als  höhere  Einheit  die  elektromotorische  Kraft  eines  Elemen- 
tes von  Zink  in  Lösung  von  Zinkvitriol  und  Cadmium  in  schwefelsaurem 
Cadmiumoxyd  vor,  welches  nach  Art  der  Daniel  loschen  Elemente  con- 
atruirt  ist.  Die  elektromotorische  Kraft  dieses  Elementes  soll  gerade 
55  mal  so  gross  sein,  wie  die  des  Thermoelementes. 

Diese  Methode  hat  den  sehr  grossen  Uebelstand,  dass  die  verschie- 
denen, zur  Säule'  verbundenen  Thermoelemente  niemals  eine  gleiche  elek- 
tromotorische Kraft  besitzen.  Jede  Aenderung  in  der  krystallinischen 
Anordnung  der  Molecüle  des  Wismuths  übt  einen  wesentlichen  Einfluss 
auf  die  letztere  aus.  —  Diese  Ungleichheit  ergiebt  sich  z.  B.  aus  den  Be- 
stimmungen von  Wheatstone  und  Regnauld.  Wheatstone  fand, 
dass  die  elektromotorische  Kraft  eines  Thermoelementes  von  Wismuth 
und  Kupfer  zu  der  eines  Elementes  von  Zinkamalgam,  Kupfervitriol- 
lösung, Kupfer  sich  verhält  wie  1 :  94,6;  Regnauld  dagegen  wie  1 :  153. 

IX.  Die  besten  und  sichersten  Resultate  für  die  Bestimmung  der  626 
elektromotorischen  Kraft  der  inconstanten  Ketten  auf  galvanischem  Wege 
liefert  die  folgende,  von  Poggendorff*)  vorgeschlagene  und  neuer- 
dings mannigfach  modificirte  Compensationsmethode,  welche  auf 

der  §.367  erwähnten  Drahtcombination  beruht. 

Man  verbindet  ein  constantes  Normalelement,  z.  B.  ein  DanielT- 
Bches  oder  Grove'sches,  ZiKi^  Fig.  205  und  206,  mit  dem  zu  unter- 


i)J.  Regnauld,   Ano.  de  Chim.  et  de  Phys.    [3]    44,  p.  453,    1854*.  — 
^)  Poggendorff,  Ppgg.  Ann.  54,  p.  161,  1841*. 
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suchendcB  Element  Z.)Ki,  so  dass  die  durch  beide  Elemente 


bindungedraht  Z^SZ^  entatehenden  Ströme 
tung  fliesEBD.    Dabei  muse  die  Kette  Zi  £i  i 
elektromotorische  Kraft  grösser  ist  als  die  1 
Fig.  205. 


dem  Ver- 
entgegengesetEter  Kch- 
gewählt  Verden,  dasi  ihre 
1  Z,K,. 


Man  verbindet  mit  dem  zweiten  Pole  E^  des  untersuchten  Elemen- 
tes den  Leitungsdraht  eines  empfindlichen  Galvanometers  G,  dessen  an- 
Yig.  209,  derea  Ende    in  eine  Spitie  S  von 

,  .H  _  amalgamirtem   Kupfer  endet.    Der 

Pol  Kl  der  NormaUtette  ist  mit  einem 
Draht  KiC  verbunden,  der  bei C in 
ein  Quecksilbernäpfchen  taucht,  in 
welches  man  die  Spitie  S  einsenken 
kann.  Ausserdem  istderQuecksilb«!- 
napf  C  durch  einen  Brückendraht 
ORB,  in  den  hei  R  derRheoatat  B 
eingeschaltet  ist,  mit  dem  Punkt  B  des  Drahtes  ZjBZi  verbunden.  Min 
bringt  es  durch  Verstellen  des  Rheoetatcn  dahin,  dass  beim  momentsoen 
Eintauchen  der  Spitze  S  in  das  Quecke ilbemäpfehen  C  das  Galvanometer 
G  keinen  Strom  angiebt  und  so  „die  Kette  KiZj  compensirt  ist". 

Es  sei  in  Fig.  206 : 
die  elektromotorische  Kraft  der  Elemente  KiZi  und  SiZj    =^  Ei  a-Ei- 
der  Widerstand  des  Elementes  Kj  Z|  und  der  Drahtenden 

EiC  +  ZiB =f,. 

der  Widerstand    des    Elementes  K;Z%,    der  Drahtenden 

£2^  +  J,  (?  +  G  C  und  des  GalvaDomef«re  G  .    .    =  r„ 
der  Widerstand  des  Drahtes  CB  und  des  Rbeostat«n  R    .    ^  r. 

Bewirkt  man  durch  Verstetlea  des  Rheostaten  im  Zweige  CRB, 
dass  im  Zweige  CS^Z^B  kein  Strom  vorhanden  ist,  so  ist  nach  §.  367 


E,  =  El 


I) 


Compensationsmethode  von  Poggendorff. 
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Fig.  207. 


Zur  Ausführung  dieser  Methode  muss  man  mithin  die  Widerstände  627 
r  und  rj  der  Schliessungskreise  CMB  und  des  das  Element  KiZi   ent- 
haltenden Ki'eises  CKi  Z\  B  nach  einer  der  früheren  Methoden  hestimmen. 
Namentlich  die  letztere  Bestimmung  ist  schwer  mit  Genauigkeit  aus- 
zuführen; auch  ändert  sich  bei  längerem  Gebrauch  der  Widerstand  der 

Constanten  Säule  und  so  auch  der  Wi- 
derstand ri. —  Deshalb  hat  Poggen- 
dorff (1.  c.)  eine  Methode  angegeben, 
bei  der  man  diesem  Uebelstande  ent- 
gehen kann. 

In  den  Zweig  BG,  Fig.  207,  wird 
ausser  dem  Rheostatenü^noch  ein  strom- 
messender Apparat,   eine   Tangenten- 
bussole T,  eingefügt.     Ist  der  Wider- 
stand der  einzelnen  Zweige  der  Leitung  wie  oben  angegeben,  so  ist  nach 
§.  367  die  Intensität  des  Stromes  Ir  im  Zweige  B  C 

Hat  man  durch  Einstellen  des  Rheostaten  B  bewirkt,  dass  bei  Ein- 
tauchen des  Endes  8  des  Drahtes  G  C  in  den  Quecksilbernapf  C  im 
Zweige  BZ^K^G  C  kein  Strom  fliesst,  so  ist  nach  Gleichung  1)  §.  626 

JSj  =  El 


r  +  n 


Führt  man  dies  in  die  erste  Gleichung  ein,  so  ist 

E^  =  rlr» 

Die  Intensität  Ir  wird  an  der  Tangentenbussole  T  abgelesen.  — 
Man  kann  auf  diese  Weise  die  elektromotorischen  Kräfte  verschiedener 
Ketten ,  welche  man  nach  einander  für  K^  Z^  einschaltet ,  mit  einander 

vergleichen.  —  Eine  Aenderung  der 
Constanten  Kette  zwischen  der  Mes- 
sung der  elektromotorischen  Kraft 
jener  verschiedenen  Ketten  hat  auf 
das  Resultat  keinen  Einfluss. 

Schaltet  man   umgekehrt,  Fig. 
208 ,    den  Rheostat,    statt    in  den 
Zweig  BIG,  in  BZ^KiG  ein,  der 
die  Normalkette  enthält,  so  kann 
man  ebenfalls  durch  Verstellen  desselben   die  Intensität  des  Stromes  in 
dem  Zweige  BZ^K^G  C,  in  welchen  die  zu  untersuchende  Säule  ein- 
geschaltet ist,  auf  Null  bringen  ^).    Dann  ist  bei  verschiedenen  Ketten 

Ei  =  Ir* 


^)  von  Waltenhofen,   Dingl.  J.  172,  p.  27,  1864*.     Aehnüch  Fuchs, 
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628  X.  Ein  anderes  einfaches  Mittel,  der  Messung  des  Widerstandes  der 

Zweige  BG  und  BZyKiG  zu  entgehen,  hat  Bosscha^)  angegeben: 

Nachdem  man  in  der  §.626  beschriebenen  Anordnung  durch  Ein- 
stellen des  Rheostaten  B  (Fig.  206)  die  Intensit&t  des  Stromes  im  Zweige 
CGK^Z^B  auf  Null  reducirt  hat,  schaltet  man  an  einer  beliebigen  Stelle 
des  Zweiges  GKiZiB,  welcher  das  Normalelement  enthält,  einen  Draht 
von  bekanntem  Widerstand  a  ein.  Hierdurch  steigt  die  Intensität  des 
Stromes  im  Zweige  GK^Z^B  von  Null  auf  eine  merkliche  Grösse.  Man 
verändert  jetzt  durch  Einstellen  des  Rheostaten  den  Widerstand  des 
Zweiges  GBB  um  die  am  Rheostaten  abzulesende  Grösse  &,  bis,  wie  vor- 
her, das  Galvanometer  G  keinen  Strom  mehr  angiebt.  Dann  ist  bei  der 
ersten  und  zweiten  Einstellung: 

F^  =  E^-^    - 1) 

J^'i  =  E\  — r   ,    r    — r  ~ "^ 

woraus  unmittelbar  folgt: 

/) 
JSj  —  E\ 


a  +  h 


Mit  einer  geringen  Abänderung  kann  man  zur  Einschaltung  der 
Drähte  a  und  h  den  Lindig' sehen  Rheostaten  (§.  623)  verwenden. 

629  Die  Bedingung  der  Genauigkeit  der  Poggendorff  sehen  Methode 

zur  Bestimmung  der  elektromotorischen  Kraft  ergiebt  sich  aus  folgenden 
Betrachtungen. 

Die  Intensität  des  Stromes  in  dem  die  compensirte  Kette  enthalten- 
den Zweige  ist 

_E^r-  E^jr  +  r,) 

1-2  —  j ; • 

rri  +  nra  +  r^r 

Wird  der  Widerstand  r  des  Brückendrahtes  um  dr  geändert,  so 
ändert  sich  Jj  und  (ILi*  Führen  wir  die  Differentiation  aus  und  setaen 
für  den  Fall,  dass  der  Strom  J3  auf  Null  reducirt  ist, 

E2  ^^^  El 


r+  ri' 

SO  erhalten  wir 

El  —  E'j 

rri  +  nr,  -f  r^r 


(i  J-2  (0)  —  rn — i — zr~z — i — ITT  ^  '  • 


unter  Anwendung  eines  Voltameters  statt  der  Tagentenbussole.   Wied.  Ann.  11, 
p.  795,  1880*. 

1)  BogBcha,  Pogg.  Ann.  94,  p.  172,  1845*.   Vergleiche  auch  Beetz,  Pogg. 
Ann.  77,  p.  491,  1859*. 
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Die  Aenderung  von  I^  ist  um  so  grösser,  d.  h.  die  Methode  um  so 
empfindlicher,  je  grösser  JEi  —  E2  is*»  d.  h.  je  verschiedener  die  elektro- 
motorischen Kräfte  der  Elemente  ist.  Sind  heide  gleich,  so  ist  dl2  (o)  =  0 ; 
die  Methode  ist  unbrauchbar.  Die  Empfindlichkeit  der  Methode  ist  fer- 
ner um  so  grösser,  je  kleiner  die  Widerstände  r,ri  und  r^  sind.  Die 
Veränderung  eines  jeden  dieser  drei  Widerstände  wirkt  in  gleicher  Weise 
auf  dieselbe  ein. 

Da  bei  allen  diesen  Bestimmungen  der  elektromotorischen  Kraft  stets 
eine  Verminderung  der  elektromotorischen  Kraft  der  compensirenden 
Kette  durch  eine  Qasabscheidung  und  Polarisation  entstehen  kann,  so 
fallen  oft  die  elektromotorischen  Kräfte  der  compensirten  Ketten  imVer- 
gleich  zu  der  der  ersteren  zu  gross  aus.  Compensirt  man  also  z.B.  eine 
D an i eil' sehe  Kette  durch  den  Strom  einer  Grove'schen,  oder  eine 
Grove'sche  durch  den  Strom  mehrerer  Dan i eil' sehen  Elemente,  so 
zeigt  sich  das  Yerhältniss  der  elektromotorischen  Kräfte  der  Grove'schen 
und  der  der  Daniel  loschen  Kette  im  letzteren  Falle  grösser  als  im 
ersteren.  Dies  tritt  bei  Anwendung  Grove' scher  Elemente  als  compen- 
airender  Ketten  mehr  hervor,  als  bei  Anwendung  Bunsen' scher  Ele- 
mente, da  die  elektromotorische  Kraft  der  mit  Gasen  (Wasserstoff)  be- 
ladenen  Kohle  kleiner  ist ,  als  die  des  ebenso  beladenen  Platins  ^).  Man 
wird  deshalb  immer  gut  thun,  schnell  hintereinander  einDanielTsches 
Normalelement  und  das  zu  untersuchende  Element  durch  eine  Bunsen' - 
sehe  Kette  zu  compensiren  und  die  elektromotorischen  Kräfte  der  erste- 
ren unter  einander  zu  vergleichen  (vergl.  hierzu  den  weiter  unten  be- 
schriebenen Apparat). 

Ebenso  kann  die  Polarisation  in  der  compensirten  Kette  fehlerhaft  630 
wirken,  wenn   ein  zu  grosser  Werth  des  Widerstandes  r  vor  der  voll- 
ständigen Compensation  in  der  Schliessung,  Fig.  206,  §.  626,  eingefügt 
ist.     Die  Intensitäten  Ii  und  L2  in  den  die  beiden  Elemente  enthalten- 
den Zweigen  der  Fig.  206  gezeichneten  Gombination  sind 

/  ^-gi(*'2  +  r)  —  E^r  ^  ^  Eiin  +  r)  —  E^r 

^         rri  +  riTg  +  r^r  *         rn  +  nra  +  ViT 

Da  nun  Ei^Eq  ist,  so  ist  Ji  stets  positiv.  Der  Strom  in  der  Kette 
Zi  Kl  bleibt  in  seiner  Richtung  ungeändert,  der  Strom  in  Z^  Ä^  wird  aber 
negativ,  d.  h.  dem  durch  E^  selbst  gelieferten  Strom  entgegengesetzt,  wenn 

TP   T 

E^in  +  r)  —  Elf  <  0,    oder  r  >  ^  ^J^ 

ist.  Dann  tritt  in  dem  Elemente  Z^K^  eine  elektromotorische  Kraft  der 
Polarisation  auf,  welche  sich  zu  der  elektromotorischen  Kraft  E^  addirt. 
Man  bedarf  also  zur  Compensation  eines  grösseren  Werthes  von  r,  als  der 


1)  Vergl.  von  Waltenhofen,  Wienei:  Bar.  49,  p.  229,  1864*. 
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Kraft  ^2  entspricht.  Kann  die  Polarisation  hedentend  wachsen,  so  kann 
hierdurch  auch  der  Fehler  sehr  hedentend  werden^). 

631  Wird  bei  der  Methode  von  Poggendorff  zur  Einstellung  des  Gal- 

vanometers Gr  (Fig.  206)  auf  Null  neben  den  Aenderungen  des  Wider- 
standes r  des  Zweiges  BC  auch  der  Widerstand  des  Zweiges  BZiKiC 
um  eben  so  viel  in  entgegengesetztem  Sinne  geändert,  so  bleibt  in  For- 
mel 1)  §.  626  stets  r  H-  ♦"i  gleich  einem  constanten  Werth  K,  Bei  An- 
wendung verschiedener  Ketten  E^  ist  jedesmal  ihre  elektromotorische 
Kraft 

E2  =  El  —' 


Diese  gleichen  und  entgegengesetzten  Aenderungen  deiv  Widerstände 
von  BC  und  BZiKi  C  lassen  sich  bei  der  Methode  von  E.  du  Bois- 


Fig.  209. 


Reymond*)  in  der 
Weise  vornehmen,  dass 
man  ohne  Anwendung 
eines  besonderen  Rheo- 
stats  die  Kette  ZiKi, 
Fig.  209,  durch  einen 
ununterbrochenen  Draht 
Zi  B  CS  Kl  schliesst,  von 
dem  sich  bei  B  der  zur 
5  anderen  Kette  Z^K^  fuh- 
rende Draht  BZ^  der 
Leitung  ahzweigt,  und 
den  anderen  Leitungs- 
draht K^C  der  Kette 
Z2  K2  mit  seinem  Ende 
C  so  lange  auf  dem  ge- 
raden Theil  B8  der  Lei- 
tung verschiebt,  bis  die 
Nadel  des  Galvanome- 
ters 6r  auf  Null  steht. 
Dann  ist  die  elektromo- 
torische Kraft  Ei  von 
Z2K2  gleich  und  entgegengesetzt  der  Potentialdifferenz  zwischen  den 
Punkten  B  und  C,  welche  wiederum  gleich  dem  Yerhältniss  der  Wider- 


1)  Vevgl.  Koosen,  Pogg.Ann.  Jubelband,  p.  241,  1874*.  —  ^)  E.  dn  Bois- 
Reymond,  Abhandl.  der  Berl.  Akad.  1862,  p.  707*;  Ges.  Abhandl.  1,  p.  176*. — 
Dieselbe  Vorrichtung,  welche  von  E.  du  Bdis-Beymond  mit  dem  Namen 
Compensator  belegt  wird,  kann  mit  Fortlassung  der  Kett«  Z2K2  beiVerstel- 
iQDg;  des  Steges  C  sehr  bequem  dazu  dienen,  beliebige  Theile  des  Stromes  der  Kette 
ZiKi  in  den  das  Qalvanometer  euthalteuden  TheU  der  Leitung  abzuzweigen. 
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stände  BC/BCSKiCiB  ist,  wo  B C  =  n  der  unveränderliche  Wider- 
stand, BCSKiCiB  =  r  +  ri  =  K  in  obiger  Formel  ist 

Selbstverständlich  muss  bei  diesen  Bestimmungen  die  elektromo- 
torische Kraft  El  der  constanten  Kette  grösser  sein,  als  die  der  zu  mes- 
senden E^.  Da  ferner  r  nie  grösser  gemacht  werden  kann,  als  BS,  so 
ist  das  Yerhältniss  der  Widerstände  von  BS  und  Z^BCSKiZi  die  obere 
Grenze  der  durch  die  Vorrichtung  zu  vergleichenden  elektromotorischen 
Kräfte  £^und^x.  Will  man  daher  Ketten  von  verhältnissmässig  grosser 
elektromotorischer  Kraft  E%  messen,  so  muss  man  Zi  Ki  durch  eine  Säule 
von  recht  geringem  innerem  Widerstand  und  grosser  elektromotorischer 
Kraft  ersetzen,  z.B.  eine  Säule  von  zwei  grossen B u  n s e n ' sehen  Bechern 
(von  etwa  20  bis  25  cm  Höhe),  die  hinter  einander  verbunden  sind.  Auch 
kann  man  in  jenem  Falle  bei  B  in  den  Draht  B  S  einen  Rheostaten  ein- 
schalten, von  dem  man  je  nach  Bedarf  grössere  oder  geringere  Drahtlän- 
gen Q  in  den  Zweig  BS  einfügt  und  dann  die  Einstellung  des  Endes  C 
auf  Draht  BS  vornimmt.  Die  zu  vergleichenden  elektromotorischen 
Kräfte  verhalten  sich  jetzt 

E         K  +  Q   ^' 

Bei  dieser  Methode  müssen  dieWerthe  ^i  und  iT  bestimmt  werden, 
um  hiernach  E^  in  Theüen  von  Ei  auszudrücken.  Man  könnte  zunächst, 
um  K  zu  bestimmen,  den  inneren  Widerstand  der  constanten  Kette  nach 
einer  der  §§.  463  bis  474  angegebenen  Methoden  messen,  und  dazu  den 
sonst  bestimmten  Widerstand  ihres  Schliessungsdrahtes  ZiBCSKi  ad- 
diren.  Will  man  dieses  umständlichere  Verfahren  nicht  einschlagen,  so 
kann  man  folgende  Methoden  anwenden^): 

1)  Man  schaltet  in  den  Zweig  BEiS  eine  Tangentenbussole  ein  und 
liest  die  Stromintensität  an  derselben  nach  Entfernung  der  zu  messen- 
den Kette  Eq  ab,  einmal,  indem  man  den  Zweig  BEiS  in  sich  durch 
directe  Verbindung  der  Punkte  B  und  S  schliesst,  sodann,  indem  der 
Draht  BS  eingeschaltet  ist.  Statt  der  Tangentenbussole  kann  man  sich 
auch  der,  bei  der  Compensation  zur  Einstellung  auf  Null  dienenden 
Spiegelbussole  bedienen,  der  man  dann  ein  zweites  Rollenpaar  von  weni- 
gen Windungen  beifügt,  durch  welches  die  zur  Bestimmung  der  Con- 
stante  K  dienenden  Ströme  geleitet  werden.  Die  Intensitäten  seien  in 
beiden  Fällen  /  und  Ii.  Ist  der  Widerstand  des  Zweiges  BEiS  =  W, 
der  des  Drahtes  BS  =  B,  so  ist,  wenn  das  Verhältniss  der  Intensitäten 
gleich  m  ist 

Z—       —  J^  —   ^^"^  +  B 
Ii  ~  *"  ""   W  ~         W       ' 


1)  Beetz,  Pogg.  Adü.  142,  p.  573,  1871*;  Ber.  der  Munchener  Akad.  1871, 
7.  Jan.**  —  ^)  B.  da  Boia-Beymond,  Reichert'8  und  E.  du  Boia - Reymond'B 
Archiv,  Jahrgang  1867,  p.  419  u.  flgde.* 
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oder 


K  =  — ^  B    und    E^  =  El  ^     ^^  r. 
m  —  1  fwJB 


Der  Werth  r/R  entspriclit  zugleich  dem  Yerhältniss  n/N  der  an 
einer  Scale  abzulesenden  Länge  B  C  zu  der  ebenfalls  in  (N)  Scalentbei- 
len  gemessenen  Länge  BS.  —  Ist  mithin  der  Zahlenwerth 

li^ir  ^'  -  KT) 

einmal  bestimmt,  so  kann  man  direct  durch  Multiplication  mit  dem  in 
jedem  Falle  gefundenen  n  die  elektromotorische  Kraft  E^  angeben. 

2)  Die  Graduationsconstante  (Ei/K)  kann  man  auch  in  der  Weise 
bestimmen,  dass  man  zuerst  an  Stelle  der  Kette  Z^K^  eine  Kette  von 
bekannter  elektromotorischer  Kraft,  z.  B.  eine  Daniel  lösche  Kette  D, 
durch  Einstellung  des  Drahtes  G  C  auf  einen  Theilstrich  fid  des  Drahtes 
BS  Bo  compensirt,  dass  durch  sie  kein  Strom  fliesst.    Dann  ist 


also 


3)  Endlich  kann  man  auch,  wenn  man  zwei  Vorrichtungen  BCSEi 
und  BiCiSiEl  der  beschriebenen  Art  besitzt,  von  denen  die  eine^CS^ 
schon  auf  ihre  Graduationsconstante  (£x/£^)  untersucht  worden  ist,  diese 
Vorrichtungen  wie  in  Fig.  210  mit  einander  verbinden,  und  in  den  Ver- 
bindungsdraht C  Ci  ein  Galvanometer  6r  einschalten.  Aendert  man  die 
Contactstellen  C  und  Ci ,  bis  durch  G  kein  Strom  fliesst ,  so  mnss  das 
Potential  in  C  und  Ci  und  ebenso  in  B  und  Bi  gleich  gross  sein.    Es 

sei  die  Zahl  der  Theilstriche  zwischen 
B  und  C  gleich  n,  zwischen  Bi  und 
Gl  gleich  ni.  Ist  die  Graduations- 
constante für  die  zweite  Vorrichtung 
{Ell Kl),  so  ist  die  Potentialdifferenz 
in  B  und  C  gleich  n(Ei/K),  und  in 
Bi  und  Gl  gleich  ni(E}/Ki)j  also 

\KiJ       ni\K)' 

Durch  Veränderung  der  elektro- 
motorischen Kraft  El  der  Maasskette 
und  des  Widerstandes  W  kann  man 
leicht  der  Graduationsconstante  einen 
beliebigen  Werth  geben.  Sie  wächst 
mit  wachsendem  Ei  und  nimmt  mit 
wachsendem  W  ab.  Ausserdem  -mnss 
man  sich  überzeugen,    dass   sich  die 
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elektromotorische  Kraft  Ei  der  constanten  Kette  während  der  Versuchs- 
reihen nicht  ändert.  Dies  geschieht,  indem  man  sie  für  sich  durch  einen 
Schliessungskreis  von  so  grossem  Widerstand  schliesst,  dass  dagegen  die 
Aenderungen  ihres  inneren  Widerstandes  verschwinden.  Die  Ausschläge 
einer  in  diese  Schliessung  eingefügten  Spiegelhussole  zeigen  dann  etwaige 
Aenderungen  der  elektromotorischen  Kraft  an  und  gestatten,  alle  Be- 
stimmungen auf  dieselbe  elektromotorische  Kraft  zu  reduciren. 

Bei  der  praktischen  Ausführung  des  Compensationsverfahrens  müsste  632 
man  nach  einer  der  angeführten  Methoden  zu  öfteren  Malen  während 
einer  Beobachtungsreihe  die  Graduationsconstante  bestimmen.  Zweck- 
mässiger vergleicht  man  hierbei  nach  der  oben  angeführten  Methode  jedes- 
mal hinter  einander  eine  Normalkette,  z.  B.  eine  DanielTsche  Kette 
von  der  §.  598  beschriebenen  Form  und  die  zu  untersuchende  Kette  mit  . 
der  Constanten  Kette,  um  sich  von  den  Veränderungen  der  elektromoto- 
rischen Kraft  und  der  Widerstände  in  der  Schliessung  der  letzteren  un- 
abhängig zu  machen  und  direct  die  elektromotorische  Kraft  der  zu  unter- 
suchenden Kette  auf  die  der  Dan ielT sehen  reduciren  zu  können. 

Mittelst  des  §.  433  beschriebenen  Widerstandsmessers,  Figur  211, 
lassen  sich  diese  Bestimmungen  sehr  gut  vornehmen.  Die  Feder  des 
Schiebers  D,  des  Widerstandsmessers  wird  hierzu  zwischen  den  Bügel 
f  und  das  Rohr  z  gebracht,  so  dass  sie  den  Bügel  mit  dem  Platindraht 
qi  nach  unten  gegen  den  Platindraht  p  drückt.  Beim  Verschieben  des 
Schiebers  hebt  man  den  Stab  h  und  dreht  ihn,  so  dass  der  an  dem- 
selben befestigte  Knopf  s  in  den  seitlichen  Einschnitt  des  ihn  führenden 
Schlitzes  eingreift  und  den  Stab  mit  Draht  in  einer  erhobenen  Stellung 
erhält. 

Darauf  werden  die  Klemmen  und  Quecksilbernäpfe  3  und  4,  sowie 
5  und  6  des  Apparates  direct  mit  einander  verbunden,  dagegen  die  Näpfe 
und  Klemmen  1  und  2  von  einander  getrennt,  dafür  aber  mit  den  Klem- 
men des  Apparates,  Fig.  213,  verbunden.  Dieser  Apparat  ist  aus  einem 
Stromschliesser  I  und  einem  Umschalter  JI  zusammengesetzt.  Der  Strom- 
schliesser  besteht  aus  einem  Brett  von  Ebonit,  in  welchem  vier  Klemm- 
schrauben a,/S,y,Ä,  befestigt  sind.  Zwischen  denselben  sind  zwei  starke, 
über  einander  liegende  Messingfedem  s  und  S  angebracht,  von  denen  die 
obere  6  eine  durch  eine  Metallschraube  verstellbare,  unten  gut  amalga- 
mirte  Messingspitze  i]  trägt,  welche  bei  dem  Herunterdrucken  der  Feder 
in  einen  auf  Feder  J  befestigten,  oben  bis  auf  ein  Loch  zum  Durchlassen 
der  Spitze  geschlossenen  metallenen  Quecksilberuapf  -Ö"  taucht.  Unter- 
halb des  Napfes,  durch  ein  Ebonitstück  von  demselben  isolirt,  ist  an  der 
Feder  5  eine  Platinspitze  i  angebracht,  unter  welcher  auf  dem  Ebonit- 
brett ein  an  einer  Schraube  hoch-  und  niederzustellendes  Platinblech  k 
angebracht  ist.  Feder  e  ist  au  ihrem  Lager  mit  Klemmschraube  a,  Feder 
5  mit  ß,  die  Spitze  i  durch  einen  au  der  Feder  Jj  entlang  geführten,  von 
ihr  isolirten  Draht  mit  y,  und  Platinblech  k  mit   d  verbunden.     Neben 
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Fig.  212. 
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diesem  StromEchliesser  iet  auf  demselben  Brett 
der  UiDHch»lter  II  angebracht.  In  ein  Stock 
Ebonit  Bind  die  drei  Klemm echrftuben  i,  t  und 
V  eingeschraubt,  von  denen  t  und  i  mit  iwci 
Messingfedern  Q  und  Qi,  v  mit  einer  verticaleD 
MeBsingaxe  k  verbunden  sind.  Um  diese  Axe 
dreht  sieb  eine  excentri sehe  Scheibe  fi  lonUea- 
aing  yermittfllst  des  Gritfes  A.  Dieselbe  drückt 
°  je  nach  der  Lage  des  letzteren  gegen  die  Feder 
Q  oder  pi.  Seitlich  angebrachte  Stifte  hindern 
die  zu  weite  Drehung  der  excentrischeu  Scheibe. 
Sowohl  der  Stromschlieaser ,  als  auch  der  Um- 
schalter können  ancb  be- 
sonders benutzt  werden. 
Auf  demselben  Brett  sind 
ausserdem  die  Klemm- 
schrauben vwx  befeatJgt. 
von  denen  v  und  w  dnrcb  . 
einen  Draht  y  mit  einaader 
verbunden  sind.  Man  ver- 
bindet nun  die  Klemmen  n 
und  X  mit  den  beiden  Po- 
len P+  und  P-  der  con- 
Htanten  Säule,  die  Klemme 
T  mit  dem  positiven  Pol 
JV+  der  Dftniell'Bchcn 
Normalkette,  die  Klemme 
t  mit  dem  positiven  Pol 
K  +  der  au  uutersueh™- 
dazu  eingerichtete  Klemme  r  mit 
Polen  N-  und  K-  dieser  bei- 
Femcr  werden  die  beiden  Rlem- 
ind  y  mit  einander  verbunden.  SodaoD 
wird  Klemme  x  mit  dem  Quecksilbemapf  oder 
der  Klemmschraube  2  des  Widerstandsmessers, 
w  uutcr  Einfügung  eines  Galvanometers,  am 
besten  eiuer  Spiegelbuesolo,  mit  der  Klemiu- 
schraube  l  desselben  verbunden.  Femer  wer- 
den ß  und  ö  durch  zwei  getrennte  Drähte  mit 
dem  Queckeilhemapf  1  desselben  in  Terbindnag 
gesetzt.  Man  stellt  den  Schieber  D  des  Wider 
BtandsmeBaevs  auf  irgend  eine  Stelle  ein  aiul 
lässt  den  Stab  h  desselben  (Fig.  212)  mit  den 
daran  befestigten  Platindraht  2  auf  den  DraM 
fi   herab.     Legt  man  jetzt  das  MessiugeiMO- 
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tricuDi  _u  gegen  die  Feder  Q  und  drückt  Feder  e  momentan  herunter, 
80  wird  zuerst  durch  Eintauchen  der  Spitze  t)  in  Quecksilbernapf  & 
der  Strom  der  conatanten  Kette  P  durch  den  Platindraht  p  dea  Wider- 
standamessera ,  und  dann  gleich  darauf  durch  Berührung  der  Platte 
Jb  mit  der  Spitze  i  der  Strom  der  Normalkette  N  durch  Draht  y, 
Klemme  tc  und  Galvanometer  G  eineraeita,  und  Feder  Q,  Meaaingecheibe 
fi,  Klemmen  v  und  Y'  BQgel  £  und  Klemme  8  andererseits  mit  dem  aus 
einem  Theile  dea  Platindrahtes  p  des  WiderstandamesserB  vom  Queck- 
silbemapf  1  bia  zum  Schieber  I>  und  dem  getheilten  Messingstab  dea- 
selben  bis  zur  Klemme  l  gebildeten  Schliesauugakreia  verbunden.  Hau 
wiederholt  nach  veränderter  Einstellung  des  Schiebers  D  dieses  momen- 
tane Herunterdrücken  des  Stromschi iessers  so  lange,  bis  das  Galvano- 

Pig.  213. 


meter  keinen  Strom  mehr  augiebt,  und  notirt  die  Länge  ^  des  Platin- 
drahtes p  von  der  Klemme  1  bis  zum  Schieber  D.  Schlägt  man  nun  die 
Hessingscheihe  (i  dea  Umschalters  //  um,  dasa  sie  die  Feder  pi  berührt, 
so  ist  an  Stelle  der  Normalkette  die  zu  untersuchende  Kette  getreten. 
Wiederholt  man  das  beschriebene  Verfahren  und  findet  bei  der  Einstel- 
lung des  Galvanometers  auf  Null  die  Länge  X  dea  Platindrahtes  p,  so 
»erhalten  aich  die  elektromotorischen  Kräfte  der  ZU  untersuchenden  und 
der  Normalkette  E  :  E^  =  ^  :  >■„. 

Zweckmässig  stellt  man  mit  der  zu  untersuchen  den  Kette  schon  vor 
der  eigentlichen  Meaaung  einige  Vorversuche  an,  füllt  sie  nach  Reinigen 
der  Platten  von  Neuem  und  nimmt  die  Mesaung  vor,  um  ao  wiederholte 
Versuche  zu  vermeiden,  bei  denen  die  Kette  von  stärkeren  Strömen 
durchflössen  ist  und  aich  polarisirt.  Ebenso  iat  ea  zweckmäaaig,  die  Da-  . 
nieH'sche  Normalkette  vor  und  nach  jedem  Versuche  einige  Zeit  in  sich 
zu  Bchlicssen,  um  jede,  durch  den  Strom  der  constanten  Säule  in  ihr  etwa 
entstandene  Polarisation  viillig  aufzuheben. 

41- 
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633  Zu  diesen  Schliessungen  verwendet  Beetz    den  folgenden  Feder- 

contact: 

Die  Contacte  werden  durch  die  Metall  schrauben  C|  und  C,,  Fig.214, 
vermittelt,  welche  oben  mit  Platinenden  verseben  sind  und  mit  den  Elemm- 
Bchraubeu  Ki  und  K^  Verbundes  sind ,  die  zu  den  beiden  zu  schliessen- 
den  Zweigen  führen.  Eine  Stahlfeder  F  ist  bei  K^  mit  den  Enden  des 
Messdrahtes  verbunden.  Die  Stellung  derselben  kann  durch  Schrauben 
regulirt  werden.  Die  Feder  trägt  das  Queratück  Q,  gegen  welches  Ci 
und  C-i  beliebig  (ungleich)  gehoben  und  dann  festgestellt  werden,  sodass 
der  Contftct  Ci  für  das  zu  compen sirende  Element  später  beröhrt  wird 
als  C 

Eine  Klinke  a  hält  die  Feder  F  nach  oben ;  wird  sie  durch  deo 
Handgriff   G    nach    links    bewegt,   so  schnellt  die  Feder  F  hinunter. 


schlägt  nach  einander  das  Querstück  Q  gegen  C,  und  C,  und  endlicb 
gegen  die  an  der  Feder  B  befestigte  Schraube  5,  wodurch  sie  zu- 
rückgeworfen wird.  Hierdurch  wird  die  Klinke  J>  ausgelöst,  durch  die 
Feder  X  nach  links  gedruckt  und  hindert  so  durch  ihren  Vorsprung  it  die 
Weiterbewegung  der  Feder  F.  Wird  letztere  gehoben,  so  hangt  sie  sich 
bei  «  ein  und  drückt  zugleich  die  Klinke  D  zurück,  so  dass  letittre 
wiederum  in  die  Feder  B  eingreift.  Durch  Gewicht  G  wird  die  Dauer 
der  Schwingung  der  Feder  F  und  somit  der  Contacte  regulirt.  Durch  das 
Zurückziehen  der  Klinke  a  wird  zugleich  der  Contact  d  geöffnet,  durch 
welchen  z.  B.  bis  zur  Messung  die  zu  messende  Kett«  geschloBsen  erhal- 
ten werdeu  kann ,  wenn  man  etwa  die  zeitlichen  Aenderungen  ihrer 
elektromotorischeu  Kraft  wahrend  der  Schliessung  untersuchen  will 
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Durch  äbnlicbe  Federcootacte  kAnn  man  auch  leicht  ciue  Kette  in 
eine  beliebige  andere  zurMesaung  der  elektromotoriscfaen  Kraft  geeignete 
Combination  einfügen.  Man  kann  nie  %.  B.  momentan  mit  zwei  Punkten 
a  und  b  des  ScblieesungkreiBes  einer  conatanten  Säule  und  eines  Galvano- 
nicteni  verbinden  und  zwischen  a  und  h  einen  solchen  Widerstand  ein- 
schalten, dass  bei  der  momeutaüen  Umschaltung  das  GaWanometer  kei- 
nen AnBEcbUg  giebt.  Dann  ist  die  elektromotorische  Kraft  der  Kette  der 
Potentialdifferenz  in  a  und  6  gleich.  So  lassen  sich  die  Aendeningcn  der 
elektromotorischen  Kräfte  der  inconstanten  Ketten  messen  >). 

Zu  den  Bestimmungen  nach  der  Compensationsmethode  von  £,  d  u  634 
Bois-Reymond  hat  Halake  nach  den  Angaben  von  E.  du  Bois- 
Beymond  noch  einen  besonderen  Apparat,  den  runden  Componsator, 
Fig.  215,  construirt: 

Fig.  215. 


Um  einen  Ring  von  gehärtetem  Kautschuk  von  65  mm  Radius ,  der 
eine  In  lOOOTheile  getheilte,  um  eineAxe  drehbare  Messingscheibe  ura- 
giebt,  ist  der  den  Draht  j>  des  Rheostaten  Figur  211  ersetzende,  1mm 
dicke  Platindraht  Nr' S  gelegt.  Seine  Enden  sind  mit  den  in  der  Mitte 
der  Scheibe  aufgestellten  Metallklötzchen  V,S  verbunden,  die  durch  Stöp- 
sel 1'  und  2'  mit  den  MetallklStzen  1  und  2  in  Verbindung  gebracht 
werden  können.  Letztere  sind  durch  Drähte,  welche  durch  die  hohle  Axe 
des  Instrumentes  gef&hrt  sind,  mit  den  an  dem  Fussgestell  des  Appara- 
tes angebrachten  Klemmen  I  und  II  verbunden,  in  welche  die  Zuleitungs- 
drähte  des  mit  der  Normalkette  in  Verbindung  stehenden  Gyrotrops  ein- 
geschraubt werden.  Nahe  bei  ^  ist  der  Draht  Ä"/ S  über  einen  scharfen 

■)  Vergl.  auch  Naocari,  l'EIettricista,  1.  Nov.  I87T;  Beibl. 
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Platinsteg  0  gezogen ,  welcher  letztere  durch  einen  isolirten ,  gleichfalls 
durch  die  Axe  des  Apparates  gehenden  Draht  mit  der  Klemme  III  ver- 
bunden ist.  Eine  Klemme  lY  steht  durch  eine  Metallfeder  mit  dem  Pla- 
tinröllchen r  in  Verbindung,  welches  durch  die  Feder  gegen  den  Draht 
NS  gegengedrückt  wird.  Die  Klemmen  III  und  IV  vermitteln  die  Ver- 
bindung mit  dem  Zweige,  welcher  die  zu  untersuchende  Kette  und  das 
Galvanometer  enthält.  Die  Drehung  der  den  Draht  NS  tragenden  Scheibe 
wird  vermittelst  einiger  unterhalb  eingesetzter  Metallst&bchen  bewirkt 
und  durch  einen,  über  dem  Köllchen  r  befindlichen  Zeiger  abgelesen. 
Diese  Drehung  kann  durch  die  Schraube  g  gehemmt,  und  dann  durch 
die  Schraube  /  die  feinere  Einstellung  vorgenommen  werden.  Man  dreht 
^  die  Scheibe  so  lange,  bis  das  Galvanometer  (ein  Spiegelgalvanometer) 
keinen  Strom  anzeigt.  Um  den  Nullpunkt  der  Theilung  zu  bestimmen, 
von  dem  aus  Lange  A  des  die  elektromotorische  Kraft  messenden  Drah- 
tes NS  zvL  nehmen  ist,  verbindet  man  die  Klemmen  III  und  IV  mit  einem 
Galvanometers  ersetzt  die  Normalkette  durch  eine  stärkere  Säule  von 
etwa  zwei  Grove' sehen  Elementen,  und  dreht  die  Scheibe  so  lange,  bis 
das  Röllchen  über  den  Steg  0  hinweg  gegen  N  gelangt.  Sowie  dasselbe 
den  gesuchten  Nullpunkt  überschreitet,  muss  sich  die  Stromesrichtung 
im  Galvanometer  umkehren.  Man  kann  auf  diese  Weise  den  Nullpunkt 
sehr  gut  feststellen  und  ein-  für  allemal  deji  Zeiger,  an  welchem  die 
Drehung  des  Instrumentes  abgelesen  wird,  auf  denselben  richten- 

Zur  Prüfung,  ob  die  Widerstände  wirklich  der  Länge  Nr  des  zwi- 
schen dem  Nullpunkt  und  dem  Röllchen  r  befindlichen  Theiles  des  Platin- 
drahtes NS  entsprechen,  werden  die  Klemmen  I  und  II  mit  einer  Kette, 
die  Klemmen  III  und  IV  mit  einem  Galvanometer  verbunden,  welches 
einen  so  grossen  Widerstand  darbietet,  dass  gegen  denselben  der  Wider- 
stand Nr  und  der  der  Hauptleitung  verschwindet.  Bei  verschiedener 
Stellung  des  Röllchens  r  müssen  sich  dann  die  am  Galvanometer  beob- 
achteten Intensitäten  wie  die  Längen  Nr  verhalten  ^).  Bei  allen  diesen 
Versuchen  muss  man  die  Widerstände  der  verschiedenen  Zweige  so  gross 
nehmen,  dass  keine  bedeutende  Erwärmung  des  Drahtes  Nr  eintritt. 

Den  zur  Bestimmung  der  elektromotorischen  Kräfte  von  Beetz  con- 
struii-ten  Universalcompensator  haben  wir  bereits  §.  473  beschrieben. 

635  Bei  der  Methode  von  E.  du  Bois-Reymond  wird,  wie  bei  der  ur- 

sprünglichen Compensationsmethode  von  Poggendorff,  die  elektro- 
motorische Kraft  der  Kette  E-j  gemessen,  während  sie  von  keinem  Strom 
durchflössen,  also  nicht  polarisirt  ist.  Durch  eine  sehr  einfache  Ab- 
änderung von  Paalzow*)  kann  man  auch  sehr  leicht  ihre  elektro- 
motorische Kraft  jE?2  messen,  während  ein  Strom  sie  durchfliesst,  und  zu- 

^)  lieber  diese  Messungen  siehe  E.  du  Bois-Beymond,    Arch.  f.  Anato- 
mie 1871,  p.  608*;   Ges.  Abh.  1,  p.  257*,  sowie  die  Beschreibung  des  Universal- 
falvanometers   von  W.  Siemens  im  Theil  III.    —   ä)Paalzow,   Pogg.  Ann. 
35,  p.  326,  1868*. 
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•ich  ihren  inneren  Widerstand  w  bestimmen.  Zu  dem  Ende  verbindet 
m  die  Pole  Z^  K^  der  Kette  in  der  Fig.  209  gezeichneten  Combination 
n  E.  du  Bois-Reymond  noch  durch  einen  Draht  von  bekanntem 
iderstande  A|,  Fig.  216,  und  verstellt  wieder  den  Steg  C,  bis  das  Gal- 

Fig.  216.  Fig.  217. 


anometer  G  keinen  Ausschlag  zeigt.  Der  jetzt  eintretende  Widerstand 
on  B  C  sei  r^.  Dann  fliesst  durch  die  Kette  E^  noch  ein  Strom,  durch 
en  Draht  BZ^  und  E2GC  aber  nicht.  Es  muss  also  die  durch  E.2  in 
?  und  C  gelieferte  Spannungsdiflferenz,  welche  zu  ihrer  ganzen  elektro- 
aotorischen  Kraft  £j  im  Verhältniss  von  A^iAi  +  w  steht,  gleich  sein 
^cr  durch  die  Kette  Ei  in  B  und  C  gelieferten  Spannungsdifferenz,  d.h. 
B  ist 


Ai 


^1 


Aj  -|-  w 


;^/  =  ^^i 


K 


1) 


vo  K  der  Widerstand  der  constanteu  Kette  Ki  Zi  und  des  sie  schliessen- 
len  Drahtes  BCS  ist. 

Wird  nun  noch  der  Draht  BZ-i  und  Z^kiKj  nicht  direct  an  dem 
dnen  Pol  der  Säule  E2  angebracht,  sondern  ein  Draht  Z^Z"  vom  Wider- 
stand A2  zwischengefügt,  wie  in  Fig.  217,  und  die  Länge  BC  auf  den 
Werth  r^  gebracht,  so  dass  wieder  die  Nadol  im  Galvanometer  auf  Null 
steht,  so  ist 


^ pi  II  F 

fli  +  A,  +  w     '^  ~   K  ^ 


2) 


Aus  den  Gleichungen  1  und  2  folgt 

(Aj  +  A^)  r.2 


w 


AiTi 


n  —  n 


Macht  man  Aj  =  A2,  so  ist 


w 


n  —  n 


K 


Aus  der  Gleichung: 
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folgt  dann  auch 


I^  =  El  — , 

,  _  r,  ki  +  tv 

^  -  7  """TT"    '■ 


636  Eine  nicht  sehr  empfehlenswerthe ,  complicirtere  Abänderung  der 

Poggendorff 'sehen  Compensationsmethode  (§.  627)  ist  die  von  Raoult  ^) 
angegebene  Oppositionsmethode: 

Er  versieht  das  Galvanometer 
Gy  Figur  218,  mit  sehr  vielen 
(11700)    Windungen    van    sehr 
dünnem  (0,1  mm)  and  sehr  lan- 
gem   (3600  m)    übersponnenem 
Draht,  gegen  dessen  Widerstand 
r'2  der  der  übrigen  Theile  der  I^i- 
tung,  sowie  der  Widerstand  der 
Ketten    zu    vernachlässigen   ist. 
(Der  Widerstand  eines  gewöhnlichen  DanielPschen  Elementes  würde 
etwa  nur  2  m  jenes  Drahtes  betragen.)     Das  Galvanometer  ist  so  ein- 
gerichtet, dass  es  zugleich  als  Sinusbussole  zu  brauchen  ist.    Um  seine 
Empfindlichkeit  nach  Bedarf  zu  ändern,  können  die  Drahtwindungen  um 
einen  beliebigen  Winkel  gegen  die  Nadel  gedreht,  oder  sich  selbst  paral- 
lel  verschoben   werden,   so   dass  die  Nadel  nicht  mehr  in  ihrer  Mitte 
schwebt.     Die  Tangentenbussole  im  Zweige  B  C  kann   sodann  entbehrt 
werden.    Zuerst  wird  die  zu  untersuchende  Kette  Z^K^  der  Normalkette 
ZiKi  wie  in  Fig.  217  gegenübergestellt  und  durch  Aendening  des  Wider- 
standes r  in  der  Brücke  der  Strom  im  Zweige  BZ^K^GC  auf  Null  re- 
ducii*t.     Sodann  wird  die  Kette  Z^  Kq  durch  einen  dicken  Draht  ersetzt, 
dessen  Widerstand  gegen  den  des  Galvanometers  verschwindet,  und  an 
letzterem  die  Intensität  Zj  des  Stromes  bestimmt. 

Bei  der  ersten  Einstellung  ergiebt  sich  nach  Gleichung  1),  §.  626 
unter  Beibehaltung  der  daselbst  gebrauchten  Bezeichnungen  die  elektro- 
motorische Kraft  der  Kette  K^Z-i'. 


Jb-2  =    E\ 

Bei  der  zweiten  Einstellung: 


r  -h  ri 


h  —  E] 


oder,  da  r^  sehr  gross  ist, 


h=E, 


ir  +  ri)r^ 


^  rri  +   rir^  +  rr^^ 


,     also  E'i  =  -^2^2. 


^)  Raoult,  Aud,  de  Cliim.  et  de  Pbys.  [4]  2,  p.  317,  1864*. 
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Schaltet  man  Dach  einander  verschiedene  Ketten  Z^  K^  in  den  Kreis 
B Z'iKxCrC  ein,  so  sind  ihre  elektromotorischen  Kräfte  direct  den  Inten- 
sitäten J2  proportional. 

Man  hat  hier  ausser  der  Einstellung  auf  Null  noch  eine  Intensitäts- 
messung  vorzunehmen,  die  immerhin  zu  grösseren  Fehlern  Veranlassung 
geben  kann,  als  die  einfache  Messung  von  Drahtlängen  bei  der  Methode 
von  E.  du  Bois-Reymond. 

Die  elektromotorische  Kraft  einer  incon stauten  Kette  kann  auch  noch  H37 
folgendermaassen  bestimmt  werden: 

Man  bedient  sich  der  Fig.  219  gezeichneten  Einrichtung  des  Rheo- 
staten  ce^  den  man  mit  einer  Constanten  Säule  Ki  Z^  nach  Art  der  W  h  e  a  t- 

Fig.  219. 


ßtone' sehen  Drahtcombination  verbindet.  In  den  Ilauptzweig  der  \je\- 
tungcÄiZje  fügt  man  eine  Tangeutcnbussole  T  ein,  in  die  Brücke 
so,  welche  schon  das  Galvanometer  G  enthält,  noch  die  auf  ihre  elektro- 
motorische Kraft  zu  untersuchende  inconstante  Säule  K^  Z3.  Man  ver- 
stellt den  Steg  s  so  lange,  bis  das  Galvanometer  G  keinen  Strom  in  der 
Brücke  so  angiebt,  und  bestimmt  die  Intensität  /  des  Hauptstromes  an 
der  Tangentenbussole  T,  —  Zweckmässig  würde  man,  um  die  Polarisa- 
tion in  der  inconstanten  Säule  zu  vermeiden,  in  0  einen  Quecksilbernapf 
anbringen,  und  erst  nach  jedesmaligem  Verstellen  des  Steges  s  durch 
Eintauchen  des  Endes  des  Leitungsdrahtes  der  Brücke  os  in  denselben 
untersuchen,  ob  in  der  Brücke  kein  Strom  mehr  vorhanden  ist. 

Sind  die  Widerstände  der  Zweige  co,  oe,  es  und  se  durch  m?i,  w^,  w^^  w^ 
bezeichnet,  so  ist  die  elektromotorische  Kraft  E^2  der  inconstanten  Kette, 
wie  sich  nach  den  Kirchhoff'schen  Formeln  entwickeln  lässt, 


Macht  man  Wi  •=  w^^  so  ist 

xo^  (w?3  —  M'4) 


E, 


2  iVi  +  Wj  +  w^ 
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Da  hier  in  der  incoDstanten  Kette  seihst  kein  Strom  fliesst,  ist  in 
ihr  die  Polarisation  aufgehohen. 

Setzt  man  an  Stelle  der  Kette  K2  Z^  eine  Normalkette  von  der  elek- 
tromotorischen Kraft  Eq  und  ist  die  Stromintensität  hei  der  gleichen 
Einstellung  Jq  ,  nehmen  w^  und  w^  die  Werthe  Wq^  und  Wq^  an ,  so  kann 
man  leicht  das  Verhältniss  von  E^  zu  Eq  hestimmen.  Man  hat  hier  frei- 
lich hei  jeder  Ablesung  sowohl  die  Messung  der  Längendifferenz  itj  —  w^, 
als  auch  der  Intensität  I  vorzunehmen ,  so  dass  dadurch  mehr  Fehler- 
quellen in  die  Beobachtung  eingeführt  werden,  als  bei  den  vorher  ange- 
führten Methoden  ^). 

638  Endlich  kann  man  die  elektromotorische  Kraft  von  Elementen  durch 
eine  combinirte  elektrostatisch  -  galvanometrische  Methode  bestimmen, 
indem  man  ihre  Pole  mit  den  Belegungen  eines  Condensators  von  con- 
stanter  Capacität  verbindet  und  denselben  sodann  durch  ein  Galvanometer 
entladet.  Da  die  Ladungen  des  Condensators  den  elektromotorischen 
Kräften  der  Elemente  proportional  sind,  messen  die  Ausschläge  des  Gal- 
vanometers auch  indirect  die  letzteren.  Hierbei  muss  vorausgesetzt  wer- 
den, dass  die  Capacitäten  der  Pole  der  Elemente  und  ihrer  Zuleitungen 
zu  dem  Condensator  als  gleich  anzusehen  sind,  sich  also  in  allen  Fällen 
die  Ladung  gleichmässig  zwischen  ersteren  und  letzteren  theilt,  was  bei 
einer  gewissen  Capacität  des  Condensators  mehr  und  mehr  erreicht  wird 
(vergl.  §.  615),  ebenso  dass  der  Condensator  keine  Elektricitätsverluste 
zwischen  dem  Laden  und  Entladen  erleidet  und  keine  Uebergänge  der 
Elektricität  zwischen  den  Drahtwindungen  das  Galvanometers  eintreten. 

639  In  der  von  Poggendorff  angegebenen  Combination,  Fig.  220,  be- 
rechnet sich  nach  §.  367  die  Intensität  /  des  Stromes  in  der  Nebenschliessung 
Cß  der  Ketten  Ki  Zi  und  K2  Z^,  wenn  sie  einander  entgegengestellt  sind,  zu : 

rri  +  rr^  +  1*1  r,        \ri  n)  rs' 

wo  s  =  l/r  +  1/ri  +  l/r^. 

Sind  die  Ketten  einander  gleichgestellt,  so  dass  ihre  Ströme  in  BC 
sich  addiren,  so  ist  dann  die  Intensität  daselbst 

F^g-220.  /^^    ,    EA    l 

Daraus  erhält  man 
E, 

£1^  h   +   ig 

E^  Ib   —    la 


*)  F.  E.  N  e  u  m  a  n  n ,  nach  Wild,  Züricher  Vierteljahresschr.  2,  p.  213, 1857*. 
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Enthalten  die  Zweige  CKiZiB  und  CK^Z^B  ausser  den  Ketten 
nnr  sehr  geringe,  gegen  den  Widerstand  derselben  verschwindende  Wider- 

stände,  so  entsprechen  die  Werthe  —  und  —  den  Intensitäten  der  Ströme 

der  Ketten,  wenn  sie  nur  den  ihnen  eigenen  Widerstand  zu  überwinden 
haben,  also  den  Maximis  ihrer  Intensitäten.  Man  kann  dieses  Verhält- 
niss  auf  diese  Weise  leicht  bestimmen,  falls  die  Ketten  constant  sind  und 
keine  Polarisationserscheinungen  zeigen.  —  Doch  ist  dabei  zu  berück- 
sichtigen, dass,  wenn  man  eine  constante  Kette  von  starker  elektromoto- 
rischer Kraft  einer  zweiten  constanten  von  schwächerer  Kraft  in  dem 
ang'egebenen  System  entgegenstellt,  in  der  letzteren  durch  den  Strom  der 
ersteren  eine  Polarisation  erzeugt  werden  kann,  die  ihre  elektromoto- 
rische Kraft  ändert.    Dies  findet  bei  der  Gleichstellung  nicht  statt  ^). 


ni.    Angaben  über  die  elektromotorischen  Kräfte. 
1.    Zwei  Metalle  in  derselben  Flüssigkeit. 

Bereits  §.  274  haben  wir  angeführt,  dass  sich  die  Metalle  in  eine  640 
Spannungsreihe  ordnen  lassen,  in  der  die  oben  stehenden  in  der  betreffen- 
den Flüssigkeit  elektropositiv ,  die  tiefer  stehenden  elektronegativ  sind. 
Die  folgenden  Spannungsreihen  sind  meist  durch  Beobachtung  der  Ab- 
lenkung der  Nadel  eines  Galvanometers  festgestellt,  welches  mit  den  bei- 
den in  die  Flüssigkeit  eingesenkten  Metallplatten  verbunden  wurde.  Bei 
der  Aufstellung  derselben  müssen  die  Metalle  mit  frisch  gereinigter  Ober- 
fläche und  gleichzeitig  in  die  betreffende  Flüssigkeit  eingetaucht 
werden,  da  oxydirte  Metalle  sich  anders  elektromotorisch  verhalten,  als 
blanke,  und  bei  ungleichzeitigem  Eintauchen  die  zuerst  in  die  Flüssig- 
keit gesenkte  Platte  oft  durch  die  Einwirkungen  derselben  auf  ihrer 
Oberfläche  verändert  wird.  Auch  darf  man  nur  den  beim  ersten  Ein- 
tauchen der  Metalle  entstehenden  Ausschlag  der  Magnetnadel  des  Gal- 
vanometers beobachten ,  da  später  oft  der  Strom  aufhört  und  sich  selbst 
zuweilen,  unter  später  zu  betrachtenden  Verhältnissen,  umkehrt. 

In  den  auf  den  folgenden  Seiten  aufgeführten,  von  verschiedenen 
Physikern  aufgefundenen  Spannungsreihen  ist  stets  das  höher  stehende 
Metall  elektropositiv  gegen  die  darunter  verzeichneten.  Die  Angaben 
stimmen  nicht  völlig  mit  einander  überein;  ein  Mangel,  der  durch  che- 
mische Verunreinigungen  der  benutzten  Metalle  und  Flüssigkeiten,  durch 
ungleich  zeitiges  Eintauchen  u.  s.  w.  bedingt  sein  kann. 


/ 


*)  Poggendorff,  Pogg.  Ann.  55,  p.  51,  1842*. 
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641  Besonders  beachtenswerth  erscheinen  zunächst  folgende  Punkte: 

1)  Die  extreme  Stellung,  welche  die  Superoxyde  als  sehr  sauerstoff- 
reiche Körper,  die  einen  Theil  des  Sauerstoffs  möglicherweise  im  ozoni- 
sirten  Zustande  enthalten,  nach  der  negativen  Seite  der  Spannungsreihe 
einnehmen. 

2)  Der  Einfluss  der  Amalgamiriing  auf  die  Stellung  einzelner  Me- 
talle*. Während  Zink  durch  seine  Verbindung  mit  dem  Quecksilber  noch 
positiver  wird,  findet  beim  Cadmium  z.  B.  das  Umgekehrte  statt.  Aehn- 
lich  verhalten  sich  die  Legirungen.  Einzelne  stehen  freilich  zwischen 
den  in  ihnen  verbundenen  Metallen,  z.  B.  einige  Legirungen  von  Alu- 
minium und  Kupfer^).  Sehr  oft  ändert  indess  ein  bedeutender  Ueber- 
schuss  des  einen  Metalles  die  Stellung  der  Legirung  nicht,  so  in  den 
Amalgamen  des  Zinks  und  der  Alkalimetalle  ein  bedeutender  Grehalt  an 
Quecksilber.  Auch  wenn  Zink  mit  Zinn  (bis  zu  ^/s)  zusammengeschmolzen 
wird,  ändert  sich  seine  Stellung  kaum'). 

3)  Die  eigenthümliche  Verschiedenheit  der  Stellung  einzelner  Me- 
talle in  verschiedenen,  oder  auch  nur  verschieden  concentrirten  Lösungen. 
So  sind  in  verdünnter  Schwefelsäure  Kupfer  und  Silber  negativer  als 
Blei,  in  Cyankaliumlösung  stehen  sie  über  demselben  nach  der  positiven 
Seite  hin  u.  s.  f.  Ebenso  ist,  nach  Fe  ebner  (1.  c.  S.  652),  in  verdünn- 
ter Oxalsäurelösung  Zinn  negativ  gegen  Blei,  in  concentrirter  Blei  nega- 
tiv gegen  Zinn;  nach  de  la  Rive  (1.  c.  S.  653)  Eisen  und  Zinn  positiv 
gegen  Kupfer  in  Salzlösung  und  Kalilauge,  negativ  in  Ammoniak ;  Eoble 
positiv  gegen  Platin  in  concentrirter  Schwefelsäure,  negativ  in  Königs- 
wasser; Eisen  positiv  gegen  Arsen  in  verdünnter  Schwefelsäure,  negati? 
in  schmelzendem  Kali;  nach  Faraday  (1.  c.  S.  653)  Wismuth  positiv 
gegen  Antimon  in  Säuren,  negativ  in  Schwefelkalium;  Zink  in  verdünn- 
ter Salpetersäure  stark  positiv,  in  concentrirter  Salpetersäure  stark  nega- 
tiv gegen  Cadmium.  Nach  Poggendorff*)  st«ht  in  Wasser  mit  SProc. 
Schwefelsäure  Aluminium  zwischen  Blei  und  Nickel ;  nach  WheatstoDe^) 
in  verdünnter  Salpetersäure  unter  Zink,  Cadmium,  Zinn,  Blei,  Eisen;  in 
Kalilauge  unter  Zink,  aber  über  Cadmium ;  in  Chlorwasserstoffsäure  unter 
Zink  und  Cadmium. 

Oft  können  sich  diese  Erscheinungen  dadurch  erklären ,  dass  sieb 
auf  der  Oberfläche  der  eingetauchten  Körper  durch  die  chemische  Ein- 
wirkung der  Flüssigkeit  eine  Hülle  bildet,  die  anders  elektromotorisch 
wirkt,  als  die  reine  metallische  Oberfläche  desselben.  So  könnte  z.  B. 
das  stark  negative  Verhalten  des  Eisens  in  Schwefelkaliumlösung  darch 
Bildung  von  Schwefeleisen,  das  negative  des  Nickels  durch  Schwe- 
felnickel bedingt  sein.     Ebenso  erklärt  sich  das  abnorme  negative  Yer- 


1)  Bt.  Edm^,  Monit.  scient.  1865,  p.  1021;  Jahresber.  d.  phys.  Ges.  1865, 
p.  397*.  —  2)  Pfaff,  Gilb. Ann.  11,  p.  128,  1802*.  -—  8)  Poffgendorff,  Pogg. 
Ann.  73,  p.  619,  1848*.  —  *)  Wheatstone,  Phil.  Mag.  [4J  10,  p.  143,  1855'. 
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halten  das  sogenannten  passiven  Eisens,  des  Nickels,  Kobalts,  gegen 
Kupfer  u.  8.  f.  in  concentrirter  Salpetersäure  aus  Bildung  von  Oberflächen- 
schichten. Wir  werden  dies  in  einem  besonderen  Capitel  über  die  Passi- 
vität mittheilen.  Bei  anderen  Metallen  lässt  sich  jedoch  nicht  in  ähn- 
licher Weise  stets  ein  solcher  secundärer  Grund  für  ihre  Stellung  in  jeder 
Flüssigkeit  angeben;  dieselbe  ist  dann  eben  durch  die  besondere  An- 
ziehung der  Metalle  gegen  die  Bestandtheile  der  Flüssigkeit  bedingt. 

4)  Werden  zwei  Ketten  einander  entgegengestellt,  deren  eine  mit 
verdünnter  Schwefelsäure,  deren  andere  mit  derselben  Säure  nebst  einem 
Zusatz  von  Essigsäure  versehen  ist,  so  ist  die  elektromotorische  Kraft 
der  letzteren  kleiner  als  die  der  ersteren,  so  dass  also  Zink  sich  sicher 
zwischen  beiden  Säuren  theilt^). 

5)  Oxydirte  Metalle,  Kupfer,  Eisen,  Blei  verhalten  sich  nach  Ma- 
rianini^)  und  Walker*)  negativ  gegen  die  reinen  Metalle,  ebenso 
nach  Davy  (1.  c.)  angelaufenes  Zink  und  Zinn  gegen  blankes  in  ver- 
dünnten Säuren  und  Alkalien  (vgl.  die  Versuche  von  Hankel,  Ger- 
land u.  A.  §§.  253  u.  flgde.). 

6)  SchwefelmetaUe ,  Magnetkies,  Kupferkies  etc.  sind  in  verdünnten 
Säuren  meist  negativer  als  das  in  ihnen  enthaltene  Metall ;  ebenso  beob- 
achtete Davy,  dass  mit  Schwefelkupfer  überzogenes  Kupfer  sich  negativ 
gegen  reines  Kupfer  in  Schwefelkaliumlösuug  verhält. 

Die  Angaben  Davy's,  dass  gewalztes  Kupfer  negativ  gegen  wei- 
ches, gehämmertes  negativ  gegen  gewalztes,  hartes  und  rauhes  negativ 
gegen  weiches ,  harter  Stahl  negativ  gegen  weichen  sich  verhalte ,  kann 
zum  Theil  auf  verschiedenen  Beimengungen  von  Oxyd  u.  s.  f.  be- 
ruhen. Ebenso  kann  die  Beobachtung  Walker^s,  dass  Kupferfeile,  die 
durch  ein  mit  Glaubersalz  und  Kochsalz  befeuchtetes  Druckpapier  von 
einer  Kupferplatte  getrennt  waren,  sich  positiv,  bei  Befeuchtung  des  Pa- 
pieres  mit  Ammoniak  und  verdünnter  Schwefelsäure  negativ  verhielten, 
von  Veränderungen  der  Oberflächen  herrühren,  um  so  mehr,  als  Gold- 
pulver gegen  eine  Goldplatte  sich  indifferent  verhielt.  Auch  Platin- 
schwamm verhält  sich  negativ  gegen  Platiublech  in  verdünnter  Schwefel- 
säure und  Salpetersäure,  wohl  wegen  der  Condensation  der  Gase  in  den 
Poren  des  ersteren. 

Auch  geschmolzene  Körper  können  zwischen  Metallen  Ströme  ^r-  642 
zeugen;  so  nach   Schweigger ^)  geschmolzenes  Spiessglanz  und  Zin- 
nober zwischen  Eisen-  und  Wcissblech,  nach  Davy  (1.  c.)  chlorsaures 
Kali  oder  Bleiglätte  zwischen  Platin  und  Zink. 


1)  Fuchs,  Pogg.  Ann.  159,  p.  486,  1876*.  —  ^)  Marianiüi,  Schweigg. 
J.  49,  p.  34,1827*.  —  3)  Walker,  Pogg.  Ann.  4,  p.  324,  1826*.  —  *)  Schweig- 
ger, Schweigg.  J.  3,  p.  268,  1811*. 
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IN  ach  Faraday^)  gehen  ein  Platin-  und  ein  Kupferdraht,  welche 
mit  dem  Galvanometer  verbunden  sind  und  gleichzeitig  in  geschmolze- 
nen Salpeter,  oder  chlorsaures  Kali,  schwefelsaures  Natron,  Jodhlei,  Blei- 
oxyd, Wismuthoxyd,  phosphorsaures  Natron  getaucht  werden,  einen  Strom 
in  gleicher  Richtung,  wie  beim  Eintauchen  in  Säuren.  Ein  Eisen-  und 
Platindraht  geben  in  geschmolzenem  salpetersauren  Silberoxyd  und  Chlor- 
silber entgegengesetzt  gerichtete  Ströme.  —  Ebenso  Eisen  und  Kupfer 
in  Schwefelleber'). 

Auch  erhitztes  Glas  und  Glimmer  können  die  Holle  eines  flüssigen 
Leiters  übernehmen  ^).  Wird  ein  mit  zinkhaltigem  Quecksilber  gefälltes 
Reagirglas  in  reines  Quecksilber  getaucht,  und  werden  beide  Queckailher- 
massen  mit  den  Enden  des  Galvanometers  verbunden ,  so  entsteht  beim 
Erhitzen  des  Quecksilbers  ein  Strom  vom  Quecksilber  durch  das  Glas 
zum  zinkhaltigen  Quecksilber.  Ist  das  Glas  aussen  von  stark  getrock- 
netem Braunstein  oder  Kohlenpulver  umgeben,  so  zeigt  ein  Condensator, 
welcher  mit  dem  im  Glase  befindlichen  Quecksilber  verbunden  ist,  bei  Ab- 
leitung des  äusseren  Pulvers  negative  Elektricität  an,  so  dass  der  Strom 
der  positiven  Elektricität  durch  das  Glas  vom  Quecksilber  zum  äusseren 
Pulver  fliesst.  Schaltet  man  zwei  Elemente  Braunstein- Wasser-Zink  und 
Braunstein -Glas -Zinkamalgam  (bei  100  bis  320**  G.)  einander  entgegen 
und  leitet  das  eine  Ende  der  Leitung  ab,  so  giebt  das  andere  kaum  eine 
Ladung  am  Condensator,  so  dass  die  elektromotorischen  Kräfte  in  beiden 
Elementen  fast  gleich  zu  sein  scheinen*). 

Wird  ein  abgeleiteter  Silber-  oder  Platindraht  durch  Glas  vom 
Quecksilber  getrennt,  so  zeigt  das  Quecksilber  am  Condensator  negative, 
ist  der  Draht  von  Zink,  positive  Elektricität.  —  Senkt  man  in  einen 
Pistolenlauf  ^)  ein  Glasrohr,  steckt  in  dieses  einen  Kupferstab,  Platinstab 
oder  Gaskohlencylinder,  und  verbindet  letzteren  und  den  Pistolenlauf 
mit  dem  Galvanometer ,  so  geht  der  entstehende  Strom  durch  das  Glas 
zum  Eisen.  Man  kann  auch  eben  so  gut  in  einen  mit  geschmolzenem 
Glase  gefüllten  Tiegel  einen  Kupfer-  und  Eisenstab  einsenken  u.  dgl.  m. 
In  Folge  der  Zersetzung  des  Glases  durch  die  entstehenden  Ströme  bildet 
sich  bald  eine  Polarisation  der  Elektroden,  welche  den  ursprünglichen 
Strom  auf  Null  reducirt.  Durch  Aufschichten  einer  Säule  von  verschie- 
denen Metallplatten  und  Glas,  z.  B.  vergoldeten  Messing-,  Zinkplatten  and 
Glasscheiben  und  Erhitzen  derselben  über  einer  Argan duschen  Lampe 
kann  man  ziemlich  kräftige  Ladungen  eines  Condensators  erhalten. 


1)  Faraday,  Exp.  Res.  Ser.  5,  §.476,  1833*.  —  ^)  Sclirader,  Schweigg. 
Journ.  33,  p.  22,  1821*.  —  »)  Buff,  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  90,  p.  270,  lb54*. 
—  ♦)  Vgl.  auch  Tait  (Proceed.  Eoyal  Soc.  Edinb.  9,  p.  415,  1879*),  der  bei 
Erwärmung  der  einen  Belegung  einer  beiderseits  mit  verschiedenen  Metallen 
belegten  Glimmer-  oder  Glasplatte  einen  Strom  beobachtete,  und  Hopkinson 
(Proceed.  Royal  Soc.  24,  p.  183,  1876*),  der  an  zwei  Piatindrähten,  welche  in 
Kalilauge  und  Säure  eintauchten,  die  durch  ein  Beagirglas  getrennt  waren,  eine 
Ladung  des  Quadranlelektrometers  wahrnahm.  —  ^)  Becquerel,  Compt. rend. 
38,  p.  905,  1854*. 
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Dagegen  erhält  man  beim  Zwischenbringen  von  Quecksilber  zwischen  643 
zwei  Terschiedene  Metalle,  z.  B.  Zink,  Cadmium  oder  Zinn  und  Platin 
oder  Eisen  keinen ,  etwa  durch  die  Amalgamation  der  ersteren  Metalle 
bedingten  Strom  ^).  Bringt  man  an  die  Amalgamationsstelle  ein  mit 
einem  Galvanometer  verbundenes  Thermoelement,  so  zeigt  es  bei  sorg- 
faltiger Vermeidung  jedes  äusseren  Temperatureinflusses  direct  die  Tem- 
peraturänderungen daselbst  an,  welche  beim  Zink  und  Zinn  in  einer  Ab- 
kühlung, beim  Cadmium  in  einer  Erwärmung  der  Amalgamationsstelle 
bestehen  und  bei  ersteren  Metallen  einen  Strom  durch  jene  Stelle  vom 
Quecksilber  zum  amalgamirten  Metall,  bei  letzterem  einen  Strom  in  um- 
gekehrter Richtung  veranlassen.  Die  Curven,  welche  die  Angaben  des 
Thermoelementes  und  der  elektromotorischen  Kraft  zwischen  dem  Queck- 
silber und  dem  eingesenkten  Metall  zu  verschiedenen  Zeiten  verzeich- 
nen, verlaufen  ganz  parallel.  Besonders  entscheidend  ist  folgender  Ver- 
such: In  den  einen  Schenkel  eines  U  förmigen  und  mit  Quecksilber 
gefüllten  Rohres  ist  ein  Zinkstab  und  dicht  daneben  ein  Eisenstab  /ge- 
steckt; in  den  anderen  Schenkel  ein  Eisenst^b  IL  Wird  der  Zinkstab 
und  der  eine  oder  andere  der  beiden  Eisenstäbe  mit  einem  Galvanometer 
verbunden ,  so  erhält  man  jedesmal  einen  Strom.  Wäre  derselbe  durch 
den  Amalgamationsprocess  unabhängig  von  den  thermischen  Vorgängen 
erzeugt,  so  müsste  die  Richtung  und  —  bei  dem  geringen-  Widerstand 
des  Quecksilbers  im  U- Rohre  —  die  Intensität  des  Stromes  in  beiden 
Fällen  die  gleiche  sein.  Der  Strom  geht  aber  zwischen  dem  Zink  und 
dem  Eisenstab  I  durch  das  Quecksilber  vom  Eisen  zum  Zink ,  zwischen 
dem  Zink  und  dem  Eisendraht  II  in  umgekehrter  Richtung ,  und  beide 
Ströme  sind  verschieden  stark,  da  im  ersten  Fall  die  Temperaturände- 
rung (Abkühlung)  bei  der  Amalgamation  auch  die  Contactstelle  des 
Quecksilbers  mit  dem  Eisen  erreicht  und  somit  zur  Entstehung  einer 
thermoelektromotorischen  Kraft  daselbst  Veranlassung  giebt,  was  am 
zweiten  Eisendraht  nicht  der  Fall  ist'^). 

Wenn  zwischen  zwei  Metallen,  Zink  und  Platin  oder  Kupfer,  644 
eine  der  Spannungsreihe  angehörige  Flüssigkeit  eingeschaltet  ist,  die- 
selbe durch  den  Contact  mit  den  Metallen  elektrisch  erregt  wird  und 
sich  ihre  Ladung  bis  zu  einer  kleinen  Distanz  von  denselben  bis  in  ihr 
Inneres  erstreckt ,  kann  durch  Strömung  der  Flüssigkeit  unter  Mitfüh- 
mng  der  Elektricität ,  mit  welcher  sie  beladen  ist,  von  einem  Metall  bis 
zum  anderen  rein  mechanisch  ein  sogenannter  Convectionsstrom  ent- 
stehen. Hierauf  dürfte  es  zum  Theil  beruhen,  dass  wenn  man'  Zink-  und 
Platinplatten  in  Petroleum,  Terpentinöl,  Stearin,  geschmolzenen  Schellack, 
Oliyenöl,  Benzin  einsenkt,  sie  nicht  nur  an  einem  Elektrometer  Ladun- 


1)  E.  Ob  ach,  Pogg.  Ann.  Erg. -Bd.  7,  p.  300,  1876*.  —  ^)  Versuche  von 
Ayrton  und  Ferry  über  diese  Amalgamationsströme  sind  ohne  Bücksicht 
anf  die  thermoelektrischen  Erregungen  und  Obach's  Versuche  angestellt  (Pro- 
ceed.  Royal  8oc.  27,  p.  219,  1878*). 

Wi ed  e m  an n ,  Elektrioitat.  I.  42 
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gen,  sondern  auch  bei  Verbindung  mit  dem  Galyanometer  Strome  geben. 
Sind  die  Korper  fest,  so  hört  deshalb  der  Strom  auf.  Freilich  ui  es 
äusserst  schwer ,  diese  Sto£fe  ganz  rein  zu  erhalten ,  so  dass  sie  immer 
noch  mit  einer  kleinen  Quantität  eines  Leiters  zweiter  Classe  gemischt 
sein  können^). 

645  Wir  verzeichnen  jetzt  die  einzelnen  quantitativen  Bestimmungen 
der  elektromotorischen  Kräfte  zweier  Metalle  in  einer  Flüssigkeit  Wir 
fügen  denselben  die  der  Widerstände  bei,  wenn  sie  bei  ganz  gleicher 
Anordnung  der  Elemente  gemessen  sind.  In  allen  Tabellen  bedeutet  E 
die  elektromotorische  Kraft ,  W  den  Widerstand  des  Elementes.  Unter 
der  Rubrik  D  =  100  sind  die  Zahlen  verzeichnet,  welche  man  erhält, 
wenn  die  elektromotorische  Kraft  des  Da  nie  11' sehen  Elementes  gleich 
100  gesetzt  ist.  Diese  Reduction  ist  überall  da  vorgenommen,  wo  sich 
eine  Angabe  über  die  elektromotorische  Kraft  jenes  Elementes  vorfand. 
Da  indess  das  Dani eil' sehe  Element  meist  mit  verschieden  verdünnter 
Schwefelsäure,  statt  mit  Zinkvitriollösung  gefüllt  war,  und  die  Concen- 
tration  der  verdünnten  Schwefelsäure  in  demselben  bei  den  verschiede- 
nen Beobachtern  nicht  gleich  war,  so  kann  diese  Berechnung  nur  an- 
nähernd zur  Yergleichung  der  verschiedenen  Beobachtungsreihen  gelten.  — 
Meist  ist  indess  der  dabei  begangene  Fehler  nicht  viel  grösser  als  die 
Beobachtungsfehler. 

Aus  demselben  Grunde  sind  die  Beobachtungen  nicht  auf  Yolts  re- 
ducirt,  was  mit  um  so  geringerer  Sicherheit  hätte  geschehen  können,  ak 
die  Einheit  des  Volts  noch  nicht  völlig  festgestellt  ist. 

646  Fechner^)  erhielt  mittelst  seiner  Methoden  III  und  II  die  elektro- 
motorischen Kräfte  in  Wasser  mit  Veia  Schwefelsäure  und  ziendich  viel 
Salzsäure 

Zn-Sn       Sn-Cu        Zn-Cu 

Methode  III     88,5  72,3  157,5 

„        II         3,17  2,72  5,66 

Dellmann 3)  fand  mittelst  seines  Elektrometers  in  Wasser 

Cu-Zn  56         Zu -Neusilber  50,7         Neusilber -Cu  5,3 

Bei  blanken  Platten  steigt  allmählich  die  elektromotorische  Krall 
der  Kupfer-Ziukkette  auf  das  1,2  fache  der  anfanglichen  und  sinkt  dann 


^)  Baas  hierbei  mit  abnehmender  Oberfläche  und  zunehmender  Sotferaiuiiif 
der  Platten  die  Ladungen  abnehmen,  kann  von  der  verschiedenen  starken  Con- 
vection  der  geladenen  Flüssigkeitstheile  von  einer  zur  anderen  Elektrode,  welche 
mit  der  Grösse  und  Nähe  der  Elektroden  wächst,  oder  auch  auf  second&ren 
Umständen,  äusseren  Ableitungen  q.  dergl.  m.  beruhen.  Bighi,  N.  CimentoU, 
p.  131,  1876*;  Accad.  di  Modena  [3]  2,  1876*.  —  ^)  Fechner,  Maassbestini- 
mungen  p.  60,  1831*.  —  ')  Bellmann,  PoUichia,  Jahresber.  20  u.  21,  1863; 
Fortschritte  d.  Phys.  1863,  p.  391*. 
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wieder  auf  das  1,06  fache.  Oxydirte  Platten  zeigen  sofort  letztere, 
10  Tage  constant  bleibende  und  dann  langsam  sinkende  Spannung.  £ine 
Zink-Neusilberkette  ist  nicht  so  constant.  —  Ein  Znsatz  von  Schwefel- 
säure oder  Kochsalz  zum  Wasser  vermindert  die  Spannung. 


Bestimmungen  von  Poggendorff^). 

Je  drei  Metallstreifen  wurden  in  einer  Flüssigkeit  in  ein  Dreieck  647 
^^estellt  und  je  zwei  derselben .  in  die  Schliessung  eingefügt.  Die  Be- 
stimmungen geschahen  nach  der  Gompensationsmethode.  Die  Polarisa- 
tion ist  also  ausgeschlossen.  Als  Einheit  der  elektromotorischen  Kraft 
ist  diejenige  angenommen,  welche  bei  einem  Gesammtwiderstande  von 
einem  Pariser  Zoll  Neusilberdraht,  von  dem  100  Zoll  bei  1,6kg  Span- 
nung bei  mittlerer  Temperatur  4,043  g  wiegen,  in  einer  Minute  14,222  ccm 
Knallgas  von  0®  C.  und  760  mm  Quecksilberdruck  entwickelt.  In  der- 
selben Einheit  bestimmt  sich  aus  dem  Versuch  III  dieses  Paragraphen 
und  nach  §.673  die  elektromotorische  Kraft  der  Da  nie  11 'sehen  Kette 
mit  verdünnter  Schwefelsäure  (Vso)  ^^  IS,8,  die  der  Grov ersehen  zu 
32,4. 


I.    In  verdünnter  Schwefelsäure. 
Saure  vom  specif.  Gew.  1,838  mit  dem  49  fachen  Gewicht  Wasser. 


2>  — 100 

D=100 

2)=  100 

1.  Zn-Sn  .   .    . 

40,9 

Sn-Cu    .... 

41,0 

Zn-Cu  .... 

82,4 

2.  Zn-Ga  .    .    . 

83,7 

Ou-Ag  . 

21,4 

Zn-Ag  .... 

105,3 

3.  Zn-(am.)Cd 

33,9 

Cd-Fe    .   . 

19,1 

Zn-  (am.)  Fe  . 

53,7 

4.  Zn'(am.)Sn 

53,1 

Sn-Sb    .   . 

35,1 

Zn-  (am.)  Sb  . 

89,7 

5.  Cd-Bi  .    .    . 

56,8 

Bi-Hg  .   , 

36,2 

Od-Hg  .... 

93,6 

6.  Fe-Cu  .    .    . 

41,7 

Cu-Ag  .    . 

21,3 

Fe-Ag  .... 

63,0 

7.  Fe-8b  .   .    . 

43,7 

8b-Hg  .    , 

34,2 

Fe-Hg  .... 

77,8 

8.  Cu-Hg      .    . 

35,6 

Hg-Pt   .    . 

23,1 

Cii-Pt    .... 

60,4 

IL    In  verdünnter  Salpetersäure. 
Säure  vom  specif.  Gew.  1,222  mit  dem  9  fachen  Gewicht  Wasser. 

9.  Zn-(am.)Cu  1       88,2       Cu  Pt    .    .    .    .  61,6       Zn-  (am.)  Pt  .        149,5 


^)  PoggeDdorff,  Pogg.  Ann.  70,  p.  60,  1845*. 
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III.    In  verdünnter  Salzsäure. 
Säure  Tom  specif.  Gew.  1,113  mit  dem  9  fachen  Gewicht  Wasser. 


D  =  loo 

D— 100 

D  =  ioo 

10.  Zn-(am.)Gu 

11.  Cu-Ag    .    . 

78,8 
15,2 

Cu-Pt    .... 
Ag-Pt   .... 

74,3 
62,0 

Zn-  (am.)  Pt  . 
Cu-Pt    .... 

153,7 
77,1 

IV.    Aetzkali  im  6 fachen  Gewicht  Wasser  gelöst. 


12.  Zn-Fe 

13.  Zn-Sb 

14.  Cd-Bi 


100,3 

Pe-Ag  .... 

54,1 

Sb-Pt    .... 

35,7 

Bi-Pd    .... 

20,1 

Zu-Ag  .... 

70,9 

Zn-Pt    .... 

43,4 

Cd-Pd   .... 

119,8 

125,7 

78,8 


Y.    Kohlensaures  Natron.    Concentrirte  Lösung. 


15.  Zn-Fe 

16.  Zn-Sn 


83,2 
23,5 


Fe-Cu   . 
8n-Pt    . 


7,2 
84,2 


Zn-Cu  . 
Zn-Pt 


.    ■    .    * 


90,9 
107,8 


VI.    Chlornatrium.    Concentrirte  Lösung. 


17.  Zn-(am.)Pe 

47,6 

Fe-Cu   .    .    . 

1   . 

18,  Zn-Fe    .   . 

48,0 

Fc-Ag  .   . 

1   . 

19.  Zn-Cu    .    . 

67,2 

Cu-Pt    .   . 

. 

26,0 
33,9 
67,3 


Zn-  (am.)  Cu  . 
Zn-Ag  .... 
Zn-Pt   .... 


74,3 

82,4 

134,6 


YII.    Bromkalium,  gelöst  im  6 fachen  Gewicht  Wasser. 


20.  Zn-Cu 

21.  Zn-Fe 


65,0 
28,0 


*    •    •    . 


Cu-Pt 

Fe-Ag  ,    .   .    . 


45,2 
43,9 


Zn-Pt    .    .    .    . 
Zn-Ag  .    .    .    , 


110,2 
72,6 


VIII.    Jodkalium,  gelöst  im  4fachen  Gewicht  Wasser. 


22.  Zn-Fe 

23.  Zn-Sn 
4.  Zn-Ag 


44,7 
43,9 
52,7 


Fe-Pt 
Sn-Cu 
Ag-Bi   .    .    .    . 


.    .    .    • 


42,7 

5,1 

11,4 


Zn-Pt 
Zn-Cu  . 
Zn-Bi    . 


.    .   . 


86,4 
49,9 
64,2 
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IX.    Cyankalium,  gelöst  im  6 fachen  Gewicht  Wasser. 


D  =  100 


D  =  100 


D  =  100 


25.  Zn-Ag^ 

26.  Zn-Cu 

27.  8b-Bi 


54,5 

5,2 

22,1 


Ag-Fe  .  . 
Cu-Bi  .  . 
Bi-Pt    .    . 


42,0 
81,8 
28,4 


Zn-Fe 
Zn-fii 
8b-Pt 


•    .    *    * 


•    .    • 


96,7 
87,4 
49,2 


Bestimmungen  von  Wheatstonei)  nach  seiner  Methode. 

Die  Amalgame  befanden  sich  in  einem  Cylinder  von  porösem  Thon,  648 
welcher  in  ein  mit  Flüssigkeit  gefülltes  Gefäss  gestellt  war.  In  das  Amal- 
gam war  ein  Draht  gesenkt,  in  die  Flüssigkeit  ein  Metallblech,  welche 
beide  mit  der  übrigen  Leitung  verbunden  wurden.  So  ergab  sich  (D  mit 
verdünnter  Schwefelsäure) : 


D=100 

1.  Kupfer    .   .   . 

Schwefels.  Kupferoxyd     . 

Zinkamalgam     .    . 

30 

100 

2.        , 

Salpeters.            „ 

»                •    • 

29 

96,7 

3.        „ 

verdünnte   Schwefelsäure 

n                         •     • 

20 

66,7 

4.  Platin  .    .    , 

Platinchlorid 

1»                         •     • 

40 

133,3 

a,           „         ■     .     < 

verdünnte    Schwefelsäure 

»                         •     • 

27 

90 

6.  Zink     .    . 

schwefeis.  Zinkoxyd     .   . 

Kaliumamalgam    . 

29 

96,7 

7.  Kupfer    . 

„          Kupferoxyd     . 

»                 • 

59 

196,7 

8.  Platin  .    .    . 

Platinchlorid 

» 

69 

230 

9.  Bleisaperozyd 

verdünnte    Schwefelsäure 

Zinkamalgam     .    . 

68 

226,7 

10. 

n                                   » 

Kaliumamalgam 

98 

326,7 

11.  Mangansiiper- 
oxyd   .  .   . 

1»                                 n 

Zinkamalgam     .    . 

54 

180,0 

12.  MangHDBup 
oxyd   . 

er- 

1   • 

n                                  n 

Kaliumamalgam     . 

84 

280,0 

Die  Amalgame  können  sehr  veränderliche  Quantitäten  Zink  oder 
Kalium  enthalten,  ohne  dass  sich  die  elektromotorische  Kraft  ändert. 
Das  Kaliumamalgam  enthielt  höchstens  2Proc.  Kalium.  Die  Superoxyde 
waren  auf  Platinblechen  niedergeschlagen ,  welche  als  negative  Elektro- 


1)  Wheatstone,  Phil.  Trans.  1843,  p.316*;  Pogg.  Ann.  62,  p.  522, 1844*. 
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den  in  Lösungen  von  essigsaurem  Bleioxyd  oder  Manganchlorür  gedient 
hatten.  Bei  der  Berechnung  auf  die  elektromotorische  Kraft  der  D  a  n  i  e  1 1*  - 
sehen  Kette  =  100  ist  nach  den  erwähnten  Versuchen  Ton  J.Regnauld 
die  elektromotorische  Kraft  der  Comhination  1  der  der  Daniell'schen 
Kette  gleich  gesetzt. 


Versuche  von  Gaugain  und  Crova. 

649  Gaugain^)  findet,  dass  die  nach  der  Regnauld' sehen  Methode 

bestimmte  elektromotorische  Kraft  einer  Kette  Zink,  Zinkritriol,  Queck- 
silber, in  welcher  das  Zink  positiv  ist,  etwa  gleich  der  von  200  Thermo- 
elementen Wismuthkupfer ,  deren  Löthstellen  die  Temperaturen  0^  und 
100<)  haben,  also  gleich  1,12  D  ist,  sodann  bei  Zusatz  sehr  kleiner  Men- 
gen Zink  zum  Quecksilber  auf  Null  sinkt  und  sich  bei  Zusatz  grösserer 
Mengen  umkehrt ,  so  dass  dann  das  Amalgam  positiv  ist.  Die  elektro- 
motorische Kraft  steigt  bei  Zusatz  von  Zink  bis  zu  der  von  8  Thermo- 
elementen (0,045  D),  und  sinkt  wieder,  wenn  das  Amalgam  ganz  fest  ist, 
auf  6  (0,034  2>). 

In  der  Kette  Cadmium,  schwefelsaures  Cadmiumoxyd,  Cadmiom- 
amalgam  ist  das  Cadmium  stets  positiv;  die  elektromotorische  Kraft  ist 
bei  festem  Cadmiumamalgam  gleich  der  von  5  Thermoelementen  (0,028  D), 
und  steigt  bei  Zusatz  von  Quecksilber  bis  zu  einem  Werthe  über  31 
(0,174  D),  den  sie  bei  Anwendung  reinen  Quecksilbers  annimmt. 

Analog  bleibt  nach  Crova')  die  elektromotorische  Kraft  D  der 
Daniell'schen  Kette  ungeandert,  wenn  an  Stelle  des  Zinks  Amalgame 
angewendet  werden,  welche  abwärts  bis  0,8  Proc.  Zink  enthalten;  ent- 
halten sie  nur  0,4,  0,16,  0,1  Procent  Zink,  so  sinkt  die  elektromotorische 
Kraft  auf  0,92,  0,90,  0,77  i). 


Versuche  von  Naccari  und  Bellati^). 

650  Nach  der  Methode  von  Po  ggendor  ff.  Die  elektromotorische  Kraft 

E  ist  gleich  nach  dem  Einsenken,  ^i  einige  Minuten  nach  der  Schliessung 
beobachtet.  Kohle  wurde  in  einer  Lösung  von  5,3  Gewthln.  schwefel- 
säurefreier Chromsäure  in  100  Thln.  Wasser  den  folgenden  Metallen 
gegenübergestellt  (D  ==  100)*): 

Zn(amalg.)      Zn  AI         Pb       Fe        Sn        Sb       Ca       Bl       Ag      Pt 

E  160,8  124,7  119,9  83,7  68,4  67,0  61,8  64,4  48,0  40,0  16,8 
El     155,6       119,9    100,1    67,3    47,1    38,5    33,6   53,4  42,3   38,7  40,8 


1)  Gaugain,  Compt.  rend.  43,  p.430,  1856*.  —  ^)  Crova,  Ann.deChim. 
et  de  Phys.  [3]  69,  p.  458,  1863*.  —  ^  Naccari  und  Bellati,  N.  Cimento 
[2]  11,  p.  120,  1872*.  —  *)  Zur  Umrechnung  der  Originalzahlen  ist  der  daselbft 
gegebene  Mittelwerth  für  D  (12,21  bis  12,31  =  12,26)  benutzt. 
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Bestimmungen  von  BranlyO 

mittelst  des  Quadrantelektrometers,  in  dem  die  Nadel  durch  100  Zink-  651 
Kupfer  Wasserelemente  geladen  war  (D  =  100) : 

Verdünnte  Scbwefelafture 

y«)  V83.8  V26  VlO  Vö 

ZnPt  137,9  133,9  133,8  131  131,4 

ZnAg  110,8  112,3  111,7  108,8  107 

AgPt  27,5  26,4           23,3           25,5  24,8 

ZnCu  91,1  —  87              87,2  — 

#  AlPt  104,3  105,9  103,7  102,8  95,8 

FePt  91,1  89,1           88,3           83,3  79 

Mit  Wasser  und  Glycerin  ist  die  elektromotorische  Kraft  des  Ele- 
mentes Zn-Cu  etwas  grösser,  als  mit  saurem  Wasser. 

Gegen  ein  Element  Zink-  (amalg.)  Kupfer  in  verdünnter  Schwefel- 
säure (V35)i  dessen  elektromotorische  Kraft  75  bis  76,25  war,  betrug  die 
elektromotorische  Kraft  von 

Zn-Cu  Zn-Pe  Fe-Cu 

450  g  Wasser    2  g     Kali     21,25       30  8,2 

450  „        11,77      „       78  77,75  fast  0 

450  „      329  „       78,25       84,8  bis  77       7,5  bis  0,55 

Die  Natur  der  Elektrodenoberflächen  kann  manchmal  grossen  Ein- 
fluss  haben.  So  ist  z.  B.  in  verdünnter  Schwefelsäure  (Via)  di^  elektro- 
motorische Kraft 

Unreine  Kohle-Kupfer 27,05 

Reine  Kohle  «)-Kupfer 35,8 

Unreine  Kohle-E^sen 56,03 

Reine  Kohle-Eisen 66 

Eisen-Kupfer 29,1 

In  Salpetersäure  ändert  sich  dagegen  die  elektromotorische  Kraft 
der  Kohle  fast  nicht. 

Für  Legirungen  in  verdünnter  Schwefelsäure  (Vso)  ist 

Messing-Kupfer fast       0 

50  Gewthle.  Zink,  50  Kupfer-Kupfer     .    .       5,1 

Zink-Kupfer 98 

80  Gewthle.  Zink,  20  Kupfer-Kupfer     .    .  60,8 

Zink-Kupfer 97,7 

1)  Branly,  Ann.  sc.  de  T^cole  norm.  2,  p.228,  1873*.  —  «)  Roth  geglüht, 
mit  Alkohol  behandelt,  gewaschen  nnd  wieder  rotb  geglüht. 
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Erst  wenn  der  Zinkgehalt  der  Legirungen  üher  50  Procent  steigt, 
ändert  sich  dadurch  die  elektromotorische  Kraft  des  Kupfers  merklich. 


Bestimmungen  von  Hock  in  und  Taylor  i). 

652  Als  elektropositive  Platte  diente  amalgamirtes  Zink.    Bei  der  Reihe  I 

wurde  1  Thl.  Schwefelsäure  (specif.  Gew.  1,838)  in  19  Thln.  Wasser,  bei 
der  Reihe  II  nahezu  concentrirte  ZinkvitrioUösung  verwendet.  Die  elektro- 
motorischen Kräfte  sind  in  Volts  angegeben.  Die  Metalle  wurden  ent- 
weder rein  oder  amalgamirt,  oder  feste  Amalgame  derselben,  oder  solche, 
die  nur  Spuren  des  Metalles  enthielten  (Spur),  verwendet.  Alle  Zahlen 
der  Tabelle  sind  mit  1000  multiplicirt. 


Na, 

Nag 

Kl 

Kj 

Zn 

Cd      Sn 

Pb*      Fe 

I  rein    .     . 

43 

401    571 

559     487 

amalg.    . 



0 

439    599 

627       - 

fest.  Am 



0 

—    596 

542      - 

Spur  . 

29  bis  253 

488   626 

627      - 

II  rein 

.     1560 

1590 

1680 

1760 

0 

311    509 

509     497 

amalg. 

0 

326   515 

510     486 

fest.  Am 

.     1010 

1460 

1060 

1640 

0 

313   510 

465     407 

Spur  . 

— 

— 

29  bis  253 

540   531 

494   1258 

Cu 

•  Ag 

Au 

Pt 

Messing 

Kanonen 
metall 

-     Ca  and 
vielPb 

I  rein 

.     1052 

1326 

1340 

1477 

608 

amalg.    . 

1092 

1335 

1363 

— 

— 

550 

fest.  Am 

.    1058 

971 

1168 

— 

— 

Spur  . 

.     1084 

1363 

— 

1086 

11  rein    . 

.    1030 

1169 

1323 

888 

597 

487 

amalg. 

.     1014 

1275 

1169 

592 

637 

512 

fest.  Am 

.    1042 

1275 

— 

— 

Spur  . 

— 

1 

-^ 

Cu  und      ,  A  « 1  »7« 

WGDigPb    ^^^^^'^ 

lAu3Ag 

1  Au  4  Ag 

lAa5Ag 

I  rein    .    . 

682bis989    1004    1133bisl204  1260bisl210     882bisl067 

amalg.  . 

546 

100 

1172 

1088 

„   1220  1061  r  1170 

fest.  Am. 

• 

— 

Spur .    . 

— 

— 

— 

11  rein    . 

1 

1030 

1208 

1107 

amalg. 

509 

40 

1084 

1087 

1085 

fest.  Am. 

— 

— 

— 

— 

Spur .    . 

• 

— ^ 

— 

— 

fCI« 


1)  Hockin  u^  Taylor,   J.  Tel.  Eng,  8,  p.  282,  1879*;  Beibl.  1879,  p.  751 
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FeSn      PtSn      PbZn    lAglCu   Ag^"^     ^u-Cd  ^^^^^'P^^^^^     Hg 

I  rein   .    ,  537  548  18  1070  —  730  —  1363 

amalg.  .  543  552  0  1047  —  745  —            — 

fest.Am.  —  —  —  —  —  —  —            — 

Spur ..  —  —  —  —  —  —  —            — 

II  rein  .    .  498  484  18  898  4  —  916  1333 

amalg.  .  496  409  18  996  —  672  64  — 

fe8t.Am.  —  —  —  —  —  —  —  — 

Spur.    .  —  —  —  —  —  —  —  — 

Für  Nai  und  Ki  waren  die  unter  Paraffin  geschmolzenen  Metalle 
in  eine  Röhre  hineingesogen  und  ein  Draht  in  das  eine  Ende  derselben 
eingesenkt,  der  mit  der  einen  Platte  eines  Condensators  von  kleiner  Ca- 
pacität  (Ya  Mikrofarad)  und  mit  dem  einen  Paar  der  Quadranten  eines 
Thomson' sehen  Elektrometers  verbunden  war.  Die  anderen  Quadran- 
ten und  die  andere  Platte  des  Condensators  waren  mit  einem  in  Zink- 
vitriollösung  gesenkten  Zinkstab  verbunden.  Der  Ausschlag  des  Elektro- 
meters wurde  beim  Einsenken  der  das  Metall  enthaltenden  Röhre  in  die 
Lösung  bestimmt.  Ebenso  geschahen  die  Bestimmungen  mit  den  amal- 
gamirten  Metallen.  Bei  Na2  und  Kj  wurde  die  elektromotorische  Kraft 
unter  geschmolzenem  Paraffin  bestimmt.  Sonst  geschahen  die  Bestim- 
mungen nach  der  Poggen dörfischen  Compensationsmethode.  Eisen 
und  Kupfer  wurdeu  mit  Natrium amalgam  amalgamirt,  die  festen  Amal- 
game durch  Verarbeiten  der  durch  Wasserstoff  niedergeschlagenen  Me- 
talle mit  Natrium  unter  Zusatz  von  Quecksilber  und  Ausziehen  des  Na- 
triums mit  Wasser  erhalten.  Das  feste  Silberamalgam  ist  durch  Fällen 
von  salpetersaurer  Silberlösung  durch  Quecksilber  erzeugt;  Platin  wurde 
durch  Eintauchen  des  rothglühenden  Metalls  in  Quecksilber  amalgamirt, 
das  feste  Platinamalgam  durch  Fällen  von  Platinsalzen  mit  Natrium- 
amalgam oder  Kochen  von  Platinschwarz  mit  Quecksilber  in  evacuirten 
Röhren  dargestellt.  Das  Messing  wurde  aus  einer  kochenden  Lösung  von 
lg  Kupfervitriol,  8g  Zinkvitriol,  18g  Cyankalium  in  250g  Wasser  auf 
einer  negativen  Elektrode  von  Platin  gefällt;  die  positive  Elektrode  be- 
stand aus  Messing. 

Die  Zahlen  sollen  auf  3  Proc.  genau  sein.  Kalium,  Natrium,  Cad- 
mium,  Zinn,  Kupfer  wurden  durch  die  Amalgamatiou  elektronegativer, 
Eisen  und  Zink  in  verdünnter  Schwefelsäure  positiver ;  in  schwefelsaurem 
Zink  ändern  sie  ihre  Stellung  dadurch  nicht.  Blei  und  die  elektronega- 
tiven  Metalle  werden  wenig  geändert.  Geschmolzenes  Messing  steht  vor 
und  nach  der  Amalgamatiou  zwischen  Kupfer  und  Zink.  Nach  längerer 
Zeit  verhält  es  sich  nahe  wie  amalgamirtes  Zink,  indem  das  Zink  aufge- 
löst wird.    Letzteres  ist  bei  elektrolytischem  Quecksilber  sofort  der  Fall. 

Quecksilber  mit  irgend  einem,  auch  mit  drei  und  mehreren  Metallen 
legirt,  nähert  sich,  unabhängig  von  der  Menge  des  Metalls,  der  Stellung 
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des  elektropositivsten  Metalls,  sowohl  in  verdünnter  Schwefelsäure,  wie  in 
ZinkvitrioUösung.  Aendemngen  entstehen  mit  der  Zeit,  wie  z.  B.  hei 
Lösungen  yon  Zink-BleUegirungen  in  Qoecksilher  durch  die  allmähliche 
Verzehrung  des  Zinks  in  demselhen. 

Bei  geringen  Zinn-  und  Gadmium Zusätzen  zu  Quecksilber  waren  in 
Zinkyitriol  die  elektromotorischen  Kräfte: 

1  Sn  und 
236.10*118.10^753.10*472.10*337.10*    262.10*    180.10*    4.10*   2,10*% 
1,179        1,080        0,655        0,399        0,228        0,214         0,214       0,134    0,124  Yolts. 

iCd  und 
57.10*     1912.10«     977.108     598.10»     101,4,10»     24,24.10»      1942       963   Hg. 
1,146         0,626  0,475  0,462  0,428  0,410         0,387     0,378  Volt». 

Reines  Quecksilber  und  Zink  giebt  die  elektromotorische  Kraft  1,232, 
Quecksilber  und  Gadmium  0,311. 

In  Betreff  ähnlicher  Versuche  mit  anderen  Zinkgehalten  und  anderen 
Salzen  müssen  wir  auf  die  Originalarbeit  yer weisen. 

Elektromotorische  Kräfte  von  Ketten  mit  schlechten  Leitern. 

Versuche  von  Hoorweg*). 

653  Hoorweg  senkte  in  die  in  einem  Porcellantiegel  geschmolzeDen 

Substanzen  zwei  etwa  auf  Vs  ^^  Abstand  erhaltene  Metallplatten  ein. 
Nachdem  die  Temperatur  constant  geworden  war,  wurden  die  Platten 
durch  eine  Wippe  mit  einem  Galvanometer  und  einem  Elektrometer  ver- 
bunden und  aus  beiden  Ausschlägen  die  Stromintensität  I  in  Mikrofarads 
und  die  elektromotorische  Kraft  E  in  Volts  (0,975  D)  beobachtet  und 
der  Widerstand  B  in  Megohms  (403. 10^  Q.-E.)  berechnet.  So  ergaben 
sich  folgende  Werthe,  wobei  das  erst  genannte  Metall  das  elektropoBitire 
ist,  dei*  Strom  also  von  demselben  durch  die  Flüssigkeit  zum  anderen  geht. 
A.    Zink,  Kupfer  in 


Temp. 

E 

I 

R 

Stearinsäure     . 

163 

fest 

0,855 

— 

17 

0 

1 

.^ 

Paraffin     .   .   . 

165 

50 

0,36 

0,17 

0,02 

0,002 

18 

85 

Wallrath   .   .    . 

140 

47 

0,783 

0,55 

0,123 

0,025 

6.4 

22 

Büböl     .... 

130 

45 

0,866 

0,746 

0,54 

0,02 

1,6 

73,3 

Schellack  .   .   . 

150 

70 

0,66 

0,39 

0,3 

0,016 

2,2 

24,4 

Wachs    .... 

150 

52 

0,55 

0,034 

0,18 

0,004 

3 

8,5 

Schwefel  2)    .   . 

145 

85 

0,073 

0,073 

0,002 

0,0015 

36,5 

48 

1)  Hoorweg,  Wied.  Ann.  11,  p.  133, 1880*.  —  «)  Strom  Bohnell  abnehmend, 
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Temp. 

E 

I 

B 

22" 
20 
20 
20 

0,113 

0,55 
0,7 
0,82 
0,002 

Bchwach 

0,053 

5,5 

7,000 

21 

0,1 

■  ')  Schnell  abnehmend.  —  *)  Abnehmend.  —  •)  Sehr 

Geh5ran  die  Körper  der  SpaanangBreihe  an,  so  muBB  die  Poten- 
tisldifferenz  E  der  von  Kupfer  und  Zink  0,8  D  =  0,780  Volta  gleich 
sein.  Dies  ist  in  der  That  beim  Schwefel  nahezu  der  Fall ;  Jedenfalls 
auch  bei  der  Kohle,  wo  nur  eine  statische  Anordnung,  in  Ermangelung 
jeglichen  chemischen  Processes  aber  kein  dauernder  Strom  der  Klektri- 
cität  eintreten  kann.  Bei  allen  anderen  Combinationen  können  einmal 
entweder  elektrolytische  Phänomene  auftreten,  so  bei  Stearin- 
8£Dre,  Kreide,  Cblorblei,  Zink-  und  Kupfersulfat,  welche  letztere  Qber- 
dies  wasserhaltig  sind,  um  so  mehr,  als  viele  der  erwähnten  Stoffe 
sich  bei  150"  schon  zersetzen  und  kaum  absolut  rein  zu  erhalten  sind, 
oder  bei  den  flassigen  auch  Convectionsstrome,  indem  die  Contact- 
elektricität  sich  weiter  in  die  Flüssigkeit  verbreitet  und  nun  strömende' 
Flüssigkeitstheilchen  Elektricitftt  von  einem  Hetatl  zum  anderen  mecha- 
nisch ftberfahren. 


2.    Elektromotorische  Kräfte  zwischen  Flassigkeiten. 

Schon  §.  298  haben  wir  die  Grundversuche  von  Nobili  Ober  die  € 
Elektricitätserreguug  zwischen  nichtmetalliechen  Flüssigkeiten  erwähnt. 
Fig.  221.  Ausführlichere  Versuche 

aber  die  Stromesrichtung 
sind  von  Fsobner^)  nach 
der§.299bescbriebenenMe- 
thode  angestellt.  Er  füllte 
gewöhnlich  die  Glässer  a 
und  b,  Fig.  221,  mitdersel- 
benFlüssigkeitundverband 
sie  durch  Platinplatten  mit 


•)  Pechner,  Pogg.  Ann.  ■ 


I,  p.  1  u.  225,  1836'. 
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dem  Galvanometer.  Zuerst  wurden  a  und  h  direct  durch  einen  mit  der- 
selben Flüssigkeit  gefüllten  Heber  verbunden,  bis  die  im  Galvano- 
nometer  durch  die  etwaigen  Ungleichheiten  der  beiden  Platinplatten  er- 
zeugten Ströme  verschwunden  waren.  Sodann  wurde  der  Heber  entfernt 
und  die  Gläser  a  und  A,  A  und  B,  B  und  h  durch  die  Heber  1,2,3  ver^ 
bunden,  welche  an  ihren  £nden  enge  capillare  Oefihungen  hatten.  Die 
Heber  1  und  3  enthielten  dieselbe  Lösung  wie  die  Gläser  a  und  5,  in 
denen  stets  vor  dem  Einsenken  der  Heber  die  Lösungen  höher  standen, 
als  in  A  und  B,  damit  nicht  die  Lösungen  in  letzteren  zu  den  Platin- 
platten in  a  und  h  gelangen  konnten. 

Wurde  Heber  2  mit  einer  der  beiden  Lösungen  in  A  oder  B  gefüllt 
und  zwischen  A  und  B  eingesenkt ,  so  entstand  ein  Strom  in  der  durch 
den  Pfeil  angegebenen  Richtung. 

Die  Reihenfolge  der  Körper  ist  im  Allgemeinen  nach  der  abnehmen- 
den Stärke  des  Stromes  festgestellt. 


In  a  und  h: 

In  A'. 

In  B: 

Brunnenwasser 

NaCl,  NH4CI,  KOH,   KCl, 

H  NO3  (auch  HCl  undH,S04) 

■ 

KjS,  (NH4),C03,KaC03, 
ZnS04,  FeSO*,  CuSO*, 
KN0.„NaaS04 

• 

w 

HNOaCHCl) 

HjS04 

Y» 

Na  Gl,  KCl,  NH4CI,  KNOs, 
ZnS04,  CUSO4 

K2SO4 

« 

NaCl,  NH4CI,  CUSO4     - 

Na,S04 

n 

Naa  SO4 

HCl  (verd.) 

n 

NaCl,  KCl 

NH4CI 

» 

NH4CI 

KjCOs,  K2SO4,  Na,S04, 
KNO3 

» 

NaCl 

Cu  SO4 

n 

CUSO4 

HCl,  Kj  SO4,  Alaun 

n 

NaCl 

HNO3,  HCl  verd.,  K,S04, 
Na2S04,  NH4CI,  CUSO4 

HNO 


NaCl 


Wasser,  Na2S04,  n2S04(  Vs)»     KNO3 

H2SO4  conc. 
KNO3  NaCl,  KOH,  K2S 


HNO3,  KaS,  Kfcy,  KNO3, 

CUSO4 
Na,  SO4 
HNO3 


Nag  SO4 

KOH,  Wasser 
ZnS04,    KNOj, 
K,  SO4,  KOH 


Na,S04, 


Versuche  von  Fechner.  669 


In  a  ond  6 : 

In  Ä: 

Tn  B: 

NaCl 

HCl,  N83SO4 

KOH 

n 

KOH 

K^Os 

n 

Ka  S  (Naa  S) 

Naa  SO4,  Zn  SO4 

n 

CUSO4 

Kj  S  (Naa  S) 

KNO3 

NaCl 

HNO3,  ZnS04 

r» 

HNO3 

conc.  u.  verd.  H2SO4,  Wasser 

V 

verd.  H2  S  O4 

KOH 

rt 

Na3S04,  Brunnenwasser 

KOH 

n 

KOH 

HNO3,  KjS,  NaCl 

n 

Na2S04,  KjS 

HNO3 

n 

AgN03 

K3S 

n 

Kfcy,  HNO» 

CUSO4 

TJ 

CUSO4 

K,  S  (Na-i  S) 

Wird  der  Heber  zwischen  A  und  B  mit  derselben  Flüssigkeit  ge- 
füllt, welche  auch  die  Gläser  a  und  b  enthalten,  so  kann  selbstverständ- 
lich kein  Strom  entstehen,  da  die  Flüssigkeiten  in  Ä  und  B  beiderseits 
mit  gleichen  Flüssigkeiten  in  Berührung  sind. 

Bemerkenswerth  ist  in  den  vorstehenden  Reihen,  dass  die  Richtung 
des  Stromes  nicht  ^immer  durch  den  Contact  derjenigen  Stoffe  bedingt 
ist,  welche  direct  die  stärkste  chemische  Action  auf  einander  ausüben. 
So  geht  z.  B.  der  Strom  von  Kali  zur  Salpetersäure,  wenn  beide  zwischen 
Salpeter,  umgekehrt,  wenn  beide  zwischen  Kochsalz  eingeschaltet  sind. 
Man  kann  deshalb  auch  nicht  annehmen,  wie  es  früher  geschah,  dass  der 
Sitz  der  elektromotorischen  Kraft  allein  die  Contactstelle  der  Säure  und 
des  Alkalis  sei,  da  die  beiden  Stoffe  besonders  stark  chemisch  auf  ein- 
ander wirkten.  Allgemeine  Resultate  ergeben  sich  indess  aus  den  an- 
geführten Reihen  nicht,  da  man  stets  die  Summe  aus  drei,  oder  bei  Bil- 
dung eines  Zwischenproductes  zwischen  den  einander  berührenden  Stoffen, 
aus  mehreren  elektromotorischen  Kräften  beobachtet. 

Die  Ströme  werden  bei  diesen  Versuchen  meist  in  kurzer  Zeit  sehr 
schwach,  in  Folge  der  galvanischen  Zersetzung  der  Lösungen  in  a  und 
6,  wodurch  sich  auf  den  Flatinplatten  entgegengesetzt  elektromotorische 
polarisirende  Substanzen  abscheiden. 

Auch  die  trockenen  Säulen  gehören  hierher,  welche  Kämtz^)  aus  655 
Papierscheiben  gebaut  hat,  die  abwechselnd  mit  zwei  verschiedenen  Sub- 
stanzen, Ä  und  B,  bestrichen  waren  und  die  mit  ihren  Papiei*seiten  zu- 
sammengelegt so  aufgebaut  wurden,  dass  die  mit  A  bekleideten  Flächen 
alle  nach  der  einen,  die  mit  B  alle  nach  der  entgegengesetzten  Seite  hin 
gerichtet  waren.     In  diesen  Säulen  fand  Kämtz  z.  B.  Natron  positiv 

1)  Kämtz,  Schweigg.  Joum.  56,  p.  1*;  vgl.  auch  L*agarve,   Gilb.  Aun, 
4,  p.  230,  1803*, 
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gegen  Hammeltalg,  Hefe  positiv  gegen  Rohrzucker,  Kochsalz,  Milch- 
zucker, Gummi  gegen  Salep,  Traganth,  B&rlappsamen ,  Eiweiss  gegen 
Gummi  und  Ochsenhlut,  Leinöl  gegen  Zucker  und  Wachs  u.  s.  f. 

656  Wir  hatten  schon  §.  301  erwähnt,  dass  ausser  hei  verschieden  ver- 

dünnten Lösungen,  welche  a  priori  der  Spannungsreihe  folgen,  nur  durch 
specielle  Messungen  nachzuweisen  ist,  oh  auch  andere  zersetzhare  Flüssig- 
keiten in  derselben  Beziehung  unter  einander  stehen. 

So  hat  Wild^)  die  elektromotorische  Kraft  zwischen  Flüssigkeiten 
folgendermaassen  heobachtet: 

In  den  Boden  eines  Holzkästchens,  Fig.  222,  waren  zwei  unten 
durch    gleichartige  Metallkapseln    geschlossene  Glasröhren    eingesetzt; 


Fig.  222. 


beide  Kapseln  waren  mit  den  Enden  des 
Drahtes  eines  Galvanometers  mit  20000 
Drahtwindungen  verbunden;  in  den  Roh- 
ren wurden  wie  in  beistehender  Fignr  die 
Flüssigkeiten  über  einander  geschichtet 
Wurden  die  unteren  Enden  der  Röh- 
ren   mit    einer    bestimmten    Salzlösung, 
z.B.  Kupfervitriollösung  (£),  gefüllt, und 
dann  in  den  einen  Schenkel  eine  zweite 
Salzlösung  (£>,  z.  B.  von  Zinkvitriol)  so 
gegossen,  dass  sie  sich  mit  jener  nicht 
mischte,    endlich    aber    in    den   Kasten 
eine  dritte  (Jl,  z.  B.  von  schwefelsaurer 
Magnesia)  mit  derselben  Vorsicht  gefallt, 
so  ergab  die  Abwesenheit  jedes  Stromes, 
dass  die  Flüssigkeiten  dem  Gesetz  der  Spannungsreihe  gehorchen.    Im 
entgegengesetzten  Fall  gehorchen  sie  demselben  nicht. 

In  dieser  Weise  folgen  der  Spannungsreihe: 

II 
Die  neutralen  schwefelsauren  Salze,  welche  nach  der  Formel  RSO4 

resp.  R3SO4  zusammengesetzt  sind,  ebenso  die  Mischungen  dieser  Salze 
und  verschieden  concentrirte  Lösungen  derselben,  mit  Ausnahme  der 
schwefelsauren  Ammons,  da  die  Combinationen 


CuS04(l,10),  (NH4)aS 04(1,08),  KjSO4(l,07) 
CuS04(l,10),  (NH4)2S 04(1,08),  KaS04(l,05) 

einen  Strom  durch  die  Lösungen  in  der  Richtung  des  Pfeiles  geben.  (Die 
Zahlen  in  Klammem  bezeichnen  ihre  specifischen  Gewichte.)  Der  Grund 
liegt  wohl  nicht  allein  direct  in  der  Zusammengesetztheit  des  Radicals 
Ammonium,  sondern  hängt  auch  damit  zusammen,  dass  das  Ammon- 
salz  mit  den  Kupfersalzen  schon  in  der  Lösung  die  durch  ihre  dunkel- 


1)  Wild,  Pogg.  Ann.  103,  p.  353,  1858*. 
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blaue  FftrboBg  erkennbaren  chemischen  Verbindungen  liefert,  wäh- 
rend die  übrigen  schwefelsauren  Salze  unter  einander  in  Lösung  indiffe- 
rent sind  und  deshalb  keine  wesentliche  chemische  Anziehung  und  elek- 
tromotorische Wirkung  gegen  einander  ausüben. 

2)  Die  Haloidsalze:  Chlorkalium,  Bromkalium,  Jodkalium,  folgen 
dem  Spannungsgesetze  wohl  aus  demselben  Grunde. 

3)  Dagegen  gehören  zur  Spannungsreihe  der  schwefelsauren  Salze 
nicht:  die  schwefelsauren  Salze  nach  der  Formel:  2R3SO4,  indem  die 
(Kombination 

ZnSO4(l,20),  K2SO4(l,07),  AlgCSO^s,  ZnSO4(4,20) 

einen  Strom  giebt. 

4)  Auch  die  Säuren  gehorchen  im  Allgemeinen  nicht  dem  Spannungs- 
gesetze,  ebenso  die  Salze  mit  gleicher  Basis,  aber  ungleicher  Säure.  So 
ergaben  sieb  bei  folgenden  Gombinationen  Ströme: 

ZnSO4(l,20),  H2SO4  (1,05),  CuS04(l,10) 

Zn  SO4  (1,20),  CuS04(l,10),  H^O 

Cu  804(1,10),  KNO3(l,07),  HNO3  (1,05) 

H3SO4  (1,08),  HCl     (1,07),  HNO3  (1,05) 

K2SO4  (1,07),  KNO3  (1,04),  KCl      (1,05) 

KaSO4(l,07),  KC103(1,02),  KjCrO4(l,04) 

KNO3  (1,07),  KCIO3  (1,02),  KJ       (1,05) 

5)  Verschieden  concentrirte  Lösungen  geben  gleichfalls  verschiedene 
elektromotorische  Erregungen.  Die  elektromotorische  Kraft  der  ersten 
der  soeben  aufgezählten  Combinationen  wird  z.  B.  schwächer,  wenn  die 
Zinkvitriollösung  nur  das  specif.  Gewicht  1,12  hat. 

Diese  Versuche  sind  von  L.  Schmidt^)  unter  Anwendung  eines  657 
ganz  ähnlichen  Apparates  weiter  ausgeführt  worden.    Er  fand: 

Ausser  den  schwefelsauren  Salzen  gehorchen  auch  die  neutralen  sal- 
petersauren Salze  von  Cu,  Sr,  Na,  K,  Mg,  Co,  Pb,  Ba,  Ca,  Ag,  Zn,  sowie 
die  chlorwasserstoffsauren  Salze  von  Ba,  Cu,  Ca,  Mg,  Fe,  Na,  K,  Hg,  Zn, 
Sr  unter  einander  dem  Gesetze  der  Spannungsreihe.  —  Dasselbe  Gesetz 
gilt  auch  für  unlösliche  Salze ,  als  Pb  SO4 ,  Ba  SO4,  Sr  SO4,  Hg2  SO4,  und 
für  PbCl,,  SnClj. 

Zur  Untersuchung  letzterer  Salze  wurden  zwei  Glasröhren  mit  Me- 
tallstempeln versehen,  welche  als  Elektroden  dienten.  Auf  dieselben  wurde 
ein  Blatt  FUesspapier  gelegt  und  das  gepulverte ,  mit  Wasser  zu  Brei 
angerührte  Salz  hinaufgebracht  und  angepresst.  Die  Röhren  wurden 
unter  Zwischenlegung  eines  Blattes  Fliesspapier  mit  ihren  freien  Enden 
an  einander  gebracht,  die  Pulver  durch  die  mittelst  Mikrometerschrau- 
ben bewegten  Stempel  gegen  einander  gedrückt  und  der  constante  Aus- 
schlag des  mit  denselben  verbundenen  Galvanometers  bestimmt.    Dann 


1)  L.  Schmidt  in  HaUe,  Fogg.  Ann.  109,  p.  106,  1860*. 
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wurden  die  Röhren  getrennt,  die  Pulver  in  ihnen  zurückgeschohen,  und 
zwei  andere  feuchte  Salzpulver  auf  sie  hinaufgehracht;  nun  wurden  die 
Röhren  wieder  an  einander  gelegt  und  nach  dem  Zusammenpressen  der 
Ausschlag  des  Galvanometers  beohachtet.  Salze ,  die  durch  Wasser  zer- 
setzt wurden,  wurden  trocken  verwendet  und  auf  die  Stempel  Scheiben 
von  Gyps  oder  Kupferchlorid  gebracht. 

Die  Spannungsreihe  der  Salze  versuchte  Schmidt  in  der  Weise  zu 
bestimmen,  dass  er  erst  den  Apparat  von  Wild  ganz  mit  einer  Salz- 
lösung Ä  füllte  und  den  durch  die  Ungleichheit  der  Elektroden  beding- 
ten Ausschlag  des  mit  denselben  verbundenen  Galvanometers  maass. 
Dann  wurde  die  Lösung  bis  auf  eine  Höhe  von  5  mm  von  den  Elektro- 
den entfernt ;  auf  die  rückbleibende  Lösung  wurden  die  zu  vergleichen- 
den Salzlösungen  B  und  C  gegossen.  Wurden  diese  direct  verbunden, 
so  entstand,  wenn  sie  zu  einer  Spannungsreihe  gehörten,  kein  Strom. 
Wurden  sie  aber  durch  eine  über  sie  gegossene  Schicht  von  Säure  5  ver- 
bunden, so  entstand  ein  Strom,  dessen  Richtung  und  Grösse  nach  Schmidt 
die  elektromotorische  Kraft  zwischen  B  und  C  bezeichnen  soll.  Hier- 
nach sollen  die  Salzlösungen  alle  dieselbe  Spannungsreihe  wie  ihre  Me- 
tallradicale  besitzen,  deren  Reihefolge  folgende  wäre:  Mn,  Na,  Zn,  So, 
Mg,  Ca,  K,  Pb,  Fe,  Cu,  Sr,  Ba,  Ag,  Hg  und  Co. 

Indess  ist  die  erhaltene  elektromotorische  Kraft  bei  diesen  Versuchen: 

Ä\B-{-B\S  +  S\G+C\A',    wenn  A  \  B -\' B  \  C  +  C  \  Ä  =  0, 
so  ist  sie  gleich  JB  |  S  +  S  |  C  +  C  \  B  und  nicht  allein  C  |  J5. 
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658  Bei  einer  Reihe  von  Versuchen  von  E.  du  Bois-Reymond  nach 

seiner  Compensationsmethode  befanden  sich  die  Flüssigkeiten  in  cylin- 
drischen  Gläsern  von  etwa  35  mm  Tiefe  und  50  mm  Durchmesser,  welche 
durch  12mm  weite  Heberröhren  verbunden  wurden,  die  mit  der  leich- 
teren der  beiden  Flüssigkeiten  gefüllt  waren.  Beim  Einsenken  in  die  Lö- 
sungen waren  die  abgeschliffenen  Enden  der  gefüllten  Heberröhren  mit 
Blättchen  von  Wachspapier  oder  Glimmer  verschlossen.  Dieselben  wur- 
den nach  dem  Einsenken  seitlich  abgezogen  oder  fielen  zu  Boden.  Alle 
Flüssigkeiten  mussten,  um  das  Gleiten  der  Heber  zu  vermeiden,  gleiche 
Höhe  in  den  Gläsern  haben.  Die  letzten  beiden,  amalgamirte]^ Zinkelek- 
troden enthaltenden  Gläser  waren  mit  gesättigter  Lösung  von  schwefel- 
saurem Zinkoxyd  (specif.  Gew.  1,441  bei  14,6°  C.)  gefüllt.  Neben  densel- 
ben befanden  sich  noch  einmal  Gläser  mit  der  gleichen  Lösung  (Z)^ 
zwischen  denen  dann  die  die  Lösungen  A,  B,  C  enthaltenden  Gläser  stan- 
den, so  dass  die  Reihe  der  elektromotorischen  Erregungen 

^)  E.  du  Bois-Reymond,  Reichert's  und  E.  du  Bois-Beymond's  Archiv. 
Jahrgang  1867,  Heft  4,  p.  453  u.  flgde. 
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Zn  \Z+Z\A+Ä\B-\-B\  C+C\Ä^Ä\Z+Z\  Zn 

=  A  \B-\-B\C-\-C\A 

wirkte.  Bilden  sich  durch  die  chemische  Einwirkung  der  Lösungen  auf 
einander  noch  Zwischenproducte  zwischen  ihnen,  so  treten  deren  elektro- 
motorische Kräfte  gegen  jene  Lösungen  noch  hinzu.  Zuweilen  waren 
die  Flüssigkeiten  Ä  fortgelassen,  so  dass  dann  an  ihre  Stelle  die  Zink- 
▼itriollösungZtrat.  —  Die  Temperatur  betrug  zwischen  22,6^  und  30®  C. 
In  der  folgenden  Tabelle  fliesst  stets  der  Strom  durch  die  Lösungen 
Ton  der  Linken  zur  Rechten.  Die  in  Klammem  stehenden  Zahlen  be- 
zeichnen die  specifischen  Gewichte  der  Lösungen ;  die  Nenner  der  Brüche 
daselbst  das  Yerhältniss,  in  dem  die  concentrirte  Lösung  mit  Wasser  yer- 
dünnt  ist.  Sind  keine  Zahlen  angegeben,  so  ist  die  Lösung  concentrirt. 
Der  bei  den  Versuchen  12,  14,  16,  25  und  28  verwendete  Thon  war  mit 
einer  auf  0,75  Proc.  verdünnten  Kochsalzlösung  getränkt  und  in  Form 
eines  Hebers  geknetet,  und  verband  so  die  Lösungen  an  beiden  Seiten. 
Bei  den  Ketten  41  bis  44  wurde  an  Stelle  des  Hebers  ein  mit  den  koh- 
hensauren  Salzlösungen  getränkter  Strickwollfaden  verwendet.  —  Als 
Einheit  der  elektromotorischen  Kräfte  ist  die  Kraft  D  eines  Daniell'- 
Bcben  Elementes  gewählt.  Die  Formeln  sind  in  Aequivalenten  ge- 
schrieben. 

1)  CUSO4  (1,10)  I  KNOß  (1,07)  I  N05(l,05)  |  CuSO* 

(1,10)  =  0,01120 

2)  ZnS04  (1,20)  I  HS04(1,05)  |  CuS04(l,lO)  |  ZnS04 

(1,20)  =  0,00762 

3)  Pt  I  KO  (1,320)  I  ^03(1,185)  |  Pt  =  1.152 

4)  NaCl  (gesättigt)  |  CUSO4  |  KS5  |  NaCl  =  0,290—0,372 

5)  NH4CI  (gesättigt)  I  CUSO4  I  KS5  I  NH4CI  =  0,297—0,349 

Beide  Ketten  sind  sehr  unbeständig. 

6)  KNOö(conc.)  |  NO5  (1,185)  |  KO  (1,389)  |  KNO^       =  0,045        - 

7)  KN06(conc.)  I  NO5  (1,185)  |  KO(V4.1,130)  |  KNO^  =  0,062 

8)  NO5  (1,185)  I  NaCl  |  KNO«  |  NOß  (1,185)  =  0,009 

9)  NaCl  I  NO5 (1,185)  |  KO (1,389)  |  NaCl  =  0,006 

10)  NaCl  1  HSO4 (1,225)  |  KNOg  |  NaCl  =  0,003 

11)  KNOß  I  HS04(1,225)  |  NH4CI  |  KNO«  =  0,015 

12)  Thon  I  KO  (1,389)  |  NOj  (1,185)  |  Thon  =  0,105 

13)  NaCl (0,75 Proc.)  |  KO(l,389)  |  NO:,(l,185)  |  NaCl 

(0,75  Proc.)  =  0,184;    0,131 

14)  Thon  I  K0(V5;  1,093)  |  N0.,(V5;  1,035)  |  Thon       =  0,018 

15)  NaCl(0,75Proc.)  |KO(V5;l|093)|  N05(V5rl»035)| 

NaCl  (0,75)  =  0,050 

16)  Thon  I  KO(Vio;  1,04)  |  N05(Vio;  1,01)  |  Thon        =  0,003 

17)  NaCl (0,75  Proc.)  |  KO(Vio;104)  |  NO.,  (Vio;  1,01)  | 

Na  Cl  (0,7  5  Proc.)  =  0,02  t 

18)  HO  I  KO  (1,389)  |  NOj  (1,185)  |  HO  =  0,323—0,307 

Wiedemann,  Slektricitftt.  I.  43 
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19)  HO  I  NH4CI.I  HSO4 (1,225)  I  HO 


20)  Zn  SO4 

21)  ZnS04 

22)  Zn  SO4 

23)  Zn  SO4 


NO5  (1,185)  I  HO  I  ZnS04 
N05(V256)|H0|ZnS04 
HSO4  (1,225)  |H0  |ZnS04 
CIH  (1,115)  I  HO  I  ZnS04 


24)  ZfiS04  I  Essigsäure  (1,052)  |  HO  |  ZnSO^ 


25)  Thon 

26)  Thon 

27)  Thon 


Essigsaure  (1,052)  |  HO  |  Thon 
Essigsäure  (V^s«)  |  HO  |  Thon 
Müchsäure  (1,196)  |  HO  |  Thon 

28)  Thon  |  Müchsäure  ( »/«e)  |  HO  |  Thon 

29)  ZnS04  I  HO  |  KO  (1,320)  |  ZnS04 

30)  ZnS04  I  HO  |  KOO/we)  I  ZnSÖ4 

31)  ZnS04  I  HO  I  NaCl  j  ZnS04 

32)  ZnSO*  1  HO  |  Naa(0,75Proc.)  |  ZnS04 


33)  ZnS04  I  HO 

34)  ZnS04  I  HO 


=  0,215—0,221 

=  0,167 

=  0,094 

=  0,175 

=  0,134 

=  0,139 

=  0,140 

=  0,067 

=  0,153 

=  0,117 

=  0,088 

=  0,029 

=  0,053—0,047 

=  0,024 

=  0,017 

=  0,025 


NaCl(Vj56)|ZnS04 
Ca  Cl  (1,390)  I  ZnS04 
35)  ZnS04  I  RohrzuckerlöBung  (V3  Oewthl.  Zucker)  | 

HO  I  ZnS04  =  0,023 

Mimosenschleim  |  HO  |  ZnS04  =  0,041 

Hühnereiweiss  |  HO  |  Zn  SO4  =  0,001 

,  Alkohol  (0,809;  Va)  I  HO  |  ZnS04  =  0,020 

Glycerin(V«)  |  HO  |  ZnS04  =  0,013 

40)  ZnS04  I  Brunnenwasser  |  HO  |  ZnSO*  =  0,003 

41)  Thon  I  Essigsäure  (1,052)  |  Na  CO,  |  Thon  =  0,018 

42)  Thon  |  Essigsäure  (1,052;  Vi)  I  Na  €03(7»)  |  Thon  =  0,008 

43)  Thon 

44)  Thon 


36)  ZnS04 

37)  ZnS04 

38)  ZnS04 

39)  ZnS04 


Essigsäure  (1,052)  Na  0, 2  GO^  |  Thon  =  0,009 

E8sigsäure(l,052);Vj)|NaO,2CO,(Vi)|Thon  =  0,004 

45)  Thon  |  Na  CO«  |  Müchsäure  (1,196  |  Thon  =  0,023 

46)  Thon  I  Müchsäure (1,196;  1/2)  I  NaCOs(V«)  I  Thon  =  0,005 

Bei  weiterer  Verdünnung  der  Müchsäure  und  Sodalösung  änderte 
sich  die  elektromotorische  Elraft  folgendermaassen : 

1  V,         V4  Vs        V16       V32  V64        V1S8      Vf56     Vsi»    Vl0f4   Vf04S 

0,028  0,006  0,008  0,014  0,010  0,008  0,006-8  0,006  0,005  0,008  0,009  0,009, 

60)  Thon  i  Müchsäure  (Vn)  |  Blutserum  |  Thon  =  0,006— 8  j  0,0013—14; 

0,003—4;  wenn  n  =1  50,  256;  2048  ist. 

Andere  Bestimmungen,  hei  denen  das  Serum  durch  Fleisch  ersetst 
wurde,  hahen  ein  mehr  physiologisches  Interesse. 
Diese  Versuche  ergehen  folgende  Resultate : 

1)  Die  ad  1  und  2  hei  etwa  BO^  G.  gefundenen  Werihe  differiren 
Ton  dem  hei  20®  fär  dieselhen  Flüssigkeiten  von  Wild  (§.  259)  erhal- 
tenen Werthe  um  etwa  12  Proc. 

2)  Die  elektromotorische  Kraft  der  Säurealkalikette  (3)  1,152  Der- 
giebt  sich  viel  höher,  als  hei  Poggendorff  (0,7371)  §.  674 e.),  Joule 
(0,31  D  s.  §.  675). 
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3)  Die  yerhältnissmässig  hohe  elektromotorische  Kraft  der  Schwefel- 
kaliumketten  (4  und  5)  im  Vergleich  zu  der  der  übrigen  Flussigkeits- 
ketten  könnte  vielleicht  durch  Bildung  von  metallisch  leitendem  Schwefel- 
kupfer veranlasst  sein,  welches,  wenn  im  Contact  mit  den  auf  seinen 
beiden  Seiten  befindlichen  Flüssigkeiten,  wie  ein  neu  eingefügtes  Metall 
elektromotorisch  wirkte.  Erschütterungen,  die  den  Absatz  des  Nieder- 
schlages verhindern,  können  daher  die  elektromotorische  Kraft  sehr  be- 
deutend ändern. 

4)  Den-Einfluss,  welchen  die  Verdünnung  der  Lösungen  auf  die 
elektromotorische  Kraft  ausübt,  welchen  wir  schon  §.  656  erwähnt  haben. 
So  ist  Kette  13  bei  sehr  starker  Veränderung  der  Kochsalzlösung  am 
Ende  der  Flüssigkeitsreihe  etwa  24  Mal  stärker  als  Kette  9.  Im  Thon 
der  Kette  12  dürfte  die  Kochsalzlösung  etwas  concentrirter  sein  als  in 
der  Lösung  in  13.  Wird  die  eine  Lösung  Ä  an  den  Enden  der  Reihe 
zur  Unendlichkeit  verdünnt,  d.  h.  durch  Wasser  ersetzt,  so  steigt  die 
elektromotorische  Kraft  noch  mehr,  wie  in  18.  —  In  19  kehrt  sich  sogar 
bei  Ersetzung  der  Salpeterlösung  der  Gombination  11  durch  Wasser  der 
Strom  um  und  wird  dabei  etwa  15  Mal  stärker.  —  Werden  die  Concen- 
traüonen  der  Zwischenlösungen  J?,  C  geändert,  so  ändert  sich  ebenfalls 
die  elektromotorische  Kraft  und  kann  sich  sogar  in  ihrer  Richtung  um- 
kehren. So  sind  die  Stromesrichtungen  in  den  Ketten  6,  7,  8,  11  ent- 
gegen der  Stromesrichtung  bei  den  mit  denselben  Flüssigkeiten  gelade- 
nen Ketten  von  Fe  ebner  (§.  654).  Ferner  ist  Kette  7,  in  der  die 
KalUange  verdünnter  ist,  viel  kräftiger  als  Kette  6,  und  die  Ketten  20 
bis  40,  in  denen  Wasser  mit  anderen  Lösungen  combinirt  ist,  sind  meist 
sehr  kräftig,  wenn  die  dem  Wasser  gegenübergestellte  Lösung  B  nicht 
gleichfalls  sehr  verdünnt  ist,  wie  in  26,  28,  32,  33.  Werden  beide 
zwischen  die  Lösung  Ä  eingeschaltete  Lösungen  B  un^  C  verdünnt,  so 
nimmt  die  elektromotorische  Kraft  wieder  ab  (12  bis  17).  Dabei  kann 
sich  aber  ebenfalls  die  Stromesrichtung  umkehren  (45  und  46),  und  bei 
weiterer  Verdünnung  erst  zu-,  dann  wieder  abnehmen. 

5)  Besonders  bemerkenswerth  ist  auch  die  relativ  starke  elektro- 
motorische Kraft  der  mit  Wasser  combinirten  organischen  Säuren  (24, 
25,  27,  28)  im  Verhältniss  zu  der  viel  schwächeren  elektromotorischen 
Kraft  des  mit  Wasser  combinirten  Kalis  (29).  Auch  die  elektromoto- 
rische £[raft  der  Ketten  35  bis  39,  in  denen  eine  im  gewöhnlichen  Sinn 
nicht  durch,  den  Strom  elektrolysirbare  Substanz  Glycerin,  Zucker,  Alko- 
hol mit  Wasser  combinirt  ist,  ist  bemerkenswerth.  Die  relativ  hohe  elek- 
tromotorische Kraft  der  Combination  36  dürfte  einem  Säuregehalt  des 
Mimosenschleims  zuzuschreiben  sein. 

An  diese  Resultate  schliessen  sich  unmittelbar  an  die 
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659  Mittelst  der  Ton  du  Bois-Reymond  abgeänderten  CompeDu- 

tionsmethode.  Die  Ketten  bestanden  aus  Porcellantiegeln  von  4  cm  Tiefe, 
welche  mit  den  Flüssigkeiten  gefüllt  und  durch  weite  Heberröhren  mit 
capillaren  Oe£fhungen  verbunden  waren,  und  bei  denen  ein  Durchströmeu 
und  eine  Mischung  der  Lösungen,  ausser  an  der  Contactstelle  selbst, 
nicht  eintrat.  Die  Heber  waren  mit  der  specifisch  leichteren  der  ver- 
bundenen Flüssigkeiten  gefüllt.  Die  beiden  Endglieder  der  Ketten  be- 
standen aus  Lösung  von  schwefelsaurem  Zinkoxyd  vom  specif.  Grew.  1,285 
und  enthielten  zur  Vermeidung  der  Polarisation  amalgamirte  Zinkplatten 
als  Elektroden.  Sodann  folgten  auf  beiden  Seiten  Tiegel  mit  einer  oad 
derselben  Salzlösung,  und  darauf  die  mit  den  ungleichen  Lösungen  ge- 
füllten Tiegel.  Die  elektromotorischen  Kräfte  der  Zinkplatten  mit  der 
Zinkvitriollösung  und  letzterer  mit  der  sie  berührenden  Salzlösung  heben 
sich  demnach  auf.  Die  Flüssigkeiten  waren  alle  chemisch  rein.  Die 
Temperatur  blieb  bei  den  Versuchen  möglichst  constant.  Die  Ketten 
wurden  mit  einem  oder  mehreren  Daniel  loschen  Elementen  (deren 
elektromotorische  Kraft  =  1  gesetzt  ist)  compensirt  und  die  Gradua- 
tionsconstante  nach  der  Methode  von  E.  duBois-Reymond(§.  631, 1) 
bestimmt. 

Die  Ströme  fiiessen  stets  durch  die  zu  erwähnenden  CombinatioDen 
in  der  Richtung  der  Aufeinanderfolge  der  Namen  der  Lösungen  dnrch 
die  Contactstelle  von  der  einen  Lösung  zur  anderen ,  wenn  nicht  aos- 
drücklich  das  Gegentheil  bemerkt  ist.  Das  Vorzeichen  —  in  einer  Zahlen- 
reihe giebt  an,  dass  die  elektromotorische  Kraft  die  entgegengesetzte  iBt, 
wie  bei  den  übrigen  Werthen  derselben  Reihe. 

A.  Die  Lösungen  enthalten  bestimmte  Aequivalent- 
verhältnisse  der  gelösten  Stoffe. 

Die  den  Namen  beigefügten  Zahlen  geben  die  in  1000  ccm  gelösten 
Aequivalentmengen  der  Stoffe  an.  Dementsprechend  sind  die  Fo r- 
mein  in  Aequivalenten  geschrieben.  Diese  Schreibweise  ist  dann 
auch  für  die  übrigen  Versuche  von  Worm-Müller  beibehalten. 

Werden  zwischen  zweien  gleichen  Salzlösungen,  die  je  1/n  Aeqni- 
valentSalz  enthalten,  zwei  Lösungen  geschaltet,  die  je  2/n  Aequivalent 
der  Säure  und  des  Alkalis  des  Salzes  enthalten,  so  entsteht  kein  Strom, 
so  bei  den  Combinationen 

N8S04(V4)  I  NaHO,(V,)  I  HS04(Vt)  I  NaS04(V4) 

„     CA)       ,     (Vi)      »    (V*)       V     (V.) 


^)  Worm-Müller,  UnterRuchung:en  über  Flüssigkeitsketten,  Leipa|fl869, 
8^;  auch  Poj?g.  Ann.  140,  p.    J14,  .H&o,  1870*. 
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NaCl    (V«)  I  Na  HO  (V,)  I  HCl    (•/,)  I  NaCl    (V4) 
„       (Vs.)        «       CA«)      «      (Vi.)      »       (V»«) 

U.   8.  W. 

In  der  That  entsteht  hier  beim  Contact  der  Säure  und  des  Alkalis 
sirischen  beiden  die  ganz  gleiche  Salzlösung,  wie  an  beiden  Enden,  so 
dasB  jene  Stofife  beiderseits  Ton  derselben  Salzlösung  begrenzt  sind,  eine 
Stromesbildung  also  unmöglich  ist.  Die  anfangs  beobachteten  elektro- 
motorischen Kräfte  sind  sehr  gering  und  wohl  nur  der  Temperatur- 
erhöhung bei  der  Verbindung  und  den  dadurch  hervorgerufenen  thermo- 
elektrischen  Erregungen  zuzuschreiben ;  sie  werden  daher  mit  Verdünnung 
der  Lösungen  schwächer.  Jedenfalls  bedingt  also  der  Process  der  Ver- 
bindung der  Säure  und  des  Alkalis  keine  elektromotorische  Kraft. 

II.  Die  Endglieder  enthalten  die  gleiche  Salzlösung,  die  Mittel- 
glieder Lösungen  der  in  jener  Lösung  enthaltenen  Säuren  und  Alkalien 
in  gleichen  Aequivalenten. 

A.    Die  Concentration  der  Endglieder  wird  verändert: 

a.  Die  Concentration  der  Endglieder  ist  kleiner  als  die  Concen- 
tration der  aus  der  Verbindung  der  Mittelglieder  hervorgehenden  Salz- 
lösung. —  Der  Strom  geht  stets  von  Alkali  zur  Säure  (vergl. 
auch  B.  du  Bois-Reymond  Nro.  12  bis  16). 

1)  MittelgUeder :  NaHOa  (5)  |  HSO4  (5); 

Endglieder:  NaS04  (2,5)       (1)        (1/4)      (Vie)     (V32) 

Elektromot. Kraft:  0,0108  0,0233  0,0683  0,0992  0,120. 

2)  Mittelglieder:  NaHOj  (Va)  |  HSO4  (Va); 
Endglieder:             NaS04  (V4)       (Vs)       (Vie)      (V32)      HO; 
Elektromot. Kraft:  0,001  0,0163  0,0283  0,0458  0,156. 

3)  Mittelglieder:  NaHOj  (Vs)  I  HSO4  (Va); 
EndgHeder:             NaS04  (Vie)      (V82)     (Vei)    (Viaa)     HO; 
Elektromot. Kraft:  0,00017  0,016  0,0355    0,05    0,1233. 

4)  MittelgUeder:  NaHOj  (V2)  I  HCl  (V2); 
EndgHeder:  NaCl  (V4)  (Va)  HO; 
Elektromot. Kraft:  0,001  0,0172  0,170. 

5)  Mittelglieder:  NaKOj  (Vis)  I  HCl  (Vie); 
Endglieder:             NaCl  (Vaa)     (Ve4); 
Elektromot.  Kraft:  0,0005    0,175. 

6)  Mittelglieder:  KHOj  (Va)  I  HNOg  (^^2); 

EndgUeder:  KN06(V4)       (%)     (Vie)    (V32)     (Ve4)     (Viae) 

Elektromot. Kraft:         0,00117  0,0155  0,0312  0,0455  0,0615  0,0765 

(Vase)  (V5i2)(Vi024)(V409e)(Vi6384)    HO; 
0,0908  0,1045  0,1067  0,1108  0,1 133>0,175. 

7)  Mittelglieder:  KHO,  (Ve4)  I  HNOß  (Ve4); 
Endglieder:  KNOß  (Vias)    (Vase); 

0       0,0133. 
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Mit  Yerdünnnng  der  Endglieder  von  der  Concentration  (l/n)  au, 
bei  der  sie  mit  den  Mittelgliedern  (2/n)  keinen  Strom  geben,  steigt  die 
elektromotoriBobe  Kraft,  und  zwar  bei  jedesmaliger  Verdünnung  auf  das 
Doppelte  anfangs  nahezu  um  gleich  viel  (für  die  angewandten  Lösungen 
je  um  etwa  0,015  D).  Bei  sehr  starker  Yerdtlnnung  nähert  sieh  die 
elektromotorische  Kraft  einem  Maximum,  welches  bei  Anwendung  Ton 
Wasser  erreicht  ist. 

Selbstyerständlich  ändert  sich  nach  den  ad  I.  angeführten  Ver- 
suchen die  elektromotorische  Kraft  hierbei  nicht,  wenn  zwischen  die 
Mittelglieder  noch  die  aus  der  Verbindung  derselben  heryorgehende 
Salzlösung  eingeschaltet  wird. 

b.  Die  Concentration  der  Endglieder  ist  grösser  als  die  Concen- 
tration der  aus  der  Verbindung  der  Mittelglieder  hervorgehenden  Salz- 
lösung. Der  Strom  geht  yon  der  Säure  zum  Alkali  (vgl.  K  du 
Bois-Reymond  Nro.  6,  7,  9). 

1)  Mittelglieder:  HSO4  (Vi)  I  Na  HO,  0/«); 
Endglieder:              NaSO*  (VJ      (Va)       (X)       (2,5); 
Elektromot.  Kraft:  0,001  0,0097  0,015  0,0275. 

2)  Mittelglieder:  HSO4  (Vs)  I  Na  HO,  (Vs); 

EndgUeder:  NaS04  (Vie)  (Vs)      (Vi)      (VO       (1)       (2); 

Elektromot.  Kraft:         fast   0    0,0105  0,0192  0,0263  0,0325  0,0353. 

3)  Mittelglieder:  HSO4  (Vei)  I  NaHOa  (VeJ; 
EndgUeder:              NaSO*  (Vs*)      (2); 
Elektromot.  Kraft :  0,0 1 5  0,04 1 7. 

4)  MittelgUeder:  HCl  (Vie)  |  NaHO,  (Vu); 
Endglieder:              NaCl  (Vsj)  (Vis)      (Vs)       (V4)      (conc.); 
Elektromot.  Kraft:      0        0    0,0133  0,0225  0,0317  0,0667. 

Mit  vergrösserter  Concentration  der  Endglieder  steigt  also  die  elektro- 
motorische Elraft,  und  zwar  bei  der  ersten  Concentration  auf  das  Dop- 
pelte, von  der  unwirksamen  Combination  an  etwa  um  ebenso  viel  (0,015  D), 
wie  die  elektromotorische  Kraft  bei  der  Verdünnung  auf  das  Doppelte 
in  A. a.  zunimmt;  bei  weiteren  Concentrationen  steigt  die  elektromoto- 
rische Kraft  dann  nur  noch  halb  so  viel  und  später  immer  weniger. 

c.  Zwischen  die,  gleiche  Aequiyalente  Alkali  und  Säure  enthalten- 
den Mittelglieder  wird  die  die  Endglieder  bildende  Lösung  in  versdue* 
denen  Concentrationen  eingeschaltet: 

NaS04(Vi6)  I  NaH0,(V8)  I  NaS04(^)  |  HS04(V8)  I  NaS04(Vi6) 

X  00  64  32  16  8  4 

El.  Kraft  —  0,130  —  0,0258  —  0,0130  +  0,00033  +  0,0158  +  0,0250 

2  1  Va 

0,0317  +  0,0392+0,0425 
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In  den  drei  ersten  Fällen  geht  der  Strom  von  derS&ure  zürn  Alkali, 
in  den  folgenden  umgekehrt. 

Die  hier  erhaltenen  Werthe  unterscheiden  sich  von  den  analogen, 
unter  a.  und  b.  erhaltenen,  nicht  bedeutend;  in  der  That,  da  sich  bei 
Berührung  der  Lösungen  NaHOa  (Vs)  und  HSO«  (Vs)  die  Lösung  Na  SO4 
( Vie)  bUden  würde,  sind  die  hier  beobachteten  elektromotorischen  Kräfte 
dieselben,  wie  in  der  Combination 

Na  so,  (i)  I  Na  HO,  (Vs)  I  HSO4  (Vs)  I  Na  SO,  (1). 

B.  Versuche  ohneBerücksichtigungderchemischenAequi- 
Yalentverhältnisse. 

1)  Zwei  verschieden  verdünnte  Lösungen  sswischen 
derselben  Salzlösung  als  Endglieder.  Die  in  Klammem  stehen- 
den Zahlen  bezeichnen  den  Gehalt  der  Lösungen  in  Gewichts-  oder  Yolum- 
(F)  procenten.    Die  verwendete  Milchs&ure  ist  Fleischmilchsaure. 


NaCl(Vj»/o) 


» 


Milchsäure  (4F%) 


ZnS04  1,128 
specif.  Gew. 


» 


Milchsäure  (2  FVo) 


MilohB&nre  (4F«/o) 

Na01(V,Vo)  0 

»          (2) 

„           0,0075 

1 

„           0,0162 

V, 

„           0,026 

»     V4 

„           0,0358 

n            Vs 

,           0,0452 

V16 

,           0,0567 

Wasser 

„           0,1088 

MUohsaare(2F<>/o) 

ZiiS04(l,128 

specif.  Gew.)  0 

Vi 

,          0,012 

2)  Eine  Salzlösung  und  eineSäure  oder  ein  Alkali  zwi- 
schen Wasser  oder  Wasser  und  eine  Säure  oder  ein  Alkali 
zwischen  zwei  gleichen  Lösungen. 


a.  HO 


n 
» 
n 
n 


Na  Gl     (cono.)  |  HCl      (conc.)         |  HO 


KNOß  (conc.) 
NaSOi  (conc.) 
KHOs    (conc.) 


» 

n 
11 
n 
» 


HNOß  (rauchend) 
HSO4   (conc.) 
KNOß  (conc.) 
NaHOa  (conc.)  |  NaS04(conc.)         | 
„  I  Na  Gl   (conc.)         j 

KHO,  (20/0)     IKGOs   (20/0)  I 

b.  Na  Gl  (conc.)  |  HGl  (conc.)  |  HO  |  Na  Gl  (conc.) 
KNOg  (conc.)  I  HNOe  (conc.)  |  HO  |  KNOg  (conc.) 
NaS04(conc.)  |  HSO4 (rauchend)  |  HO     NaS04(conc.)  0,119 
NaGl  (conc.)  |  HO  |  NaHO^  (conc.)  |  NaGl  (conc.)       0,135 
KNOß  (conc.)  I  HO  |  KHO,  (conc.)  |  KNO«  (conc.)        0,15 
NaS04  (conc.)  |  HO  |  NaH04  (conc.)  |  NaS04  (conc.)  0,152 
KGO3  (2  o/p)  I  HO  I  KHO,  (2  Vo)  |  HGOs  (2  0/0)  0,01 


0,2132 

0,1567 

0,120 

0,1383 

0,135 

0,1158 

0,1 

0,2695 

0,165 
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Die  Uehereinstimmung  der  Werthe  a.  und  h.  ist  ersichtlich,  aber 
auch  Belhstyerstandlich ;  denn  z.  B.  hei  der  ersten  Comhination  ist  die 
elektromotorische  Kraft 

in  a.  -B   =  HO  I  NaCl  +  NaCl  |  HCl  +  HCl  |  HO, 

„  h.  ^i  =  NaCl  I  HCl  +  HCl  |  HO  +  HO  |  NaCl  =  K 

3)  Ein  Alkali  und  eine  Säure  zwischen  Wasser. 


a.  HO     KHOa  (sehr  conc.) 

HNO« 

(rauchend) 

1  HO  +  0,435 

1  HCl  (conc.)               1    „     +  0,349 

„    1  NaHOa  (conc.) 

HCl  (conc.)               1    „     +  0,476 

n      \                   n 

HSO4  (conc.)            1    „     +  0,482 

„    IKHO,  (20/0) 

Milchsäure  (3  FVo)  I    r^         0»0897 

„    1  KCO,  (2«/o)            1 

0,0583  ' 

,       NaClO/s'/o)          1 

0,095 

4)  Eine  Salzlösung  und  eine  Säure  zwischen  zwei  gleichen 

Salzlösungen.    Einfluss  der  Concentration  der  heiden  ersteren. 

NaCl  i'U  Vo) 

KCO,  (2  Vo) 

Milchsäure  (2TVo) 

NaCl  (VjVo)  + 0,0067  D 

n 

n             n 

(1) 

+  0,01017 

n 

n            n 

(V») 

+  0,0133 

p 

,     (1) 

(2) 

+  0,00217 

n  ' 

n            n 

(1) 

+  0,00567 

n 

r,        (V») 

(2) 

—  0,004 

n 

1)                        « 

(1) 

+  0,00033 

n 

r»             j) 

(V,) 

+  0,0075 

n 

r,     (V4V0) 

(2rVo) 

—  0,01083 

n 

»                         » 

(lT^»/o) 

„            —  0,00383 

n 

r)             » 

«        (V,n/o) 

„            +  0,00317 

Fleischmilchsäure 

»r  «^,  ,. ,  » ,  X       0,00233 

NaCl  (V,  Vo) 

KCOj  (2  Vo) 

(0,3  o/o) 

NaCl(V,%)      ;^,^, 

« 

„     dVo) 

1 

„            —  0,00283 

Milchs.  Na- 

Milchsäure 

NaCl  (»4  Vo) 

tron  Vi50 

(4FO/o) 

NaCl  (VjVo)  — 0,0167 

n 

n           V25O 

» 

„            —  0,0258 

5)  Einschaltungen  von  Wasser  zwischen  dieMittelglieder. 

r 

NaCl(V,Vo) 

Milchsäure  (3  Fo/o) 

HO 

KHO,  (2  »/o) 

NaCl  (V3V0)  0,095 

» 

» 

T» 

KCO3  (2  0/0) 

„             0,0527 

6)  Natron  mit  Zuckerlaugen,  Glycerin  und  Alkohol. 

HO     NHO2  (V2  Aeq.)     Milchzucker       | 

HO  0,087 

„    1      „             „          1  Rohrzucker 

n    0,081 

„    1       „              „          1  Traubenzucker 

r,    0,078 

„     1       „         (1  Aeq.)  1  Alkohol               |    „    0,073 

n 

n           (1 

Aeq.) 

IGlj 

'cerin 

1 

„    0,119 
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Die  Zuckerlaugen  enthielten  50  g  Zucker  in  500  ccm  der  Lösung, 
der  Alkohol  1  Volumen  absoluten  Alkohol  auf  3  Volumina  Wasser,  die 
GlycerinlöBung  50  g  reines  Glycerin  in  250  g  Wasser. 

7)  Verhalten  der  Flüssigkeiten  im  DanielTschen  Element. 
HO  I  CuSO*  (conc.)  |  HSO4  (6,5  FVo)  I  HO  0,108 

Aus  diesen  Versuchen  im  Verein  mit  denen  von  £.  du  Bois-Rey- 
mond,  von  welchen  sie  in  ihren  Resultaten  nur  zuweilen  in  Folge  ande- 
rer Concentrationen  abweichen,  folgt  zunächst: 

Werden  zwei  verschieden  concentrirte  Säurelösungen  zwischen  die- 
selbe Salzlösung  geschaltet,  so  geht  der  Strom  stets  in  der  Richtung  von 
der  concentrirteren  Säure  zur  yerdünnteren,  und  zwar  wächst  die  elek- 
tromotorische Kraft  mit  der  Differenz  der  Concentrationen  (B.  1).  Wird 
die  yerdünnte  Säure  durch  Wasser  ersetzt,  so  fliesst  der  Strom  von  der 
Säure  zum  Wasser  und  nimmt  mit  Verdünnung  der  Säure  an  elektro- 
motorischer Kraft  ab  (D.  B.  ^0  bis  28).  —  £ine  alkalische  Lösung  an 
Stelle  der  Säure  zeigt  die  umgekehrte  Stromesrichtung,  aber  sonst  das 
gleiche  Verhalten  (D.  B.  29  u.  30). 

Bei  Einschaltung  der  Salzlösung  und  der  Säure  oder  des  Alkalis 
zwischen  Wasser  treten  dieselben  elektromotorischen  Kräfte,  also  auch 
dieselben  Verhältnisse  auf,  wie  bei  Zwischenschalten  des  Wassers  und 
der  Säure  oder  des  Alkalis  zwischen  die  Salzlösung  (B.  2  a  und  b). 

Wird  eine  alkalische  Salzlösung  (kohlensaures  Kali)  und  eine  Säure 
zwischen  dieselbe  Salzlösung  (Kochsalz)  geschaltet,  so  fliesst  bei  einer 
gewissen  Concentration  der  Strom  von*  der  Salzlösung  zur  Säure  (in  po- 
sitiver Richtung),  nimmt  bei  Verdünnung  der  Salzlösung  auf  Null  ab 
und  steigt  bei  weiterer  Verdünnung  derselben  im  entgegengesetzten 
Sinne.  Bei  Verdünnung  der  Säure  steigt  dagegen  die  elektromotorische 
Kraft  im  positiven  Sinne.  War  also  der  Strom  bei  einer  gewissen  Ver- 
dünnung der  Salzlösung  negativ  gerichtet  und  sehr  schwach,  so  kann  er 
bei  zunehmender  Verdünnung  der  Säure  durch  Null  in  die  entgegen- 
gesetzte positive  Richtung  übergehen. 

Treten  bei  diesen  Versuchen  zwei  Lösungen  zusammen,  die  chemisch 
auf  einander  wirken,  z.  B.  alkalische  und  saure  Lösungen,  so  bildet  sich 
selbstverständlich  an  ihrer  Contactstelle  das  aus  beiden  bestehende  Salz 
und  wir  haben  nun  eine  Reihe  von  vier  elektromotorischen  Kräften;  so 
z.  B.  in  dem  ersten  Versuch  ad  3)  die  Kräfte  HO  |  KHO,  -|-  KHO3 1  KNOg 
eventuell  gemengt  mit  einem  Ueberschuss  an  Säure  oder  Alkali,  -|~  KNO« 
mit  Säure  oder  AlkaU  |  HNOß  +  HNOg  |  HO. 

Nach  den  Versuchen  von  R.  Kohlrausch  (§.  300)*  ist  die  Spannung 
zwischen  Wasser  und  concentrirter  Salpetersäure  verschwindend  klein. 
Es  würde  indess  jedenfalls  eines  directen  Beweises  bedürfen,  um  mit  Be- 
stimmtheit nachzuweisen,  dass  überhaupt  das  Wasser  mit  verschiede^n 
Säuren,   Basen  und  Salzlösungen   eine  nur  geringe  elektromotorische 


682  Elektromotorische  Kraft  zwischen  Flüssigkeiten. 

Kraft  besitzt^).  Will  man  diese  Annahme  aber  gelten  lassen,  so  würde 
sich  hieraus  erklären,  weshalb  die  elektromotorische  Kraft  einer  Gombi- 
nation  nur  gering  ist,  wenn  sich  in  ihr  mehrere,  dieselben  Substansen 
(Milchsäure)  in  nicht  zu  verschiedener  Menge  enthaltende  Lösungen  als 
Mittelglieder  zwischen  denselben  Endgliedern  (einer  Salzlösung)  befin- 
den. —  Werden  aber  zwei  Stoffe  als  Mittelglieder  zwischen  Wasser  ge- 
schaltet, so  würde  unter  obiger  Annahme  die  beobachtete  elektromoto- 
rische Kraft  der  Spannung  zwischen  jenen  Mittelgliedern  (eventueU  auch 
dem  aus  ihnen  entstandenen  Zwischenproduct)  annähernd  entsprechen. 

Bei  der  Reihe  B.  2)  a.  und  3)  würde  also  die  elektromotorische 
Kraft  zwischen  Alkalien  oder  Salzen  und  Säuren  (resp.  dem  zwischen 
beiden  entstehenden  Produot)  letztere  stets  positiv,  die  elektromotorische 
Kraft  zwischen  Alkalien  und  Salzen  letztere  ebenfalls  positiv  laden.  Mit 
der  Verdünnung  des  einen  oder  anderen  Stoffes  würde  jedesmal  die  Span- 
nung gegen  den  anderen  abnehmen. 

Aus  den  Versuchen  B.  6)  ergäbe  sich  unter  der  Annahme  der  Un- 
wirksamkeit des  Wassers,  dass  sich  die  Zucker-  und  Glycerinlösnngen, 
so  wie  Alkohol  gegen  das  Natron  wie  Säuren  verhalten;  der  Strom 
fliesst,  wie  bei  Ersetzung  jener  Stoffe  durch  Säuren,  vom  Alkali  zu  den- 
selben hin. 

Es  wäre  femer  zu  beachten  (B.  2,  a.),  dass  die  elektromotorische 
Kraft  zwischen  Kochsalzlösung  und  Salzsäure  viel  grösser  wäre,  als 
zwischen  Salpeterlösung  und  Salpetersäure  oder  Glaubersalzlösung  und 
Schwefelsäure.  Aus  dem  angenommenen  neutralen  Verhalten  des  Wassers 
würde  sich  dann  auch  der  Einfluss  der  Verdünnung  oder  Goncentration 
der  Endglieder  (Salzlösungen)  erklären  (11.  A.  a.),  während  die  da- 
zwischen liegenden,  gleiche  Aequivalente  Säuren  und  Alkali  enthalten- 
den Mittelglieder  eine  constante  Goncentration  behalten. 

Wie  wir  schon  oben  erwähnt,  bildet  sich  bei  der  Gombination  von 
schwefelsaurem  Natron  mit  Natron  und  Schwefelsäure 

Na80.(i)|NaHO,(|)|H80.(|)|Na80.(l) 

zwischen  den  Mittelgliedern  Na  SO4  (1/n),  also  entsteht  kein  Strom.  Die 
durch  die  Pfeile  angedeuteten  Spannungen  zwischen  je  zwei  auf  einander 
folgenden  Gliedern  heben  sich  gerade  auf: 

12  3  4 

NaSO,  (i)  I  NaHO.  (|)  |  NaSO,  (1)  |  HSO.  ß)  | NaSO.  (1)  • 

Die  Spannungen  1  und  2,  sowie  3  und  4  sind  einander  entgegen- 
gesetzt.    Werden    die  findglieder  verdünnt,    so  vermindern  sich  die 


1)  Das  thermoelektrische  Verhalten  verschieden  concentrirter  Salzlösosgeo 
hierbei  als  Anhaltspunkt  zu  Hülfe  zu  nehmen,  ist  bei  der  Dunkelheit  der  tbermo- 
elektrischen  Vorgänge  wohl  gewagt  (Worm-Mülleri  1.  c  p.  71). 
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Spannungen  1  und  4,  und  die  gleichgerichteten  Spannungen  2  und  3 
rufen  einen  Strom  vom  Alkali  zur  Säure  hervor,  der  mit  zunehmen- 
der Verdünnung  steigt.  Umgekehrt  werden  bei  Goncentration  der  End- 
glieder die  Spannungen  1  und  4  grösser  als  2  und  3 ;  der  mit  zunehmen- 
der Goncentration  der  Endglieder  steigende  Strom  fliesst  von  der  Säure 
zum  Alkali. 

Werden  endlich  in  der  stromlosen  Gombination  bei  constant  bleiben- 
der Goncentration  der  Endglieder  die  Mittelglieder,  Säure  und  Alkali, 
concentrirt,  so  ist  die  zwischen  beiden  entstehende  Salzlösung  concen- 
trirter,  als  die  Lösung  der  Endglieder ;  der  Strom  fliesst  von  dem  Alkali 
zur  Säure.  Bei  Verdünnung  der  Mittelglieder  fliesst  er  in  Folge  der  Bil- 
dung einer  verdünnteren  Salzlösung  zwischen  beiden  von  der  Säure  zum 
Alkali. 

Sind  bei  der  Gombination  einer  Säure  und  eines  Alkalis  zwischen 
zwei  gleichen  Lösungen  des  aus  beiden  zusammengesetzten  Salzes  erstere 
nicht  in  gleichen  Aequivalenten  gelöst,  so  bildet  sich  zwischen  ihnen  ein 
Gemenge  der  durch  ihre  Verbindung  erzeugten  Salzlösung  und  eines 
Ueberschusses  an  Säure  oder  Alkali,  und  die  entstehende  elektromoto- 
rische Kraft  ist  nicht  leicht  abzuleiten.  Bringt  man  jene  Lösungen 
des  Alkalis  und  der  Säure  zwischen  zwei  Endglieder,  die  aus  einer 
Mischung  gleicher  Volumina  derselben  gebildet  sind,  so  heben  sich  selbst- 
verständlich die  elektromotorischen  Kräfte  auf.  Der  etwa  entstehende 
Strom  ist  durch  ungleiche  DifPusion  an  der  Gontactstelle  der  Säure  und 
des  Alkalis  und  der  in  Folge  dessen  abweichenden  Zusammensetzung 
der  daselbst  gebildeten  Salzlösung  erzeugt. 

Die  Flüssigkeitsketten  sind  im  Allgemeinen,  wenn  alle  Strömungen 
vermieden  werden,  und  die  an  der  Gontactstelle  dar  heterogenen  Körper 
entstandene  Salzlöisung  an  ihrem  Orte  verbleibt,  recht  constant;  so  z.  B. 
nach  Worm-Müller  Ketten,  deren  Endglieder  aus  Salzlösung  halten- 
dem Thon,  deren  Mittelglieder  aus  Muskeln  bestehen,  die  mit  ihrem 
Längs-  und  Querschnitt  an  einander  gelegt  sind,  oder  noch  besser  Ket- 
ten wie 

Na  Gl  (conc.)  |  HGl  (V32)  I  NaHOg  (Vsj)  INaGl  (conc.) 

und  ähnliche.  —  Nur  wenn  durch  Diffusion  Aenderungen  in  der  Zusam- 
mensetzung der  Lösungen  eintreten,  wie  bei  Anwendung  weiter  Heber- 
röhren zu  ihrer  Verbindung,  zeigt  sich  eine  grosse  Inconstanz  der  Ketten. 

Entsteht  bei  der  Vermischung  der  einander  berührenden  Lösungen 
ein  Niederschlag,  welcher  selbst  leitet  und  elektromotorisch  wirkt  und 
sich  zugleich  absetzt,  so  ist  durch  die  Strömungen  hierbei,  welche  die 
gebildeten  flüssigen  Zwischenproducte  erschüttern,  die  elektromotorische 
Kraft  der  Ketten  sehr  inconstant  (vgl.  E.  du  Bois-Beymond  4  und  Ö), 
so  dass  kaum  eine  Messung  der  elektromotorischen  Kraft  möglich  ist« 
Bei  Anwendung  einer  Lösung  von  Kali  sulfuratum  depuratum  (Schwefel^ 
leber)  fand  Worm-Müller  die  elektromotorischen  Kräfte; 
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Na  Gl  (conc.)  |  Cu  SO4  (conc.)  |  Schwefelleber  (conc.)  |  KaCl  (conc.)  0,45 ;  0,1 9 
NEUCUconc.)  „  „  NH4CI  0,33;  0,255 

HO  „  „HO  0,395;  0,225. 

Die  erst  erwähnten  Zahlen  wurden  erhalten,  als  der  die  Kupfenritriol- 
und  Sohwefelleberlösung  verbindende  Heber  mit  Schwefelleber,  die  zwei- 
ten, als  er  mit  der  EupfervitrioUösnng  gefällt  war.  Die  Yerscbiedene 
elektromotorische  Kraft  in  beiden  Fällen  erklärt  sich  eben  ans  dem  Nie- 
dersinken des  gebildeten  metallisch  leitenden  nnd  elektromotorisch  wir- 
kenden Schwefelknpfers  an  der  einen  oder  anderen  Stelle. 

Kann  sich  kein  solcher  Niederschlag  bilden,  wie  in  der  Kette 

HO  I  Schwefelleber  (conc.)  |  K8O4  (conc.)  |  Cu  SO4  (conc.)  |  HO  0,025  D, 

so  bleibt  auch  die  elektromotorische  Kraft  constant. 

Leiten  die  gebildeten  Niederschläge  nicht  metallisch  und  wirken 
nicht  elektromotorisch,  so  ist  die  Kraft  der  Ketten  ebenfalls  constanter; 
namentlich  wenn  jene  specifisch  leicht  sind,  so  dass  sie  suspendirt  blei- 
ben und  durch  ihren  Absatz  zu  keinen  Störungen  Veranlassung  geben; 
so  z.  B.  die  Kraft  der  Ketten 

HO  I  KHO2  (2  7o)  I  ZnS04  (1,44  specif.  Gew.)  |  HO  0,0275 
n      Hühnereiweiss  „  „    0,035^) 


1)  Die  Ströme,  welche  Wüllner  (Pogg.  Auu.  106,  p.  454,  1859*)  bei  der 
Lösung  von  Salzen  erhielt,  schliessen  Rieh  den  hier  betrachteten  umnittelbtr- 
an.  £r  setzte  auf  eine  Kapferplatte  drei  1,4  cm  hohe,  auf  einander  geschliffeue 
Glascylinder  und  bedeckte  den  obersten  wieder  mit  einer  Kupferplatte.  Zwi- 
schen je  zwei  Binge  war  eine  doppelte  thierische  Membran  gelegt.  Der  Ap- 
parat wurde  mit  Wasser  gefüllt,  in  den  mittelsten  Cylinder  ein  festes  Salz 
hineingebracht  nnd  beide  Kupferplatten  mit  den  Enden  des  Drahtes  eines  Gal- 
vanometers mit  20000  Windungen  verbanden.  Dabei  entstand  in  demselben 
ein  Strom.  Man  hatte  sich  überzeugt,  dass  eine  Bewegung  der  gebildeten 
Lösung  bis  zu  den  Kupferelektroden  durch  die  Membranen  völlig  verhindert 
war  und  die  Ursache  des  Stromes  nicht  sein  konnte. 

Bei  der  Lösung  saurer  Salze  geht  hierbei  im  Allgemeinen  ein  Strom  von 
unten  nach  oben  durch  die  Flüssigkeit.  Bei  neutralen  Salzeu  ist  die  Bichtung 
des  Stromes  umgekehrt. 

Diese  Ströme  beruhen  auf  der  ungleichen  Dichtigkeit  der  entstandenen 
Lösungen ,  indem  bei  der  Auflösung  die  dichtere  nach  unten  sinkt  und  im 
Apparat  sich  die  B«ihefolge  der  Leiter  von  oben  nach  unten  herstellt:  Kupfer, 
Wasser,  verdünnte  Lösung;  dichtere  Lösung,  Wasser,  Kupfer. 

Eine  directe  Erzeugung  der  Ströme  durch  den  Auflöeungsprocess  der  Salze 
selbst  kann  aus  diesen  Versuchen  nicht  gefolgert  werden,  dia  sonst  die  Ströme 
nach  allen  Seiten  vom  oder  zum  gelösten  Salz  fliessen  müssten. 

Aehnlich  verhält  es  sich  bei  anderen  Versuchen  von  Wüllner  (Pogg.  Ann. 
109,  p.  94,  1860*).  Er  stellte  aus  vier,  durch  poröse  Thon wände  undBlfue  von 
einander  getrennten  Glasringen  ein  vierzelliges  Gefass  her,  welches  oben  und 
unten  mit  vergoldeten  Messingplatten  gedeckt  war,  die  mit  dem  Galvanometer 
verbunden  waren.  Beim  Füllen  des  Gefässes  mit  destillirtem  Wasser  entstand  in 
demselben  kein  Strom,  auch  nicht,  als  in  der  dritten  Zelle  von  unten  auf  einem 
Papierbausch  eine  Platinplatte  angebracht  und  das  Wasser  daselbst  mit  Schwefel- 
säure angesäuert  wurde.  Wurde  die  Platinplatte  aber  durch  eine  Zinkplatte, 
ein  Stück  Schwefeleisen  oder  Kreide  ersetzt,  so  dass  eine  Gasentwickelung  ein- 
trat, so  durchfloss  den  Apparat  ein  Strom  von  unten  nach  oben.  Die  Gsm 
kamen  hierbei  mit  den  Messingplatten  nicht  in  Contact,  auch  konnte  weder  die 
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3.     Elektromotorische  Kräfte  zwischen  Flüssigkeiten  und 

einem  Metall. 

Wir  haben  bereits  in  §.  302  die  pile  ä  oxygkne  yon  Becquerel,  660 
bestehend  aus  zwei  in  Kalilauge  und  Salpetersäure  tauchenden  Platin- 
blechen, erwähnt,  in  welcher  der  Strom  durch  die  Flüssigkeiten  vom  Kali 
zur  Salpetersäure  geht. 

Wendet  man  in  der  Becquerel' sehen  Kette  statt  Salpetersäui^e 
Schwefelsäure  an,  so  ist  die  Wirkung  yiel  schwächer  und  hört  bald  auf, 
da  sich  jetzt  durch  den  elektrolytischen  Process  auf  dem  in  der  Schwefel- 
säure befindlichen  Platinblech  Wassersto£f  abscheidet,  der  eine  der  ur- 
sprünglichen elektromotorischen  Kraft  in  der  Säule  entgegenwirkende 
elektromotorische  Thätigkeit  ausübt. 

Ersetzt  man  das  Kali  durch  Wasser,  so  geht  der  Strom  vom  Wasser 
durch  seine  Berührungsstelle  mit  der  Säure  zu  letzterer.  Ersetzt  man 
die  Säure  durch  Wasser,  so  geht  er  umgekehrt  vom  Kali  zum  Wasser 
durch  ihre  Berührungsstelle.  Salzsäure  und  Schwefelsäure  geben  mit 
Wasser  einen  Strom  in  derselben  Richtung  wie  Salpetersäure. 

Stärkere  Ströme,  als  mit  der  Bec  quer  einsehen  Kette,  erhält  man 
mit  einem  Element  aus  Platinplatten,  die  in  concentrirte  Lösungen  yon 
schwefliger  Säure  oder  schwefiigsaurem  Kali  und  Salpetersäure  oder 
Chromsäure  tauchen.  Bringt  man  in  diesen  Combination.en  zwischen  die 
Salpetersäure  und  die  mit  ihr  combinirte  Lösung  verdünnte  Schwefel- 
säure, so  bleibt  sich  die  Wirkung  gleich;  wenn  man  aber  über  die  Sal- 
petersäure verdünnte  Schwefelsäure  schichtet  und  in  diese  das  Platin- 
blech eintaucht,  so  vermindert  sich  dieselbe  sehr  bedeutend  ^) ,  indem 


dichtere  Bedeclniog  der  unteren  Fläche  der  gelösten  Körper  mit  Wasserstoff, 
noch  der  Contact  derselben  mit  der  unterhalb  entstehenden  dichteren  Salzlösung 
den  Strom  bewirken,  da  z.  B.  die  Kreide,  so  wie  der  bei  ihrer  Lösung  gebildete 
Gyps  nicht  leiten.  Man  könnte  deshalb  meinen,  obgleich  im  ersten  Moment  der 
chemische  Process  nach  aUen  Richtungen  gleichmässig  stattfände,  würde  doch 
durch  die  Ansammlung  von  Gas  die  untere  Fläche  der  Körper  theilweise  vor 
dem  Angriff  geschützt,  der  chemische  Process  wiederholte  sich  also  nach  dem 
Entweichen  des  Gases  wesentlich  auf  der  oberen  Fläche,  und  derselbe  wäre  hier 
also  wirklich  die  Quelle  des  Stromes.  —  Dasselbe  Resultat  leitete  sich  aus  der 
Entstehung  eines  Stromes  her,  als  in  die  mittlere  Zelle  eines  dem  beschriebenen 
ähnlichen,  aus  drei  Zellen  gebildeten  Gefösses  eine  Lösung  von  doppelt  kohlen- 
saurem Natron  gebracht  und  zu  derselben  eine  Lösung  von  doppelt  schwefelsaurem 
Katron  gesetzt  wurde.  Der  Strom  dauerte  so  lange,  als  die  Gasentwickelung 
anhielt.  —  Indess  wie  bei  den  Versuchen  über  die  Ströme  bei  der  Lösung  von 
Salzen ,  sind  auch  diese  Ströme  als  secundäre  anzusehen ,  entstanden  durch  die 
bei  den  chemischen  Processen  sich  bildende  Uebereinanderlagerung  vonWasser, 
concentrirter  oder  mit  Gas  gesättififter  Salzlösung,  verdünnter  oder  mit  weniger 
Gas  erfüllter  Salzlösung,  Wasser  (siehe  bereits  Galvanismus,  1.  Aufl.,  I,  §.  36, 
1861*). 

1)  Matteucci,  Compt.  Rend.  32,  p.  145,  1851*;  Krönig^s  Journ.  1,  p.  424*. 
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jetzt  der  an  dem  PlatiBblecb  durch  die  elektromotorischen  Wirkungen 
des  Stromes  abgeschiedene  und  der  ursprünglichen  elektromotorischen 
Erregung  entgegenwirkende  Wasserstoff  nicht  mehr  oxydirt  wird. 

Henrici^)  hat  diese  Elektricitatserregung  in  der  BecquereT- 
sehen  Kette  unter  verschiedenen  Abänderungen  und  bei  Zwischen- 
schaltung verschiedener  Lösungen  zwischen  die  Säure  und  das  Alkali 
untersucht.  Er  senkte  zwei  mit  Baumwolle  umwickelte  Platindrahte, 
welche  mit  dem  Galvanometer  in  Verbindung  standen,  in  ein  Glas, 
welches  eine  Lösung  enthielt.  Die  Baumwolle  an  den  Drähten  wurde 
mit  verschiedenen  Flüssigkeiten  getränkt. 

Bei  folgenden  Gombinationen  ging  der  Strom  der  positiven  Elektri- 
cität  durch  die  Flüssigkeiten  in  der  Richtung  des  Pfeiles: 


HN03 

KNO3 

KOH 

HNO, 

CaCNOa), 

Ca  (OH), 

T2) 

K,T 

KOH 

H2SO4 

CaS04 

Ca  (OH), 

H3S04 

K2SO4 

KOH 

HNO3 

Ba  (NOs), 

Ba(OH), 

0  3) 

K2O 

KOH 

A4) 

BaA 

Ba  (OH)j 

HJ 

KJ 

KOH 

HCl 

BaClt 

Ba(OH), 

HCl 

MH4CI 

NH3 

662  Von  vielen  anderen  Gombinationen  erwähnen  wir  nur  folgende.  Die 

Stromesrichtung  in  den  Flüssigkeiten  ist  durch  den  Pfeil  angegeben. 


Pt 


n 
n 
n 


n 

» 

ff 
ff 
ff 
ff 


KOH,  H2O 

K3S 

KFcy 

conc.HCl,NaCl 

CUSO4,  ZnS04 

GUSO4, 

conc.H2S04Gu(N03)a 

CUSO4 

Na  Gl 

KCl,NaGl,ZnCl2Fe8Gl6, 

HCl 

KCl,  Na  Gl,  NH4  Gl 

K2SO4 

NHa 

KNO3 


JH,0, 


Säure 
KOH,     Säuren,1 
Metallsalze  J 

Metallsalze 
conc.H2S04 
verd.H2S04 

conc.  HNO3 

CaClj 
ZnClj 

AuCla 

PtGl4 

AI2  (804)3 
GUSO4 

Cu(N03)2 


Pt 


I) 


n 
ff 


n 
ff 
tt 
n 


1)  Henrici,  Pogg.  Ann.  47,  p.  431,  1839*.  —   ^  Weinsäure.   —  »)  Oxal- 

p.   —   4^   lÜBaiafcifinrp. 


säure.  —  *)  EBBigsäore. 
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Pt 

HC1,HN03,A 

AgNO, 

1>ti) 

Zn,Cu,Pb 

H,S04,     l^Hg,     KOH,| 
l       :NH4C1,  Naa804        | 

Wasser 

Zn,  Cu,  Pb 

Ag,Au 

I^H3,HC1 

W  asser 

Ag,Au 

-Kohle 

NH3 

Wasser 

Kohle 

Graphit 

Wasser 

1^H3,H2S04 

Graphit 

Zn 

Wasser 

K3S 

Zn 

Cn 

E3S 

W  asser 

Cu^) 

Zn,Pb,Fe 

Saure  Losungen  ihrer 
salpetersauren  Salze 

Neutrale    Lösungen 
ihrer  Salze 

Zn,Pb,Fe 

Sn 

Sn  (SO4)  (sauer) 

Sn(S04)  (neutral) 

Sn 

Zn,Fe 

Zn  SO4,  Fe  SO4  (neutral) 

ZnS04,  Fe  SO4  (sauer) 

ZnFe 

An 

Königswasser 

UNOa 

Au 

An 

HNOamitAuCls 

HNO3 

Au  3) 

Cu,  Pt,  Zn 

CaCl, 

verd.  HNO3 

CuPtZn 

Cu,  Fe,  Pb, 
Sn,  Ag 

conc.H3S04 

HNO3 

Cu,  Fe,  Pb, 
l    Sn,Ag*) 

An 

HCl 

HNO, 

Au 

Fe 

HjS04 

HNO, 

Fe 

M 

KFcy 

AgNOa 

Ag 

Ag 

KCy 

AgNOg 

Ag 

Ni,  Bi,  Pt, 

Ni,  Bi,  Pt, 

Hg,  Pd,  Sb, 

Hg,  Pd,  Sb, 

Fe,  C,  Ag, 

KCy 

HNO3 

Fe,  C,  Ag, 

Zn,  Cu,  Cd, 

Zn,  Cu ,  Cd, 

Sn 

Sn5) 

Von  den  bei  Einschaltung  dreier  Flüssigkeiten  zwischen  Metall-  663 
platten  erhaltenen  Resultaten  haben  wir  schon  einige  angeführt.    Wir 
schliessen  an  dieselben  nur  noch  die  Beobachtungen  vonPoggendorff®). 


Ag,Au 

C,  Graphit 

Zn 

Cu 


NH3 

NHs 

H8SO4 

K,S 


H,0 
HjO 
HjO 
H,0 


HCl 
H2SO4 

HjS 
HsS04 


Ag,Au 

C,  Graphit 

Zn 

Cu 


Auch  hier  treten  oft  Umkehrungen  der  Stromesrichtung  ein. 


1)  Walker,  Fogg.Ann.  4,  p.S21,  1825*;  Fechner'8  Lehrb.  p.451,  1829*.— 
^  Poggendorff,  Isis  1821,  Heft  9,  p.  703*.  —  ")  Becquerel,  Ann.deChim. 
etPhy«.  41,  p.  14,  1829;  Trait^  2,  p.  82*.  —  *)  De  la  Kive,  Ann.  de  Chim. 
et  Phys.  39,  p.  297,  1828*;  Pogg.  Ann.  15,  p.  102*.  —  ^)  Jacobi,  Pogg.  Ann. 
"",  p.  207,  1850*.  —  «)  Poggendorff,  1.  c* 
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(i64  Auch  zwischen  gleichen  Metallen  in  verschieden  Ter- 

dünnten  Lösungen  erhält  man  Ströme.  Nach  Walker^)  verhalt 
sich  so 

Platin  in  concentrirter  Schwefelsäure  und  Salzsäure  negativ, 
in  concentrirter  Alkalilauge  und  Kochsalzlösung  positiv 

gegen  Platin  in  den  verdünnteren  Lösungen.  —  Aehnliche  Versuche  sind 
in  grösserer  Ausdehnung  von  Faraday')  angestellt.  Er  füllte  die  bei- 
den Schenkel  eines  V-förmigen  Rohres  mit  concentrirten  und  verdünnten 
Lösungen  und  senkte  in  dieselben  Drähte  aus  gleichem  Metall,  welche 
mit  dem  Galvanometer  verbunden  waren.    Es  ergab  sich  dabei: 


Metall 


Das  Metall 

Flüssig- 
keit 

in  der  ver- 
dünnten Flüs- 
sigkeit ist 

Bemerkungen 

HNOg 

+ 

beim   Silber   altemirt  oft 
die  Bichtung  des  Stromes 

H2SO4 

+ 

fsUrk 
(schwach 

HaSO^ 

0 

unregelmässig  u.  schwach 

H3SO4 

— 

HCl 

— 

HCl 

— 

bald  Umkehmng 

HCl 

0 

sehr  schwach 

KOH 

Eisen    schwach ,     Kupfer 
stärker 

KOH 

0 

Cu,  Ag,  Fe,  Pb,  Sn,  Cd,  Zn 
Fe 

c«l 

Ag,  Cd,Zn 

Pb,  Sn 

Ag,  Cu,  Pb,  Sn,  Cd,  Zn  .    . 

Fe 

Pd,An,Pt 

Fe,  Cu,  Pb,  Sn,  Cd,  Zn    .   . 


Ag,  Pd,  Au,  Pt 


Die  verdünnte  Salpetersäure  enthielt  1  VoL  starke  Säure  und  2  Vol. 
Wasser.  Die  verdünnte  Schwefelsäure  und  Ghlorwasserstoffs&ure  wurden 
durch  Uebergiessen  der  concentrirten  Säuren  in  dem  einen  Schenkel  des 
Rohres  mit  Wasser  und  schwaches  Umrühren  dargestellt.  Bemerkens- 
werth  ist  hier  das  entgegengesetzte  Verhalten  einiger  Metalle  in  Salpeter- 
säure und  Schwefelsäure  einerseits  und  in  Kalilauge  und  Chlorwasser- 
stoffsäure andererseits. 

Bei  zunehmender  Verdünnung  finden  oft  eigenthümliche  Umkehrun- 
gen statt.    So  ist  z.  B.: 

Kupfer  in  Salpetersäure  (Vi)  positiv  gegen  Kupfer  in  concentrirter  Sal- 
petersäure, negativ  gegen  Kupfer  in  Salpetersäure  ('/«); 


')  Walker,  1.  c*  —  ^)  Faraday,  Exp.  Bes.  Ber.  17,  §.  1975  u.f.,  1840*. 
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Kapfer  in  Salpetersäure  (Vs)  positiv  gegen  Kupfer  in  concentrirter  nnd 

auch  in  verdünnter  Salpetersäure  (V20); 

Blei  in  Schwefelsäure  (Vj)  negativ  gegen  Blei  in  concentrirter  Schwefel- 
säure, wie  auch  gegen  Blei  in  Schwefelsäure  (V20); 

£iBen  nnd  Zinn  zeigen  in  Schwefelsäure  diese  Eigenthümlichkeit  nicht. 

Die  Zahlen  Yj,  1/3,  Yjq  hezeichnen  das  Yerhältniss  des  Volumens 
der  concentrirten  Säure  zu  dem  des  zugesetzten  Wassers. 

Indem  Faraday  eine  Reihe  V- formiger  Röhren,  Fig.  223,  neben 
emander  stellte,  deren  Schenkel  abwechselnd  mit  verdünnter  und  con- 
centrirter Schwefelsäure  oder  Salpetersäure   gefüllt  waren,  und   diese 

Fig.  223.       • 


Schenkel  mittelst  Metalldrähten  verband,  konnte  er  ganze  Säulen  auf- 
bauen, wie  schon  Davy  Säulen  aus  einem  Metall  und  zwei  Flüssigkeiten 
constmirt  hatte. 

Nach  Bleekrode^)  geht  beim  Einsenken  von  Metallen  in  ver-  665 
schieden  verdünnte  Lösungen  desselben  Metalls,  die  durch  Heber  mit 
einander  verbunden  sind,  der  Strom  von  der  concentrirteren  zur  ein 
wenig  verdünnteren  Lösung  bei  Cyankupferkalium  (Vs)?  Cyanzinkkalium 
(VOi  Cyansilberkalium  (V4))  salpetersaurem  Silber  in  Cyankalium  (Vs)» 
Gyanquecksilberkalium  (Va)»  umgekehrt  von  der  verdünnten  zur  concen- 
trirteren bei:  CuCNOj,),,  CUSO4,  Cul,  ZnS04(V8),  ZnlCVs),  ZnCljCV*), 
PbCNOs),  0/3),  Pbl,  CdS04,  CdCNOs),,  CdCl,,  CdBra,  AgNOj  (Vs). 
AgA,  Ag8S04,  HgCy,,  PtCU  (Vi). 

Die  Diffusion  der  Salze  allein  kann  also  diese  Ströme  nicht  bedin- 
gen, da  dieselben  dann  alle  gleiche  Richtung  haben  müssten. 

Statt  der  Lösungen  kann  man  auch  zwei  verschiedene  geschmol-  666 
zene  Substanzen  zwischen  die  beiden  gleichen  Metalle  bringen. 

Füllt  man  in  den  einen  der  beiden  Schenkel  eines  Y-fÖrmigen  Roh- 
res, Fig.  224  (a.  f.  S.),  A  und  B 

in  A\  Bleioxyd,         in  Bi  Antimonoxyd  oder  Phosphorsäure, 
„      Chlorkalium,       „       Chlorblei,  Chlorsilber,  Chlorquecksilber, 


1)  Bleekrode,  Pogg.  Ann.  142,  p.  611,  1871*. 
Wiedemann,  ElektricitAt.  I.  44 
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senkt  in  beide  Schenkel  Platindrähte,  welche  mit  den  Enden  des  Gal- 
vanometerdrahtes in  Verbindung  stehen,  und  schmilzt  durch  eine  unter- 


Fig.  224. 


gestellte  Weingeistlampe  die  einander  be- 
rührenden Substanzen,  so  erhält  man  einen 
Strom,  der  durch  das  Galvanometer  vom 
Draht  in  B  zu  dem  in  Ä  befindlichen  Draht 
fiiesst,  also  dieselbe  Richtung  hat,  wie  wenn 
die  Substanz  in  Ä  mit  Kalilauge,  die  in  B 
mit  Salpetersäure  vertauscht  wäre.  Der  Pla- 
tindraht in  dem  Schenkel  A  ist  demnach 
elektropositiv  gegen  den  Draht  in  B^). 

m 

667  Schon  §.  303  haben  wir  angeführt,  dass  in  diesen  Ketten  die  elek- 

tromotorische Kraft  zwischen  den  Metallen  und  Flüssigkeiten  viel  grösser 
ist,  als  zwischen  letzteren.  Indess  ist  die  elektromotorische  Kraft  zwi- 
schen den  Flüssigkeiten  durchaus  nicht  gegen  erstere  zu  vernachlässigen. 
Dies  geht  auch  aus  den  Versuchen  von  E.  du  Bois-Reymond,  §.  658, 
Nr.  4, 5, 13, 18, 19,20  bis  29,  sowie  aus  denen  von  Worm-MüUer,  §.659, 
hervor.  So  würde,  wenn  in  der  Combination  Nr.  7,  S.  681,  das  Wasser 
wirklich  nicht  elektromotorisch  wirkte ,  die  elektromotorische  Kraft  der 
Flüssigkeiten  unter  einander  in  der  Dan  i  eil 'sehen  Kette  etwa  Vio  ^^^ 
Gesammtkraft  betragen. 

Ebenso  fand  Wo  rm- Müll  er  (1.  c.)  die  elektromotorische  Kraft  der 
Säure -Alkali -Kette  wie  folgt: 


P  Pt  I  KHOa  (n)  |  HNOg  (n)  |  Pt 

n  ==  V«  1  2  4 

El.  Kraft     0,567      0,65       0,7         1,1 


concentrirte  Säure 
1,595 


und  ebepso 


Q  HO  I  KHOj  (n)  |  HNOß  (w)  |  Pt 

»==  V«  1  2  4 

El.  Kraft    0,183    0,257    0,283    0,315 


concentrirte  Säure 
0,435 


Nehmen  wir  einmal  an,  dass  die  Spannungen  der  letzten  Reihe 
nur  der  elektromotorischen  Kraft  zwischen  -  den  beiden  Lösungen  des 
Kalis  und  der  Salpetersäure  zukommen,  so  giebt' die  Differenz  der  Werthe 
Pund  Q  die  Summe  der  Erregungen  des  Platins  durch  das  Kali  und  die 
Salpetersäure,  die  man  auch  in  gleicherweise  unter  derselben  Annahme 
erhält,  wenn  man  zwischen  die  beiden  das  Platin  berührenden  Flüssig- 
keiten Wasser  zwischenschaltet. 

Enthalten  die  das  Metall  berührenden  Lösungen  denselben  Stoff, 
sind  aber  verschieden  concentrirt,  so  ändert  sich  die  elektromotorische 


*)  Dulk  und  Moser,  Dove's  Rep.  2,  p.  115,  1838*. 
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Kraft  hierdurch  bedeutend,  sowohl  in  Folge  der  schon  erwähnten  Aende- 
rung  der  elektromotorischen  Kraft  zwischen  den  Lösungen,  als  auch  der 
Aenderung  der  Kraft  an  der  Contactstelle  mit  den  Metallen.  So  ergeben 
X.  B.  die  Ketten 


1)  Zn  (amalg.)  |  HSO4  (V,)  |  HSO4  (1/n)  |  Zn  (amalg.) 


V5        Vs 

0,0123     0,013 


V«  'Vs 


—  0,0524 .  —  0,0957 


n=      4  8  16         32 

El.Kraft  =  0,0143     0,0238     0,0457     0,05 

2)  Zn  (amalg.)  |  NaHO,  (V2)  |  Na  HO,  (1/n)  |  Zn  (amalg.) 

n  =      4  8  16  32 

El.  Kraft  =  0,0262  0,0524  0,138  >  0,426 

3)  Zn  (amalg.)  |  NaHO^  (1/n)  |  HSO4  (Vwi)  |  Zn  (amalg.) 

n  =  Va;w=  2    4    8    16   32   64 
'  El.  Kraft  =        0,343  0,331  0,317  0,305  0,309  0,319 

m=V2;»  =  2    4    8    16     32     64 
El.  Kraft  =  -    0,352  0,31  0,266  0,205  —0,390  —0,429 


0,382 
0,47 


Selbstverständlich,  selbst  ohne  die  angestellten  Versuche,  ist  es,  dass 
wenn  in  einer  Kette  aus  einem  Metall  und  zwei  Flüssigkeiten  (Zn  amalg. | 
NaH02  I  HSO4  I  Zn  amalg.)  zwischen  die  Flüssigkeiten  Lösungen  der 
aus  beiden  entstehenden  Salze  (NaS04)  eingefügt  werden,  die  Aende- 
rangen  der  elektromotorischen  Kraft  dieselben  sind,  wie  bei  Einschaltung 
derselben  Salzlösungen  zwischen  dieselben  Flüssigkeiten  in  einer  reinen 
Flüssigkeitskette,  da  ja  die  gesammte  elektromotorische  Kraft  der  Kette 
stets  gleich  der  Summe  aller  KrMte  an  den  einzelnen  Contactstellen  ist. 

Wir  führen  nunmehr  eine  Anzahl  weiterer  quantitativer  Bestim- 
mungen an. 


Bestimmungen  von  A.  Eccher*). 

Für  verschieden  concentrirte  Lösungen,  nach  der  Methode  vonBos-  668 
sc  ha.     Die  Lösungen  waren  in  Glaskästen  durch  Thonplatten  getrennt. 

Platinelektroden   in  Platinchlorid.     Concentrirte  Lösung  S, 

specif.  Gew.  1,210. 

Wasser  |  S  V4096S  |  VmsS  7*096  S  |  V1024S 

J5=  2,856  0,119  0,239 

V512  S  und  V256  V64  V16  V4  S 

J5=         0,122        0,370       0,588      0,829     1,050 


1)  Becher,  N.  Cimento  [3]  5,  p.  5,  1879*;  Beibl.  3.  p.  517*.   Die  Versuche 
sind  bereits  im  Jahre  1865/1866  io  Berlin  ausgeführt. 
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VsSundVlOH  V256  V64  Vu  V4  S 

Jg;=       0,840         0,590        0,357       0,115      0,114    0,350 

S  und  Vio34  Vase  Vs*  Vsa  Vs  V« 

JSf  =   1,158         0,929  .     0,704       0,462      0,231      0,116 

dtrom  vom  Wasser  durch  das  Diaphragma  zur  Lösimg,  resp.  yon  der 
concentrirteren  Lösung  zur  verdünnteren. 

Cadmiumelektroden  in  schwefelsaurem  Cadminnu    Goncen- 
trirte  Lösung  S,  specif.  Gew.  1,215.    Wasser  |  S,    jK  =  0,546. 

1/32  S  und  Vi6  V*  8  Va  S  und  V„  Vs  8 

E=        0,037      0,110    0,186  0,148      0,074    0,040 

S  und  Vss  Vs  Va  S 

0,190      0,115       0,038 

Strom  vom  Wasser,  resp.  der  yerdünnteren  Lösung  zur  concentrii^ 
teren. 

Zinn  in  Zinnchlorür.     Concentrirte  Lösung   S,    specif.  Gew.  1,617. 

Wasser  |  S,   ^  =  1,617. 

Vm  S  und  Va  S  und  S  und 

Vie        V4        IS  Vs«        V4         S  Vs«        Vs      V.s 

E  =  0,060    0,189    0,310       0,126    0,062    0,190       0,295    0,168  0,052 

Strom  von  der  concentrirteren  Lösung  zur  verdünnteren,  resp.  zun 
Wasser. 

Kupfer  in  Kupfervitriol.     Concentrirte  Lösung    S,    specifi  Gew. 

1,175.    Wasser  |  S,    JE7  =  0,483. 

V33  S  und  V4  S  und  S  und 

V16        V4         S  Vsf        Vs        S  VsQ        Vs        V. 

0,052    0,163    0,260       0,162    0,050    0,104       0,257    0,160  0,051 


Strom  vom  Wasser,  resp.  der  verdünnteren  Lösung  zur  concentrir- 
teren. 

Zink  in  Zinkvitriol.    Wasser  |  S,    i?  =  1,176. 

Vias  S  und  1/3,  S  und 

V512  V64  V16  V4  S  V256         V64  V16  V4  S 

0,136  0,070  0,200  0,333  0,470    0,200  0,064  0,068  0,192  0,325 
Vs  S  und  S  und 

V256  V64  V16  V2  S  V572         Vl2S  VS2  Vs  Vi 

0,340   0,206   0,670   0,135    0,200        0,588   0,456    0,320   0,190  0,068 

Strom  von  der  verdünnteren  Lösung  zur  concentrirteren,  resp.  snm 
Wasser. 

Nach  diesen  Versuchen  bleibt  bei  gleichem  Yerhältniss  zwischen 
dem   Grad   der  Verdünnungen    beider  Lösungen  die  elektromotorische 
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Kraft  constant  oder,  wenn  eine  Lösung  constant  bleibt,  die  Verdünnung 
der  anderen  in  geometriscber  Progression  wächst,  so  steigen  die  elektro- 
motorischen Er&fte  in  arithmetischer  Progression. 

Die  Ströme  sind  indess  bei  dem  Platin  und  Zinn  in  Bezug  auf  die 
Concentration  der  Lösungen  denen  beim  Cadmium,  Kupfer,  Zink  im  AU- 
£^emeinen  entgegengesetzt  gerichtet.  Umkehrungen  der  Stromesrichtung 
zeigen  sich  beim  Platin  und  Zink  bei  Steigerung  der  Verdünnung  bis 
2cnm  reinen  Wasser.  Dies  zeigt  noch  mehr  folgende  Tabelle,  welche  die 
ersten  Ausschläge  der  Galvanometemadel  beim  Einsenken  der  Elektroden 
enthält.  Das  Zeichen  +  giebt  den  Strom  von  der  concentrirten  zur  ver- 
dtLnnten  Lösung  durch  das  Diaphragma,  das  Zeichen  —  den  entgegen- 
gesetzten Strom  an. 

Zink  in  schwefelsaurem  Zink. 

S  und  V88768  V8192  V»048  Vl084  Vsi« 

-1-70  54  19  —15         —28 

VsS  und  Vi6384  Vsias  V4096  V2048  Vi  024 

-fÖl  43  15  —15  —24 

V4S  nnd  Vi6894  V8192  V4096  V2048 

+  4^1,8  14  —13  —26 

In  einem  Element  Zlink ,  saures  Wasser ,  Zinkvitriol ,  Zink  geht  der 
Strom  von  der  Säure  zum  Zinkvitriol;  wird  das  saure  Wasser  durch  rei- 
nes ersetzt,  so  fliesst  er  umgekehrt  mit  grösserer  elektromotorischer 
Kraft  1). 

Es  mag  dahingestellt  bleiben,  ob  die  Umkehrungen  der  Stromes- 
richtungen bei  den  Lösungen  der  Chloride  des  Zinns  und  Platins  auf 
eine  mit  wachsender  Verdünnung  fortschreitende  Dissociation  bei  den 
Zinksalzen  bei  grösseren  Verdünnungen  ebenfalls  auf  die  etwaige  Dis- 
sociation und  Einwirkung  auf  die  Elektroden  zu  schreiben  ist. 


Bestimmungen  von  H.  F.  Weber. 

H.  F.  Weber  ^)  theilte  einen  parallelepipedischen  Glastrog  durch  669 
eine  Thonplatte  in  zwei  Hälften,  die  mit  verschieden  concentrirten  Lö- 

• 

^)  In  Betreff  zweier  älterer  ausgedehnter  und  mühevoller  Arbeiten  von 
Lenz  und  Baweljew  (Bullet,  de  St.  Fetersb.  5,  p.  1,  1844*;  Pogg.  Ann.  67, 
p.497,  1846*)  u.  £.Becquerel  (Ann.  de  Chim.  et  Phys.  [8]  48,  p.  200, 1856*}, 
bei  denen  leider  nicht  immer  reine  Substanzen  verwendet  wurden  oder  die  Po- 
larisation nicht  völlig  eliminirt  war,  müssen  wir  auf  die  Originalarbeiten  ver- 
weisen, da  die  Besultate  nicht  ganz  exaot  sind.  So  würde  z.  B.  aus  den  Zahlen 
von  Lenz  folgen,  dass  die  Polarisation  von  Platin  durch  Chlor  Null  wäre.  Auch 
eine  grosse  Reihe  von  Bestimmungen  von  Becquerel  Yater  über  elektromoto- 
rische Kräfte,  bei  denen  die  Lösungen  durch  einen  dünnen  Biss  in  einer  Glas- 
röhre getrennt  waren,  dürfte  in  Folge  dessen  nicht  ganz  einwurfsfrei  sein  (vgl. 
Compt.  rend,  77,  p.  1130,  1873,  81,  p.  803,  849,  1875,  82,  p.  1007,  1876*.  — 
2)  H.  F.  Weber,  Wied.  Ann.  7,  p.  473,  1879*. 
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Zwei  Flüssigkeiten  und  ein  Metall. 


BUDgen  von  schwefelsaurem  Zinkoxyd  gefüllt  wurden.  Dieselben  ent- 
hielten in  1  ccm  resp.  I  0,1676,  II  0,2301,  III  0,2858,  IV  0,3213  g  wasser- 
freies Salz.  In  die  Lösungen  wurden  amalgamirte  Zinkplatten  gestellt 
und  die  elektromotorische  Kraft  mit  dem  Ereiscompensator  von  du  Boie- 
R  e  y  m  o  n  d  bestimmt.  In  elektromagnetischem  Maasse  (2)  =  1 1,02 .  10^^) 
lässt  sich  danach  die  elektromotorische  Kraft  sehr  annähernd  durch  die 
Formel 

E=a{(is^  -  ^i)(l  +  b[^s  +^i])}  216,1 .10* 

darstellen,  wo  ^i  und  z^  die  Concentrationen  an  der  Aiiode  und  Ka- 
thode, a  =  371,57,  h  =  0,782  sind. 


Bestimmungen  von  J.  Moser^). 

670  Nach  J.  Moser  ist  die  elektromotorische  Kraft  Tön  Zinksulfat- 

lösungen zwischen  Zinkelektroden  (D  =  1000) 


Gehalt 

i             Gehalt 

an 

an  der  Kathode 

an             an  der  Kathode 

der  Anode 

15 

30 

45 

60 

der  Anode 

45            60 

1  Proc. 

18 

22 

28 

36 

30  Proc. 

• 

7 

17 

15       „ 

5 

13 

21 

45       „ 

9 

Der  Strom  geht  stets  von  der  verdünnteren  zur  concentrirteren  Lö- 
sung, ebenso  bei  Lösungen  yon  salpetersaurem,  essigsaurem  Zink,  Zink- 
chlorid, schwefelsa^urem ,  salpetersaurem  Kupfer,  Eisenchlorid,  salpeter- 
saurem ,  essigsaurem  Silber  u.  s.  f.  Da  beim  Contact  concentrirter  und 
verdünnter  Lösung  stets  alle  möglichen  Uebergänge  entstehen ,  ist  von 
vornherein  klar,  dass  bei  der  Einschaltung  einer  beliebig  concentrirteo 
Lösung  zwischen  zwei  anderen  keine  andere  elektromotorische  Kraft^  als 
bei  ihrer  directen  Berührung  entstehen  kann,  wie  auch  obige  Versuche 
zeigen  ^). 


Bestimmungen  von  J.  von  Hepperger. 

671  Mittelst  des  Capillarelektrometers  wurde  die  elektromotorische  Kraft 

verschieden  concentrirter  Zinkvitriollösungen  zwischen  Zinkelektroden  und 


1)  J.  Moser,  Wied.  Ann.  3,  p.  216,  1878*.  —  ^  Vergleiche  auch  die  Ve^ 
Buohe  von  Paalzow,  §.  301. 


Bestimmungen  von  J.  Moser  und  Hepperger.  695. 

von  Kupfervitriollösungen  zwiechen  Kupferelektroden  untersucht.    Gegen 
eine  1  procentige  Lösung  ist  dabei  die  elektromotorische  Kraft  E  ^) : 

10     5     10    15    20    25    30    40    50    60    (conc.) 

Zinkvitriol        JK   —    11    —    18    —    21    25    31     37       41 
Kupfervitriol     E    13    18    21    24    26    27    —    —    —       29 

Als  Einheit  dient  Viooo  ^'  I^^i'  Strom  geht  von  der  verdünnteren 
zur  concentrirteren  Lösung. 

Zwischen  Quecksilberelektroden  ist  die  elektromotorische  Kraft  zwi- 
schen einer  lOprocentigen  und  einer  30-  oder  50  procentigen  Zinkvitriol- 
Idsung  —  20  und  0. 


4.    Zwei  Flüssigkeiten  und  zwei  Metalle. 


Die  Daniell'sche,  Bunsen'sche,  Grove'sche  Kette  haben  wir  672 
schon  §.  304  erwähnt. 

Eine  Beihe  anderer  Versuche  über  die  Richtung  der  Ströme  bei  den 
Gombinationen  zweier  Flüssigkeiten  und  zweier  Metalle  enthält  die  fol- 
gende Tabelle  von  Jacobi^).  In  derselben  ist  das  elektrische  Verhalten 
des  in  der  oberen  Reihe  verzeichneten,  in  Cyankaliumlösung  befindlichen 
Metalles  gegen  die  verschiedenen,  in  verticaler  Reihe  verzeichneten,  in 
Salpetersäure  eingesenkten  Metalle  angegeben. 


Zn 

Cu 

Gj'ankalinm 

Cd  Sn  Ag  Ni 

Sb  Pb  Hg  Pd  Bi  Fe  Pt  Gusseisen 

rzn 

+ 

+ 

+  + 

+  - 

—  —  —  —  —  —  —        — 

Cu 

+ 

+ 

+  + 

+ 

Cd 

+ 

+ 

+  + 

+ 

Sn 

+ 

4- 

+   + 

+ 

Ag 

+ 

+ 

+  + 

+ 

u 

Ni 

+ 

4- 

+  + 

-h  + 

Sb 

+ 

+ 

+  •  + 

4-  + 

4- 

Pb 

+ 

+ 

+  + 

+  + 

4-  4- 

4D 

Hg 

+ 

+ 

+  + 

+  + 

4-  4-  + 

Pd 

-1- 

+ 

+  + 

+  + 

+  4-  +  + 

00 

Bi 

Fe    , 
Pt 

+ 

+ 

+  + 

4-  4- 

4-  4-  +  4-  + 

6US8- 

+ 

+ 

+    + 

f  4- 

4-  +  +  -I-4-4-4-      + 

eisen 

Kohle 

4- 


1)  Wien.  Anz.    1880,  Nr.  10,   p.  148*;   Beibl.   4,  p.  899*.  —   ^)   Jacobi, 
Pogg.  Ann.  69,  p.  211,  1846*. 
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Zwei  Flüssigkeiten  und  zwei  Metalle. 


Ferner  ist  Gold  in  Gyankalium  positiv  gegen  Platin  nnd  Kohle  in 
Salpetersäure,  auch  hei  Trennung  der  Lösungen  durch  EochsaMösung ; 
Silher  in  Cyankalium  negativ  gegen  Zink  in  Zinkvitriol  und  verdünnter 
Schwefelsäure,  positiv  gegen  Kupfer  in  Kupfervitriol. 

Bemerkenswerth  sind  auch  hei  diesen  Angahen  die  Umkehrungen 
der  Stellung. 

Während  z.  B.  in  der  einfachen  Comhination  Zink,  verdünnte  Schwe- 
feisäure  oder  Salpetersäure,  Kupfer  oder  Silher,  das  Zink  positiv  ist,  und 
auch  in  der  Daniell'schen  Kette  Zink  in  verdünnter  Schwefelsäure  po- 
sitiv gegen  Kupfer  in  Kupfervitriol  i^t,  ist  es  in  Salpetersäure  negativ 
gegen  Kupfer  und  Silher  in  Cyankaliumlösung. 

Solche  Umkehrungen  sind  auch  folgende:  Bei  Comhinationen  von 
-  Zink  und  Zinn,  Zinn  und  Blei  in  Kalilauge  und  Schwefelsäure  ist  stets 
das  in  Kalilauge  hefindliche  Metall  positiv.  Dagegen  ist  Zink  in  ver- 
dünnter Schwefelsäure  positiv  gegen  Platin  in  Kalilauge,  und  auch  Zink 
in  Kalilauge  positiv  gegen  Platin  in  verdünnter  Schwefelsäure^). 

673  Ehen  solche  Umkehrungen    der  Stromesrichtung  heohachtet  man 

heim  Contact  zweier  verschiedener  Metalle  mit  verschieden 
concentrirten  Lösungen  derselhen  Suhstanz. 

Durch  Einsenken  von  Metalldrähten,  die  mit  den  Enden  des  6al- 
vanometerdrahtes  verhunden  waren,  in  die  heiden,  mit  verschieden  con- 
centrirten Lösungen  gefüllten  Schenkel  eines  Y- formigen  Bohres  fand 
z.  B.  Faraday'): 


■ 

I.  In  concen- 

L  In  ve^ 

4 

lü  e  t  a  1  1  e 

trirter. 

donnter, 

Flüssigkeit 

IT.  In  ve^ 

dünnter 
Lösung 

n.  In  con- 
centrirter 

Lösung 

I 

TT 

I  ist 

list 

Kalilösung 

Zink 

Zinn,  Cadmium,  Blei 

•+ 

*    + 

» 

Zinn 

Cadmium 

+ 

+ 

n 

Cadmium 

Blei 

stark  + 

schwach  + 

Schwefelsäure 

n 

Eisen,  Zinn 

+ 

+ 

n 

Zinn 

Eisen,  Kupfer,  Silher 

+ 

+ 

B 

Eisen 

Kupfer,  Silber 

schwach  4" 

stark  + 

Von  den  Metallen  Silher,  Kupfer,  Eisen,  Blei,  Zinn  ist  jedes  in  ver- 
dünnter Salpetersäure  positiv  gegen  alle  anderen,  in  concentrirter  Säure 

1)  Faraday,  Exp.  Bes.  Ser.  8,  §.  938  u.  f.,  1834*.  —  ^)  Faraday,  ßq). 
Bes.  Ser.  17,  §.  1994  u.  f.,  1840*. 


Bestimmungen  von  Poggendorff. 
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befindlichen  Metalle.  —  Dasselbe  gilt  von  den  Reihen:  Zink,  Zinn,  Cad- 
miam,  Blei  einerseits  und  Zink,  Zinn,  Eisen  und  Blei  andererseits. 

Unter  den  quantitativen  Bestimmungen  der  elektromotorischen  Kräfte  674 
der  Elemente  aus  zwei  Metallen  und  zwei  Flüssigkeiten  erwähnen  wir 
die  folgenden: 


Bestimmungen  von  Poggendorff^). 
a.  Nach  der  Compensationsmethode 


D  =  100 


Eisen  in  Schwefelsäure  (mit  49fachem  Gewicht  Wasser)   mid 
Kupfer  in  concentrirter  KupfervitricUösung 

Kupfer  iifKupfervitrioUösung  und  Platin  in  Salpetersäure  (specif. 
Gew.  1,34) , 

Eisen  in  Schwefelsäure  und  Platin  in  Salpetersäure 


46,1 

71,1 
117,7 


b.  Nach  der  Ohm' sehen  Methode i). 

Die  Intensität  der  Ströme  wurde  durch  die  Sinusbussole  gemessen. 
Die  Elemente  waren  alle  nach  Art  des  Daniel  1' sehen  Elementes  ange- 
ordnet, so  dass  die  Flüssigkeiten  durch  einen  Gylinder  von  porösem  Thon 
von  einander  getrennt  waren. 


D  =    100 

Grove'sches 

Element. 

Zink  in  Schwefelsäure 

PA). 

Platin 

in 

Salpetersäure  (rauchend) 

181,2 

s          »                     n 

P/4). 

n 

n 

„     specif.  Gew.  1,33 

167,8 

n          D                    n 

CA»), 

n 

» 

n             n            n        1|33 

160,3 

n         n                   Q 

CA). 

n 

11 

n       1,1Ö 

155,8 

»1»                          9 

CA»). 

n 

» 

»         »      1,19 

151,2 

Zink  in  Zinkyitriol 

(Vi»), 

n 

» 

n             n            n        1»33 

155,0 

„      „  Kochsalz 

CA»), 

» 

n 

nun        1|33 

176,5 

1)  Poggendorff,  Pogg.Ann. 70,  p. 60, 1845*.  —  *)  Poggendorff,  Pogg. 
Ann.  53;  p.  345,  1841*. 


698                     Zwei  Flüssigkeiten  und  zwei  Metalle. 

D  =  100 

DanielPBohes  Element. 
Zink  in  BchwefelBäore  (V4),  Kupfer  in  conc.  KupfervitrioUösnng 

•»          »                      >                     (  /la)»          nun                                 » 

n      n             r,             (Via)»      »        »   salpeters.  Kupferoxjd .   . 

100 

90,6 
92,6 

Die  Widerstände  des  Gro versehen  und  DanielTschen  Elementes 
verhalten  sich  bei  Schwefelsäure  (V4)  wie  2  :  5. 
c.  Nach  der  Ohm 'sehen  Methode^). 


E 


Zink  in  Schwefelsäure  (Vio)«  Platin  in  Baipetersäure  (specif.  Gew.  1^33) 

»      ff  ff  feste  Kohle    ,  ,  

„      n  n  iVbif  Platin  in  rauch.  Salpetersäure  (sp.  Gew.  1 ,4) 

»         n  ff  (Vb).  ÖJ^Pllit        B  »  

n      n  »  (Vb),  Gaskohle    „  „  

d.  Nach  der  Ohm 'sehen  Methode^. 


24,73 

24,0 

26,68 

26,68 

26,62 


2>  =  100 


w 


Amalg.  Zink  in  verdünnter  Schwefelsäure  (Vg),  Kohle  in  Sal- 
petersäure   

Amalg.  Zink   in   verdünnter   Schwefelsäure    (Vg),   Platin  in 
Salpetersäure  (Grove'sches  Element) 

Amalg.  Zink  in  verdünnter  Schwefelsäure  (Vg),  Kohle  in  Chix>m- 
säure 

Amalg.  Zink  in  verdünnter  Schwefelsäure  ( Vg),  Platin  in  Ghrom- 
säure 

Amalg.  Zink  in  verdünnter  Schwefelsäure  (Vg),  Kupfer  in  Chrom- 
säure     

Zink  in  Kochsalzlösung  (V«),  Kupfer  in  Kupfervitriollösung 
(DanielTsches  Element) 

Zink  und  Kupfer  in  Ohromsäure 


153,4 

6,30 

156,2 

5,04 

157,4 

12,28 

97,7 

8,30 

96,1 

6,34 

100 

U,72 

101,5 

5,07 

>)  Poggendorff,  Pogg.  Ann.  54,  p.  427,  1841*.   —   *)  Poggendorff, 
Pogg.  Ann.  57,  p.  101,  1842*. 
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Die  Chromsäurelösung  war  dargestellt,  indem  3  Gewthle.  saures 
chromsaures  Kali,  4  Thle.  Scbwefelsäurehydrat  in  18  Thln.  Wasser  zu 
einem  Gemenge  Tom  specif.  Gew.  1,20  aufgelöst  wurden.  Die  letzte 
Combination  giebt  nicht  constante  Ströme. 

Die  Werthe  W  bezeichnen  die  relativen  Widerstände  der  Elemente, 

e.    Nach  der  Compensationsmetbode : 


D 

=  100 
a. 

D 

=  100 
b. 

1. 

Grove'sche  Kette  . 
Platin-Salpetersäure, 

168 
139 

168 

2. 

Schmiedeeisen-Kalilauge  (Ye)     .    . 

3. 

a 

Platin-KaUlaüge  (Ve) 

78,7 

— 

4. 

n 

Zink-KaUlange  (V4) 

241 

— 

5. 

Flatin-Scbwefelsäure 

(Vj),  Platin-Kalilauge  (V7)  .... 

53,0 

47,5 

6. 

0 

\ 

Schmiedeeisen-Kalilauge  (V?)    .   . 

121 

114 

Die  Zahlen  Vs»  Vß»  Vt  bedeuten  überall,  dass  in  der  Lösung  auf 
resp.  5,  6,  7  Thle.  Wasser  1  Tbl.  kaustisches  Kali  oder  Scbwefelsäure- 
hydrat enthalten  ist.  Die  Werthe  unter  b.  in  der  letzten  Beobachtungs- 
reihe wurden  unter  Anwendung  einer  Kalilauge,  die  V4  Kali,  einer 
Schwefelsäure,  die  Vs  concentrirte  Säure  enthielt,  gefunden. 

Die  Ströme  der  Combinationen  e.  2,  3,  5, 6  nehmen  schnell  nach  der 
Schliessung,  wegen  der  auftretenden  Polarisation,  an  Intensität  ab,  so 
dass  die  elektromotorische  Kraft  der  Combination  2  bald  auf  62,1 ,  die 
der  Combination  6  auf  94,9  sinkt.  Die  Combination  3  giebt  recht  con- 
stante Ströme  und  hat  eine  bemerkenswerth  hohe  elektromotorische  Kraft. 
Ihrer  praktischen  Anwendung  steht  die  Bildung  von  salpetersaurem  Kali 
in  dem  die  Flüssigkeiten  trennenden  Thongeföss  hinderlich  im  Wege. 

f.  Bei  anderen  Versuchen  wurde  das  Yerbältniss  ^)  der  elektromoto- 
rischen Kräfte  der  Daniell'schen  und  Grove' sehen  Kette  bestimmt. 
Dasselbe  ergab  sich 

nach  der  Ohm'schen  Methode  .    .    1  :  1,677  —  1,628 
nach  der  Compensationsmetbode    .    1  :  1,668  —  1,604. 

Beide  Methoden  gaben  also  dieselben  Resultate. 
Jacobi^)  hat  dasselbe  Yerbältniss  bei  verschiedenen  Versuchen  wie 
1  :  1,574  bis  1,675  gefunden. 


^)  Poggendorff,   Pogg.  Ann.  54,   p.  185,    1841*.  —  *)  Jacob!,   Pogg. 
Ann.  50,  p.  510,  1840,  imd  54,  p.  347,  1841*. 
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Zwei  Flüssigkeiten  und  zwei  Metalle. 


Bestimmungen  von  Joule^). 

675  Die  Elemente  wurden  durch  ein  Galvanometer  mit  langem  Draht 

geschlossen  und  ihr  Widerstand  gegen  den  des  letzteren  vemachläsaigt, 
und  ihre  elektromotorischen  Eräfle  durch  die  Ablenkung  der  Nadel  des 
Galvanometers  gemessen.  Nähere  Details  der  Versuche,  die  den  Grad  der 
Genauigkeit  der  Resultate  erkennen  Hessen,  sind  nicht  angegeben.  Bei 
einzelnen  Gombinationen ,  z.  B.  wo  platinirtes  Silber  in  verdünnter 
Schwefelsäure  dem  amalgamirten  Zink  und  Eisen  in  verschiedenen 
Lösungen  gegenübergestellt  wird,  tritt  auch  eine  Polarisation  ein.  Die 
elektromotorische  Kraft  des  Danieir  sehen  Elementes  (mit  verdünnter 
Schwefelsäure)  ist  =100  angenommen. 


Kupfer  in  Ku 

pfervitriol  und 

1 

in 
KalüÖBung 

in 

Kochsalz- 

lösong 

in 
Glaubersalz- 
lösung 

in 

verdünnter 

Schwefinl- 

säore 

Amalg.  Zink     . 
Eisen 

•             V             • 

138 
66 
33 

106 
55 
28 

104 

59 

8 

100 
49 

Kupfer   .... 

•        •        • 

4 

Kupfer  in  doppelt-chromsaurem  Kali  mit  Schwefelsäure. 
Amalg.  Zink     .   .    .    .    |  —  |  —  |  —  |  116 

Kupfer  in  doppelt-chromsaurem  Kali. 
Amalg.  Zink    .   .   .   .    |  —         |  —         |  —         | 

Platin  in  Baipetersäure. 


79 


Kaliumamalgam      .   . 

302 

— 

— 

— 

Amalg.  Zink     .... 

234 

198 

187 

187 

Eisen 

169 

146 

147    . 

140 

Kupfer 

120 

116 

92 

91 

Süber 

66 

95 

78 

53 

Platm 

81 

55 

17 

37 

Platin  in 

Bleisupero 

xyd  mit  Schwefelsäur 

e. 

Amalg.  Zink     .... 

277 

— 

— 

^ 

Eisen 

177 

— 

^ 

1)  Joule,  Phil.  Mag.  24,  p.  113,  1844*. 


Bestimmungen  von  Joule. 
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Platin  in  Mangansaperoxyd  mitSchwefel 

säare  oder 

Salzsäure. 

• 

in 
Kalilösung 

in 

Kochsalz- 

lösong 

in 

Glaubenalz- 

lösong 

in 
verdünnter 
Schwefel- 
säure 

Amalg.  Zink 

287 

— 

__ 

„^ 

Platin  in  doppelt-chromsaurem  Kali  mit  Schwefelsäure. 
Amalg.  Zink     .   .    .   .    |  207  |  —  |  —  |  161 

Platin  in  doppelt-chromsaurem  Kali. 
Amalg.  Zink     .   .   .    .    |         161  |  —         |  —         |  102 

Platinirtes  Silher  in  verdünnter  Schwefelsäure. 


Amalg.  T'jyik 
Eisen  .   .   .   ■ 


•   •   . 


98 


68 


65 
17 


Eisen  in  Salpetersäure,  amalg.  Zink  in  Ealilösung  220. 
Goaks  »  n  »  225. 

Gold  „  „  „  234. 

Joule  folgert  aus  diesen  Versuchen,  dass,  welches  auch  das  nega- 
tive Metall  sei,  stets  die  Differenz  der  elektromotorischen  Kräfte  bei  Zu- 
sammenstellung desselben  mit  zwei  positiven  Metallen  in  denselben  Lö- 
sungen dieselbe  bleibe.  Dasselbe  würde  umgekehrt  von  dem  negativen 
Metall  gelten,  wenn  das  positive  Metall  sich  ändert^).  Es  folgt  dies 
übrigens  unmittelbar  daraus,  dass  die  elektromotorische  Kraft  stets  die 
Summe  der  elektrischen  Erregungen  der  einzelnen  zu  einer  Säule  com- 
binirten  Metalle  und  Flüssigkeiten  ist. 


Bestimmungen    von  Svanberg^)    für    die  Daniell'sche       676 
Kette  nach  Wheatstone's  Methode'). 


Zink  nicht  amalgamirt  in 


Kupfer  in 


E 


Kicht  ganz  gesättigter  Lösung 
von  Zinkvitriol 


{Concentrirter  oder  auch  sehr 
verd.  Lösung  von  Kupfer- 
vitriol      


15,58  bis  15,74 


1)  Beetz,  Dove*s  Bepert.  8,  p.  340,  1849*.  —  ^)  Svanberg,  Pogg.  Ann. 
73;  p.  290,  1848*.  —  ')  In  Betreff  der  Anwendung  von  Zinkamaljgamen  in  der 
Danieirschen  Kette  vgl.  §.  649*. 
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Zwei  Flüssigkeiten  und  zwei  Metalle. 


Zink  nicht  amalgamirt  in 


Kupfer  in 


E 


Ziemlich    concentrirter  Losung 
von  Zinkvitriol 

Derselben  mit  gleichem  Volum 
Wasser 

Derselben  verdünnter 

Derselben  sehr  verdünnt    .   .    . 

In    concentrirter    Losung    von 
schwefelsaurem  Kali    .... 

In  verdünnter  Lösung     .... 

In  sehr  verdünnter  Lösung    .    . 


Ooncentr.  Lösung  von  Kupfer- 
vitriol     


n 
I) 


15,60 

15,75 
15,85 
16,15 

16,57 
16,44 

16,20 


Amalgamirtes  Zink  in 


Kupfer  in 


Lösung    von    Zinkvitriol    (ver- 
dünnt)   

Wasser  mit  Spur  von  Schwefel- 
säure     

Wasser  mit  mehr  Schwefelsäure 


Lösung  von  Kupfervitriol 


15,96 

16,05 
16,73 


Die  elektromotorische  Kraft  nimmt  also  mit  Verdünnung  der  Zink- 
yitriollösung  und  verdünnten  Schwefelsäure  ein  wenig  zu,  mit  Verdün- 
nung der  Lösung  Tom  schwefelsauren  Kali  ein  wenig  ab. 


Bestimmungen  von  Petrusohefsky^). 

677  Nach  der  F  e  c  h  n  e  r '  sehen  Methode,  unter  Einschaltung  eines  grossen 

Widerstandes  in  den  Stromkreis. 


DanielPsches  Element 


E 


a.  Mit  Schwefelsäure  (4  Vol.  HSO4  in  100  Thln.  Wasser)  und  amal- 

gamirtem  Zink 

b.  Dasselbe  mit  unamalgamirtem  Zink 


100 
98 


1)  Petruschefsky,  Bullet,  de  St.  Petersbourg  15,  p.  336,  1857*. 


Bestimmungen  von  Petruschefsky  und  Fuchs. 
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DanieirBches  Element 

E 

c« 

Mit  KochsalzlöBunir  und  amaUramirtem  Zink 

105 

a. 

DAMAlhA  mit  nnaTnalframirteni  Zink     .........    r    .    t   . 

101 

e. 

Mit  W  oinsteinlösanor  und  amalsramirtem  Zink *    .    - 

105 

f. 

DanelhA  mit-.  Tinn.TinA.1arA.mirfAm  9!ink 

99 

ßrovß'ii  lülAmATif  mif  ii.mii.1<rii.mirfAm  9!ink 

178 

Bansen's      «          _                ^                - 

169 

Elsen-Zink-      «          .                « 

172 

iTvaa  CJAU.A               D                     0                                D                                  ,,           • 

Die  Angaben  beziehen  sieb  auf  das  Maximum  der  elektromotorischen 
Kraft,  welche  diese  Elemente  während  der  Dauer  ihrer  Schliessung  zeigen. 


Bestimmungen  von  Fuchs^). 

Nach  seiner  Methode  (§.  627).    Als  Einheit  des  Widerstandes  dient  678 
die  Quecksilbereinheit,  als  Einheit  der  Intensität  die  eines  Stromes,  wel- 
cher in  einer  Minute  1  ccm  Knallgas  bei  0®  und  760  mm  Druck  ent- 
wickelt : 

Amalg.  Zn  Zn804  (Vs)  CuS04(V5)Cu  E  =  12,20 

Amalg.  Zn  ZnS04  (Vs)  CuS04(V4)Cu  E=  12,18 

Amalg.  Zn  H2S04  (spec.Gew.  1,131)  CuS04(V5)Cu  E=  13,15 

Amalg.  Zn  Zn  (N  04)2  ( Vs)  (N  O3),  ( Vj)  Cu  J57  =  1 2,4 1 

Amalg.  Zn  Zn  (N  O3),  ( Vs)  Cu  (N  Og),  ( Vs)  Cu  ^  =  1 1,9 1 

Die  Brüche  bezeichnen,  wie  yiel  Gewichtstheile  des  krystallisirten 
Salzes  in  einem  Gewichtstheile  der  Lösung  enth%lten  sind. 


Bestimmungen  von  Buff). 


679 


A 

D  =  100 

1.  Zn  .   . 

2.  Zn  .    . 

H3SO4  yerdünnt 
(sp.Qew.  1,21) 

HJ1SO4  verdünnt 

OUSO4 

HNOs  (rauchend)   . 

Cu  . 
Cu  . 

4,21 
4,32 

100 
103 

1)  Fuchfl,   Wied.  Ann.   11,   p.  799,    1880'.   —   «)  Buff,   Pogg.  Ann.   73, 
p.  497,  1848*. 
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Zwei  Flüssigkeiten  und  zwei  Metalle. 

A 

2>  =  100 

3.  Zn  .    . 

4.  Zn  .    . 

5.  Zn  .    . 

6.  Zn  .   . 

7.  Zn  .    . 

8.  Ca  .   . 

9.  Kohle 

ZnSO«   .... 

H2SO4  verdünnt 

H,S04     .    „ 

H28O4         „ 

HJ8O4         „ 

Hj804 

KOH 

ZnS04 

Zn804 

HNOg  (sp.  Gew.  1,38) 

HNOg  (rauchend)   . 

HNOg 

HNOg 

HNOg 

On  . 
Zn  . 
Kohle 
Kohle 
Pt   . 
Pt    . 
Kohle 

4,37 
0,17  bis  0,32 
7,13 
7,86 
7,37 
2,99 
3,59 

104 
4bis8 

170 

187 

175 
71,2 
85,4 

Die  Werthe  ad  1,  2,  6,  6,  7,  8  worden  unter  Einschaltung  einer 
TangentenbusBole  und  verschiedener  Drahtlängen  durch  einen  Kheortat 
in  den  Schliessungskreis  der  betreffenden  Gombinationen  nach  der  Oh  mi- 
schen Methode  bestimmt.  Als  Einheit  des  Widerstandes  ist  eine  Rheo- 
statenwindung ,  d.  h.  eine  Länge  Neusilberdraht  von  0,75  m  Länge  und 
1,5  mm  Durchmesser  gewählt.  Der  Neusilberdraht  leitet  12,4014  Mal 
schlechter  als  Silber.  Der  Ablenkung  der  Nadel  der  Tangentenbnssole 
um  45^,  also  der  Einheit  der  Stromintensität  {tg  45^  =  1)  entspricht 
eine  Entwickelung  von  21,08  ccm  Wasserstoffgas  in  der  Minute  durch 
denselben  Strom.  Beim  Versuch  3  und  4  wurde  in  den  Stromkreis  zweier 
Eohlen-Zinkelemente  die  betreffende  Gombination  so  eingeschaltet,  dass 
als  positive  Elektrode  die  Eupferplatte  oder  amalgamirte  Zinkplatte,  als 
negative  die  amalgamirte  Zinkplatte  diente.  Die  erstere  löste  sich 
durch  den  Strom  auf,  und  Zink  setzte  sich  an  der  Zinkplatte  ab,  so  dass 
keine  Abscheidung  elektromotorisch  wirkender  Gase  eintrat.  Beim  Ver- 
such 9  wurde  ein  Glas  mit  Kalilauge  gefüllt,  dahinein  ein  mit  rauchen- 
der Salpetersäure  gefüllter  Thoncylinder  gesetzt,  und  sodann  ein  mit 
dem  positiven  Pol  der  Säule  verbundener  Kohlencylinder  in  die  Kali- 
lauge, ein  mit  dem  negativen  verbundener  in  die  Salpetersäure  gestellt 
Das  durch  die  chemische  Wirkung  des  Stromes  an  der  positiven  EoUe 
abgeschiedene  Sauerstoffgas  wird  zur  Bildung  von  kohlensaurem  Kali« 
das  an  der  negativen  abgeschiedene  Wasserstoffgas  zur  Bildung  von 
Untersalpetersäure  verwendet,  und  so  soll  nach  Buff  keine  Polarisation 
stattfinden.  In  beiden  Versuchen  3  und  9  wurde  nach  Einschaltung  der 
Gefasse  die  elektromotorische  Kraft  nach  der  Ohm' sehen  Methode  be- 
stimmt und  dann  die  elektromotorische  Kraft  der  Kohlen -Zinkelemente 
subtrahirt. 

Subtrahirt  man  den  Werth  von  Versuch  8  von  dem  in  Versuch  7, 
so  erhält  man  4,38,  also  nahezu  den  Werth  des  Versuches  2. 


B.  Die  Elemente  wurden  in  einen  Stromkreis  eingeschaltet,  der  eine 
Tangentenbussole  mit  sehr  langem  Draht  enthielt.  Die  elektromotorischen 


Bestimmungen  von  Poggendorff. 
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Krilfle  entsprachen  demnach  direct  den  an   der  Tangentenhussole   ge- 
messenen Intensitäten. 


D  =  100 


I.^)  Flaün  in  Salpetersäure   .   .   . 

Bnnsen*Bche  Kohle  in  Sal- 
petersäure    

Strahliger  Braunstelu  in  Sal- 
petersäure   

Eisenglanz  in  Salpetersäure  . 

Eisendraht,  vor  dem  LÖthrohr 
mit  einer  Ozydschicht  be- 
deckt     

Eisendraht,  durch  eine  Wein- 
geistflamme gezogen    .   .   . 

Passiver  Eisendraht     .... 

Gnsseisen 

Kohle  in  Chromsäure*)  .   .   . 


(Zink    in   verdünnter 
l     Schwefelsäure     .   . 


1 

178,7 

0,996 

178 

1,086 

196 

0,624 

112,7 

n 
n 


0,981 

0,962 
0,960 
0,983 
1,092 


177,1 

173,7 
173,4 
177,5 
197,2 


*)  100  Thle.  Wasser,  12Thle.  zweifach-chromsaures  Kali,  25  Thle.  Schwefel- 
säure. 


D  =  100 


n.^)  B  u  n  8  e  n '  sches  Element 

Daniell'sches        „         

B  u  n  s  e  n '  sches  Element  mit  Eisenchlorid  und 
wenig  Salzsäure  an  der  Kohle  und  Schwefel- 
säure am  Zink 

Bunsen* sches  Element  mit  viel  Säure  .   .   . 

„  I)  »    wenig  Säure  und 

Kochsalzlösung  am  Zink .   . 


1,817 
1,020  bis  1,082 


1,354 
1,325 


178 
100 


1,396 


132,8 
130 

137 


1)  Buff,  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  61,  p.  13,  1857*.   —   *)  Buff,  Ann.  d. 
Chem.  u.  Pharm.  42,  p.  117,  1854*. 


Wiedemftnn,  Elektricit&t.  I. 


45 


706                    Zwei  Flüssigkeiten  und  zwei  Metalle. 

2>  =  100 

111.1)  Bnnsen'Bclies     Ele- 
mAnt 

1 

0,63 
0,56 
0,7  bis  0,85 
0,765 

178 

Alaminium,  Salpeter- 
säure      

Eisen ,   Ralpetersänre 

Aluminlaxn,    „ 

Kohle,             „ 

Yerdüniite  Schwefelsaare, 
n           Alaminium    . 

„           Eisen  .... 

„           Zink    .... 

„           Aluminium    . 

112 
99,7 
138 
136 

D  =  100 


IV. 2)    1.  Grove*sche  Kette 

2.  Bnnsen^sche     „ 

3.  Dieselbe  mit  Gusseisen  statt  Kohle 

4.  Dieselbe  mit  Kohle  in  Chromsäurelösung     .   •    . 

5.  Danieir  sehe  Kette  (amalgamirtes  Zink  in  ver- 

dünnter Schwefelsäure) 

6.  Meid inger' sehe  Kette  (Zink  nicht  amalgamirt) 

7.  Zink  in  Salzwasser,  Platin  in  5fach-Schwefelkalium 

8.  »      »  »  Kupfer  , 
9-      «      »           n          Zink                         „ 

10.  Zink  und  Kupfer  in  Salzwasser 

11.  „         „  n        n  f>  mit  Schwefel 


1 

0,986     ' 

0,966 

1,023*) 

0,568 

0,539 

0,267 

0,240 

0,236  ••) 

0,424 

0,405***) 


175,9 
173,4 
170,0 
179,6 

100 
94,8 
47,0 
42,3 
41,6 
74,6 
71,3 


*)  Die  Chromsäurelösung  wie  oben.  —  **)  Die  Lösungen  waren  durch  Blft- 
seu  von  einander  getrennt.  Der  Strom  ging  vom  Zink  durch  die  Lösung  zam 
anderen  Metall  und  war  recht  constaht.  Auf  dem  Kupfer  und  Zink  bildete  sich 
Schwefelmetall.  —  ***)  Bei  den  Bestimmungen  10  und  11  ist  die  Polarisation 
nicht  ausgeschlossen.    Bei  11  bildet  sich  auf  dem  Kupfer  Schwefelkapfer. 


Bestimmungen  von  v.  Eccber^). 

680  Durch  die  von  B o  s s ch a  abgeänderte  Gompensationsmethode  wurde 

die  elektromotorische  Kraft  Q  eines  Groye' sehen  Elements,  welches 


i)  Buff,  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  102,  p.  265,  1857*.  —  ^)  Buff,  Ann. 
d.  Chem.  u.  Pharm,  Suppl.-Bd.  4,  p.  264,  1865  —  66*.  —  «)  v.  Eccher,  Pogg- 
Ann.  129,  p.  93,  1866*. 


Bestimmungen  von  Eccher  und  Beetz.  707 

mit  yerdünnter  Scliwefelsäure  (1  Thl.  concentrirte  Säure  vom  specif.  Gew. 
1,818  und  5  Thle.  Wasser)  und  Salpetersäure  yom  specif.  Gew.  1,35  ge- 
füllt war,  mit  der  elektromotorischen  Kraft  E  eines  Elements,  amalga- 
znirtes  Zink  in  verdünnter  Schwefelsäure  (V5)  und  Platin  oder  Kohle  in 
£isenchloridlösung  verglichen. 

Bei  einem  veränderlichen  Gehalt  der  Eisenchloridlösung  von  5  Proc. 
Salz  his  zur  völligen  Concentration  ergab  sich  constant  die  elektromoto- 
rische Kraft 

des  Zink-,  Platin-,  Eisenchloridelementes  ..    0,923  GF 
„    Zink-,  Kohle-,  Eisenchloridelementes  .    .    0,890  G 

Bei  längerer  Schliessung  nimmt  die  elektromotorische  Kraft  der 
demente  sehr  bedeutend  ab.  Während  z.  B.  anfangs  das  Yerhältniss 
der  Kräfte  des  Grove'schen,  des  Zink -Platin-  und  des  Zink -Kohle- 
Eisenchloridelementes  100  :  92  :  89  war,  betrug  dasselbe  nach  18  Stun- 
den 112  :  73  :  75,  nach  weiteren  24  Stunden  102  :  28  :  29.  Dabei 
scheidet  sich  Eisen  auf  der  Platinplatte  ab. 

Das  Element  amalg.  Zink,  Eisenchlorid,  Eisen  hat  die  elektromoto- 
rische Kraft  0,310  &,  welche  schnell  abnimmt. 

Der  Widerstand  der  Eisenelemente  ist,  der  eines  Bunsen^ sehen 
Elementes  gleich  Eins  gesetzt,  bei  resp.  5,  10,  15,  20  Proc.  Gehalt  der 
Losung  an  Eisenchlorid  gleich  50;  20;  11,66;  4,78;  4,16,  also  sehr  be- 
deutend. 


Bestimmungen  von  Beetz  nach  der  Poggendorff'schen 

Gompensationsmethode. 

a.  ^)  Von  den  directen  Beobachtungen  wollen  wir  nur  folgende  an-  681 
fuhren,  bei  denen  die  elektromotorische  Kraft  der  Grove' sehen  Kette 

« 

=  37,26  gesetzt  ist.  Die  verwendeten  Substanzen  waren  alle  chemisch  rein. 


D  =  100 


1.  Kupfer    in    Kupfervitriol    und    Zink    in    verdünnter 

SchwefelBäure 

2.  Platin  in  Chlorwasserstoffsäure  und  Zink  in  verdünnter 

Schwefelsäure 

3.  Platin  in  Salpetersäure  u.  Zink  in  verdünnter  Schwefel- 

Bäure  


1)  Beetz,  Pogg.  Ann.  90,  p.  42,  1853*. 


21,22 
29,10 
36,24 


100 

137,2 

170,8 


45' 
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Zwei  Flüssigkeiten  und  zwei  Metalle. 


D  =  100 


4.  Platin  in  Bromkalinm  und  Zink  in  verdünnter  Schwefel- 

säare     

5.  Platin  in  Chlorkaliom  und  Zink  in  verdünnter  Schwefel- 

säure      

6.  Platin  in  Chlomatrium  und  Zink  in  verdünnter  Schwefel- 

säure      

7 .  Platin  in  Bromnatrium  und  Zink  in  verdünnter  Schwefel- 

säure      

8.  Platin  in  Jodkalium  und  Zink  in  verdünnter  Schwefel- 

säure      

9.  Platin  in  verdünnter  Schwefelsäure  und  Zink  in  ver- 

dünnter Schwefelsäure    .   .   .  • 

10.  Platin  in  verdünnter  Schwefelsäure  und  Zink  in  Zink- 
vitriol     


Man  kann  aus  diesen  AngiEiben  die  elektromotorische  Sjraft  der  aus 
je  zwei  beliebigen  Combinationen  der  Reihe  Ä  zusammengesetzten  Ele- 
mente berechnen,  wenn  man  die  kleine  elektromotorische  Erregung  der 
Flüssigkeiten  unter  einander  vemachlässigt. 

So  hat  man  nach  1  und  2 : 

1)  Cu  I  CUSO4  +  H,804  I  Zn  +  Zn  I  Cu  =  21,22 

2)  Pt  I  CIH      +  HaS04  |  Zn  +  Zn  |  Pt  =  29,10 

und  bei  der  Subtraction 


29,50 

139,0 

31,97 

150,6 

31,80 

149,9 

30,79 

145,1 

21,67 

102,1 

32,66 

153,9 

31,10 

146,6 

Zn  +  ZnCu  =  Pt  |  CIH 
Cu  =  7,88. 


Pt  I  CIH  +  CUSO4  I  Cu  +  Pt 
+  CUSO4  I  Cu  -t-  Pt 

Die  directe  Beobachtung  ergab  die  elektromotorische  Kraft  von 
Platin  in  Chlorwasserstoffsäure  mit  Kupfer  in  Kupfervitriol  =  7,10.  Viele 
ähnliche,  aus  Combinationen  der  Reihe  A  zusammengesetzte  Elemente 
ergaben  eine  ebenso  gute  Uebereinstimmung  der  Beobachtung  und  Be- 
rechnung, so  dass  das  elektromotorische  Gesetz  sich  auch  hier  vollständig 
bestätigt. 


D  =  100 


b.  ^)   Grove'sches  Element 

Fester  Braunstein  in  übermangansaurem  Kali,  Ka- 
liumamalgam in  Kalilauge 

Platin  und  Kalium  in  verdünnter  Schwefelsäure  .    . 


1)  Beetz,  Portschritte  der  Physik  1847,  p.  872*. 


1,77 
1,72 


170,8 

302,3 
293,8 
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Das  Kalittmamalgam  befand  sich  in  einem  besonderen  Thoncylinder, 
dieser  stand  in  einem  zweiten,  die  Kalilauge  enthaltenden  Thoncylinder, 
welcher  wiederum  in  die  Lösung  von  übermangansaurem  Kali  gestellt  war. 

Das  E^alium  der  letzten,  von  Goodman^)  angegebenen  Combination 
befand  sich  in  einer  unten  mit  Blase  geschlossenen  und  mit  Steinöl  ge- 
füllten Glasröhre.    In  das  Kalium  tauchte  als  Leiter  ein  Kupferdraht. 


Bestimmungen  von  J.  Regnauld^). 

Nach  seiner  Methode  (§.  625).     Als  Einheit  dient  die  elektromoto-  682 
rieche  Kraft  eines  Thermoelementes  von  Kupfer  und  Wismuth,  dessen 
Ltöthstellen  auf  die  Temperaturen  0^  und  100^  C.  gebracht  worden  sind. 


1)  Goodman,  Phil.  Mag.  30,  p.  127,  1847*.  —  «)  J.  Begnauld,  Ann. 
de  Chim.  et  de  Phya.  [3]  44,  p.  453,  1855*;  Compt.  rend.  43,  p.  47,  1856*;  Cos- 
mos  15,  p.  443,  1859*.  Die  Bestimmungen  für  Thallium  und  Gadmium,  Compt. 
rend.  64,  p.  611,  1867*. 
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Zwei  Flüssigkeiten  und  zwei  Metalle. 


Zink 


n 
n 
1) 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
it 
n 
n 
» 
n 

» 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 


Schwefelsanres  Zinkoxyd  (ooncen- 
trirte  Lösang) 

Dasselbe  verdünnt  auf  Ys  bis  Vioo 

Dasselbe  (concentrirte  Lösang) .   • 

Dasselbe 

Verd.  Schwefelsäure  (y^  bis  Vaoo) 

Salpetersaures  Zinkoxyd     .... 

Chlorzink  (conc.  u.  auf  V^  verd.) 

Bromzink 

Jodzink 

Chlorzink 

Salpetersaures  Zinkoxyd     .... 

Schwefelsaures  Zinkoxyd    .... 

Chlorzink 

Salpetersaures  Zinkoxyd     .... 

Schwefelsaures  Zinkoxyd    .... 

Dasselbe 

Verdünnte  Schwefelsäure  (Y^q)  •   • 

Salpetersaures  Zinkoxyd     .... 

Essigsaures  Zinkoxyd 

Ameisensaures  Zinkoxyd    .... 

Chlorzink 

Schwefelsaures  Zinkoxyd    .... 

Verdünnte  Schwefelsäure  (Vxo)  •   • 

Schwefelsaures  Zinkoxyd    .   .   .   • 
«I  »  .   •   .   . 

n  n  .     •     .     • 


Schwefelsaures  Cadmiumoxyd  (con 
centrirte  Lösung)  .... 

Dasselbe  . 

„        verdünnt  auf  Vso  - 

»  n  n       AoO 

n        concentrirte  Lösung 
Salpetersaures  Cadmiumoxyd 
Chlorcadmium    .   . 
Bromcadmium    .   . 
Jodcadmium  .   .   . 
Chlorkobalt    .   .   . 
Salpetersaures  Kobaltoxydul 
Schwefelsaures  Nickeloxydul 

Chlomickel 

Salpetersaures  Nickeloxydul 
Schwefelsaures  Eupferoxyd 
Dasselbe  verdünnt  auf  Vm 
Schwefelsaures  Kupferoxyd 
Salpetersaures  , 

Essigsaures  „ 

Ameisensaures  „ 

Kupferchlorid 

Schwefelsaure  Thonerde  .    . 
Salpetersäure  (Vs)     .... 
Schwefelsaures   Quecksilberoxydul 
„  Thalliumoxyd 

„  Cadmiumoxyd 

Schwefelsaure  Hagnesia .   •   . 


Quecksilber     .   . 
Cadmium     .   .   . 

Zink 

Natriumamalgam 
Kaliumamalgam 


Jod  gelöst  in  Jodkalium 


a 
n 

n 
n 


9 

n 
n 

n 


0 
v 
» 
n 


n 
» 


Jodkalium 


n 
n 

V 
n 


Kohle 
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Mit  unamalgamirlem 
Zink 


D  =  100 


Mit  amalgamirtem 
Zink 


D  =  100 


Cadmium 

»  ...•••• 

»  •• 

n  

n  ••••••• 

f,  •••■••• 

1»  ••••••• 

Kobalt 

Kickel 

„       ..■•••••• 

Kupfer 

i>  * 

n  •••••••• 

n  •••••••• 

n  •••••... 

9  •••••••• 

Aluminium 

Plaün 

Kohle 

Thallium 

Cadmium 

Magpiesium 


55 

54  big  56 

49 

42 

42 

42 

42 

45 
114 

94 
127 
109 
131 
175 
172 

160 
175 
175 
175 

35 
310 
220 

63 

55 

81 


30,7 
30,7 

23,5 

23,5 
23,5 
23,5 
25,1 
63,7 
52,5 
71,0 
60,9 
73,2 
97,7 
98,3 

89,4 
97,7 
97,7 
97,7 
19,5 
173,2 
125,7 


58 


32,3 


59 


33 


178 
179 


99,4 
100 


Brom  an  SteUe  des  Jod 

Chlor 

desgleichen 

D  =  100 

D  =  100 

D  =  100 

102 

57,0 

161 

89,9 

180 

100,5 

182 

101,4 

— 

— 

— 

— 

216 

121 

280 

156 

346 

199 

381 

213 

465 

260 

506 

283 

386 

216 

471 

263 

512 

286 
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Zwei  Flüssigkeiten  und  zwei  Metalle. 


D  =  100 


Zinkamalgam  (Vgo  ZJnk),  scliwefelsanree  Knpferozyd, 
Kupfer  (Wheatstone'B  Element)  mit  Porcellan- 
cylinder 

Dasselbe  (Cy linder  von  Pfeifenerde) 

„     Blase 

„  »  n     Bachenholz 

Kalinmamalgam  (Vigo  bis  Visoo)»  Kochsalz,  Platinchlorid, 
Platin  .   . 


178 

149 

131 

72 

415bis417 


99,3 
83,2 
73,2 
40,2 

232,3  >) 


Die  Aendenmg  der  elektromotorischen  Kraft  der  Wheatstone' sehen 
Elemente  mit  der  Natur  des  porösen  Cylinders  hängt  wahrscheinlich  von 
der  Ablagerung  von  Kupfer  in  den  Poren  desselben  ab.  —  Trennt  man 
das  Amalgam  von  der  Kupferlösung  durch  zwei  Thoncylinder,  in  deren 
Zwischenraum  Lösung  von  Zinkvitriol  gegossen  wird,  so  ist,  selbst  bei 
Aenderung  des  Gehaltes  des  Amalgams  an  Zink  von  V^o  bis  Vioo«  ^® 
elektromotorische  Kraft  1 78  bis  1 77,  gleich  der  des  D  a  n  i  e  1 T  sehen  Ele- 
mentes. 


Bestimmungen  von  Raoult^}. 

683  Nach  der  Oppositionsmethode.    Die  Flüssigkeiten  waren  durch  eine 

poröse  Thonwand  von  einander  getrennt. 


1)  Kupfer,  Kupfervitriol,  Zinkvitriol,  Zink 

Kupfer,  Kupfervitriol,  essigsaures  Bleioxyd,  Blei 

Blei,  essigsaures  Bleioxyd,  Zinkvitriol,  Zink 

2)  Platin,  Schwefelsäure  (V^o),  Kupfervitriol,  Kupfer 

Kupfer,  Kupfervitriol,  Kali  (Vio),  Platin 

Platin,  Schwefelsäure  (Viq),  Kali  (Vio),  Platin 

Gold,  »  „  Gold 

Kohle,  „  „  Kohle 

3)  Platin,  Salpeters.  Silberoxyd  (yio)i  Salpeters.  Natron  (oonc),  Platin 
Gold,  Salpeters.  SUberoxyd  (Vio)i  Salpeters.  Natron  (conc),  Gk>ld 
Platin,  essigs.  Silberoxyd  (conc),  essigs.  Natron  (Viq),  Platin  .  . 
Gold,  essigs.  Silberoxyd  (conc),  essigs.  Natron  (Viq),  Gold    .   .   . 


100 
46,6 

—  53,2 

51 

—  18 
88  —  70 

70 
73 

8 

39 
21 
43 


^)  üeber  die  Wheatstone'schen  Elemente  mit  verschiedenen  Diaphrag- 
men auch  ähnlich  Gaugain,  Ck>mpt.  rend.  38,  p.  628,  1854*.  —  ^  Baoult^ 
Ann.  Ch.  Ph.  [3]  2,  p.  345,  1864*. 
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4)  Kapfer  in  KapfervitriollöBung  mit  Platin  in 

salpetersanrem  Baryt 

essigsaurem  Baryt , 

Ghlorbarlnm 

salpetersanrem  Knpferoxyd    .   .   .    .    . 

essigsaurem  Kupferoxyd 

Kupferchlorid • 

salpetersanrem  Silberoxyd 

essigsaurem  Silberoxyd 

Ghlorsilber 


22 
19 
24 
38 
33 
39 
44 
39 
54 


Im  Allgemeinen  yerh&lt  sich  also  das  Platin  in  derjenigen  Salzlösung 
elektropositiyer,  welche  das  positivere  Metall  enthält  (mit  Ausnahme  der 
Eisenoxydul- und  Zinnoxydulsalze,  die  sich  leicht  oxydiren).  Zinnchlorid 
giebt  dabei  eine  schwächere  elektromotorische  Kraft  als  Chlorbarium. 


5)  Kupfer,  Kupfervitriollösung,  Kalilauge  (Vio))  verdünnte  Schwefel- 
säure (Vio))  ZinkvitrioUösungi  Zink 


100 


Wird  zwischen  die  Kalilauge  und  verdünnte  Schwefelsäure  ein 
schwefelsaures  Salz  von  Eisen,  Kali,  Ammoniak  gebracht,  so  ändert  sich 
die  elektromotorische  Kraft  kaum. 


6)  Platin,  salpetersaures  Katron  (conc),  Oold 

Gold,  salpetersaures  Silberoxyd  (Vio)*  Platin 

7)  Kupfer  in  Kupfervitriol,  Platin  in  Platinchlorid  (%) 

Kupfer  in  Kupfervitriol,  Platin  in  Platinchlorid  (V20) 

Kupfer  in  Kupfervitriol,  Platin  in  Platinchlorid  (Viooo)     •    •   .    . 

8)  Silber,  Salpeters.  Silberoxyd  (conc),  schwefeis.  Kupferoxyd  (conc.) 
Silber,  salpeters.  Silberoxyd  (Vio)»  schwefeis.  Kupferoxyd  (conc.) 


20 
11 

53 
55 
59 

461) 
42 


Eine  gleiche  Abnahme  der  [elektromotorischen  ELraft  mit  der  Ver- 
dünnung zeigt  sich  bei  Ersetzung  des  Silbers  und  salpetersauren  Silber- 
oxyds durch  Blei  und  salpetersaures  Bleioxyd. 

Das  negative  Vorzeichen  deutet  an,  dass  der  Strom  die  Elemente 
in  entgegengesetzter lUchtung,  wie  in  dem  zuerst  genannten  Da niell'- 
schen  Element,  also  in  der  Richtung  der  nach  einander  aufgeführten  Sub- 
stanzen durchfliesst. 


1)  Baoult,  Oompt.  rend.  69,  p.  823,  1869*. 
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Zwei  Flüssigkeiten  und  zwei  Metalle. 


Wird  im  Daniell' sehen  Element  das  Kupfer  ganz  glatt  oder  wird 
es  rauh  oder  pulverig,  auch  das  Zink  amalgamirt  (?)  genommen,  so 
bleibt  die  elektromotorische  Kraft  bis  auf  Vioo  dieselbe  ^). 


Bestimmungen  von  Glifton*). 

684  Mittelst  des  Quadrantelektrometers,  vor  der  Schliessung  der  Ele- 

mente. Die  Elemente  wurden  mit  dem  von  LatimerClark  verglichen, 
dessen  elektromotorische  Kraft  gleich  1,273  Volts  gesetsEt  ist,  während  die 
des  Dani  eil 'sehen  Elementes  1,374  Volts  ist. 


Volu 


Zinn,  HaSO^  (Vg),  Kali  (Vi),  Zinn 

Zinn,  Wasser,  Kali  (Vs),  ^inn 

Kupfer,  Wasser,  Zink 

Dieselben  nach  1,5  und  3  Stunden «   . 

Kupfer,  H2SO4  (Vs),  amalg.  Zink 

Kupfer,  Wasser,  KCy  (Vs),  Kupfer 

Daniell:  Kupfer,  CUSO4  (conc),  HaS04  (Vio))  amalg.  Zink     . 
Daniell:  Kupfer,  OUSO4  (conc),  H28O4  (Vg),  amalg.  Zink  .   . 

Kohle,  KsCrgO^  (conc),  Zink 

Kupfer,  CUSO4  (oonc),  KOy  (Vi),  Kupfer 

Smee:  Flatinirtes  Silber,  H2SO4  (Vg),  amalg.  Zink 

Leclanch4 

Grove  mit  käuflicher  Salpetersäure  (specif.  Gewicht  1,36)  und 

H2SO4  (Via) 

Platin,  KaCrjOy  (4  YoL  der  concentrirten  Lösung  und  1  Yol. 

H2SO4),  HgSO«  (Vg),  amalg.  Zink . 

Kohle,  dieselbe  Ghromsäurelösung,  Zink 


{: 


0,532 

0,713 

0,760 

0,621 
0,838 

0,856 

0,923 

0,958 

0,982 

0,996 

1,102 

1,193 

1,268 

1,504 

1,678 
1,701 


0,574 

0,769 

0,820 

0,886 
0,905 

0,924 

0,996 

1,034 

1,059 

1,074 

1,189 

1,288 

1,369 

1,622 

1,811 
1,835 


1)  Baoult,  Compt.  rend,  68,  p.  643,  1869*.  —  >)  Clifton,  Proceed.  Boy. 
.  26,  p.  299,  1877*;  Beibl.  1,  p.  566*. 


Bestimmungen  von  Clifton  und  Branly. 


715 


Bestimmungen  von  Branly^). 


Mittelst  des  Quadrantelektrometers: 
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DanielPsches  Element  (mit  gchwefelsanrem  Zinkoxyd)  .... 

,  ,         (mit  Schwefelsäure  Viq) •   • 

Grove'scheB  Element  (Schwefelsäure  y^f^  reine  Salpetersäure) . 

g  9         (mit  rauchender  Salpetersäure)    .    .   .   • 

Bunsen'sches  Element 

Hari^-Bavy'sches  Element 

Cadmium,  schwefelsaures  Cadmiumoxyd,  schwefelsaures  Zinkoxyd, 

amalgamirtes  Zink 

Cadmium,  Cadmiumchlorid,  Zinkchlorid 

Natriumamalgam,  schwefelsaures  Quecksilberoxyd,  Kohle    .   .    . 


Pt 


H8SO4      HNOj      Pt      =      50,6 


100 
106 
177  bis  180 
197 
173 
147 

33 

25 

223 


Cd 
Zni„„ 

CdSO« 
ZnSOi 

CUSO4 
CdSO« 

Cu 
Cd 

— 

138,37 
67,5 

Znun 

Zn 
Zn 
Zn 
Zn 

ZnSO« 

H,S04 
HNOj 

HNO, 

CUSO4 

Pt 

H,S04 
HNO, 
Pt 

Cu 

Pt 
Pt 

= 

204,4 

218,75 
208,25 
269,5 
257,5 

Elemente  nach  Art  des  Normalelementes,  Fig.  199,  §.611,  ver- 
banden, geben: 


Wasser 


Zn  amalg.,  Wasser,  conc.  H2SO4,   conc.  KHO,  Wasser,   Zn 
amalg 

Zn  amalg.,  Wasser,  rauchende  HNOs,  conc.  KHO,  Wasser, 
Zn  amalg 

Zn  amalg.,  Wasser,  reine  H  N  Os,  Wasser,  Zn  amalg 

Zn  amalg.,  Wasser,  reine  H3SO4,  Wasser,  Zn  amalg.    .   .   . 

Zn  amalg.,   Wasser,  reine  H2SO4,   NH4CI,  Wasser,   Zn 
amaliF.   • •... 


0,1 

0,11 

0,026 

0,022 

0,042 


0,48 

0,31 

0,167 

0,175 

0,22—0,21 


1)  Branly,  Ann.  de  rfScole  normale  [2]  3,  p.  225,  1873*. 
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Bestimmungen  von  Fr.  Streintz^). 

686  Mittelst  des  Quadrantelektrometers,    da  die  Poggendorffsche 

Compensationsmethode  Abweichungen  von  10  bis  15Proc.  gab.  Die  elek- 
tromotorischen Kräfte  sind  auf  die  des  D an ielTschen Elementes  gleich 
100  bezogen. 

Zwei  die  betreffenden  Lösungen  und  Metalle  enthaltende  kleine 
Thonzellen  standen  in  einem  flachen  Glasgefass,  in  welches  eine  kleine 
Quantität  von  mit  einem  Tropfen  Schwefelsäure  angesäuerten  Wassers 
gegossen  war.  Die  Metalle  waren  durch  Drähte,  welche  durch  Schellack- 
überzug Tor  dem  Gontact  mit  der  Lösung  (z.  B.  bei  Quecksilber)  ge- 
schützt waren,  mit  den  übrigen  Apparaten  in  Verbindung.  Die  Aende- 
rung  der  Zimmertemperatur  hatte  keinen  Einfluss,  die  der  Concentration 
nur  einen  geringen.    So  war  z.  B.  die  elektromotorische  Kraft: 

Zn  I  ZnS04  +  ZnSO*  |  Aq  +  Aq  |  CuSO*  +  CUSO4  |  Cu  =  ZnsCu 

bei  Abnahme  des  speciflschen  Gewichts  der  Kupfervitriollösung  von  1,195 
bis  1,000,  gleich  100  bis  97,3,  wenn  das  specifische  Gewicht  der  Zink- 
lösung 1,240  betrug;  bei  Abnahme  des  speciflschen  Gewichts  der  letzte- 
ren von  1,240  bis  1,005,  beim  speciflschen  Gewichte  der  Kupferlösnng 
1,195,  resp.  gleich  100,0  bis  99,8^.  Die  erhaltenen  Resultate  sind  die 
folgenden : 


1)  Sulfate: 

HgsAg     CdsS     CosBi     BisGu     SnsCo     CosGu     ZnsCd 

CusHg 

0,0          11,6         12,9         16,5          27,8         29,4         32,6 

33,0 

CusAg     CdsCo     SnsBi     ZnsSn     BisAg     BisHg     CdsBi 

SnsCn 

33,6           38,9         40,2          44,3         49,7     .    49,9          51,2 

55,6 

CosAg     GosHg     MgsZn     CdsGu     ZnsGo     ZnsBi     Snsüg 

SnsAg 

62,9          46,0           67,0          67,6          70,2         83,5         88,9 

90,3 

GdsHg     ZnsCu     MgsCd     GdsAg     MgsSn    ZnsAg    ZnsHg 

MgsGo 

99,8         100,0        101,2        101,4         112,4       132,6       132,8 

138,0 

MgsBi    MgsCu    MgsHg    MgsHg 

149,2        167,5        200,8         201,1 

Die  Reihenfolge  der  Erregungen  ist  hiemach: 

—  Mg,  Zn,  Cd,  Sn,  Co,  Bi,  Cu,  Ag  |  Hg  + 

und  es  verhalten  sich  nahezu  die  elektromotorischen  Kräfte: 

BisAg(Hg),  GdsBi:ZnsCu,  MgsCd,  CdsAg(Hg):Mg8Bi:MgsAg(Hg) 

wie  50,1:100,3:150,4:200,6—1:2:3:4;  ZnsCd,Cu8Ag(Hg):Mg8Zn, 

1)  Streintz,  Wien.  Ber.   [2]   77,   21.  März   1878*;   Beibl.   2,   p.  426*.  — 
^)  AehnÜch  Fromme,  Wied.  Ann.  8,  p.  S50,  1880*. 
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GdsCu,  ZnsCu,  MgsCd,  Cd8Ag(Hg):Zn8Ag(Hg):MgsCu:MgsAg(Hg) 
=  33,4  :  66,8  :  100,2  :  133,6  :  167,0  :  200,5  =  1:2:3:4:5. 

Femer  verhält  sich: 

Zn8Cu:Zn(amalg.)sCu  (Daniel!)  =  100:101. 

2)  Nitrate.  Statt  der  Thonzellen  wurden  Glasbeoher  angewendet, 
die  durch  eine  feuchte  Schnur  verbunden  waren«  Als  Normalelement 
diente  ein  Daniell,  in  welchem  die  schwefelsauren  Lösungen  durch  sal- 
petersaure ersetzt  waren.    Die  Resultate  waren : 

m 

MgnZn         MgnCu         ZnnCd         CdnCu         ZnnSn         SnnCu 
58,1(80,2)  159,1  (179,7)  17,5(32,6)  81,8(68,1)  25,6  (26,3)  74,8  (73,6) 

ZnnAl         AlnCu         ZnnPb         PbnCu  ZnnFe         FenCu 

38,9  (30,7)  60,7  (69,5)  40,0  (44,9)  60,8  (54,0)         41,7  57,3 

ZnnCo  ConCu  ZnnBi         BinCu         ZnnNi         NinCu 

67,6  (57,1)    34,0  (43,2)   74,8  (71,2)  25,7  (29,1)   82,6  (71,7)  17,4  (28,2) 

ZnnAg  GunAg  ZnnCu 

142,0  (146,6)  42,1  (47,0)   100,0  (100,0) 

Die  erstgeschriebenen  Zahlen  geben  die  Kraft  unmittelbar  nach  der 
Zusammenstellung,  die  eingeklammerten  48  Stunden  später.  Die  Reihen- 
folge ist: 

—  Mg,  Zn,  Cd,  Sn,  AI  (Pb),  Fe,  Co,  Bi,  Ni,  Cu,  Ag  + 

Es  verhalten  sich  die  elektromotorischen  Kräfte: 

•     ZnnSn:SnnBi:SnnCu:ZnCu  =  1:2:3:4 

und  bei  zwei  Versuchen 

Zn  n  Cu :  Daniell  =:  99,3  resp.  98,0:101. 

3)  Chloride.  Im  Normalelement  wurde  Chlorzinklösung  verwen- 
det.   Es  war: 

MgclZn         MgclCu         ZnclAl         Alcl'Cu        ZnclCd         CdclCu 
80,0(77,6)   180,4(177,8)16,5(22,3)84,5(77,6)    20,2(25,0)    79,6(75,9) 

ZnclFe         FedCu         ZnclSn         SnclCu        ZnclBi        BiclCu 
45,9(84,0)     53,5(16,6)     52,0(52,7)    48,7(47,7)    61,9(66,5)  37,0(33,7) 

ZnclCo         CoclCü         ZnclSb         SbclCu         ZnclNi         CuclNi 
73,1(72,0)    27,4(28,2)    80,9(42,6)     19,2(57,7)108,9(101,8)9,0(1,6) 

ZnclHg         CuclHg         ZnclPt        CuclPt         ZnclAu         CuclAu 
113,2  (120,0)  13,4  (20,2)  157,7  (157,7)  57,4  (57,2)  195,0  (199,0)  94,4  (98,5) 

wo  die  Werthe  in  der  Klammer  sich  auf  die  Kräfte  nach  12  Stunden  be- 
ziehen. —  Die  Reihenfolge  ist: 

•—  Mg,  Zn,  AI,  Cd,  Fe,  Sn,  Bi,  Co,  Sb,  Cu,  Ni,  Hg,  Pt,  Au  + 
und  es  verhält  sich  Zn  cl  Cu :  Daniell  =:  90,7  resp.  89,1 :  101. 
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Bestimmungen  von  G.  Baumgartner^). 

687  Nach  der Feohner'schen  Methode  (11),  bei  welcher  je  nach  derSum- 

mation  und  Suhtraction  der  Ströme  freilich  die  Polarisation  yerschieden 
ist.  Als  Goncentration  C  ist  die  Gewichtsmenge  Salz  in  100  Gewichts- 
theilen  Wasser  angegeben.  Nur  bei  Schwefelsäure  sind  Yolumtheile  auf- 
gezeichnet. Die  elektromotorische  Kraft  des  Dani eil' sehen  Elementes 
mit  25  procentiger  Zinkyitriollösung  ist  gleich  100  gesetzt. 

Zu  (amalg.)  in  yerd.  H3SO4  (1,845),  Cu  in  conc.  GuSO« -Lösung. 


C    80     40      10      5     2,5     1,8 
E  107  106  104  103  102  102 

C    0,8  0,4   0,2  0,05 
E   100  99,7  99,6  99,6 


II  C   100  50  25  12  6,3  1,5 
E   104  106  105  104  101  100 

C    0,8   0,4   0,2 
E   99,7  99,7  99,7 


Zu  (amalg.)  in  EGl,  Gu  in  conc.  GUSO4- Lösung. 

C      36       18        9       4,5      2,2      1,1     0,56     0,23 
E    107     106     105     104     102     101     99,8     99,7 

Zn  (amalg.),  I  in  NH4G,  II  in  NaG,  Gu  in  conc.  GUSO4- Lösung. 

C      38      36       18        9        4,5      2,2      1,1.     0,56     0,23 

I  E   108,5    106     104     102     102     100     99,8     99,5     99,6 

n  E    105     103     102     102     102     101      100      100      100 

Zn  (amalg.)  in  NH4NO3,  Gu  in  conc.  GUSO4 -Lösung. 

C       180         90  45        22,5       11,2        5,6         2,3         1,2         0,6 

E     102,2     102,9     103,2     102,0     101,2     100,5     100,4     100,6     100,8 

Zn  (amalg.)  in  NaNOs,  ^^  i^  conc.  GUSO4 -Lösung. 

C       88       44      22       11       5,5       2,8         1,4       0,7 
E     99,6     100     100     101     101     100,8     100,8     101 

Während  also  bei  den  meisten  Reihen  die  elektromotorische  Kraft 
mit  der  Goncentration  der  das  elektropositiye  Metall  (Zink)  umgeben- 
den Lösung  zunimmt  und  der  das  elektronegative  umgebenden  ab- 
nimmt, zeigt  sich  bei  der  Lösung  von  salpetersaurem  Ammon  ein  Maxi- 
mum und  sinkt  die  Kraft  bei  der  von  salpetersaurem  Natron. 

Bei  einem  D  an ielP  sehen  Element  mit  Lösungen  von  Kupferozyd- 
ammoniak,  deren  Goncentrationen  von  einer  concentrirten  Lösung  an  im 
Yerhältniss  von  1 :  Ys  :  Y4  ...  abnahmen ,  stiegen  die  elektromotorischen 
Kräfte  von  0,880  bis  0,930. 


')  G.  Baumgartner,  CarPs  Eep.  15,  p.  106,  1879*;  Beibl.  3,  p.  637*. 
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6.    Einfluss  der  Erwärmung  auf  die  elektromotorische  Kraft 

der  Elemente. 

Poggendorff^)  fügte  zwei  einfache  galvanische  Ketten  von  Kupfer  ^^ 
und   amalgamirtem  Zink  in  Kochsalzlösung  oder  verdünnter  Schwefel- 
säure in  entgegengesetzter  Stellung  hintereinander  in  den  Schliessungs- 
kreis eines  G-alvanometers.     Dasselbe  zeigte  keinen  Ausschlag.     Auch 
beim  Erwärmen  ddr  einen  Kette  trat  ein  solcher  nicht  hervor. 

Petruschefsky  (1.  c,  §.  677)  fand  die  elektromotorische  Elraft 
des  Grove' sehen  und  Daniell 'sehen  Elementes  zwischen  -{-  3  und  70^ 
constant. 

Kach  Lindig')  ändert  sich  die  elektromotorische  Kraft  des  Da- 
niell'schen  Elementes  beim  Erwärmen  bei  Anwendung  von  Zinkvitriol- 
lösung kaum,  sie  steigt  bei  Anwendung  von  verdünnter  Schwefelsäure 
an  Stelle  der  Zinkvitriollösung  mit  dem  Erwärmen  ein  wenig  (von  8,5® 
bis  370  etwa  von  100  bis  103,6). 

Nach  Crova'),  welcher  seine  Elemente  aus  U förmigen  Glasröhren 
bildete,  deren  Biegung  mit  feinem  Sand  gefüllt  war  und  deren  Schenkel  die 
Flüssigkeiten  und  Metallplatten  enthielten,  soll  bei  Bestimmung  mittelst 
der  Compensationsmethode  die  elektromotorische  Krafb  der  Daniell'- 
scben  Kette  mit  der  Temperaturerhöhung  langsam  abnehmen,  die  Kraft 
einer  Kette  Zink,  Zinkchlorür,  Platinchlorid,  Platin  (=  1,21  2>)  langsam 
zunehmen,  namentlich  bei  niederer  Temperatur;  die  Kraft  der  Smee*- 
scben  Kette  soll  dabei  constant  bleiben. 

Die  Kette  Wismuth,  reine  Phosphorsäure,  schwefelsaures  Kupfer^ 
oxyd,  Kupfer,  deren  Lösungen  in  zwei  durch  einen  Heber  verbundenen 
Gefössen  sich  befinden,  ändert  nach  Raoult  1.  c.  §.  683  ihre  elektromo- 
torische Kraft  kaum  bei  Erhitzen  der  Phosphorsäure  bis  300^  Beim  Ab- 
kühlen von  280®  bis  250®  sinkt  dieselbe,  obgleich  das  Wismuth  dabei 
seinen  Aggregatzustand  ändert,  nur  von  23,3  bis  23,1;  es  findet  also 
kaum  eine  Aenderung  statt. 

lieber  den  Einfluss  der  Erwärmung  der  einzelnen  Elektroden  eines  689 
Elementes  hat  zunächst  Lindig  1.  c.  Versuche  angestellt. 

Er  erwärmte  in  zwei  Luftbädern  zwei  durch  ein  ^'"^  förmiges  Rohr 
mit  einander  verbundene  Gläser,  die  mit  Kupfervitriollösung,  Zink- 
vitriollösung oder  verdünnter  Schwefelsäure  gefüllt  waren  und  im  ersten 
Falle  Kupferstreifen,  in  den  anderen  amalgamirte  Zinkstreifen  als  Elek- 
troden enthielten,  welche  mit  dem  Multiplicator  eines  Spiegelgalvano- 


1)  Poggendorff,  Pogg.  Ann.  50,  p.  264,  1864*.  —  »)  Lindiff,  Pogg. 
Ann.  123,  p.  1,  1864*;  auch  Baoult,  Ann.  de  Ohim.  et  de  Phys.  [4]  2,  p.835, 
1864*.  —  8J  Crova,  Oompt.  rend.  68,  p.  440,  1869*. 
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meters  mit  sehr  langem  Draht  (12000  Windungen)  vorhanden  waren. 
Gegen  den  Widerstand  dieser  Drahtlänge  verschwinden  die  Widerstands- 
änderungen  in  den  Gläsern  in  den  meisten  Fällen;  in  anderen  konnten 
sie  berechnet  werden. 

Bei  Anwendung  von  Eupferelektroden  in  Kupfervitriol,  Zinkelek- 
troden in  verdünnter  Schwefelsäure  ergab  sich  hierbei  ein  galvanischer 
Strom,  der  durch  die  Flüssigkeit  von  dem  kalten  zum  warmen  Glase 
strömt.  Da  nun  die  Metalle  in  der  Flüssigkeit  sich  negativ  laden,  so 
entspricht  dieser  Strom  einer  Abnahme  der  elektromotorischen  Kraft  in 
der  erwärmten  Lösung.  —  Bei  amalgamirten  Zinkelektroden  in  Zink- 
vitriollösung wächst  diese  Abnahme  etwas  schneller  als  die  Temperatur 
zunimmt;  so  entspricht  z.  B.  die  Ablenkung  des  Galvanometerspiegels 
bei  der  Temperaturdifferenz  t  —  ti  der  Elektroden  etwa  der  Formel 
A  =  5,608  (^—  ti)  +  0,0123  (t  —  ti)K  Aehnlich  verhalten  sich  Kupfer- 
elektroden in  Kupfervitriollösung,  obgleich  hier  wegen  des  Auftretens 
der  Polarisation  keine  ganz  sicheren  Resultate  zu  erzielen  sind.  — 
Schwächer  ist  die  Abnahme  der  elektromotorischen  Kraft  bei  amalgamir- 
ten Zinkelektroden  in  Chlorzinklösung;  sie  verschwindet  fast  ganz  bei 
d^selben  Elektroden  in  verdünnter  Schwefelsäure  und  ändert  sich  bei 
Anwendung  nicht  amalgamirter  Zinkelektroden  in  Kochsalzlösung  in  eine 
Zunahme  um. 

Dieselben  Resultate  ergeben  sich,  wenn  man  ein  Danieirsches 
Element  aus  zwei  Gläsern  zusammensetzt,  die  durch  einen  beiderseits 
mit  Blase  geschlossenen  Schlauch  verbunden  sind  und  die  Elektroden  in 
den  betreffenden  Flüssigkeiten  enthalten  und  beim  Erwärmen  des  die 
Zinkelektrode  oder  die  Kupferelektrode  enthaltenden  Glases  die  elektro- 
motorische Kraft  z.  B.  nach  der  Bosse  ha' sehen  Methode  oder  durch 
directe  Messung  der  elektroskopischen  Spannung  bestimmt. 

690  Auch  Bleekrode^)  hat  hierüber  Versuche  ausgeführt.    Zwei  mit 

der  gleichen  Salzlösung  gefüllte  Bechergläser ,  deren  eines  auf  0^  C. 
erhalten,  deren  anderes  in  einem  Luftbade  erwärmt  wurde,  sind 
durch  einen  rechtwinkligen  Heber  verbunden.  In  ihnen  stehen  Platten 
von  dem  Metall  der  Lösung.  Die  elektromotorische  Kraft  dieser  Ele- 
mente wurde  mit  Hülfe  eines  Spiegelgalvanometers  mittelst  der  Fech- 
n er' sehen  Methode  (Beobachtung  der  Ablenkungen  unter  Einschaltang 
der  Drahtrolle  eines  Inductoriums,  also  eines  sehr  grossen  Widerstandes) 
bestimmt.  Bei  Lösung  von  schwefelsaurem  Kupferoxyd,  Chlorzink,  essig- 
saurem Silberoxyd  wächst  mit  der  Temperaturdifferenz  die  elektromoto- 
rische Kraft  ziemlich  regelmässig;  der  Strom  geht  von  der  kalten  znr 
warmen  Lösung  durch  ihre  Gontactstelle.  Bei  anderen  Lösungen,  von 
salpetersaurem  Silberoxyd,  salpetersaurem  Bleioxyd,  Cyansilber,  Gyan- 


1)  Bleekrode,  Pogg.  Ann.  138,  p.  571,  1869*. 


Bestimmungen  von  Beetz.  721 

kalium,  Cyanzink-Cyankalium,  CyaDkupfer-Cyankalinm  nimmt  der  Strom 
bald  auf  Null  ab  und  kehrt  sich  bei  grösseren  TemperaturdifiPerenzen  um. 

Mittelst  der  Compensationsmethode  findet  Voller^),  theils  durch 
Erwärmung  der  ganzen  Elemente,  theils  ihrer  H&lften  eine  Vermeh- 
rung der  elektromotorischen  Kraft  von  Zn  |  H2SO4  von  0®  bis  100^  um 
etwa  0,5;  Pt  |  HNO3  ebenso;  Cu  |  NaCl  von  210  bis  78<>  um  0,17; 
C  (  HNOs  unbedeutend;  eine  Verminderung  bei  Zn  |  ZnS04  von 
58«  bis  900  nm  o,08;  Zn  |  NaCl  ähnlich;  Cu  |  CUSO4  von  22°  bis  91^ 
um  0,435  Cn  1  ZnS04  von  25°  bis  80«  um  0,33.  Die  elektromotorische 
Kraft  Zn  |  H2SO4  scheint  unterhalb  des  Siedepunktes  ein  Maximum  zu 
haben. 

Das  Weitere  hierüber  siehe  im  Capitel  Thermoelektricit&t. 


6.    Gasketten. 
Bestimmungen  von  Beetz. 

Ausser  den  §.310  erwähnten  Versuchen  von  Grove  über  die  Span-  691 
nungsreihen  des  mit  Gasen  beladenen  Platins  sind  namentlich  von  B  e  e  t  z  ^) 
Bestimmungen   der  elektromotorischen  Kräfte   der  Gasketten    gemacht 
worden. 

Glasröhren  von  16  cm  Länge  waren  oben  durch  eingeschnittene 
Korke  geschlossen,  durch  welche  platinirte  Platinbleche  in  sie  hinein- 
hingen. —  Die  platinirten  Bleche  waren  zuerst  alle  in  verdünnter  Schwefel- 
säure einer  anderen  Platinplatte  gegenübergestellt  und  mit  dem  positiven 
Pol  einer  Säule  verbunden  worden,  während  letztere  Platte  mit  dem  nega- 
tiven Pol  verbunden  war.  Durch  den  entwickelten  Sauer^£f  wird  aller 
an  den  platinirten  Blechen  etwa  haftender  Wasserstoff  zerstört.  Um  auch 
den  Sauerstoff  oder  das  Chlor,  welches  vom  Platiniren  her  auf  ihnen 
blieb,  zu  entfernen,  wurden  die  Platten  mit  einer  anderen  Platte  durch 
einen  Draht  verbunden  und  mit  derselben  in  Lösung  von  Platinchlorid 
gesetzt,  wo  der  zwischen  beiden  Platten  entstehende  Strom  den  Sauer- 
stoff und  das  Chlor  zerstörte.  Eine  der  Rohren,  in  denen  die  Platin- 
platten befestigt  waren,  wurde  erst  mit  kochendem  Wasser,  dann  mit 
kochender  verdünnter  Schwefelsäure  (mit  1  Procent  concentrirter  Säure) 
gefüllt,  so  in  ein  mit  derselben  Säure  gefülltes  Glasgefäss  hineingehängt, 
und  mit  dem  zu  untersuchenden  Gase  so  weit  gefüllt,  dass  das  Platin- 
blech noch  etwa  mit  einem  Drittel  seiner  Länge  in  die  Säure  hineinragte. 
Je  zwei  so  vorgerichtete  Apparate  wurden  durch  ein  in  die  Gläser  ein- 
gehängtes und  mit  verdünnter  Schwefelsäure  gefülltes  ^^^  formiges  Rohr, 


1)  Voller,  Pogg.  Ann.  149,  p.  396,  1873*.   —    2)  Beetz,  Pogg.  Ann.  77, 
p.  49.^,  1849*. 

Wiedomann,  Eloktricit&t.  I.  4g 
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dessen  beide  Enden  mit  Blase  geschlossen  waren,  verbanden,  und  da- 
durch eine  Verbindung  beider  Apparate  zu  einem  Gaselement  hergestellt. 
Die  Elemente  wurden  mittelst  der  aus  den  oberen  Enden  der  Röhren 
herausragenden  Enden  der  Platinbleche  in  einem  Schliessungskreise  einer 
Groye' sehen  Kette  gegenübergestellt,  und  ihre  elektromotorische  Kraft 
mit  der  Kraft  dieser  Kette  nach  der  PoggendorfFschenCompensations* 
methode  verglichen. 

Die  elektromotorische  Kraft  der  Grove'sche  Kette  war  zu  42  an- 
genommen, wobei  die  Kraft  einer  Kette,  die  bei  einem  Gesammtwider- 
stand  von  1  cm  Neusilberdraht  vom  specifischen  Gewicht  8,689,  von  dem 
1  cm  0,00683  g  wiegt,  in  einer  Minute  13,36  com  Knallgas  entwickelt, 
gleich  1  gesetzt  ist. 

Von  den  direct  gefundenen  Zahlen  erwähnen  wir  beispielshalber  nur 
folgende.  —  Es  waren  die  elektromotorischen  Kräfte: 

Platin  in  Sauerstoff  gegen  Platin  in  Wasser  .    .  3,49 

„  „  Wasserstoff  „  n       v  Sauerstoff .  23,98 

„  „            „  r>  n        V  Wasser .    .  20,48 

n  n  '         «  71  »        n  Kohlenoxyd  12,12 

„  „  Kohlenoxyd  „  n        n  Brom.    .    .  16,37 

„  „  Wasserstoff  „  „        „       „    .    .    .  28,32 

„  „  Luft  „  n        n  Chlor.    .    .  9,50 

„  .„  Wasserstoff  „  „„„...  30,25 

»  »            V  iy  V        n  Li^  •    •    •  20,50 

Aus  diesen  und  vielen  anderen  Resultaten  folgt  deutlich,  dass  die 
mit  den  Gasen  überzogenen  Platinplatten  bei  ihrer  Berührung  mit  ver- 
dünnter Säure  gleichfalls  dem  elektromotorischen  Gesetze  folgen,  wie  wir 
dies  schon  §.312  angegeben  haben.  Wir  wiederholen,  dass  auch  hier  stets 
die  Summe  aller  einzelnen,  an  den  Berührungsstellen  der  heterogencD 
Körper  erregten  elektromotorischen  Kräfte  beobachtet  war,  so  z.  B.  in 
dem  letzterwähnten  Beispiele  die  elektromotorische  Kraft: 

(Pt'l  Ptn)  +  PtH  I  H,S04  +  H,S04  I  Pti,^  +  (Pti,^  I  Pt). 

Als  Mittel  der  vielen  höchst  sorgfältigen  Beobachtungen  ergeben 
sich  die  Werthe  in  folgender  Tabelle,  welche  die  elektromotorische  Kraft 
der  mit  den  verschiedenen  Gasen  beladenen  Platinbleche  bei  ihrer  Zu- 
sammenstellung mit  einem  mit  Wasserstoff  beladenen  Platinblech  in  Ter- 
dünnter  Schwefelsäure  angeben.  Bei  der  Berechnung  der  zweiten  Golomne 
ist  nach  den  Bestimmungen  von  Beetz  (§.  681)  die  elektromotorische 
Kraft  D  der  D  a  n  i  e  1 1 '  sehen  Kette  gegen  die  der  G  r  o  v  e '  sehen  Kette  (r, 
J)  =  100/170,8  ff  gesetzt. 

1>=  100 

Platinirtes  Platin  mit  Chlor — •  31,49    —  46,6 

„  Ti         »    Brom —  27,97    —  32,3 

„  »         n    Sauerstoff.    ...    —23,98    —  16,1 


Bestimmungen  von  Beetz.  723 

2>=100 

Platinirtes  Platin  mit  Jod  1) —23,91  —  15,8 

„  n         «    Stickoxydül  ...  —  21,33  —     5,3 

n  n         n    Cyangas    ....  —  21,16  —     5,0 

„  n         n    Kohlensäure.    .    .  —  20,97  —     3,8 

„  n         „    Stickoxyd.    ...  —  20,52  —     2,1 

„  „         «    Luft —  20,50  —     2,0 

Reines  Platin —  20,13  0 

Platin  mit  Schwefelkohlenstoff    ....  —  19,60  +     1,7 

„         „    ölbildendem  Gas —  18,36  +     6,7 

„         „    Phosphordampf ,  —  16,06  +16,1 

„         „    Kohlenoxyd —  13,02  -|-   28,5 

Kupfer —    3,82  -f  65,9 

Platin  mit  Schwefelwasserstoff    ....  —     3,05  -|-  69,0 

„         „    Wasserstoff 0  +  81,4 

Zink +  19,68  +161,4 

Bemerkenswerth  ist  auch  hier  die  schon  §.  309  erwähnte  geringe 
elektromotorische  Kraft  des  vielleicht  noch  etwas  chlorhaltigen  mit  Sauer- 
stoff beladenen  Platins  gegen  das  reine  Platin  16,1,  im  Yerhältniss  zu 
der  starken  Erregung  durch  Wasserstoff.  Für  ganz  reinen  Sauerstoff  ist 
sie  vielleicht  Null.  Daher  neutralisiren  schon  sehr  geringe  Mengen 
Wasserstoff^,  welche  dem  Sauerstoff  beigemengt  sind,  seine  elektromoto- 
rische Thätigkeit,  ganz  ähnlich  wie  bei  den  Versuchen  von  Wheat- 
stone  (§.  648,  vergleiche  auch  Gaugain  und  Crova,  §.  649}  geringe 
Mengen  Kalium  die  elektromotorische  Kraft  des  Quecksilbers  gegen  ver- 
dünnte Schwefelsäure  höchst  bedeutend  zu  ändern  vermögen. 

Blanke  Platinplatten  an  Stelle  der  platinirten  ergeben  nahe 
dieselben  elektromotorischen  Kräfte. 

Die  elektromotorischen  Kräfte  reiner  Palladium  platten  in  ver-  692 
Bchiedenen  über  verdünnter  Schwefelsäure  befindlichen  Gasen  gegen  eine 
in  Zinkvitriollösung  befindliche  amalgamirte  Zinkplatte  sind  von  Beetz') 
mittelst  des  Universalcompensators  (§.  633)  untersucht  worden.  Wurde 
von  denselben  die  elektromotorische  Kraft  des  Zinks  gegen  reines  Palla- 
dium in  verdünnter  Schwefelsäure  (1,28  2>)  subtrahirt,  so  ergaben  sich 
(D=  100)  die  elektromotorischen  Kräfte  von  Palladium  gegen  Palladium  in 
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1)  Die  Bestimmung  für  Jod,  Beetz,  Pogg.  Ann.  90,  p.  42*.  —  >)  Mat- 
teacci,  Compt.  rend.  16,  p.  846,  1843*.  —  ')  Beetz,  Wied.  Ann.  5,  p.  1, 
1878*. 
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Di^e  berechneten  Werthe  wnrden  erhalten,  indem  die  elektromotori- 
schen Kräfte  des  Platins  mit  0,73  multiplicirt  wurden,  da  sich  Pd|PdH: 
Pt  I  Ptn  =  59:81  verhielt.  Die  elektromotorischen  Kräfte  des  mit  den 
Gasen  bedeckten  Palladiums  stehen  also  in  gleichem  Yerhältniss  unter 
einander,  wie  die  des  Platins. 

Bei  Silberplatten  findet  dieselbe  Proportionalität  statt ;  die  elek- 
tromotorischen Kräfte  sind  nur  0,0449  von  den  mit  Platinplatten  erhal- 
tenen Werthen. 

Vergleicht  man  die  Stellung  der  einzelnen  reinen  Metalle,  Platin, 
Kupfer,  Zink,  mit  der  derselben  Metalle,  wenn  sie  mit  Gasen  beladen 
sind,  so  bleibt  in  Folge  der  Proportionalität  der  elektromotorischen 
Kräfte  der  mit  denselben  Gasen  beladenen  verschiedenen  Metalle  die  Reihen- 
folge der  letzteren  wohl  dieselbe,  aber  die  reinen  Metalle  nehmen  zwi- 
schen ihnen  verschiedene  Stellen  ein.  Daher  kann  z.  B.  eine  mit  Wasser- 
stoff beladene  Zinkplatte  gegen  eine  reine  Zinkplatte  positiv  sein^), 
während  eine  mit  Wasserstoff  beladene  Platinplatte  gegen  eine  reine 
Zinkplatte  negativ  ist. 

693  Bunsen'sche  poröse  Gaskohle  ergiebt  schwächere  elektromoto- 

rische Kräfte,  die  ebenfalls  den  mit  Platinplatten  erhaltenen  proportional 
sind,  und  sich  zu  letzteren  wie  0,4687 : 1  verhalten. 

Sorgfaltig  ausgekochte ,  zuletzt  mit  der  FlCissigkeit ,  in  die  sie  ein- 
gesenkt wurden,  behandelte  sehr  dichte  Retortenkohlenstäbe  zeigten  da- 
gegen bei  Umgebung  mit  Sauerstoff,  Wasserstoff,  Kohlenoxyd,  Aethylen 
bei  neueren  Versuchen  keine  elektromotorische  Kraft  in  verdünnter  Säare 
gegen  reine  Kohle.  (Diese  -Kohlen  absorbirten  auch  kaum  Ammoniak- 
gas.) Zn  I  C  war  ==  1,31  D.  Mit  Chlor  ergab  sich  Zn  |  0«  =  1,97  2), 
also  C  I  Cd  =  0,69  D.  In  Schwefelwasserstoff  nimmt  allmählich  die  elek- 
tromotorische Kraft  Zn  |  CngS  von  1,29  bis  1,02  ab,  so  dass  schliesslich 
ChcS  I  C  =  0,29  ist.  Bemerkenswerth  ist  die  nahe  Gleichheit  der  Werthe 
Zn  I  Ptci  =  2,07,  Zn  |  Pdci  =  2,04,  Zn  |  Cci  =  1,97,  während  die  mit 
anderen  Gasen,  z.B.  H^S,  beladenen  Metalle  sich -verschieden  verhalten. 

Hier  findet  also  die  oben  erwähnte  Proportionalität  nicht  mehr  statt. 

Werden  die  Gase  elektrolytisch  an  der  Kohle  abgeschieden,  so  sind 
die  elektromotorischen  Kräfte  grösser.  Dann  wird  Ch  |  C  =  1,09  Ä 
C  I  Co  =  1,05  2>,  also  Ch  |  Co  =  2,14  D,  und  C  |  Ca  =  0,91  D*). 


1)  Buff,  Vogg.  Ann.  73,  p.  505;  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  41,  p.  13ß, 
1848*.  —  ^)  Beetz,  l.c,  vergleiche  auch  im  Capitel  Elektralyse  den  Abschnitt 
BpolarißBtion". 
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Bestimmungen  von  Peirce^* 

Auch  Peirce  bat  neuerdings  diese  elektromotorischen  Kräfte  unter-  694 
sucht.  Die  Gase  befanden  sich  in  zwei  oben  mit  Hähnen  versehenen  Glas- 
röhren, die  in  zwei  Glascylinder  gesenkt  waren,  welche  durch  einen  mit 
Blase  verbundenen  Heber  communicirten.  In  die  Bohren  ragten  von 
unten  platinirte  Platinbleche,  welche  an  Platindrähten  befestigt  waren, 
die  in  L  förmige  Röhren  eingeschmolzen  waren.  Die  Messungen  geschahen 
mittelst  des  Mascart^  sehen  Quadrantelektrometers. 

Die  Gläser  wurden  mit  sorgfältig  durch  Sieden  von  Luft  befreiten 
Flüssigkeiten  gefüllt. 

Bei  Anwendung  von  reinem  Wasser  steigt,  wie  schon  Morley^)- 
beobachtete,  mit  Abnahme  der  Berührungsfläche  des  Platins  und  der 
Flüssigkeit  die  elektromotorische  Kraft  bis  zu  einem  Maximum;  ebenso 
"wenn  bei  gleicher  Berührungsfläche  die  Oberfläche  des  Platins  in  dem 
Gase  wächst;  jedenfalls  weil  hierdurch  die  Dichtigkeit  des  Gases  an  der 
Gontactstelle  des  Platins  mit  dem  Wasser  gesteigert  wird,  und  durch 
stärkere  Zufuhr  auf  dem  Platin  die  daselbst  erfolgende  Auflösung  des 
Gases  compensirt  wird.  Diese  Auflösung  wird  dadurch  befördert,  dass, 
wenn  sich  an  den  unteren  Stellen  der  in  das  Wasser  gesenkten  Ober- 
fläche etwas  Gas,  z.  B.  Wasserstoff,  ablöst,  nun  zwischen  diesen  und  den 
oberen  Stellen  ein  Strom  entsteht,  durch  dessen  elektrolytische  Wirkung 
an  den  oberen  Theilen  das  Gas  gleichfalls  zerstört  wird. 

Die  Versuche  mit  reinem  Wasser  geben  sehr  veränderliche  Resultate. 
Die  elektromotorischen  Kräfte  gegen  die  eines  Dan  ie  IT  sehen  Normal- 
elementes  nach  Raoult,  D  =  100  waren  bei 


\ 


gewöhnl.  Temperatur 

75  bis  780 

Hund  0 

87,4 

82,8 

H  und  COa 

98,1 

87,5 

H  und  NO 

93,3 

94,5 

H  und  Nj  0 

79,0 

78,0 

H  und  HjO 

80,7 

95,4 

H  und  CO 

40,4 

Mit  Erhöhung  der  Temperatur  nimmt  also  die  elektromotorische 
Kraft  meist  ab. 

Während  diese  bei  reinem  Wasser  gefundenen  Werthe  von  den  (mit 
verdünnter  Schwefelsäure  gefundenen)  Werthen  von  Beetz  bedeutend 
abweichen,  stimmen  die  Resultate  von  Peirce  mit  den  letzteren  bei 


1)  B.  O.  Peirce  jun.,  Wied.  Ann.  8,  p.  98,  1879*.   —   «)  Morley,   Pbil. 
Mag.  [5]  5,  p.  272,  1878*. 
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Anwendung  von  Wasser,  dem  nur  eine  kleine  Menge  Schwefelsänre  zu- 
gesetzt war,  gut  überein. 

Gaselemente  mit  Wasserstoff  und  Sauerstoff  ergaben  bei  einem  Ge- 
halt der  Lösung  von  1,  10,  100  Thln.  HjSO*  in  1200  Thln.  Wasser  die 
elektromotorischen  Kräfte  92,  91,  91.  Die  Goncentration  der  Lösung  bat 
also  keinen  bedeutenden  Einfluss  auf  die  elektromotorische  Kraft.  Somit 
waren  die  Kräfte 

H  und  0  H  und  CO^  H  und  NO 

91,9  (97,5  Beetz)         89,2  (85,2  Beetz)         76,8  (83,5  Beetz) 

695  Bei  anderen  Flüssigkeiten  wurden  folgende  elektromotorische  Kräfte 
E  gefunden  (D  =  100): 

In  Naj  S  O4  (i/io)  H  u.  0      69,8 

„  K2S  04(1/11)  Hu.O      69,8 

„  ZnS 04(1/11)  Hu.O      77,0    Hu.CO2  82,0    Hu. NO  86,0 

„  Wasser  Bru.J      33,5 

„  NaBr(Vioo)  Hu.Br  125,2 

„  KBr(Vioo)  Hu.Br  125,3    Ou.Br  5,0 

„  KJ(Vioo)  Hu.J       86,1    Ou.J     5,7 

„  HC1(V69)  Hu.N      76,5    Hu.O  85,5 

„  HCl(Vioo)  Hu. Gl    136,0 

„  Näa(Vioo)  Hu.Cl   139,0    Hu.0  76,6   Hu. CO,  84,6   Hu. NO  75 

„  KCl(Vioo)  Hu. Gl    139,0 

Enthielt  das  eineOefäss  verdünnte  Kalilauge,  das  andere  Salzsäure, 
welche  durch  einen  mit  Wasser  gefüllten  Heber  verbunden  waren,  so  be- 
trug die  elektromotorische  Kraft  dieser  Gombination  zwischen  Platin- 
platten 51.  Befanden  sich  letztere  in  Wasserstoff  (in  der  Kalilauge)  und 
Chlor  (in  der  Salzsäure),  so  war  dieselbe  186,5,  so  dass  die  elektromoto- 
rische Kraft  der  mit  Gas  beladenen  Platten  allein  135,5  ist. 

Die  elektromotorischen  Kräfte  der  Gasketten  sind  also  je  nach  der 
angewandten  Lösung  sehr  verschieden.  Bemerkenswerth  ist  ihre  Gleich- 
heit bei  den  Combinationen  von  H  und  Br  in  NaBr  und  K'Br;  von  H 
und  Gl  in  Na  Gl,  KCl  und  nahezu  auch  HCl,  von  H  und  0  in  NasS04 
und  K3SO4,  von  H  und  CO,  in  ZnSÖ*  und  Na  Gl. 

696  Die  vorliegenden  Zahlen  zeigen  im  Allgemeinen  eine  ziemlich  gute 
Uebercinstimmung.  —  So  ergiebt  sich  z.  B.  die  elektromotorische  Kraft 
der  G  r  o  V  e  ^  sehen  Kette  im  Verhältniss  zu  der  der  D  a  n  i  e  1 1 '  sehen  gleich 
100:  nach  Poggendorff  181,2  bis  167,  nach  Joule  187,  nach  Buff 
178,7,  nach  Lenz  und  Saweljew  192,  nach  Beetz  170,8,  nach 
Regnauld  173,2  u.  s.  f.,  im  Mittel  also  etwa  175  bis  180.  Die  hier  ein- 
tretenden Verschiedenheiten  können  durch  Verschiedenheit  der  Goncen- 
tration der  benutzten  Flüssigkeiten  bedingt  sein. 
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Bemerkenswerth  erscheinen  folgende  Resultate,   die  sich  aus  den  697 
Beobachtungen  ergeben: 

1)  Die  Bestätigung  des  elektromotorischen  Gesetzes  bei  Elementen 
aus  zwei  Metallen  und  einer  Flüssigkeit  durch  die  Versuche  von  Pog- 
gendorff,  §.647.  Auch  für  die  Elemente  aus  zwei  Metallen  und  zwei 
Flüssigkeiten  gilt  nach  den  Versuchen  von  Lenz  und  SaweljeW'Und 
Beetz  dasselbe  Besultat,  ebenso  für  die  Gaselemente.  Wir  haben  schon 
(§•  306)  erwähnt,  dass  dies  dadurch  begründet  ist,  dass  in  jenen  Ele- 
menten die  elektromotorische  Erregung  zwischen  den  beiden  einander 
berührenden  Flüssigkeiten  gegen  die  zwischen  letzteren  und  den  Metal- 
len häufig  klein  ist,  was  indess  durchaus  nicht  immer  der  Fall  ist  (ver- 
gleiche §.  658  u.  f.);  und  bei  den  Gaselementen  die  mit  Gase  beladenen 
Oberfiächenschichten  gewissermaassen  als  besondere  der  Spannungsreihe 
angehörige  Körper  betrachtet  werden  können. 

2)  Die  bedeutende  elektromotorische  Kraft  derWheatstone'schen 
Ketten  aus  Zink,  einer  Flüssigkeit  und  Kaliumamalgam.  Dass  die  Er- 
setzung des  Zinks  in  der  einfachen  Kette  durch  Amalgame,  welche  in 
einer  Thonzelle  befindlich  sind,  die  durch  die  Kette  hervorgerufene 
Wasserzersetzung  in  einem  in  ihren  Schliessungskreis  eingefügten  Zer- 
setzungsapparat bedeutend  vermehrt,  ist  auch  von  Henrici^)  beobach- 
tet worden.  Die  Versuche  von  Gaugain  und  Crova  liefern  gleichfalls 
einen  Beleg  für  die  bedeutenden  Aenderungen  der  elektromotorischen 
Wirkung  des  Quecksilbers  durch  Zusatz  geringer  Mengen  Zink. 

3)  Die  geringe  Aenderung  der  elektromotorischen  Kraft  in  diesen 
Ketten  bei  be'deutender  Veränderung  des  Gehaltes  der  Amalgame  an 
Zink  oder  Kalium  (nach  Wheatstone  §.  648). 

4)  Die  sehr  bedeutende  elektromotorische  Kraft,  welche  in  einzelnen 
Fällen,  bei  Anwendung  der  Kalilauge  an  Stelle  der  verdünnten  Säuren- 
und  Salzlösungen  als  erregender  Flüssigkeit  beim  Zink,  auftritt,  und  die 
zuerst  von  Grove^)  beobachtet  wurde.  So  steigt  z.  B.  die  elektromoto- 
rische Kraft  der  Grove'schen  Kette  (175  bis  180),  wenn  die  verdünnte 
Schwefelsäure  beim  Zink  mit  Kalilauge  vertauscht  wird,  nach  Poggen- 
dorff  auf  241,  nach  Joule  auf  234,  nach  Lenz  auf  253  (2)  =  100). 

Auch  sind  die  bedeutenden  elektromotorischen  Kräfte  der  von 
Regnauld  untersuchten  Gombinationen  mit  jodhaltiger  Jodkalium- 
lösung, und  besonders  der  von  Beetz  untersuchten  Ketten  Platin-Kalium 
in  Schwefelsäure  und  Braunstein-Kaliumamalgam  in  übermangansaurem 
Kali  und  Kalilauge  zu  beachten.  Letztere  sind  wohl  die  höchsten  bis 
jetzt  beobachteten  elektromotorischen  Kräfte  eines  Elementes. 

5)  Die  Veränderungen,  welche  die  verschiedene  Concentration  der 
Lösungen  auf  die  elektromotorische  Kraft  ausübt.  Dies  zeigt  sich  nament- 


1)  Henrici,  Pogg.  Ann.  58,  p.  232,  1843*.  —  2)  Grove,  Compt.  read.  8, 
p.  569,  183.9*. 


728  Elektromotorische  Kraft 

lieh  hei  den  Versuchen  von  Svanherg  und  Baumgartner  för  das 
DanielTsche  Element,  hei  den  Versuchen  von  Regnaul d,  Raoult, 
Worm-Müller,  Eccher,  Hepperger,  Moser  undBaumgartner 
für  verschiedene  Gomhinationen  eines  oder  zweier  Metalle  und  zweier 
Flüssigkeiten,  und  hei  den  Versuchen  von  E.  du  Bois-Beymond  und 
Worm-Müller  und  Wild  für  die  Flüssigkeitsketten. 

6)  Die  eigenthümlichen  Umkehrungen  der  elektromotorischen  Er- 
regung zwischen  Flüssigkeiten  hei  Aenderung  ihrer  Concentration  (§§.  658, 
664,  665). 

7)  Die  geringe  Aenderung  der  elektromotorischen  Kraft  der  Da- 
nie  11' sehen  Kette  heim  Erwärmen,  während  doch  &wärmen  der  ein- 
zelnen Ahtheilungen  derselben  eine  hedeutende  Aenderung  hervorroft 
(siehe  das  Capitel  Thermoelektricität). 

Wir  werden  auf  di«  wichtigen  Beziehungen  der  elektromotorischen 
Kräfte  der  Ketten  zu  den  chemischen  Processen  in  ihnen  in  dem  Capitel 
„  Elektrolyse '^  zurückkommen. 


Fünftes  Capitel. 
Galvanische     Elemente. 


Auf  Grund  der  vorstehenden  Bestimmungen  der  elektromotorischen  698 
Kräfte  und  der  Widerstände  betrachten  wir  jetzt  die  zur  Erzeugung  eines 
galvanischen  Stromes  gebräuchlichsten  Apparate. 

Nach  dem  Vorhergehenden  ist  es  selbstverständlich,  dass  nur  eine 
Kenntniss  der  Gonstanten  der  Kette,  ihrer  elektromotorischen  Kraft  und 
ihres  inneren  Widecstandes  zu  einem  Urtheil  über  die  Leistungsfähigkeit 
der  galvanischen  Elemente  führen  kann.  Viele  ohne  Berücksichtigung 
des  Ohm 'sehen  Gesetzes,  selbst  noch  in  neuerer  Zeit  angestellte  Ver* 
gleichungen  des  Werthes  verschiedener  Ketten  haben  deshalb  keine 
brauchbaren  Resultate  geliefert. 

Von  Physikern  und  Technikern  ist  eine  grosse  Anzahl  von  galvani- 
schen Elementen,  manchmal  von  höchst  absonderlicher  und  unpraktischer 
Einrichtung  construirt  worden;  häufig  auch  werden  dabei  ältere  Vor- 
schläge mit  ganz  geringen  construotiven  Abänderungen  nach  mehreren 
Jahren  von  Neuem  gemacht.  Wir  begnügen  uns  deshalb,  die  wichtigen 
und  interessanten  Einrichtungen  der  Elemente  anzuführen.  —  Eine  Reihe 
verschiedener  Combinationen ,  von  denen  viele  nicht  in  die  Praxis  über- 
gegangen sind,  haben  wir  schon  vorläufig  bei  der  Bestimmung  der  elek- 
tromotoiisohen  Kräfte  erwähnt. 


I.    Elemente  mit  einer  Flüssigkeit. 

In  den  §§.278  u.  flgde.  ist  schon  die  Einrichtung  der  gewöhnlichen  699 
Yolta' sehen  Säule,  der  zu  elektroskopisohen  Versuchen  sehr  geeigneten 
Abänderung  derselben  in  der  Pulvermacher' sehen  Kette,  endlich  des 
Volta'sohen  Tassenapparates  erwähnt  worden.    Man  hat  diese  Appa- 
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rate,  um  einen  kräftigen  und  andanemden  Strom  2a  erhalten,  in  rnsnaig- 
facher  Weise  abgeändert. 

Cruickshank'B  Trogapparat '},  Fig.  225,  bestand  ans  einrm 
Holzkasten  mit  Seitenfngen ,  in  welche  eine  Anzahl  Eusammengelötheter 
Fig.  225. 


Kupfer-Zink-  oder  Silber-Zink  platten  einander  parallel  und  mit  den  Zink- 
flächen nach  derselben  Seite  gekehrt  eingeHchobea  wurden.  Der  Trog 
wurde  mit  verdünnter  Salzsäure  und  Salpetersäure  u.  h.  !.  gefüllt.  Die 
erste  und  letzte  der  eingesenkten  Platten  trugen  die  Leitungsdrähte.  — 
Dieser  Apparat  entspricht  unmittelbar  der  Volta'echen  Säule,  nur 
sind  die  die  Flüssigkeit  haltenden  Tuchscheiben  gespart,  und  die  Zd- 
eammensetzuDg  ist  leichter.  Er  wurde  namentlich  von  Dary*)  bei  sei- 
ner Darstellung  der  Alkalimetalle  gebraucht.  Derselbe  hatte  dasn  drei 
Trogapparate  Ton  24  Paaren  von  Platten  von  12",  100  Ton  6"  und  150 
von  4"  im  Quadrat  zur  Verfügung,  die  mit  Alaunlösung  und  verdünnter 
Salpetersäure  gefüllt  waren.  —  Auch  ein  grosser  Apparat  von  600  Plat- 
tenpaaren von  je  6,3"  Seite ,  welcher  von  Napoleon  1.  der  Parber  Aka- 
demie geschenkt  wurde,  war  ähnlich  construlrt. 

700  Den  Volta'echeu  Tassenapparat  ändert  man  zweckmässig  in  der 

Weise  ab,  dass  man  die  in  je  zwei  benachbarte  Gläser  tauchenden  und 
oben  mit  einander  verlötheten  Kupfer-  und  Zinkplatten  (letztere  am 
besten  amalgamirt),  an  einem  Rahmen  von  Holz  befestigt,  Fig.  226.  Die- 
ser Rahmen  ist  vermittelst  starker  Bänder  an  einer  Walze  von  Holt  auf- 
gehängt, durch  deren  Drehung  die  Platten  in  die  darunterstehenden  mit 
Flüssigkeit,  z.  B.  verdünnter  Schwefelsäure  und  Salpetersäure,  gefüllten 
Gläser  hinabgelassen,  und  nach  Beendigung  der  Versuche  wieder  heraos- 
geboben  werden  können.  Ein  Sperrhaken  verhindert  die  Walze,  ihre 
jedesmalige  Einstellung  zu  verlassen. 

Statt  der  einzelnen  Gläser  des  Volta'scben  Apparates  wird  in 
Wilkinson's')  Trogappsrat  ein  parallel eptpedischer  Trog  von  Holt 
oder  Thon  mit  parallelen  Scheidewänden  benutzt.  In  jede  Abtheilung 
des  Troges  werden  in  einiger  Entfernung  von  einander  eine  Zink-  und 

')  Cruickibank,  Nichol«.  Jonrn,  4,  p.223";  Oilb.Ann.  7,  p.»9,  1801'.— 
»)  Davy,  Phil.  Trane.  180B,  p.  3*;  Gilb.  Ann.  31,  p.  117,  180B*.  —  »)  WükiD- 
Bon,  Tillocbi  Flui.  Mag.  Nro.  105;  Qilb.  Äuu.  36,  p.  361,  ISIO*. 
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eine  Kupferplatte  eingesenkt,  —  Die  Eapferplatte  der  ersten  Abtheilung 
steht  dnrch  einen  über  die  Scheidewand  geführten  Draht  oder  ein  Blech 
mit  der  Zinkplatte  der  zweiten  Äbtheilang,  die  Kupferplatte  der  zweiten 
Abtheilung  mit  der  Zinkplatts  der  dritten  u.  s.  f.  in  Verbindung.  Der 
Apparat  wird  mit  Salzlösnngen,  Terdönnter  Schwefelsäure  und  Salpeter- 
Fig.  22«, 


aSnre  gefüllt  —  ChiMren')  hatte  einen  solchen  Apparat  von  20  PUttea- 
paaren  von  je  4'  Hfihe  und  2'  Breite,  der  namentlich  die  Glüherscheinnn- 
gen  sehr  gut  zeigte.  (Ein  18  Zoll  langer,  '/so  Zoll  dicker  Flatindraht 
schmolz  durch  den  Strom  desselben  in  20  Secunden  n.  s.  f.) 

Bei  einer  anderen  Reihe  von  fthnlichen  Combinationen  suchte  man  701 
auf  verschiedene  Weise  den  Widerstand  der  einzelnen  Elemente  zn  ver- 
ringern, so  zunächst,  indem  man  direct  zwei  grosse  Kupfer-  und  Zink- 
platten einander  gegenübe ratellte.  Für  technische  Zwecke  gräbt  man 
dergleichen  Platten  in  Kasten  voll  Sand  ein,  und  begieast  letzteren  von 
Zeit  zu  Zeit  mit  verdünnter  Schwefelsäure.  Man  kann  hierzu  auch  Sal- 
miak-*)  und  Kochsalzlösung,  Harn  u.  dgl.  m.  verwenden.  —  Bei  einem 
einzelnen  Plattenpaar  genügt  es,  dasselbe  in  die  blosse  Erde  zu  versen- 
keD,  uud  diese  zu  begiessen.  Nachdem  sich  die  Polarisation  hergestellt 
hat,  bleiben  diese  Elemente  ziemlich  constant. 

Man  ersetzt  in  anderen  Apparaten  die  Kupferplatte  durch  einen 
unten  geschlosseDen  Cjlinder  von  Kupferblech ,  den  man  mit  der  ver- 
dünnten Säure  füllt,  und  setzt  einen  concentri sehen  etwas  kleineren  Cy- 

»)  Children,  Phil.  TrauB.  1809,  p.  32';  Gilb.  Anu.  36,  p.  384'.  —  «)  Ba- 
gratioii,  Arcliives  1,  p.  158'i  lusütut  1S44,  p.  65*. 
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linder  von  Zinkblech  hinein.  Holzstftbe  hindern  beide  Cylinder,  sieb  nn- 
mittelbar  zn  berühren.  Beide  tragen  anDr&bteaQneckfiUbemSpfe,  durch 
welche  die  Leitung  vermittelt  wird. 

In  einer  anderen  Art  geechieht  die  Verminderung  de«  Widerstandes 
der  Elemente  bei  Woliaaton'Hi)  Trogapparat  Eine  Eupferplatte  k 
wird,  vie  in  Fig.  227,  um  eine  Zinkplatte  /  nnigebogen  nnd  dorch  cUe 
Holzstäbchen  hk  von  ihr  getrennt  erhalten.  Die  Blechstreifen  b  and  a 
sind  mit  den  Platten  k  und  t  verlöthet.  Der  Apparat  wird  in  ein  Ge- 
f&as  mit  verdünnter  Schwefelsäure  (1  Theil  concentrirte  Säure  in  10  big 
pig,  227.  12  Theilen  Wasser)  getaucht.  —  Bei 

j,  a  dieser  Vorrichtung    ist  der  Wider- 

stand des  Elementes  die  HälAe 
von  dem  eines  Elementes,  in  wel- 
chem der  Zinkplatte  nur  von  einer 
Seite  eine  Kupferplatte  von  glei- 
cher Grösse  gegenübergestellt  vird 
(vergleiche  Fecbner's  Versuche 
§.  345). 

Den  ersten  der  so  conatruirten 
Apparate    hatte  Wollaston   aoi 
einem     flachgedrückten    Fingerhot 
gebildet,  deaBen  Boden   er  entfnnit 
hatte,  und  in  den  er  ein  Zinkplätt- 
chen  von  V^  QuadratzoU  Oberfläche 
mittelst  Siegellack  eingekittet  hatte. 
Mit  den  Platten  standen  zwei  Pla- 
tindräbte  in  Verbindung.     Worden 
dieselben  durch  einen  sehr  dünnen 
Platindraht  von  '/moo  Zoll  Dicke  mit  einander  verbunden,  und  der  Appa- 
rat in  Wasser  mit  '/so  Sohwefelsäuro  getaucht,  so  erglühte  der  dünne  Draht 
Zur  ErspamisB  der  Gläser  kann  man  auch  die  um  die  Zinkplatte 
gelegte  Kupferplatte  zu  einem  viereckigen  Kasten  (Fig.  228)  verlöthen, 
in  den  man  die  Flüssigkeit  direct  hineingieast,  und  die  Zinkplatte  hinein- 
hängt   Vermittelst  einiger  daran  befestigter  Holzleisten  kann  man  be- 
wirken, dass  sie  den  kupfernen  Kasten  nirgends  metallisch  berührt.  An 
den  Kasten  und  die  Zinkplatte  werden  die  Leitungsdrähte  angelöthet 

Die  Elemente  von  Oerated*)  bestehen  analog  aus  zweiconeen- 
trischen,  am  Boden  verlötheten  Cylindern  C  von  Kupferblech,  Fig.  239. 
Der  Zwischenraum  der  beiden  Cjlinder  wird  mit  Flüssigkeit  gefüllt  and 
ip  dieselbe  ein  Zinkcylinder  Z  hineingehängt,  der  indese  die  Knpfer~ 
cylinder  nirgends  berührt.  Die  Cylinder  tragen  bei  b  Quecksilbemäpfe, 
in  welche  die  Leitungsdrähte  eingelegt  werden. 
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Kine  noch  bedeutendere  Verringerung  des  Wideretandes  ist  bei  dem 
Apparat  von  Schmidt^)  erreicht,  WO  die  neben  einander  befestigten 
Kupfer-  und  Zinkplatten  in  die  Formen  Z  und  K,  Fig.  230,  gebracht 
werden.  Die  Theile  ZZ-^  der  Zinkplatte  sind  ausserhalb  der  Fldesigkeit 
mit  einander  leitend  verbunden.  Der  Widerstand  dleees  Elementes  ist 
nor  ein  Sechstel  von  dem  eines  Elementes,  dessen  Enpfer-  und  Zinkplatte 
die  Grösse  Z|  besitzen  und  in  demselben  Abstände,  wie  die  gebogenen 
Platten  Z  und  K,  einander  gegenüberstehen. 

Fig.  228.  Fig.  229.  Fig.  230. 


Noch  bedeutender  ist  die  Verminderung  des  Widerstandes  in  den  702 
Calorimotoren  und  Deflagratoren  von  Offershaus')  uodHare>) 
(Fig.  281),  bei  denen  zwei  parallele  Platten  von  Messing  und  Zink,  oder 
besser  von  Kupfer  und  Zink  um  einen  Holzcylinder  in  einer  Spirale  zu- 
sammen aufgewickelt  sind.  Ein  zwischen  beide  Bleche  gelegter  Tuch- 
atreifen  odbr  Holzut&bchen  hindert  die  metalÜEclie  Berührung  der  Plat- 
Fig  231.  '^^°'      Man    senkt    diese   Spirale    von    zwei 

Blechen  in  Gef^sae  mit  verdünnter  SSure. 
Man  kann  so  leicht  Elemente  erhalten,  bei 
denen  die  Oberfläche  der  Platten  5  bis 
6  Quadratmeter  betr&gt.  —  Wegen  des  ge- 
ringen Widerstandes  eignen  sich  diese  Appa- 
rate besonders  zu  Versuchen,  wo  auch  ausser 
der  S&ule  nur  geringe  Widerstände  zu  über- 
winden sind,  z.  B.  zum  Glühen  von  etwas 
dickeren  Drähten,  daher  der  Name.  ~ 

Man  kann  leicht  eine  Anzahl  der  be- 
schriebenen Elemente  hinter  einander  und 
neben  einander  verbinden.  Um  bequem  eine 
beständig  in  der  Art  verbundene  Elementen- 
reihe in  Tbätigkeit  setzen  zu  können,  hängt 
man  die  Metallplattdn  oder  Spiralen,  ähnlich 

1)  O.  O.  Schmidt,  Qilti.  Ann.  73,  p.  2,  1822*.  —  «)  Offerahans,  Gilb. 
Ann,  09,  p.  198,  1821*.  —  ■)  Hare,  AnnaU  of  Plül.  Nro.  5,  1,  p.  828*;  Ann, 
de  Chim.  et  de  Phy«.  20,  p.  SU,  1822*;  Oilb.  Ann.  71,  p.  I26-. 
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wie  dies  in  Fig.  226  mit  den  einCacben  Volta'achen  Elementen  ge- 
Bchehen  ist,  an  Holzleisten,  an  denen  man  sie  in  den  die  FläBsigkeit  ent- 
haltenden Gläsern  heben  nnd  senken  kann. 

Derselbe  Zweck  ist  erreicht  bei  den  von  Faraday*)  constmir- 
ten  S&alen,  Fig.  232,  bei  denen  eine  Reihe  von  EHemeatea  mit  dop- 
pelten Enpfer-  nnd  Zinkplatten  K  and  Z  durch  Holzleisten  an  einan- 
der festgehalten  wird.  Je  zwei  dieser  Elemente  sind  durch  gefimJsste« 
Papier  P  tod  einander  geschieden.  Han  senkt  eine  solche  Sftule  direct 
in  einen  viereckigen  Holz-  oder  Porcellantrog  voll  verdünnter  Säure.  — 
Flg.  232.  Fig.  238. 


Wesngleich  hier  die  einzelnen  Elemente  in  der  Flüssigkeit  nicht  toU- 
trtändig  von  einander  getrennt  sind,  so  ist  doch  die  Ausgleichung  der  in 
denselben  erregten  galvanischen  Ströme  durch  die  das  Papier  zwischen 
ihnen  umspulende  Flüssigkeit  nicht  so  bedeutend,  daes  man  nicht  krif- 
tige  Ströme  erhalten  könnte.  Eine  stärkere  Wirkung  erhält  man  in- 
deas,  wenn  man  die  Elemente  statt  durch  Papier,  durch  Glasplatten  resp. 
Guttaperchapapier  von  einander  trennt'). 

Die  Säule  von  ¥ouug>),  Fig.  233,  ist  eine  Veränderung  der  Fa- 
radaj'scben,  bei  der  nicht  nur  die  Eupferplatten ,  sondern  auch  die 
Zinkplatten  doppelt  sind.  Auch  hier  werden  die  Elemente  durch  Holi- 
leisten  an  einander  gehalten. 

In  allen  diesen  Combinationen  beträgt  die  elektromotorische  Kraft 
eines  Elementes  Kupfer-Zink  (letzteres  nicht  amalgamirt),  in  verdOnnter 
Schwefelsäure  von  etwa  2  Proc.  Gehalt  an  concentrirter  Säure,  ungefUr 
0,82  von  der  der  Daniell'schen  D,  oder  0,47  von  der  der  Grove'- 
Bchen  S&ule  Q;  bei  Anwendung  von  Kochsalzlösung  0,67  i)  oder  0,3Sö 
(vergleiche  §.  647). 

703  Bei  allen  bisher  beschriebenen  Elementen  bildet  Zink  das  elektro- 

positive  Metali.  Bei  der  Anwendung  von  verdönnten  Säuren,  z.  B.  von 
verdflnnter  Schwefelsäure  als  erregender  Flüssigkeit  ist  man  dabei  dem 
Uebelstande  ausgesetzt,   dass  das  Zink  sich  in  der  umgebenden  SSan 


>)  Faradaj,  Eup,  Bes.  Ser.  X,  §.  1124,  1835*.  —  *)  Van  Meisen,  Imt 
1841,  p.  184*.  —  *)  XoUDg,  PbU.  Mag.  [3]  10,  p.  241,  1837*;  Pogg.  Ana.  40, 
D.  SS  4*. 
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auflöst,  ohne  dass  diese  Auflösung  unmittelbar  zur  Elektricitätserregung 
beiträgt.  Sturgeon^)  hat  deshalb  das  Zink  amalgamirt,  nachdem  schon 
K  e  m  p  ')  flüssiges  Zinkamalgam  benutzt  hatte.    Man  reibt  dazu  Queck- 
silber auf  die  vorher  mit  verdünnter  Schwefelsäure  gereinigten  Zink- 
platten mittelst  eines  Leinwandlappens  oder  einer  Bürste  ') ,  oder  taucht 
dieselben  in  ein  Gefäss,  welches  am  Boden  Quecksilber  und  darüber  con- 
centrirte  Salzsäure  enthält,  so*  dass  die  Platten  die  Oberfläche  des  Queck- 
silbers berühren  ^).  Die  Amalgamirung  geschieht  in  einigen  Minuten.  Auch 
kann  man  die  Zinkplatten  mit  einer  sauren  Lösung  von  Quecksilberchlorid 
(erhalten  durch  Lösen  von  200  g  Quecksilber  in  1000  g  Königswasser  und 
Zusatz  von  1000  g  Salzsäure)  bestreichen^).    Hat  man  das  Zink  in  der 
Kette  von  dem  anderen  Metall  durch  eine  poröse  Thonwand  getrennt, 
so  kann  man   auf  den  Boden  der  das  Zink  enthaltenden  Abtheilung  ein 
wenig  Quecksilber  giessen;  das  Zink  bleibt  dann  amalgamirt  ^).    Das  in 
der  Kette  angewandte  amalgamirte  Zink  löst  sich  nicht  ohne  Weiteres  in 
verdünnten  Säuren,  sondern  nur  durch  den  mit  der  Erzeugung  des  gal- 
.  vanischen  Stromes  unmittelbar  verbundenen  chemischen  Process.     Zu- 
gleich steigert    sich   die  elektromotorische  Kraft  bei  Anwendung  von 
amalgamirtem  Zink  gegen  die  bei  gewöhnlichem  Zink  in  verdünnter 
Schwefelsäure  (von  2  Procent  Gehalt)  erhaltene  um  etwa  0,12  2)  oder 
0,07  Q,  wie  sich  aus  Poggendorff's  Versuchen  (§.  647)  berechnen 
lässt.  —  Wendet  man  Lösungen  von  Kochsalz,  Salmiak  u.  s.  f.  an,  so 
braucht  das  Zink  nicht  amalgamirt  zu  sein. 

Der  Hauptübelstand  bei  allen  Kupferzinkelementen  ist  indess,  dass  704 
sich  bei  Herstellung  der  Schliessung  durch  den  chemischen  Process  auf 
der  Kupferplatte  nach  und  nach  Wasserstoff  abscheidet,  und  dadurch 
eine,  der  ursprünglichen  entgegenwirkende  elektromotorische  Kraft,  die 
schon  erwähnte  elektromotorische  Kraft  der  Polarisation  erzeugt  wird, 
wodurch  sich  sehr  bald  die  Intensität  der  Ströme  wesentlich  vermindert. 

Man  kann  die  Polarisation  ein  wenig  schwächen  und  die  Ketten 
etwas  constanter herstellen,  wenn  man  nach  Po gge ndorff^)  die  Kupfer- 
platten mit  einem  pulverförmigen  Ueberzug  von  metallischem  Kupfer 
versieht,  indem  man  sie  als  Erregerplatten  in  einer  Dan iell' sehen  Kette 
braucht,  deren  Kupfervitriollösung  sauer  ist,  oder  indem  man  je  zwei  der- 
selben in  verdünnte  Schwefelsäure  stellt  und  oft  hin-  und  hergehende 
Ströme  eines  t^ductionsapparates  hindurch  leitet.  —  Dieselbe  Yerstär- 


*)  Bturgeon,  Besearches  1830;  auch  Warren  de  la  Bue,  Pbi].Mag.  [S] 
10,  p.  244,  1837*;  Pogg.  Ann.  40,  p.  628*.  —  *)  Kemp,  8turgeon*B  Annais  of 
Elektr.  1,  p.  81*.  —  »)  MasBon,  Ann.  de  Ohim.  et  de  Phys.  60,  p.334,  1835*.  — 
*)  Liebig,  Ann.  d. Chem. u. Pharm.  29,  p.  111,  1839*.  —  *)  Bergeat,  Compt. 
rend.  47,  p.  273,  1858*;  Gibsone,  Dingl.  Joum.  179,  p.  325,  1866*;  Polyt. 
Centralbl.  «65,  p.  1080,  1866,  p.  349*.  —  •)  Vergl.  auch  Demance,  Compt. 
rend.  66,  p.  1086,  1867*:  Dingl.  Joum.  187,  p.  473,  186a*;  von  Walten- 
hofen,  DingL  Joum.  188,  p.282,  1868'.  —  7)  Poggendorff,  Pogg.  Ann.  51, 
p.  384,  1840*. 


736  Elemente  mit  einer  Flüssigkeit. 

kung  der  Wirkung  wird  erreicht,  wenn  man  die  Eupferplatten  in  Salpeter- 
säure taucht  und  gleich  darauf  in  Wasser  abspült,  oder  si«  an  der  Luft 
erhitzt,  bis  die  erscheinenden  Farben  yersehwinden. 

In  der  S  m  e  e  ^  sehen  ^)  E  e  1 1  e  wird  eine  gleiche  YerslArkung  der  Wir- 
kung erreicht,  indem  man  das  Kupfer  mit  Platten  von  platinirtem  Platin, 
oder  billiger  von  platinirtem  Silber  oder  Blei  yertauscht,  und  mit  Zink, 
z.  B.  wie  in  den  Wollast  on' sehen  Elementen  combinirt.  Die  Wirkung 
ist  viel  stärker  und  andauernder  als  bei  blanken  Platinplatten.  Man 
kann  auch  das  platinirte  Silber  durch  plAtinirtes  Eisen  ^)  ersetzen,  welches 
man  darstellt^  indem  man  eine  Eisenplatte  in  eine  saure  Lösung  von 
Platin  in  Königswasser  eintaucht.  Dia  elektromotorische  Kraft  des  Ele- 
mentes ist  bei  Anwendung  gewöhnlicher  lufthaltiger  verdünnter  Schwefel- 
fläure')  0,69  D,  bei  ausgekochter  Säure  (Vio  bis  Vieo)  0,59  D. 

Amalgamirtes  Eisen  (erhalten  durch  längeres  Beiben  von  Eisen- 
platten  mit  Sandpapier  unter  allmähliehem  Hinzubringen  einzelner  Queck- 
silbertropfen und  Yerdünnter  Schwefelsäure,  oder  dureh  Eintauchen  in 
Quecksilberlösung,  oder  in  Quecksilber ^  welches  mit  verdünnter  Säure 
Übergossen  ist)^),  soll  nach  Münnich^)  in  der  Sme ersehen  Kette  das 
platinirte  Silber  ohne  grosse  Verminderung  der  elektromotorischen  Kraft 
ersetzen. 

In  den  Elementen  von  Roberts^)  ist  das  Kupfer  durch  Eisen  er- 
setzt. Diese  Elemente  sind  von  Sturgeon  in  grösserem  Maassstabe  aus- 
geführt, indem  er  gusseiserne  Töpfe  von  10  Zoll  Höhe  und  3  Zoll  Durch- 
messer mit  verdünnter  Schwefelsäure  (1  Theil  Schwefelsäurehydrat  auf 
8  T heile  Wasser)  füllte  und  amalgamirte  Zinkcylinder  hineinhängte. 
Dellmann ^)  wendet  zu  diesen  Elementen  verdünnte  Salzsäure  an.  Die 
Zinkcylinder  werden,  zur  Verhinderung  von  Nebensehliessungen,  mit  Pa- 
pier umwickelt,  welches  oben  und  unten  in  sie  hinein  gebogen  wird.  — 
Die  Elemente  von  Roberts  geben  bei  kurzen  Leitungen  einen  stärkeren 
Strom  als  gleich  grosse  Zink-Kupferelemente  mit  derselben  Flüssigkeit; 
ebenso ,  wenn  man  die  verglichenen  Elemente  mit  Koehaalzlösung  oder 
verdünnter  Salpetersäure  füllt  ^)«  Bei  längeren  Leitungen  kehrt  sich  das 
Verhältniss  um.  —  Da  nach  den  Messungen  von  Poggendorff  (§.647) 
die  elektromotorische  Kraft  von  amalgamirtem  Zink  und  Eisen  in  ver- 
dünnter Schwefelsäure  nur  10,12/(10,12  +7,86),  also  etwa  V9  von  der 
zwischen  amalgamirtem  Zink  und  Kupfer  in  derselben  Saure  vor  Eintritt 
der  Polarisation  ist,  so  kann  dieses  Ueberwiegen  der  Zinkeisen-Kette  nur 


>)  Smee.  Phil.  Mag;.  16,  p.  315,  1840*;  Pogg.  Ann.  51,  p.  375*.  —  «)  Pa- 
terson,  Mech.  Mag.  33,  p.  20*;  Bepert.  8,  p.  3*.  —  »)  Raoult,l.c.,§.683*.  — 
*)  Poggendorff,  Pogg.  Ann.  50,  p.263,  1840*.  —  ^)  Münnich,  Pogg.  Ann. 
67,  p.  361,  1846*.  Amalgamirt  man  das  Eüien  nach  Böttger  durch  Erhitzen 
in  Porcellangefassen  mit  12  Theilen  Quecksilber,  1  Theil  Zink,  2  Theilen  Eisen- 
vitriol, 12  Theilen  Wasser,  lYs  Theilen  Salzsäare,  so  überzieht  es  Üch  nur  mit 
Zinkamalgam.  —  ^)  Roberts,  Phil.  Mag.  16,  p.  142,  1840*;  Pogg.  Ann.  49, 
p.  532*.  —  '^)  Dellmann,  Schlomilch's  Zeitschrift,  6,  p.  287,  10,  p.  86;  Carl**« 
Repert.  1,  p.  63,  1866*.  —  »)  Poggendorff,  1.  c.  §.  247*. 
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daher  rühren,  dass  hei  grösseren  Intensitäten  der  erzeugten  Ströme  (also 
hei  kürzeren  Leitungen)  die  Polarisation  durch  die  Ahscheidung  des 
Wasserstoffs  auf  dem  £isen  geringer  ist,  als  auf  dem  Kupfer.  —  Die  von 
Böttger^)  vorgeschlagene  Kette,  Zink,  verdünnte  Schwefelsäure,  Anti- 
mon, hat  eine  16,89/15,52  =  1,09  mal  stärkere  elektromotorische  Kraft, 
als  die  einfache  Kupfer -Zinkkette;  ehenso  wirkt  in  letzterer  Magnesium 
starker  als  Zink'). 

Bei  einer  anderen  Reihe  von  Comhinationen  zweier  Metalle  mit  einer  705 
Flüssigkeit  sucht  man  den  polarisirenden  Wasserstoff  auf  diese  oder  jene 
Weise  zu  vernichten  und  dadurch  die  Wirkung  der  Ketten  zu  verstärken 
and  constant  zu  erhalten. 

So  wird  die  Wirkung  der  Kupfer -Zinkketten  constanter,  wenn  man 
nach  Fechner')  die  Kupferplatten  auf  der  der  Zinkplatte  zugekehrten 
Seite  mit  Salmiaklösung,  oder,  indess  weniger  vortheilhaft,  mit  Schwefel- 
leber  bestreicht,  und  sie  dann  einige  Stunden  an  der  Luft  liegen  lässt. 
Hierbei  bildet  sich  eine  Schicht  von  basischem  Chlorkupfer  od^;:  Schwefel- 
kupfer, welches  sich  allmählich  in  der  umgebenden  Flüssigkeit,  Salmiak- 
lösiing  oder  verdünnten  Säure  löst,  so  dass  sich  eine  Schicht  von  Kupfer- 
lösung um  die  Kupferplatte  bildet.  Statt  der  Abscheidung  von  Wasserstoff 
wird  durch  den  galvanischen  Process  Kupfer  aus  dieser  Lösung  auf  der 
Kupferplatte  niedergeschlagen. 

Noch  besser  erreicht  man  die  Entfernung  des  Wasserstoffs,  wenn 
man  direct  eine  oxydirende  Flüssigkeit  als  £n-eger  anwendet. 

Deshalb  wirken  schon  nach  den  alten  Angaben  von  Davy^)  Säu- 
len, die  mit  verdünnter  Salpetersäure  aufgebaut  sind,  durch  welche  der 
Wasserstoff  oxydirt  wird,  anhaltender  und  ki-äftiger.  —  Auch  kann  man, 
wie  in  den  Ketten  von  Warren  de  la  Rue*),  Kupfervitriollösung 
benutzen.  Hierbei  ist  freilich  die  ursprüngliche  elektromotorische  Kraft 
der  Kette  kleiner,  als  bei  Anwendung  von  verdünnter  Schwefelsäure,  in- 
dess die  dieselbe  vermindernde  Polarisation  viel  geringer.  Dabei  schei- 
det sich  aber  auch  auf  dem  Zink  metallisches  Kupfer  ab,  welches 
mit  der  Zinkplatte  secundäre  Elemente  erzeugt,  deren  Ströme  die  Auf- 
lösung der  Zinkplatte  sehr  beschleunigen,  ohne  dass  dies  der  eigent- 
lichen Stromerzeugung  zu  Statten  käme. 

Die  Kette  von  Fyfe^),  in  der  das  Zink  durch  Eisen  ersetzt  ist, 
und  welche  ein  Gemenge  von  Kupfervitriollösung,  Salpeter  und  Seesalz 
enthältf  leidet  an  demselben  Uebelstande  und  wirkt  nicht  stärker. 


i)Böttger,  Zeitschrift  des  Frankfurter  Vereins  1867*.  —  2)Bultingk, 
Compt.  rend.  61,  p.  585,  1863*;  Dingl.  Joum.  178,  p.  360*.  —  *)Peohner, 
Maassbestimmungen ,  p.  62,  1831*.  —  *)  Davy,  Gilb.  Ann.  8,  p.  11,  1801*.  — 
5  Warren  de  la  Bue,  Phü.  Mag.  10,  p.  244,  1837*;  Pogg.  Ann.  40,  p.  628*. — 
«)  Fyfe,  Phil.  Mag.  [3]  11,  p.  145,  1837*;  Pogg.  Ann.  43,  p.  228*. 
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Ebenso  die  Kette  vonDesbordeaux^),  bestehend  aus  Zink-Kupfer 
in  einem  Gemenge  von  Zinkvitriol,  Kupfenritriol  und  yerdünnter  Schwe- 
felsaure. 

In  der  Kette  von  Torregiani^),  zusammengesetzt  aus  Blei  und 
Kohle  in  einer  Lösung  von  essigsaurem  Alkali,  dürfte  sich  allmählich 
an  der  Kohle  Blei  abscheiden.  Es  sollte  hier  das  gebildete  kohlensaure 
Bleioxyd  verwerthet  werden. 

In  den  Elementen  von  Kemp  [vergl.  Wheatstone'),  §.  648] 
ist  das  amalgamirte  Zink  durch  Zinkamalgam  ersetzt.  Dasselbe  befindet 
sich  in  einem  kleinen  Cylinder  von  porösem  Thon  von  1  Zoll  Tiefe  und 
V4  Zoll  Durchmesser,  welcher  in  einer  Lösung  von  Kupfervitriol  steht 
und  daselbst  mit  einem  Kupfercylinder  umgeben  ist.  —  Die  Lösung 
dringt  durch  den  Thoncylinder  zum  Amalgam.  Der  Widerstand  dieser 
Elemente  ist  bedeutend,  und  die  Polarisation  nicht  völlig  vermieden. 

Werner  Schmidt^)  benutzt  in  seiner  Kette  Quecksilber,  in  welches 
ein  in  eine  Glasröhre  eingeschlossener,  unten  amalgamirter  Kupferdraht 
taucht,  gegenüber  amalgamirtem  Zink  in  einer  schwach  salzsaui'en  Lösung 
von  Quecksilberchlorid. 

Die  von  Osann^)  vorgeschlagene  sehr  constante  Batterie  aus  amal- 
gamirtem und  nicht  amalgamirtem  Zink  in  Zinkvitriollösung  liefert  zu 
schwache  Ströme,  um  allgemein  angewendet  zu  werden. 

Bei  Anwendung  von  Chromsäure  in  den  Zink-Kupferelemen- 
ten ist  die  elektromotorische  Kraft  Y3  von  der  der  Grov ersehen  Kette, 
oder  1,2  von  der  von  Zink -Kupfer  in  verdünnter  Schwefelsäure.  Der 
polarisirende  Wasserstoff  wird  auch  hier  nicht  vollständig  vernichtet,  die 
Säule  ist  nicht  constant^). 

Blanc^)  schüttet  in  einem  Glase  auf  Schwefelpulver  Salzwasser.  In 
das  Schwefelpulver  taucht  ein  verkupferter  Bleistab.  Derselbe  ist  an  sei- 
nem oberen,  durch  das  Salzwasser  gehenden  Theile  mit  einer  isolirenden 
Schicht  bedeckt.  In  dem  Salzwasser  befindet  sich  oberhalb  ein  Zink— 
cylinder,  der  das  Schwefelpulver  nicht  berührt.  Ist  die  Kette  geschlos- 
sen, so  verbindet  sich  das  an  der  Kupferoberfläche  auftretende  Natrium 
mit  Schwefel  zu  Schwqfelnatrium  und  aus  dem  Lösungswasser  wird 
nur  wenig  Wasserstoff  abgeschieden,  der  sich  auch  noch  zum  Theil  mit 
dem  Schwefel  zu  Schwefelwasserstoff  verbindet.  Die  Kette  ist  deshalb 
viel  constanter,  als  ohne  Anwendung  des  Schwefels.  Die  Kupferober- 
fläche überzieht  sich  dabei  mit  Schwefelkupfer.  Bei  Anwendung  von  ver- 
dünnter Schwefelsäure  an  Stelle  der  Kochsalzlösung  kann  diese  verstär- 
kende Wirkung  des  Schwefels  nicht  auftreten;  auch  zeigt  sie  sich  nicht, 


^)  Deabordeaux,  Inst.  1844,  p.  258*;  Mech.Mag.  41,  p.237*.  —  *)  Tor- 
regiani,  Oompt.  reud.  62,  p.  851,  1866*.  —  ^)  Kemp,  Edinb.  Journal,  October 
1828;  Wheatstone,  Phil.  Transact.  1843,  p.309*;  Poffg.  Ann  62,  p.511*.  — 
*)  W.  Schmidt,  Zeitachr.  f.  Chem.  1869,  p.  81*.  —  ^)  Oaann,  Würzburger 
Verhandl.  6,  p.  62,  1848*.  —  «)  Poggendorff,  Pogg.  Ann.  57,  p.  110,  1842*.  — 
')  Blanc,  Compt.  rend.  60,  p.  656,  1865*;  Mondes  7,  p.  652*. 
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'wenn  die  yerkupferte  Bleiplatte  doroh  eine  Platin-,  Eisen-  oder  Silber- 
platte ersetzt  ist^). 

Endlich  wendet  Duchemin  auch  Lösung  von  Pikrinsäure  an,  die 
mit  einigen  Tropfen  Schwefelsäure  versetzt  ist '}. 

In  den  Ketten  hat  man  das  Kupfer  auch  durch  Gylinder  von  706 
Coakskohle  ersetzt,  wie  sie  in  den  Bunsen' sehen  Elementen  (s.  w.  u.) 
gebraucht  werden.  Man  hat  diese  Gylinder  in  einem  Glase  voll  ver- 
dünnter Schwefelsäure  (Vio)  ii^it  dem  amalgamirten  Zinkcy linder  um- 
geben oder  einen  Zinkcylinder  von  der  Fig.  246,  p.  756  gezeichneten 
Form  in  einen  hohlen  Kohlencylinder  gestellt,  um  dessen  oberen  Rand 
ein  mit  einem  dicken  Guttaperchaüberzug  versehener  Kupferring  mit 
Leitungsdraht  fest  gepresst  wurde  ^).  Den  Zink-  und  Kohlencylinder  hat 
man  durch  zwischengestellte  Glasstäbe  oder  durch  einen  Gylinder  von 
porösem  Thon  getrennt.  Der  Strom  ist  selbstverständlich  nicht  constant. 
Ladess  eignen  sich  diese  Elemente  gut  für  praktische  Zwecke,  bei  denen 
eine  geringe  Stromintensität  genügt  und  die  Schliessung  nur  gelegent- 
lich auf  kurze  Zeiten  hergestellt  wird,  z.  B.  bei  elektrischen  Glocken- 
zügen. Die  Polarisation  versch'^indet  dann  zum  Theil  während  der  Zeit 
der  Oeffiiung  der  Kette.  Aus  den  Kohlen  entwickelt  sich  zuweilen  in 
Folge  ihres  Schwefelgehaltes  reichlich  Schwefelwasserstoffgas.  Der  Strom 
ist  constanter,  wenn  man  die  Kohlencylinder  vor  dem  Gebrauche  mit  Sal- 
petersäure tränkt  und  sie  einen  halben  Tag  an  der  Luft  stehen  lässt^). 

Statt  der  verdünnten  Schwefelsäure  verwendet  Bö ttg er ^)  auch  ein 
festes  Gemenge  gleicher  Theile  Kochsalz  und  Bittersalz,  welches  er  mit 
einer  concentrirten  Lösung  beider  Salze  tränkt. 

Man  hat  auch  die  massiven  Kohlenprismen  in  diesen  Elementen 
durch  Goaksstücke  ersetzt,  welche  in  einen  Gylinder  von  porösem  Thon. 
geschüttet  wurden,  und  in  die  man  einen  Metalldraht  hineinsenkte.  Die 
Kette  ist  auch  so  nicht  constant^). 

Walker^)  überzieht  die  Bunsen'sche  Kohle  zu  ihrem  Gebrauche 
in  den  einfachen,  mit  verdünnter  Schwefelsäure  gefüllten  Kohle -Zink- 
elementen mit  Platin,  indem  er  sie  einige  Zeit  als  negative  Elektrode  in 


^)  Matteucci,  ibid.;  Archives  Nouv.  ß6r.  23,  p.  26*.  —  *)  Duchemin, 
Compt.  rend.  64,  p.  760,  1867*.  —  ")  Vlacovich  (N.  Cimento  [2]  15,  p.  93, 
1876^  giesst  oben  auf  und  um  den  Kohlencylinder  Gusseisen,  an  welches  die 
Leitungsdrähte  gelöthet  oder  geschraubt  werden.  —  ^)Böttger,  Pogg.  Ann. 
99,  p.233,  1856*^;  Frankfurter  Jahresber.  1854  bis  1855*.  -—  ^)  Böttger,  Dingl. 
Joum.  188,  p.  399,  1868*;  Mondes  16,  p.  395,  1868*.  —  ^  v. Leuchtenberg, 
Dingl.  Joum.  98,  p.25,  1845*.  —  7)  Walker,  Phil.  Mag.  [4]  18,  p.  73,  1859*; 
Archives  Nouv.  S^r.  5,  p.  362*.  Auch  Mai  che  (La  Science  pour  tous  1881, 
p.  292*)  bringt  platinirte  Kohlenstücke  in  einen  flachen  und  weiten  porösen, 
seitlich  von  Löchern  durchbohrten  Thoncylinder,  welcher  im  oberen  Theil  eines 
Glascylinders  h&ngt  und  in  den  bis  unten  ein  Flatindraht  tauclit,  welcher  mit 
einer  auf  dem  Deckel  des  Glases  angebrachten  Klemmschraube  verbunden  ist. 
Durch  den  Thoncylinder  geht  ein  Ebonitrohr,  welches  etwas  unterhalb  des  Thon- 
cy linders  ein  flaches  Porcellanschälchen  mit  Quecksilber  trägt,  in  dem  zwei 
kleine  Zinkstücke  liegen.   Der  Apparat  wird  mit  concentrirter  Losung  von  Sal- 
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einer  LösuDg  einiger  Krystalle  von  Cblorplatia  io  einem  Gemenge  von 
1  Theil  SchwefelBäure  in  10  Theilen  Wasser  verwendet.  Die  Polama- 
tioii  ist  etwaa  geringer. 

707  In  den  Zinkkahleketten  hat  man  gleichfalls  die  Plüasigkeit  durch 

Chromsäurelöaung  ersetzt.  DieForm,  welche  man  den  derartigen  Ele- 
menten jetzt  häufig  giebt,  ist  folgende: 

Ein  Glas,  Fig.  234,  ist  mit  einem  Deckel  bedeckt,  der  zwei  Hes- 
sin g  Fassung  en  trägt.  Jede  derselben  trägt  eine  Klemmschraube,  durch 
welche  ein  viereckiger  Messingstab,  von  denen  der  eine  in  einer  ring- 
fönuigen  Fassung  eine  Platte  von  Coakskohle,  der  andere  eine  etwa  '/« 
so  grosse  Platte  von  amalgamirtem  Zink  trägt.    Die  unteren  Tbeile  der 

Fig.  235. 


Messingstäbe,  sowie  die  an  sie  befestigten  Fassungen  zum  Tragen  der 
Platten  sind  mit  Guttapercha  überzogen.  Das  Glas  wird  zu  zwei  Dritteln 
mit  einer  Lösung  von  Chromsäure  (s.  §.  708)  gefüllt  Beim  Gebrauch 
senkt  man  die  Zinkplatte  in  flie  Lösung  ond  zieht  sie  nach  demselben 
wieder  heraus.  Durch  die  Klemmschrauben  an  den  Fassungen  kann 
man  mehrere  Elemente  neben  oder  hinter  einander  verbinden. 

Häufig  schiebt  man  auch  zwischen  zwei  parallele  Kohlenplatten,  die 
mit  einander  leitend  verbunden  sind,  ähnlich  wie  bei  den  Wollaston'- 
echen  Elementen,  die  amalgamirte  Zinkplatte  von  oben  ein,  Fig.  235.  — 
Die  Elemente  liefern  bei  kurz  andauerndem  Gebrauch  und  bei  nicht  an 
dichten  Strömen  recht  constant«  Wirkungen. 

}  BuDSen  füllt  in  seiner  Chroms äurekette  i).  Fig.  236  und  Fig.  237, 

eine  Anzahl   von  Gläsern  von  etwa    2  Liter  Inhalt  mit  einer  Lösung, 

miak,  v«rdünDter  SchwefBleäure  (Vio)   »ler  Lösung  von  saurem  ■ohwefelsanrem 
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welcbe  für  die  Füllung  von  40  Zellen  6,182  kg  gepulvertea  doppelt  cbrom- 
saures  Kali  enthält,  zu  denen  man  6,282  Liter  Schwefelaäurebydrat 
and  Bodann  60,47  Liter  Waaaer  hinzufügt.    Die  Mischung  enthält  mehr 
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Schwefelsäure ,  aU  znr  Bildung  vod  Chromalann  bei  der  Redaction  der 
ChromBäure  erforderlich  ist ').     In  die  Gläser  werden  Paare  »on  Platten 


Tou  Gaskohle  und  nmalgamirtem  Zink  eingesenkt,  welche  in  ganz  ähn- 
licher Weise,  wie  die  Kupfer-  und  Zinkplatten  des  Apparates  (Fig.  226) 

■)  Ducretet  [Mi>n<Ies  4ß,  p.  30T,  IBTH*)  aet^t  der  LÜBung  nocli  gcbnef«!- 
Bnnrea  Qiiecknilbenixyil,  etwa  '/^g  des  cliromsaureo  Kalis,  hinzu,  um  dia  Zink- 
cylioder  amal);amirt  zu  erhalten. 
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an  einem  Rahmeii  befestigt  sind,  mit  dem  sie  nach  dem  Gebrauche  aus 
der  Säare  heraasgehoben  werden  können.  An  die  Ziakplatten  der  ein- 
zeloen  Elemente  sind  Bügel  voD  Kupferblech  gelöthet,  deren  Tordere 
Enden  zugleich  mit  dem  oberen  Ende  der  Kohlen  der  nächstfolgenden 
Kiemente  gegen  den  tragenden  Rahmen  durch  Metallschienen  gegen- 
gedrückt  werden,  welche  mittelst  zweier  seitlicher  Schrauben  an 
dem  Rahmen  festgeschraubt  werdep,  Fig.  238.  Die  Bügel  sind  in  der 
Flg.  238. 


Mitte  durchbrochen,  daselbst  aufgeschlitzt  und  durch  Metallschranbeu, 
welche  in  die  Schlitze  eingesetzt  sind,  zusammengeschraubt,  so  dass 
man  so  eine  beliebige  Anzahl  von  Elementen  mit  einander  verbinden 

Die  etwa  nöthig  werdende  wiederholte  Amalgamation  der  Zinkbleche 
geschieht  nach  dem  HerauHbehcn  der  Platten  aus  der  Säure,  indem  man 
von  onten  ein  mit  Quecksilber  gefülltes  viereckiges  Glasgefasa  einmal 
über  sie  hinüberac hiebt.  -'—  Die  Kette  liefert  unfanga  einen  recht  con- 
stauten  Strom.  Nimmt  derselbe  ab ,  so  genügt  einmaliges  Herausheben 
der  Platten  aus  der  Säure  und  baldiges  Wiedereinsenken  zur  Wieder- 
herstellung der  früheren  Intensität.  Die  Säule  eignet  sich  also  sehr  gut 
namentlich  bei  Vorlesungsversuchen ,  z.  B.  zur  Herstellung  des  Licht- 
bogens, wenn  man  denselben  nicht  zu  lange  verwenden  will. 

Fig.  239  und  240  stellen  zwei  mit  Kohle-  und  Zinkcylindem,  resp.  709 
Platten  versehene  und  mit  ChromsäurelÖsung  gefüllte  Tauchbatterien  dar, 
wie  sie  häufig  zu  Vorlesungs-  und  medicinischen  Zweckeu   gebraucht 
werden.    Die  Kohlen  und  Zinkbleche  hängen  alle    an  einem  Hotzrohr, 
welches  durch  eine  in  der  Mitte  angebrachte  Schraube  mit  Kurbel  ge- 
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hoben  und  gesenkt  werden  kann.  In  Fig.  239  sind  in  die  Eohlency linder 
Glasperlen  eingesetzt,  um  ihre  Berührung  mit  dem  Zink  zu  verhindern. 
Die 'Elemente  können  durch  Bügel  zwischen  den  mit  den  Zink-  und 
Kohlencylindem  verhundenen,  auf  dem  tragenden  Holzrohr  angehrachten 
Klemmschrauhen  hinter-  und  nebeneinander  verbunden  werden.  In 
Fig.  240  sind  die  zwei  Eohlenplatten  einerseits  und  die  drei  Zinkplatten 
andererseits  in  jedem  Glase  mit. einander  verbunden,  so  dass  sie  zwei 
Elemente  von  grosser  Oberfläche  darstellen,  die  ebenfalls  hinter-  oder 
nebeneinander  zu  verbinden  sind. 

Die  elektromotorische  Kraft  dieser  Kette  ergiebt  sich  etwa  1,8  bis  710 
1,9  mal  so  gross  als  die  der  Daniela  sehen  Kette. 

Nach  J.  Müller^)  ändert  sich  die  elektromotorische  Kraft  ^  und 
der  Widerstand  R  der  Bunsen 'sehen  Chromsäurekette  bei  Schliessung 
durch  einen  ,2.0  m  langen  Kupferdraht  wie  folgt : 

E  B 

Gewöhnliche  Bunsen 'sehe  Kette  von  gleicher  Dimension  0,95  bis  1  0,41 

Chromsäurekette  nach  der  Schliessung 1  0,33 

Chrom säurekette  nach  V4  Stunden 1,014         0,53 

Chromsäurekette  nach  6/4  Stunden 0,462  2,69 

Die  elektromotorische  Kraft  der  fiunsen' sehen  Chrom  säurekette 
ist  also  zuerst  grösser,  als  die  der  gewöhnlichen  Bunsen 'sehen  Kette, 
bleibt  nahe  Y4  Stunden  constant  und  sinkt  dann  sehr  schnell  auf  das 
0,48  fache ,  während  der  Widerstand  in  derselben  Zeit  auf  das  7  fache 
steigt. 

Ausser  den  von  Poggendorff  und  Bunsen  angegebenen  Mi schun-  711 
gen    für  die   Chromsäurekette    ist  noch    eine  Keihe  anderer  Lösungen 
vorgeschlagen  worden,    deren  Vorzug   vor    der    Bunsen' sehen   nicht 
gerade  einleuchtet.      Im  Folgenden    sind  einige   derselben  zusammen- 
gestellt : 


Wasser 


Saures  chrom- 
saures  Kali 


Schwefelsäure 


1)  BuDsen    .    . 

2)  Poggendorff 
8)  Grenet  .  . 
4)  Delaarier    . 


604,7  Tille. 

18,0      „ 

1000,0      „ 

200,0      „ 


61,82  Thle. 

3,0        „ 

100,0        „ 

18.0        „ 


115,7  Thle. 

4,0      „ 

300,0      „ 

42,0      , 


1)  J.  Müller  in  Freiburg,  Dingl.  J.  205,  p.  104,  1872*. 
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ferner  5)  nach  Chutaux:  Wasser  1500,  sanres  chromsaures  Kali  100, 
Schwefelsäure  200  (66<^  Baume),  schwefelsaures  Quecksilberoxyd  200  Tfale. 
6)  nach  Delaurier:  Wasser  30,  saures  chromsaures  Kali  5,4,  Schwefel- 
säure 25  (66^0.),  Eisenvitriol  4,  Glaubersalz  5.  7)  nach  Yoisin  und 
Dronier:  Wasser  83,33,  saures  chromsaures  Kali  4,50,  Schwefelsäure 
9,83,  schwefelsaures  Natron  2,33. 
Nach  du  MonceP)  ist: 


die  elektro- 
motorische Kraft 


der  Widerstand 


eines  gewöbnlichen  Bansen'schen  Ele- 
mentes   •• 

der  Kette  3 

5 

6 


1 

1,025 

1,067—1,025 

1,162 


160 

160 

500—600 

685 


Es  erhöht  sich  also  die  elektromotorische  Kraft  durch  Zusatz  des 
Eisensalzes  etwa  um  Vio- 

Recht  zweckmässig  mischt  Loiseau^)  doppeltchromsaures  Kali  mit 
doppeltschwefelsaurem  Kali  in  dem  Yerhältniss,  dass  das  Gemisch,  ge- 
löst in  Wasser,  die  für  die  Chromsäureketten  erforderliche  Lösung  lie- 
fert.   Man  kann  dieses  Gemisch  leicht  transportiren. 

Ein  grosser  Uebelstand  ist  bei  den  erwähnten  Combinationen ,  dass 
trotz  der  Anwendung  eines  Ueberschusses  von  Schwefelsäure  sich  doch 
allmählich  ein  sehr  schleeht  leitender  grüner  Ueberzug  von  Chromoxyd 
auf  dem  Zink  ablagert. 

Partz')  verwendet  deshalb  eine  Lösung  von  etwa  15  Thln.  Chlor- 
zink  und  15  Thln.  doppeltchromsauren  Ammoniaks  in  100  Thln.  Wasser. 
Der  der  Länge  nach  aufgeschlitzte  Kohlencylinder  umg^ebt  den  amalga- 
mirten  Zinkstab,  welcher  unten  in  ein  Gefäss  voll  Quecksilber  taucht, 
wodurch  er  stets  amalgamirt  bleibt.  Während  der  Thätigkeit  bildet  sich 
auf  dem  Zink  ein  olivengrüner  Niederschlag,  welcher  leicht  abfallt  und 
zu  Boden  sinkt.  Die  elektromotorische  Kraft  ist  nach  du  Moncel  and 
Hospital ier  gleich  1,45  Volts  (1,29 D). 

Statt  der  Chromsäurelösung  verwendet  Laurie*)  zum  Fortschaffen 
des  polarisirenden  Wasserstoffs  eine  Lösung  von  Jod  in  Jodkalium  zwi- 
schen Kohle  und  amalgamirtem  Zink.  Die  Zinkplatten  müssen  nach  dem 


1)  Du  Moncel,  Bullet,  de  la  Soc.  d'encouragement  1871,  p.  113;  DingLJ. 
203,  p.  375,  1872*;  auch  Voisin  und  Dronier,  Bullet,  de  la  Soc.  d*encou- 
ragement  1873,  p.  114;  Dingl.  J.  207,  p.  483,  1873*.  —  «)  Loiseau,  Elektr. 
AiiBstell. Paris  1881.  —  «)  Partz,  La  lumiere  41ectr.3,  p.468,  1881*.  —  *)  Lsn- 
rie,  Nat.  24,  p.  279,  1881*.    Vgl.  übrigens  die  Jodketten  von  Doat  (s.  w.  u.). 
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Grebrauch  entfernt  werden.    Die  elektromotorische  Kraft  ist  etwa  1  Volt 
(0,9  2>)  und  recht  constant. 

Bei  anderen  Ketten  hat  man  zur  Vermeidung  der  Polarisation  ein  712 
Superoxyd  an  Stelle  des  elektronegativen  Metalls  verwendet.  So  ersetzt 
de  la  Bive^)  das  Kupfer  der  einfachen  Kette  durch  Bleisuperoxyd. 
Dasselbe  wird  gepulvert  in  einen  Gylinder  von  porösem  Thon  einge- 
fiitampft,  welcher  in  verdünnte  Schwefelsäure  gestellt  wird.  Ein  Gylinder 
von  amalgamirtem  Zink  umgiebt  den  Thoncylinder.  In  das  Superoxyd- 
pulver wird  ein  Platinblech  eingesetzt,  an  welches  oben  ein  Leitungs- 
draht von  Kupfer  angelöthet  wird.  —  Oster')  legt  auf  eine  Bleiplatte 
Bleisuperoxyd,  darauf  einen  Flanelllappen  und  rollt  das  Ganze  zu  einer 
Spirale,  welche  mit  einem  amalgamirten  Zinkstab  zusammen  eventuell 
unter  Zwischenfügung  eines  porösen  Thoncylinders  in  verdünnte  Schwe- 
felsäure gesenkt  wird  (vgl.  §.  716). 

Leclanche^)  wendet  Mangansuperoxyd  in  Nadeln,  besser  grob  713 
gepulvert  und  mit  grobem  Pulver  von  Retortenkohle  gemengt,  an.  Er 
umgiebt  die  Zinkplatte  mit  concentrirter  Salmiaklösung,  senkt  in  die- 
selbe einen  porösen  Thoncylinder,  der  zur  Hälfte  mit  derselben  Lösung 
gefüllt  und  sodann  völlig  mit  nadeiförmigen  Stücken  von  Mangansuper- 
oxyd  erfüllt  wird,  so  dass  letztere  stets  feucht  sind.  In  den  Thoncylin- 
der wird  eine  Kohlenplatte  gesenkt. 

Fig.  241  (a.  f.  S.)  stellt  die  Form  dar,  in  welcher  diese  Elemente 
jetzt  gewöhnlich  angefertigt  werden. 

In  einem  viereckigen  Glase  mit  runder,  seitlich  ausgebogener  Oeff- 
nung  steht  ein  mit  dem  Gemenge  von  Braunstein  und  Betortenkohle  ge- 
füllter poröser  Thoncylinder,  in  dessen  Mitte  ein  massives,  oben  mit  einer 
Klemmschraube  versehenes  Kohlenprisma  steht.  Oben  ist  der  Gylinder 
mit  einem  Harzkitt  zugeschmolzen ,  durch  den  nur  eine  kleine  Oeffnung 
hindurchgeht.  An  der  Seite  der  Ausbuchtung  steht  im  äusseren  Glase 
ein  ebenfalls  mit  einer  Klemmschraube  versehener  amalgamirter  Zink- 
stab. Sowohl  das  Glas  wie  der  Thoncylinder  werden  mit  concentrirter 
Salmiaklösung  gefüllt. 

Gaif  fe*)  schichtet  um  die  Kohle  im  Thoncylinder  abwechselnd  je 
5  mm  dicke  Schichten  von  grob  gepulverter  Kohle  und  Braunstein,  und 
verwendet  statt  der  Salmiaklösung  Lösung  von  Ghlorzink.  Die  Wirkung 
soll  sehr  constant  sein. 

Neuerdings  wendet  Leclanche  *)  statt  des  Pulvers  Gylinder  aus 
40  Theilen  Braunstein,  55  Theilen  Gaskohle  und  5  Theilen  Schellack  an, 


^)  de  la  Rive,  Arch.  3,  p.  112,  1843*.  —  ^)  Oster,  Chem.  Centralbl.  [3] 
12,  p.  721,  1881*.  —  8)  Leclanch6,  Mondes  16,  p.  532,  1868*;  Dingl.  J.  186, 
p.  270,  1867*;  188,  p:  96,  1868*.  —  *)  Qaiffe,  Elektr.  Ausstellung  zu  Paris 
1881.  —  ^)  Leclanchö,  Compt.  rend.  83,  p.  54,  1876*. 
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die  durch  einen  Druck  von  300  Atmosphären  in  stählernen  Formen  bei 
100"  gepresst  sind.     Ein  Zusatz  von  3  bis  4  Procent  zweifach  schwefel- 
sauren Kalis  macht  dieselben  leitender.     Auch  wird  das  Gemisch   von 
Braunstein  und  Kohle  auf  Eohlenplatten  featgepresst,  Fig.  242  >). 
Fig.  B4I.  Pig.  242. 


Die  Kette  von  Leclanchä  stüsst  anfangs  viel  Ammoniakdämpfe 
aus,  ist  indess  sehr  constant,  wenn  sie  nicht  zur  Erzeugung  zu  dichter 
Ströme  verwendet  wird. 

Howell')  setzt  in  einen  Steinguttrog  eine  der  Länge  nach  mehr- 
fach aufgeschlitzte  Steingutzelle,  in  der  eine  poröse  Thonzelle  steht,  in 
welcher  wiederum  der  unterhalb  verdickte  am algamirte  Zink cy linder  mit 
etwas  freiem  Quecksilber  sich  in  einer  Lösung  von  schwefelsaurem  Am- 
mon  (}/to)  befindet.  In  dem  äusseren  Räume  des  Glases  steht  eine  Koblen- 
stange  in  einem  Gemenge  von  Graphit  tind  Braunstein,  welches  mit  koh- 
lensaurem oder  schwefelsaurem  Mangan  bedeckt  ist.  DieThonzelle  kann 
hierbei  ohne  weitere  Veründerang  des  Elementes  leicht  entfernt  und 
gereinigt  werden. 

714  Eine  sehr  zweckmässige  Form,  namentlichfartherapentiscfaeZwecke, 

hat  Beetz^)  der  aus  Leclancbe'schen  Elementen  zusammengesetzteD 

Batterie  gegeben,  Fig.  243. 

1)  Leclancli*,Compt.ren(].87,p.  329, 1878'.  DieAnwenduD^der  vonOniffe 
(Elektr.  AuBBtellung,  I'iiris  1881)  vorgendilagenen,  mehrfach  vortical  durchbohr- 
ten Kohlencylindsr,  in  deren  I.ücher  Braunütein  gepresst  winl,  dürtle  kaam  die 
Polnrinatioa  genügend  beseitigen.  —  ^]  Howell,  Elektr.  AuMtellung  zu  Pari» 
1881.  —  3)  Beetz,  Deutsche»  Archiv  für  klin.  Med.  10,  p.  119,  1872'. 
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Jedes  Element  besteht  aus  einem  Glasrohre  von  den  Dimensionen 
eines  ReageusglsBes,  in  welches  unten  ein  Flatindraht  eingeschmolsen 
ist,  der  innen  und  aussen  hervorragt.  In  daa  Glaa  wird  bis  auf  '/s  ^^^ 
Höhe  ein  Gemisch  von  grob  gestosBena:  Retortenkohle  und  Braunstein, 
darauf  bis  zu  '/a  ^^^  Höhe  concentrirte  SalmiaklöBung  gegossen,  und 
vermittelst  eines  durchbohrten,  lose  auigesetzteu  Kautsch ukpfropfens  ein 
mit  Siegellack  in  letzteren  festgekitteter  Zinkstab  eingesetzt,  in  den  oben 
ein  Messingdraht  eingegossen  ist.  Der  obere  Tbeil  des  Glases  wird  inner- 
halb auf  etwa  2  cm  Lftnge  mit  Talg  bestrichen,  sodass  der  Salmiak  nicht 
Fig.  2*3. 


efBorescirt.  Der  untere  Platin-  und  obere  Messiagdraht  eines  jeden  sol- 
chen Elementes  ist  in  Klemmschrauben  eingesetzt,  welche  so  durch  Drähte 
in  Verbinduiig  Btehen,  dass  alle  Elemente  hintereinander  verbunden  sind. 
Die  Oeffnungen  der  oberen  Klemmen  sind  so  weit,  dass  man  die  einzel- 
nen Gläser  nach  Loslösen  der  Schrauben  durch  Heben  und  Neigen  des 
unteren  Endes  nach  aussen  bin  entfernen  kann.  Mit  Holzstielen  ver- 
sehene,  federnde  Klemmschrauben,  welche  die  mit  den  erforderlichen 
Apparaten  verbundenen  leitenden  Schnüre  oder  Drähte  tragen,  lassen 
sich    auf  die   einzelnen  Messingdräht«  der  Elemente  aufscbieben,  um 
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so  beliebig  viele  Elemente  der  Säule  in  den  Schliessungskreis  einzu- 
schalten ^). 

715  Nach  Leclanche')  ist  die  elektromotorische  Kraft  seines  Elementes 
1,382,  nach  Hitzig  3)  1,5,  nach  J.  Müller^)  0,896,  nach  Beetz  ^)  nach 
längerem  Gebrauche  1,167  von  der  des  Daniell'schen  Elementes.  Ohne 
Anwendung  von  Braunstein  hat  das  Element  nach  Müller  nur  etwa  0,51 
der  elektromotorischen  Kraft  des  D  a  n  i  e  1 1'  sehen  Elementes,  so  dass  der- 
selbe in  der  That  depolarisirend  oder  direct  als  Stromerreger  wirkt. 
Nach  längerem  Gebrauch  verliert  derselbe  seine  Wirkung  zum  Theil;  es 
finden  sich  dann  in  der  Kette  glasglänzende  Krystalle  [nach  Priwoz- 
nik«)  ZnClaCNHa),,  nach  Davis 0  Zn (OH), NH4CI,  was  indess  wohl 
ein  Zersetzungsproduct  ist,  nach  L  o n gi  ^)  mit  etwas  Zinkoxydhydrat  ver- 
unreinigter Salmiak],  die  sich  auf  den  Zinkstäben  und  Diaphragmen  an- 
setzen und  den  Leitungswiderstand  der  Kette  schnell  vermehren.  Zu- 
satz von  verdünnter  Salzsäure  hindert  das  Anschiessen  derselben. 

Der  Widerstand  der  Leclanch6- Kette  nimmt  nach  Leclanche') 
von  —  180  tig  _j_  100  nur  im  Verhältniss  von  422:230  ab,  während  der 
der  Danieir  sehen  Kette  sich  stärker  ändert. 

716  Die  Wirkung  des  Braunsteins  und  der  Kohle  in  deä  Elementen  von 
Leclanche,  sowie  des  Bleisuperoxyds  ist  vollständig  von  Beetz*®)  unter- 
sucht worden. 

Auf  eine  am  Boden  eines  Glascylinders  befindliche,  den  Querschnitt 
des  Cylinders  ausfüllende  Platinplatte  wurde  das  zu  untersuchende  Pul- 
ver in  einer  2  cm  hohen  Schicht  gelegt.  Oberhalb  wurde  eine  Kupfer- 
platte angebracht  und  das  Ganze  mit  concentrirter  Kupfervitriollösung 
begossen.  Durch  diesen  Apparat  wurde  der  Strom  von  drei  Meidin- 
g er' sehen  Elementen,  so  dass  die  Kupferplatte  als  positive  Elek- 
trode diente,  geleitet,  bis  der  Kupferverlust  derselben  stets  nahezu  der 
gleiche  war.  Bestand  das  Pulver  aus  Platinschwamm  oder  grob  gepul- 
verter Gaskohle,  so  war  nur  die  Oberfläche  desselben  mit  Kupfer  bedeckt; 
es  diente  als  zusammenhängender  metallischer  Leiter.  Bei  Platinmohr, 
und  fein  gepulverter  Kohle  waren  nur  kleine  Mengen  Kupfer  auf  der 
Oberfläche  abgesetzt,  im  Innern  und  auf  der  Platinplatte  befanden  sich 
Kupferblättchen ,  die  namentlich  bei  der  Kohle  eine  Art  Vegetation  bil- 
deten. Bei  Anwendung  grober  Braunsteinstücke  lagen  auf  der  Oberfläche 


^)  Andere  Formen  der  Kette  von  Leclanche  von  L.  Weber,  Spec.  of  Pa- 
tents 1870,  Nr.  1055  und  B  cum  ans,  Dingler's  Journ.  201,  p.  305,  1871^  — 
2)  Leclanchö,  Dingl.  Journ.  188,  p.  97,  1868*.  —  »)  Hitzig,  Berl.  klinische 
WochenBchrift  1867,  Nr.  48*.  —  *)  Müller,  Pogg.  Ann.  140,  p.  308,  1870*.  — 
ß)  Beetz,  Pogg.  Ann.  142,  p.  585,  1871*.  —  «)  Priwoznik,  Pogg.  Ann.  142, 
p.  467,  1871*;  Chem.  Bes.  9,  p.  612,  1876*.  —  ^  Davis,  Chem.New8  25,  p.  265, 
1872*.  —  8)  Longi,  Gaz.  chim.  11,  p.  514,  1881*.  —  »)  Leclanche,  Compt. 
rend.  83,  p.  1236,  1876*.  — '  ^^)  Beetz,  Münch.  Akad.  Ber.  Math.  pbys.  CL 
1873,  p.  89*;  Pogg.  Ann.  150,  p.  535,  1873*. 
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einzelne  Eupf erbrocken,  im  Innern  und  auf  der  Platinplatte  war  Eupfer- 
oxyd  gebildet.  Feines  Braunsteinpulver  hatte  sich  ohne  Absatz  von  Eupfer 
nur  auf  der  Oberfläche  mit  Eupferozyd  bedeckt;  ein  Gemisch  von  Eohle 
und  Braunstein  war  ganz  mit  Eupferoxyd  durchsetzt;  nur  bei  gröbe- 
rer Eohle  fand  sich  auf  der  Oberfläche  hie  und  da  Eupfer.  Somit  ist 
feiner  Braunstein  nicht,  gröberer  Braunstein,  und  namentlich  dieser  mit 
Eohlenstücken,  welche  die  Leitung  vermitteln,  zur  Depolarisation  geeignet. 
Durch  (Kompensation  mittelst  einer  Eette  von  zwei  Dan ielT sehen 
Elementen  (mit  verdünnter  Schwefelsäure)  mit  doppelten  Thondiaphrag- 
men  findet  Beetz  die  elektromotorischen  Eräfte  (dieEraft  der  Daniel  T- 
schen  Eette  2)  =  1) : 

1)  Amalgamirtes  Zink  in  Zinkvitriol 

V4Std.  geschloss.    10  Min.  ofifen 

feste  Gaskohle  in  Salmiak         1,11  0,03  0,39 

festes  Braunsteinstück  in 

Salmiak 1,48  0,34  0,42 

2)  Amalgamirtes  Zink  in  Salmiak 

3  Min.  geschL  mit    i/    «,*       a> 
100Quecks.-E.      %  Min.  offen 

feste  Gaskohle  in  Salmiak         1,22  0,73  0,80 

festes  Braunsteinstück  in 

Salmiak 1,51  1,10  1,48 

Der  Braunstein  bewirkt  also  stets  eine  geringere  Abnahme  und 
schnellere  Wiederherstellung  der  elektromotorischen  Eraft.  Schliesst  man 
ad  2)  beide  Elemente  hinter  einander  in  denselben  Stromkreis  ein,  dass 
sie  von  gleich  starken  Strömen  durchflössen  sind,  und  der  grosse  Wider- 
stand des  Braunsteins  die  Stromintensität  im  Braunsteinelement  allein 
nicht  unter  die  im  Eohlenelement  allein  hinunterdrücken  kann,  und  unter- 
sucht man  mittelst  des  Federcontactes  bei  momentaner  Loslösung  des 
einen  und  anderen  ihre  elektromotorische  Eraft,  so  sinkt  die  des  Braun- 
steinelementes schnell  weit  jinter  die  des  Eohlenelementes,  regenerirt 
sich  aber  viel  schneller  wieder  vollständig. 

Wurden  die  Elemente  mit  verschiedenen  Pulvern  gefüllt,  hinter  ein- 
ander geschlossen  und  darauf  einzeln  auf  ihre  elektromotorischen  Eräfte 

untersucht,  so  ergab  sich 

Eohle:  fein         grob         grob         fein 

Braunstein:  fein         grob         fein         grob 

Vs  Stunde  offen  mit  500  Q.-E.    .    .  1,38  1,30  1,28  1,39 

geschlossen    .    .  —0,12  0,64  0,98  —0,02 

desgl.  mit  100  Q.-E —0,15  0,35  0,59  —0,02 

„       ohne  Widerstand —0,15  0,12  0,49  —0,02 

5  Minuten  offen 0,78  0,54  0,90  —0,01 

10  Minuten  offen 1,00  0,70  0,90  0 

3  Stunden  offen 1,39  1,23  1,20  1,30 
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Die  Widerstände  einiger  solcher  Elemente  sind 

mit  feinem         gr.  Kohle       f.  Kohle 

feiner  Kohle     Braunstein     f.  Braunst,     f.  Braunst. 

Anfangs 67  198  60  145 

Va  Stunde  mit  500  Q.-E. ) 

geschlossen      .    .    .    .  i  74  440  66  161 

und  1  Stunde  offen.         j 

Somit  sind  die  mit  feinem  Kohlenpulver  oder  feinem  Braunstein- 
pulver  versehenen  Elemente  sowohl  wegen  der  schnellen  Aenderung  der 
elektromotorischen  Kraft,  als  auch  (mit  letzterem)  wegen  der  Grösse  des 
schnell  wachsenden  Widerstandes  unbrauchhar.  Dagegen  sind  die  Ele- 
mente mit  grober  Kohle  und  feinem  Braunsteinpulver  empfehlenswerth. 

Von  verschiedenen  Lösungen  empfiehlt  sich  die  Salmiaklösung  am 
meisten.  Ist  die  Kette  durch  Ausscheidung  von  Chlorzinkammonium  mit 
der  Zeit  schwächer  geworden,  so  kann  man  sie  durch  Abkratzen  des 
Zinkstabes,  Zusatz  von  etwas  Salzsäure  und  etwas  feinem  Braunstein- 
pulver und  Durchschütteln  schnell  wieder  brauchbar  machen. 

Elemente  mit  Bleisuperoxyd  an  Stelle  des  Braunsteins  ergaben  fol- 
gende Resultate: 

grobe  Kohle    grobe  Kohle        Bleisuperoxyd  mit 
gr.  Braunst,     f.  Braunst.    Salpeterlös.    Sodalösung 

Offen 1,32  1,26  1,56  1,48 

Alle  Elemente  hinter 
einander  V^  Stunde 
mit  500  Q.-E.  ge- 
schlossen    0,34 

5  Minuten  offen  .    .    .  0,67 

Va  Stunde  ohne  Wider- 
stand geschlossen    — 0,06 

'  5  Minuten  offen  .    .    .  0,35 

Die  elektromotorische  Kraft  der  mit  Bleisuperoxyd  versehenen  Ele- 
mente ist  also  selbst  bei  Einschaltung  geringer  Widerstände  und  relati? 
grosser  Intensitäten  der  der  Braunsteinelemente  überlegen. 

Indess  ist  der  Widerstand  des  Elementes  mit  Sodalösung  gross 
(590  Q.-E.);  der  des  Elementes  mit  Salpeterlösung  (102  Q.-E.)  ist  zwar 
anfangs  nicht  allzu  gross,  wächst  aber  bald  sehr  bedeutend  durch  Bil- 
dung von  salpetrichtsaurem  Kali  und  Niederschlag  von  Zinkoxydhydrat 
auf  dem  Superoxyd.  Ein  Element  mit  Bleisuperoxyd  und  Schwefelsäaret 
bei  dem  der  Zinkstab  amalgamirt  war,  zeigte  die  grosse  elektromotori- 
sche Kraft  2,4,  welche  nach  Vj  St.  bei  Einschaltung  von  500  Q.-E.  Wider- 
stand gleich  2,25,  nach  10  Min.  Schliessung  in  sich  1,54,  nach  30  Hin. 
1,40,  nach  5  Min.  Oefinen  schon  wieder  2,16  wurde.  Indess  setzt  sich 
in  dem  Superoxyd  so  viel  schwefelsaures  Bleioxyd  ab,  dass  das  Element 
bald  unbrauchbar  wird. 
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In  ähnlicher  Weise,  wie  oben  angegeben,  dürfte  grobes  Kohlenpulver 
an  Stelle  der  massiven  Kohle  in  den  Chromsanreketten  duroh  Yergrösse- 
rung  der  leitenden  Oberfläche,    wie    zuerst   vop  Reinsch,  dann  von      * 
Chutaux  angegeben  worden  ist,  die  Polarisation  vermindern  und  so 
die  elektromotorische  Kraft  von  1,86  Z>  bis  1,955  D  steigern^). 

Zenger^)  schichtet  auch  Spiessglanzasche,  in  welcher  ein  mit  Lei- 
tungsdraht versehener  Antimonstab  steht,  und  Kochsalz  in  einem  Ge- 
föss  über  einander,  befestigt  oberhalb  einen  Zinkcylinder  und  füllt  das 
Ganze  mit  Kochsalz-  oder  Salmiaklösung.  Die  elektromotorische  Kraft 
ist  0,943  D. 

Durch  bestandiges  Erneuern  der  Flüssigkeit  an  dem  negativen  717 
Elektricitatserreger  der  Elemente  kann  man  den  Strom  constanter  her- 
stellen, indem  dann  die  an  jenem  auftretenden  polarisirenden  Gase  wenig- 
stens theilweise  fortgeschafft  werden.  Fahre  de  Lagrange ^)  befestigt 
deshalb  einen  Cylinder  von  Segeltuch  in  einem  unten  durchbohrten  Gefäss 
(einem  Blumentopf),  setzt  ausserhalb  des  Cylinders  den  amalgamirten 
Zinkcylinder  in  verdünnte  Schwefelsäure,  und  in  denselben  einen  Kohlen- 
cylinder  mit  Kohlenstücken,  über  welche  beständig  verdünnte  Schwefel- 
säure herabtropft. 

Chutaux  theilt  in  der  Chromsäurekette  die  Gefasse  mit  der  amal- 
gamirten Zink-  und  Kohlenplatte  durch  eine  poröse  Wand;  umgiebt  die 
Zinkplatte  mit  Sand,  die  Kohlenplatte  mit  Kohlen-  oder  Coakspulver,  und 
lässt  aus  einer  umgestürzten  Flasche  von  oben  die  Flüssigkeit  in  das 
Coakspulver  eintreten,  unten  aber  durch  den  porösen  Boden  des  Ge- 
fasses  durchsickern,  auf  ein  zweites  ähnliches  Element  und  durch  dieses 
in  eine  zweite  Flasche  fallen.  Dieselbe  Flüssigkeit  kann  wx>hl  durch  vier 
Elemente  hindurchgetrieben  werden.  Den  Zu-  und  Abfluss  der  Lösung 
kann  man  nach  Chutaux  auch  bei  anderen  Chromsäureelememten 
durch  eine  Flasche  mit  einem  beliebig  weiten  Heber  oder  Abflussrohr 
bewirken  *). 

Pulvermacher ^)  erreicht  diese  Lüftung,  indem  er  einen  Thon- 
cylinder  mit  Silberdraht  in  engen  Maschen  umspinnt,  welcher  als  elek- 
tronegatives  Metall  dient,  und  den  den  amalgamirten  Zinkcylinder 
enthaltenden  Thoncy linder  mit  verdünnter  Schwefelsäure  (Vio)  oder  Kali- 
lauge oder  Salmiaklösung  füllt.  Die  Flüssigkeit  dringt  durch  den  Thon- 
cylinder  zum  Silbemetz.  Die  elektromotorische  Kraft  ist  in  den  ersten 
beiden  Fällen  1,5  resp.  2  Volts  (1,3  resp.  1,7  D).     Die  grosse  Contact- 


^)  Andere  Erklärung  von  du  Moncel,  Oompt.  rend.  75,  p.  876,  1872*; 
Dingl.  Journ.  206,  p.  363,  1872*.  —  *)Zenger,  Böhm.  Architekten -Verein, 
1871,  p.  15*.  —  8)  Fabre  de  Lagrange,  Oompt.  rend.  34,  p.  533,  1852*.  — 
*)  Aehnlich  auch  Ponci,  Natura  3,  p.  432,  1879*;  Beibl.  4,  p.  66*.  —  *)  Pul- 
vermacher, Dingl.  J.  232,  p.546,  1879*;  Oompt.  rend.  87,  p.22,  1878*.  Aehn- 
lich Onimns,  der  Zinkcylinder  mit  Pergamentpapier  und  Kupferdraht  umwickelt 
und  in  KupfervitrioUöBung  hängt,  oder  auch  mit  Pergamentpapier  und  Zink- 
draht umwundene  Kohlen  in  Bäuren  einsenkt  (Oompt.  rend.  82,  p.  1192,  1876*). 

Wie  de  mann,  Elektricit&t.  I.  4^ 
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fläche  mit  der  Lufb  bedingt  eine  schnelle  Depolarisation  beim  Oefifnen  der 
geschwächten  Kette. 

Mocenigo^)  befestigt  die  hinter  einander  verbundenen  kreisförmi- 
gen Kupfer-  und  Zinkplatten  einer  Säule  conaxial  an  einer  horizontalen 
Axe,  lässt  sie  unten  in  einen  in  einzelne  Zellen  getheilten  Trog  voll  ver- 
dünnter Säure  eintauchen  und  versetzt  die  Axe  in  Rotation. 

Auch  durch  Hindurchblasen  von  Luft  durch  die  Flüssigkeit  der  Säule 
an  der  Seite  der  negativen  Erregerplatten  .hat  man  den  daselbst  auf- 
tretenden Wasserstoff  oxydirt  oder  ihn  theilweise  durch  Erschüttern  der- 
selben fortgeschafft,  so  z.  B.  Grenet^)  bei  der  Ghromsäurekette. 
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718  Sehr  vollständig  ist  die  Vernichtung  der  Polarisation  durch  den 

Wasserstoff  mittelst  Anwendung  zweier  Metalle  in  zwei  Flüssigkeiten  er- 
reicht worden. 

Schon  Wach')  hatte  im  Jahre  1830  Kupfervitriollösung  und  Wasser 
oder  Salmiaklösung  in  die  zwei  Abtheilungen  eines  durch  eine  Thierblase 
in  zwei  Hälften  getheilten  Gefasses  gegossen,  in  dieselben  eine  Kupfer- 
platte und  eine  Zinkplatte  gesenkt  und  beide  verbunden.  Er  studirte  in- 
dess  hierbei  nur  die  Endosmose  der  Flüssigkeiten  und  die  Niederschläge 
der  Metalle  und  erkannte  nicht  die  wahre  Bedeutung  dieser  Zusammen- 
stellung. Becquerel^)  construirte  zuerst  Ketten  in  einem  darch  Gold- 
schlägerhaut getheilten  Glaskasten  aus  Kupfer  in  Lösung  von  salpeter- 
saurem  Kupftroxyd  und  Zink  in  Lösung  von  schwefelsaurem  Zinkoxyd 
und  beobachtete,  dass  diese  Ketten  zuweilen  eine  Stunde  constant  blieben. 
Becquerel  giebt  dabei  ganz  entschieden  an,  dass  durch  diese  Combi- 
nation  die  Intensität  des  secundären  Stromes  vermindert  wird,  indem  die 
Niederschläge  auf  den  Elektroden,  welche  dieselben  polarisiren  (die  er 
freilich  bei  dem  damaligen  Stande  der  Kenntniss  der  Polarisation  noch 
nicht  richtig  erkennen  konnte),  durch  die  passend  gewählten  Flüssigkei- 
ten aufgelöst  werden.  DanielP).hat  nachher  eine  ganz  ähnliche  Kette 
construirt.  Seine  erste  Batterie  bestand  aus  einem  Kupfercylinder  A  B^ 
Fig.  244,  in  den  eine  unten  durch  einen  Kork  ah  geschlossene  Ochsen- 
gurgel hineingehängt  war.  In  dem  Kork  ah  befand  sich  ein  Glasrohr 
cfg^  welches  durch  den  Boden  des  Kupfercy linders  hindurchging  und 
dann  nach  oben  hinauf  gebogen  war.  In  der  Ochsengurgel,  welche  mit 
verdünnter  Schwefelsäure  gefüllt  war,  hing  ein  amalgamirter  Zinkcylin- 


1)  Mocenigo.  Eivista  Scient.  indust.  13,  p.  236,  1881*;  Beibl. 5, p. 609*. — 
2)  Grenet,  Moodes  28,  p.  53,  1872*.  —  »)  Wach,  Schweigg.  Joum.  58, 
p.  33,  1830*.  —  *)  Becquerel,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  41,  p.  22,  1829*; 
Pogg.  Ann.  42,  p.  282*.  —  »)  Daniell,  Phil.  Trans.  1836,  1,  p.  117*;  Pogg. 
Ann.  42,  p.  272*. 
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der  Z.  Durch  einen  Tricbt«r  A  lief  von  oben  beständig  frische  Säura  id 
die  Gurgel  hineiD,  während  die  durch  die  Auflösung  des  Zinks  schwerer 
gewordene  Sfiure  durah  das  Rohr  cfg  abflosa.  Der  Kupfercjliuder  war 
mit  CQDcentrirter  EnpferTitriollöBUDg  gefüllt.  Die  Lösung  wurde  durch 
Stücke  von  Kupfervitriol,  welche  auf  dem  Siebe  i%  lagen,  concentrirt 
erhatten,  fc  und  l  waren  Queckailbernäpfe,  in  welche  die  Leitungsdrähte 
eingelegt  wurden. 

Die  CoDstruction  dieser  Ketten  wurde  bald  in  der  Weise  geändert, 
dass    ntan    die    aus    einem    dünnen  Blech   susammengebogenen  Kupfer- 
FiR,  2*4.  Kg.  2*5. 


ojlinder  K,  Fig.  245,  in  ein  Glas  setzte,  in  dasselbe  einen  Gylinder  von 
gebranntem  porösem  Thon  T  stellte,  und  dahinein  den  amalgamirten 
Zinkcflinder  Z  setzte.  Man  bedient  sich  zu  letzterem  eines  starken 
Bleches  oder  eines  massiven  in  der  Form,  Fig.  246  (a.  f.  S.),  gegossmen 
Cylinders.  —  Der  an  den  Kupfercyliuder  gelöthete  Blechstreif  j>  trägt 
eine  Schraube  S,  der  Zinkcylinder  ein  Blech  mit  einem  Schlitz  m.  Man 
kann  so  leicht  den  Blechstreif  m  eines  Elementes  mit  dem  Blechstreif  j> 
des  folgenden  durch  Anziehen  der  Schraube  s  verbinden. 

Beim  Schi ieasen  der  Kette  scheidet  sich  aus  der  verdünnten  Schwefel- 
säure SO«  am  Zink  aus,  verbindet  sich  damit  zu  Zinksulfat,  welches  sich 
last;  am  porösen  Diaphragma  scheidet  sich  aus  der  Schwefelsäure  der 
Wasserstoff  ah.  Die  Kupfervitriol lösnng  liefert  ebendaselbst  SO«,  welches 
sich  mit  dem  Wasserstoff  zu  Schwefelsäure  verbindet,  nu  der  Kupfer- 
platte des  Elementes  aber  metalliscbes  Kupfer,  bei  nicht  zu  dichten  Strö- 
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men  in  einer  cohärenten  Schicht.     So  Sndem  aich,  «bgesehen  von  der 
CoDcentration  der  Lösungen,  die  VerhältnisBe  an  den  Metallplatten  der  Kette 
nicht  wesentlich  während  des  Gebrauches  innerhalb  einer  gewissen  Zeit 
Die  Kupferritriollösung  in  diesen  Elemen- 
Pig.  248.  (qq  musB  stets  coacentrirt  erhalten  werden,  in- 

dem man  Stücke  Eupferritriol  in  leinenen  Bea- 
tein in  die  Lösung  hineinhängt  oder  aussen  am 
den  Eupfercylinder  aufschichtet,  welchen  man 
mit  Löchern  durchbohrt. 

Zn  dem  Zwecke  kann  man  auch  einen  mit 
Enpfervitriolkrystallen  und  Lösung  gefällten 
Glaskolben  umgekehrt  mit  seinem  geöffneten 
Halse  in  die  Lösong  einsenken  ')- 

Die  verdünnte  Schwefelsäure  nimmt  man 
von  einem  Gehalt  von  5  bis  10  Proc  an  Schwe- 
fels&nrehydrat.    Obgleich    die    Säure    erst    bei 
einem  Gebalt  von  30  bia   40  Proc.  am  besteo 
leitet,  thnt  man  doch  gut,  sich  mit  der  gerin- 
geren Concentration  sa  begnügen,  sowohl  wegen 
der  Heftigkeit,    mit    welcher  die  Zinkcjlinder 
durch  die  concentrirtere  Säure  angegriffen  wer- 
den, wenn  sie  an  einer  Stelle  nicht  vollständig 
amalgamirt  sind,  als  auch,  weil  sich  sonst  leicht 
der  gebildete  Zinkvitriol  in  fester  Form  abscheidet.  —  Das  beim  Ein- 
senken gebrauchter  und  getrockneter  amslgamirter  Zinkcylinder  in  ver- 
dünnte Schwefelsäure  entwickelte  Gas  ist  Kohlensäure,   entstanden  aus 
dem  durch  den  Ein&uss  der  Kohlensäure  der  Luft  gebildeten  kofalensan- 
ren  Zinkoxyd*). 

Man  kann  die  verdünnte  Schwefelsäure  im  Daniell'acben  Element 
durch  Zinkvitriollösung  ersetzen;  die  elektromotorische  Kraft  wächst  da- 
durch ein  wenig.  An  dem  Diaphragma  scheidet  eich  dann  darane  Zink 
ab,  welches  sich  indeee  sofort  mit  dem  S  O4  aus  der  Kupferlösung  vereint 
Kochsalzlösung  an  Stelle  der  verdünnten  Säure  steigert  die  elektromoto- 
rische Kraft  im  Verfaältniss  von  100:106,  Kalilösung  sogar  von  100:138, 
jedoch  ist  letatere  nicht  gut  anwendbar,  da  sich  in  den  Thoncylindem 
bald  unlösliches  Kupferosydhydrat  niederschlägt.  —  Bei  allen  diesen 
LiöBungen  ist  auch  der  Widerstand  grösser,  als  bei  Anwendung  von  ver- 
dünnter Schwefelsäure. 

719  Die   elektromotorische  Kraft   des  Becquerel-Danieirachen  Ele- 

mentes ist  im  Mittel  etwa  *fi  von  der  des  Grove'schen  Elementes. 

Wir  haben  schon  §.676  angeführt,  dass  diese  Kraft  mit  Verdünn ong 
der  Zinkvitriollösung  und  verdünnten  Schwefelsäure  ein  wenig  abnimmt; 


■)  Niaudet,  Pile^leclr.  p.  B2',  —  •)  Nickifis,  Singl.J.  127,  p.  436, 1853'. 
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nach  neueren  Yersuchen  von  Fromme^)  findet  dies  bei  Abnahme  des  Pro- 
centgehaltes der  Zinklösung  von  30  zu  3  Procent  im  Verhältniss  von 
1,03:1  statt.  Die  Concentration  der  Kupferlösung  hatte  dagegen  keinen 
merkbaren  Einfluss.  Auch  nach  Fromme  sinkt  bei  wachsender  Concen- 
tration derselben  von  4,5  bis  19,5  Procent  die  elektromotorische  Kraft 
nur  im  Verhältniss  von  1,0096: 1. 

Bei  gleichen  Dimensionen  ist  der  innere  Widerstand  desDanielT- 
schen  Elementes  etwa  der  doppelte  von  dem  des  Grove' sehen  (s.  w.  u.)> 

Ueber  die  Gonstanz  der  elektromotorischen  Kraft  des  DanielT- 
sehen  Elementes  bei  wiederholter  Zusammenstellung  hat  Pellat')  Ver- 
suche angestellt.  Die  Elemente  enthielten  frisch  galvanoplastisch  ver- 
kupfertes Kupfer  in  reiner  Kupfervitriol-,  amalgamirtes  Zink  in  reiner 
Zinkvitriollösung.  Die  Flüssigkeiten  communicirten  nur  durch  den  engen 
Raum  zwischen  dem  Halse  einer  Flasche  und  dem  eingesetzten  paraffi- 
nirten  Glasstöpsel.  Bei  dem  enormen  Widerstand  konnte  nur  die  elek- 
tromotorische Kraft  der  offenen  Kette  am  Elektrometer  gemessen  werden. 
Bei  der  Vergleichung  derartiger  und  anderer  Daniell 'scher  Elemente 
mit  einem  Element  von  Latimer  Clark,  dessen  elektromotorische  Kraft 
höchst  constant  ist  und  gleich  1,457  Volts  gesetzt  wird,  schwankte  die 
elektromotorische  Kraft  ersterer  Elemente  zwischen  1,105  und  1,150  Volts, 
sie  änderte  sich  etwas  mit  der  Zeit,  schon  ein  Lichtstrahl  veränderte  sie 
um  2,5  Proc,  Erwärmung  wirkte  nicht.  Bei  der  Zusammenstellung  in 
gewöhnlicher  Art,  aus  Kupfer  und  amalgamirtem  Zink' in  reinen  Sulfat- 
lösungen und  Schliessung,  bis  das  Kupfer  mit  einer  galvanoplastischen 
Schicht  von  Kupfer  bedeckt  ist,  schwankte  bei  Messung  einige  Minuten 
nach  dem  Oeffnen  die  elektromotorische  Kraft  nur  etwa  von  1,110  bis 
1,130  Volts,  so  dass  die  Abweichungen  vom  Mittelwerth  1,12  Volts 
höchstens  1  Proc.  betragen. 

Die  Thoncylinder  in  diesen  Elementen  müssen  möglichst  dünn  und  720 
locker  gebrannt  sein,  ohne  jedoch  dabei  ihre  Festigkeit  einzubüssen, 
damit  der  Widerstand,  welchen  die  in  ihnen  enthaltenen  Flüssigkeiten 
dem  Strom  entgegenstellen,  möglichst  gering  sei.  Je  nach  der  Be- 
schaffenheit der  Thoncylinder  kann  der  Widerstand  in  den  Elementen 
zuweilen  auf  das  Doppelte  und  Dreifache  steigen.  Die  Cyliuder  sind  nach 
jedem  Gebrauch  längere  Zeit  in  Wasser  zu  setzen,  damit  nicht  die  in  den 
Lösungen  befindlichen  Salze  in  ihren  Poren  krystallisiren  und  sie  da- 
durch zersprengen. 

Ein  sehr  unangenehmer  Umstand  ist,  dass  zuweilen  bei  anhal- 
tendem Gebrauch  die  Thoncylinder  mit  einer  dichten  Metallvegetation 
von  Kupfer  durchwachsen,  welche  in  knolligen  Anhäufungen  an  ihrer, 
dem  Kupfer  zugekehrten  Fläche  ausläuft.     Die  Thonzellen  werden  hier- 


M  Fromme,  Wied.Ann.  8,  p.  310,  1879*.  —  2)  Pellat,  Th^se  de  Docteur 
Nr.  461,  p.  49,  22.  Juni  1881*. 
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durch  leicht  brüchig,  und  es  bilden  sich  leicht  directe  metallische  Yer* 
bindungen  zwischen  dem  Zink-  und  Kupfercylinder.  —  Dieser  Nieder- 
schlag hat  nach  F.  Place  ^)  mit  den  galvanischen  Wirkungen  der  Kette 
direct  nichts  zu  thun,  sondern  er  entsteht,  indem  sich  die  das  Zink  ver- 
unreinigenden Stoffe,  Eisen,  Blei,  Cadmium,  Kohle,  Kupfer,  bei  der  all- 
mählichen Auflösung  des  Zinks  auf  demselben  als  ein  grauer  Metall- 
schlamm ablagern.  Kommt  dieser  Schlamm  an  den  Thoncylinder ,  und 
ist  derselbe  mit  Kupfervitriollösung  getränkt,  so  scheidet  sich  aus  der 
letzteren  in  den  mit  ihm  bedeckten  Theilen  des  Cylinders  metalli- 
sches Kupfer  ab,  welches  mit  dem  Schlamm,  der  Schwefelsäure  und 
der  VitrioUösung  in  den  Poren  des  Cylinders  ein  kleines  Danieirsches 
Element  bildet,  auf  dessen  Kupferfläche  gegen  die  Kupfervitriollösung  im 
Elemente  hin  an  dem  Thoncylinder  immer  neue  Absätze  von  Kupfer 
stattfinden.  —  Man  vermeidet  die  Kupfervegetation,  indem  man  den 
Zinkcy linder  frei  in  die  Mitte  des  Thoncy linders  stellt,  so  dass  der  Schlamm 
nicht  an  die  Seiten  des  letzteren  kommt,  sondern  auf  den  Boden  fallt, 
den  man  mit  Wachs  tränkt. 

Glasiren  des  Bodens,  weches  dasselbe  bewirkt,  ist  nicht  unbedingt 
anzurathen,  da  bei  dem  hierzu  erforderlichen  wiederholten  Brennen  die 
Thoncylinder  leicht  zu  dicht  werden. 

Ferner  ist  es  praktisch,  die  verdtLnnte  Schwefelsäure  in  den  Thon- 
cylinder vor  dem  Einsenken  desselben  in  die  KupfervitrioUdsung  zu 
füllen,  damit  seine  Poren  sich  ganz  mit  der  Säure  durchziehen. 

Da  bei  der  D an ie  11' sehen  Kette  durch  den  elektrolytischen  Process 
selbst  das  Volumen  der  Kupfervitriollösung  allmählich  zunimmt,  so  lässt 
Secchi^),  um  das  Ansteigen  derselben  zu  vermeiden,  welches  auch  leicht 
ein  Ueberfliessen  zu  der  das  Zink  umgebenden  Flüssigkeit  hervorruft, 
die  Lösung  durch  einen  Heber  abfliessen. 

Die  verschiedenen  Vorschläge,  die  Thoncylinder  durch  Cylinder  von 
Pergament,  Packpapier,  Leder,  Blase,  Oyps,  mit  Schwefelsäure  aus- 
gekochtem Ahornholz,  Papier,  welches  mit  concentrirter  Salpetersäure 
behandelt  ist  ^),  zu  ersetzen,  sind  nur  in  einzelnen  Fällen  zur  Anwendung 
gekommen.  Am  besten  eignet  sich  dazu  noch  das  durch  Eintauchen  von 
Papier  in  concentrirte  Schwefelsäure  erzeugte,  aus  reiner  Cellulose  be- 
stehende vegetabilische  Pergament^). 

721  Um  lange  Zeit  constante  Ströme,  wenn  auch  nur  von  sehr  geringer 

Intensität  zu  erhalten,  hat  Buff  ^)  das  Becquerel-Dauieirsche  Element 
in  folgender  Weise  abgeändert:  Ein  Glas  A  ist,  Fig.  247,  mit  einem 
Deckel  bedeckt,  durch  welchen  drei  oben  und  unten  offene  Glasröhren  6, 
c,  d  hindurch  gehen.     Die  Röhre  c  ist  unten  durch  eine  poröse  Wand 


1)  Place,  Pogg.  Ann.  100,  p.  590,  1857*.  —  2)  Secchi,  CoBmos  15,  p.446, 
1859*.  —  ^)  Jedlik,  Tageblatt  d.  Naturforscherversamml.  in  Wien  1856,  p.  56, 
Fortachr.  1856,  p.  485*.  —  *)  G.  Wiedemann,  Qalvanismus,  LAufl.,  1,  p.  261; 
1861*.  —  6)  Buff,  Ann.  d.  Chem.  u.  Phann.  85,  p.  4,  1853*. 
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von  Blase  oder  Thon  geschlossen  und  enthält  EupforvitrioUösung,  in  die 
ein  Knpferdraht  K  gesenkt  wird.  Durch  das  Rohr  d  wird  Quecksilber  in  das 

Glas  A  gegossen,  bis  es  die  untere  Oeffnung 
von  d  sperrt,  und  durch  das  Rohr  ein 
Zinkdraht  Z  in  das  Quecksilber  gesenkt. 
Durch  das  über  dem  Quecksilber  mün- 
dende Rohr  &  wird  das  Glas  A  mit  Lö- 
sung von  Zinkvitriol  gefüllt,  dass  dieselbe 
bis  über  die  poröse  Wand  des  Rohres  c 
hinaufreicht.  In  dem  Quecksilber  löst 
sich  bald  ein  wenig  Zink,  so  dass  das 
Amalgam  die  Stelle  eines  amalgamirten 
Zinkbleches  vertreten  kann,  da  bekannt- 
lich schon  sehr  geringe  Mengen  Zink  das 
Quecksilber  sehr  stark  positiv  machen. 

Man  hat  auch  einen  etwa  auf  Vs  s^i' 
ner  Höhe  über  dem  Boden  etwas  einge- 
zogenen Glascylinder  verwendet,  auf  den 
Boden  desselben  die  Kupferplatte,  auf  die  verjüngte  Stelle  eine  Thonplatte 
gelegt,  und  an  den  Deckel  eine  unten  in  Form  eines  Kugelsegmentes  ge- 
krümmte Platte  aus  gegossenem  und  amalgamirtem  Zink  befestigt.  Der 
untere  Theil  des  Cylinders  enthält  die  Kupferlösung ,  der  obere  die  ver- 
dünnte Säure. 

Auch  hat  man  in  einen  niedrigen  Glascylinder  einen  ebensolchen 
Zinkcylinder  gestellt,  dahinein  eine  flache,  oben  mit  einer  porösen  Thon- 
platte bedeckte  Porcellanbüchse  gesetzt,  welche  die  Kupferplatte  und  die 
Kupfervitriollösung  enthält,  und  das  Glas  weiter  mit  verdünnter  Säure, 
Wasser  u.  dgl.  m.  gefüllt^). 

Die  die  empirische  Normaleinheit  der  elektromotorischen  Kraft 
darstellenden  Becquerel-Danieirschen  Elemente  haben  wir  schon 
§.  611  und  612  erwähnt. 

Femer  ist,  namentlich  für  Messungen,  von  Siemens^)  eineAbände-  722 
rung  der  Danie loschen  Kette  angegeben  worden,  welche  sehr  lange 
Zeit  hindurch  Ströme  von  ausnehmend  constanter  Intensität  liefert. 

In  ein  Glas  A^  Fig.  248,  ist  ein  spiralförmig  gewundenes  Kupferblech 
h  gelegt,  welches  oben  den  verticalen  Leitungsdraht  h  trägt.  Auf  dem 
Bleche  steht  ein  unten  etwas  erweitertes  Glasrohr  c,  auf  welches  ein  dünner 
Pappring  e  gelegt  ist.  Auf  letzteren  wird  ein  poröses  Diaphragma  / 
gebracht,  darauf  irgend  ein  lockeres  Gewebe  g^  und  auf  dieses  der  nicht 
amalgamirte  Zinkcylinder  z  mit  seinem  Leitungsdraht  h  gesetzt.  Das 
Diaphragma  wird  aus  Papiermasse  gefertigt,  welche,  wie  sie  aus  der  Fabrik 


1)  CaBtelli,  Elektr.  AuBBtelluDg  inParis  1881.  —  ^)  Siemens  u.  Halske, 
Pogg.  Ann.  108,  p.  608,  1859*. 
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kommt,  stark  auBgepresst  und  Bodann  mit  einem  Viertel  ihrea  Gewichtes 

conceDtrirter   Schwefelsäure    durchgeknetet  wird,    bis    sie   gleichmäsaig 

zähe  geworden  ist.     Nachher  wird  sie  mit  der  vierfachen  Menge  Wasser 

durchgearbeitet,     und    unter    einer    Presse    das    aberBcbOssige    Wasser 

„.      „  ^  ansgepreaet.     Man  formt  die  Masse  zu 

Scheiben,  welche  sieb  genau  zwischen 

das  Glas  A  und  die  Glasröhre  c  ein- 

Neuerdings  wird  das  Glasrohr  C 
dieses  Elementes  mit  einer  unten  offe- 
nen Glocke    Ton    porösem   Thou    Ter- 
sehen,  in  welcher  die  Kupferplatte  liegL 
Das  ganze  Element  wird  iuaen  und 
aussen    mit  Wasser  gefüllt,  und  dem 
Wasser  beim  Zinkcylinder  etwas  Säare 
oder  Kochsalz  zugesetzt.     Die  Röhre  c 
wird    mit    Kupferritriolkry stallen    ge- 
füllt imd  bei  ihrer  Auflösung  auch  stets 
mit  solchen   gefüllt  erhalten.  —   Der 
Raum  um  das  Kupferblech  k  erfOUt  sich 
bald  mit  concentrirter  Kopferritriollö- 
sung.    Durch  den  elektrochemischen  Process  in  dem  Elemente  selbst  wird 
die  aus  derselben  abgeschiedene  Schwefelsäure  za  der  Äbtheilung  desGe- 
nisses  bei  dem  Zinkcylinder  geführt,  so  dass  ein  Ersatz  der  durch  die 
Bildung  des  Zinkvitriols  verbrauchten  Säure  nicht  uöthig  ist.     Etwa  sUe 
H  Tage  kann  man  die  Flüssigkeit  beim  Zinkcylinder  durch  reines  Wasser 
ersetzen,  und  ist  der  Kupfervitriol  sehr  eisenhaltig,  auch  die  J^ösung  am 
Kupferblech,    Die  etwa  bei  der  Auflösung  des  Zinkcylinders  abgeschiede- 
nen Verunreinigungen   desselben  können  |mit  dem  Gewebe  ff  von  dem 
Diaphragma  abgehoben  werden. 

723  Aehnlich  ist  auch  die  im  Jahre  1854  patentirte,  aber  erst  im  Jabre 

1883  allgemeiner  bekannt  gemachte  „Gravity  battery"  von  Varley') 
zusammengestellt.  Eine  rechteckige,  in  einen  rechten  Winkel  umgebo- 
gene Bleiplatte,  an  welche  ein  Kupferdraht  gelöthet  war,  wurde  auf 
den  Boden  eines  Glases  gelegt,  mit  2  Pfund  Kupfervitriolkry stallen 
bedeckt,  und  dann  der  obere  Tbeil  der  Platte  über  letztere  hinnnter- 
gebogen.  Auf  die  Platte  wurde  gepulverter,  gebrannter  oder  ungebrann- 
ter Thon  gebracht,  das  Glas  mit  gesättigter  ZlnkvitrioUSsung  gefallt, 
und  etwa  2  Zoll  über  der  Bleiplatte  ein  gegossenes ,  flach  pyramiden- 
förmiges Zinkstück  mit  der  Spitze  nach  unten  eingesenkt. 

Varley  legt  auch  eine  mit  einem  Leitungsdraht  verbundene  Platte 
oder  flache  Spirale  von  Kupfer  auf  den  Boden  des  Glases,  giesst  darüber 


)  Varley,  Jonm.  TeL  8oc.  10,  p.  «2,  1882';  BeiU.  6,  ie82". 
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Schwefelsäure  (1  Vol.  H2SO4,  8  Vol.  Wasser),  und  darauf  mittelst  eines 
Trichters  mit  einem  unten  zu  einer  flachen  Scheibe  erweiterten  Bohre 
verdünntere  Schwefelsäure  (1  Vol.  H2SO4  und  16  Vol.  Wasser),  in 
"Welche  ein  amalgamirter  Zinkstab  oder  Conus  gesenkt  wird.  Die  stärkere 
Säure  ist  mit  Indigo  oder  Lackmus  gefärbt,  um  die  Differenz  zu  sehen. 
Mittelst  eines  Glas-  oder  Messingsrohres  werden  Kupfervitriolkrystalle 
in  die  stärkere  Säure  am  Boden  eingeführt. 

Ganz  ähnlich  ist  auch  die  Kette  von  Minotto ^)  construirt,  bei 
der  auf  eine  auf  den  Boden  eines  Glases  gelegte  Kupferscheibe,  die  durch 
einen  angelötheten ,  mit  Guttapercha  umgebenen  Draht  mit  der  äusseren 
Leitung  in  Verbindung  steht,  eine  Schicht  pulverisirten  Kupfervitriols 
und  darauf  eine  Schicht  feinen  Sandes  (vielleicht  zweckmässig  nach  Auf- 
legen eines  Blattes  Pergamentpapier)  geschüttet  ist.  Auf  letzterer  steht 
der  mit  einem  Leitungsdraht  versehene  Zinkcylinder.  Das  Glas  wird 
vorsichtig  mit  Wasser  gefüllt,  welches  den  Kupfervitriol  allmählich 
auflöst  2). 

Bedeckt  man  zur  Vermeidung  der  Differenz  die  Kupferplatte  mit 
Thierkohle,  so  bildet  sich  bald  eine  schlecht  leitende  harte  Masse  ^), 

Remak^)  baut  eine  Säule  für  medicinische,  Zwecke  in  der  Art  auf, 
dass  er  mehrere  3  bis  4  Zoll  im  Durchmesser  haltende  Zink-  und  Kupfer- 
schälchen  über  einander  schichtet,  zwischen  jedes  Paar  derselben  ein 
Schälchen  von  porösem  Thon  legt  und  dieses  auf  beiden  Seiten  mit 
Lappen  von  Wolle  bedeckt ,  die  resp.  mit  verdünnter  Schwefelsäure  und 
Kupfervitriollösung  getränkt  sind. 


1)  Minotto,  8.  Schwarz  in  Dingl.  J.  171,  p.  235,  1864*;  auch  Colla, 
Mondes  4,  p.  550,  4,  p.  727;  auch  Abänderungen  von  Secchi,  Mondes  5, 
p.  516;  Dingl.  J.  185,  p.  113,  1867*.  —  ^)  Aehnlich  Callaud,  Ann.  Telegr.  1, 
p. 46, 1858  und  d'Amioo;  vgl.  Brix' Zeitsohr.  14 ,  p.  219,  1867*.  —  Mauri  (Stu- 
dium der  Ketten.  Tipogr.  Bemardoni  di  S.  Bebecchini.  Milano  1881,  146  p.*) 
bildet  eine  Kette  aus  einem  i.  förmigen  Kolüeustab,  dessen  verticaler  Theil  von 
einem  Glasrohre  umgeben  ist,  dessen  horizontaler  aber  auf  dem  Boden  eines 
Glases  steht,  erst  mit  Graphitpulver  bedeckt  ist,  woi*auf  Schwefelpulver,  darauf 
ein  Papierblatt  und  eine  Schicht  von  Blende  geschichtet  ist.  An  dem  Bande 
des  Glases  hängt  ein  Zinkcylinder.  Das  Glas  ist  mit  Kochsalz-,  die  Glas- 
röhre um  den  Kohlenstab  mit  KupfervitrioUösung  gefüllt.  Das  auf  der  Kohle 
abgeschiedene  Kupfer  verbindet  sich  mit  dem  Schwefel  zu  Schwefelkupfer.  Der 
Kupfervitriol  diffundirt  nur  langsam  zum  Zink.  Auch  füllt  er  das  Schwefel- 
pulver in  einen  Thoncylinder ,  in  welchem  ein  Kohlenstab  in  Kupfervitriol 
steht,  und  der  in  einem  Glase  mit  Kochsalzlösung  vom  Zinkcylinder  umgeben 
ist.  Da  das  gebildete  Schwefelkupfer  negativer  als  Kupfer  ist,  ist  die  elektro- 
motorische Kraft  etwa  1,2  von  der  des  DanielTs.  —  ^)  d'Arsonval,  Compt. 
rend.  91,  p.  284,  1880*;  Beibl.  4,  p.  897*.  ■—  *)  Bemak,  Compt.  rend.  55, 
p.  697,  1862*.  Aehnlich  Trouve,  der  dazu  mit  Kupfer-  und  Zinkvitriol  ge- 
tränkte Scheiben  von  Filtrii-papier  (auch  statt  der  Kupferplatte  und  des  Kupfer- 
vitriols Kohle  und  schwefelsaures  Quecksilber  oder  zweifach  chromsaures  Kali) 
verwendet  und  die  so  geformte  Säule  an  dem  fest  schliessenden  Ebonitdeckel 
eines  Glascylinders  aufhängt  (Mondes  33,  p.  189,  1874*,  44,  p.  94,  1877);  auch 
Joule,  der  die  Kupfer- und  Zinkplatte  mit  kupfer-  und  zinkvitriolhaltigem  Leim 
bestreicht.  Die  Säule  wirkt  erst  beim  Erwärmen.  (Proceed.  literary  and  phil. 
Soc.  Manchester  1875,  Oct.  5). 
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724  Bei  einer  Reihe  anderer  nach  dem  Principe  desBecquerel-Daniell'- 

achen  Eleme&tea  zuBammen gesetzter  Ketten  ist  das  poröse  Diaphragma 
ganz  beseitigt  worden;  so  zuerst  bei  den  Ketten  von  Callaad  und  von 
Meidinger. 

Die  Kette  C  a  1 1  a  □  d  besteht  im  Wesentlichen  aus  einem  etwa 
15  cm  hoben,  11cm  weiten  Glaecylinder,  anf  deeaen  Boden  ein  34mm 
hoher  und  40  mm  weiter,  ans  einem  Kupferblech  gebogener  Kupfercjlia- 
der  mht,  von  welchem  aae  ein  mit  Guttapercha  bekleideter  Kupferdraht 
nach  aussen  führt.  Oben  hängt  au  dem  Rande  des  Glasea  an  einigen 
Haken  von  Kupfer  oder  Zink  ein  Zinkcylinder  von  4,5  cm  Hohe  und 
9  cm  Durchmesser,  welcher  ebenfalls  einen  Leitungsdraht  trägt.  Auf  deni 
Boden  des  Glases  befinden  sich  Krystalle  und  coA.centrirte  L&song  von 
Kupfervitriol,  darüber  Zinkvitriollöanng  C/io)-  A.m  besten  fOllt  man  erst 
daa  Glas  mit  der  ZinklöBUng  uqd  lässt  dann  dnrch  ein  Kautsch ukrohr, 
welches  bis  auf  den  Boden  des  Geiassea  geht,  die  schwerere  Kupferlösung 
hineinfiieasen.  —  Die  Dimensionen  der  Kette  können  selbatveratändlich  aebr 
abgeändert  werden.  Mau  kann  z.  B.,  um  aie  lange  brauchbar  zu  erhal- 
ten, 46  cm  hohe  und  6  bis  10  cm  weite  Glascjlinder  u.  dgl.  m.  verwen- 
den'). Man  kann  auch  den  Kupf ercy linder  durch  ein  horizontales  Kupfer- 
blech oder  einen  in  eine  ebene  Spirale  gewundenen  Eupferdraht  oder 
einen  Bteicy linder  eraetzen,  welcher  sich  bald  mit  Kupfer  überzieht  Statt 
des  Zinkoylindera  werden  auch  gegoaaene  horizontale  Zinkringe  mit  radia- 
len Qaerstäben  verwendet  u.  s.  f. 

729  Das  Element  von  Meidinger')  ist  folgcudermaasaen  znsammen- 

gesetzt.     In  ein  Glas  A,  Fig.  249 ,  welches  sich  bei  b  ein  wenig  verengt, 
Fig.  249.  ist  ein  ZinkriugZ  eingesetzt,  der  als 

Leitung  ein  schmales  Kupferblech  c 
trägt,   welches  bei  k  zu  einer  Hülse 
~  umgebogen  iat,  nm  darin  den  Lei- 

tungsdraht aufzunehmen.  In  dem 
Glase  Ä  ist  ein  kleineres  d  angekit- 
tet, in  welchem  aich  daa  Kupferblech 
e  befindet,  deeaen  Leitungsdraht  / 
mit  einer  Glaaröhre  oder  einer  Gutta- 
perchahüllef?  umgeben  iat  Das  Glas 
A  ist  durch  eine  Holzplatte  geschlos- 
sen, durch  die  eiue,  unten  bis  auf 
eine  kleine  Ocffnung  zugeblascne 
Glasröhre  ji  bis  in  daa  Glas  (i  hinein- 
hängt. Das  Glas  A  wird  nahe  bis 
zum  oberen  Rande  des  Zinkringes  mit 


,  Wiea.   Ann.  5,  p.  467,   1878*.  —  *)  Meldinger,  Pogg. 
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Terdflnnter  Lösaog  von  Bittersalz,  die  Glaaröhre  g  mit  Kupfervitriolkry- 
Btallen  gefüllt.  Letztere  läaen  sich  auf,  tmd  die  schwerere  Lösung  Bam- 
melt eich  an  dein  Kupferblech  im  Glase  d  an.  Eine  DifTusion  des  Kupfer- 
vitriols in  die  das  Zinkblech  umgebenden  TheÜe  der  Löeung  findet  nur 
«ehr  langsam  statt.  —  Die  Bittersalalösnng  ist  der  der  schwefelsauren 
Alkalien  vorzuziehen ,  weil  sich  bei  der  Anwendung  der  letzteren  schwe- 
rer lösliche  Doppelsahe  am  Zinkblech  bilden.  Auch  bei  verdünnter 
Schwefelsäure  würde  die  geringste  Diffusion  des  Eupfersalzes  bis  zum 
Zinkoylinder  einen  Kapferniederscblag  auf  demselben  und  somit  seine 
rasche  Lösung  bewirken.  —  Der  Widerstand  dieser  Elemente  ist  bedea- 
tend.  IndesB  ist  auch  bei  ihnen  die  Intensität  der  Ströme  sehr  con- 
atant.  —  Nur  beim  Transport  derselben  muss  man  sich  vor  der  Mischung 
ihrer  Flüssigkeiten  hüten. 

Neuerdings  wird  der  Glastricbter  h  in  diesen  Elementen  sehr  zweck- 
mässig dnrch  einen  mit  Kupfer vitriolkrjstallen  und  Wasser  gefüllten, 
mit  seinem  Halse  nach  unten  durch  den  Deckel  des  Glases  bis  in  das 
Glas  e  gesenkten  Glaskolben  ersetzt,  der  sich  mit  seinem  Runde  auf  den 
Glaacjlinder  auflegt  und  unten  durch  einen  von  einer  Glasröhre  durch- 
setzten, parafGuirten  Kautscbukstöpsel  geschlossen  ist  ^),  Fig.  250. 
Fig.  250. 


Auch  die  Kette  Candido*)  ist  eine  ähnliche  Abänderung  der  Da- 
niell'ecben  Kette.     In  einem  Glascylinder  steht  ein  unten  zu  einer  brei- 

>)  B.  Houdin,  Moudea  11,  p.  IB4,  ISSe*;  Dingl.  J.  217,  p.3S2,  ISTC*;  ver- 
gleiche anch  Koosen,  Pogg.  Ann.  Jubelbd.  p.  247,  1874*.  Die  Fig.  250  nach  der 
CoDBtruction  von  Kayser  und  Schmidt.  Meidinger  aelbBt  (Dingl.  J-  219, 
p.  B3,  1876*)  nimmt  jetzt  einen  geraden  Glaacylinder,  &mt  den  Cylioder  von  ge- 
walztem Zink  bis  aut  Beinen  Boden  geben  und  wendet  statt  der  Kupferelektrode 
Blei  an,  welches  durch  einen  BleiBtreifen  mit  der  Klemmschraube  iu  Verbindung 
steht.  —  ^  Candido,  HoDdeB  13,  p.681,  1667';  Carl,  Bepert.3,  p.  197,  lt)67*', 
Dingl.  J.  185,  p.  80,  1867*. 
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ten  Platte  auBgebogener  Kupfercylinder ,  Fig.  251,  dessen  Seiten  mehr- 
fach durchbohrt  sind.  Ueber  denselben  wird  ein  Glas-  oder  Porzellanrohr 
gestellt,  welches  einige  seitliche  Ansätze  hat,  anf  die  ein  Gylinder  Ton 
amalgamirtem  Zink  gestellt  wird.  In  den  inneren  Raum  wird  Sand 
geschüttet,  auf  den  Kupferyitriolkrystalle  gelegt  werden,  und  sodann  das 
ganze  filas  mit  verdünnter  Schwefelsäure  (Vso)  gefüllt.  Die  Kupfer- 
yitriolkrystalle lösen  sich  auf,  und  unten  auf  der  Knpferplatte  bildet  sich 
eine  Schicht  von  Kupfervitriollösung.  —  Der  Kupfercylinder  im  Inneren 
des  Glasrohres  ist  überflüssig;  es  brauchte  nur  ein  Draht  an  die  Kupfer- 
platte gelöthet  zu  werden  ^). 

P  i  n  c  u  s  ^)  hängt ,  ähnlich  wie  C  a  1 1  a  u  d ,  eine  horizontale  Zink- 
scheibe in  einigem  Abstand  über  eine  horizontale  Kupferscheibe.  Beide 
Scheiben  haben  Löcher,  durch  die  ein  trichterförmiges  Glas,  wie  beim 
Mei ding  er' sehen  Element  [und  ein  Heber  zum  gelegentlichen  Abziehen 
der  unteren  Flüssigkeitsschicht]  *),  bis  auf  den  Boden  geht.  Durch  diese 
Einrichtung  wird  der  grosse  Widerstand  des  Heidin  g  er 'sehen  Elemen- 
tes, welcher  der  conaxialen  Uebereinanderstellung  der  Metallplatten  ent- 
springt, und  der  vermöge  seiner  Ungleichheit  an  verschiedenen  Stellen 
eine  sehr  ungleichmässige  Auflösung  des  Zinkcylinders  bewirkt,  wesent- 
lich vermieden. 

726  Oeffnet  man  den  Schliessungskreis  der  erwähnten  Ketten,  so  diffun- 

dirt  bald  der  Kupfervitriol  bis  zu  der  oberen  Zinkplatte.  Um  dies 
zu  vermeiden,  muss  man  Öfter  die  untere  Flüssigkeitsschicht  durch  den 
lieber  entfernen  oder  es  muss  die  Kette  geschlossen  bleiben,  wodurch 
ein  bedeutender  Zinkverbrauch  bedingt  ist.  Lässt  man  femer  den  die 
Kupfervitriolkry stalle  enthaltenden  Trichter  oder  Kolben  zu  nahe  bis 
auf  die  Kupferplatte  hinunter  treten,  so  ersetzt  sich  der  an  derselben 
verbrauchte  Kupfervitriol  nicht  schnell  genug;  bei  Hebung  dieser  Appa- 
rate breitet  sich  aber  wiederum  der  Kupfervitriol  weiter  aus.  Um  diese 
Uebelstände  zu  vermeiden,  construirt  Rollet*)  die  Kette  in  folgender 
Weise : 

Ein  gewöhnliches  Batterieglas  ist  unten  5  cm  vom  Boden  tubolirt. 
Auf  seinem  Boden  liegt  eine  aus  einem  dünnen,  67  cm  breiten  und  127  cm 
langen  Kupferblechstreifen  gewundene  Spirale,  von  der  ein  mit  Kautschuk 
bekleideter  Draht  nach  oben  führt.  Oberhalb  der  Spirale  befindet  sich 
eine  1  cm  dicke,  auf  der  unteren  Seite  gegen  die  Mitte  abgeschrägte  und 
daselbst  mit  Löchern  versehene  Zinkplatte.  Von  der  Mitte  dieser  Platte 
läuft  ein  mit  einer  Glasröhre  bekleideter  Kupferdraht  durch  den  mit  über- 
greifendem Rand  versehenen  Holzdeckel  des  Glases.  In  letzterem  ist  noch 


1)  Vergleiche  auch  die  Kette  von  Krüger,  Brix'  Zeitschr.  13,  p.  23,  1867\ 
—  2)  Pincus,Brix*  Zeitschr.  14,  p.  218,  1867*.  —  »)  In  dem  ganz  ähnlichen 
Element  von  Thomson  (Phil.  Mag.  [4]  41,  p.  538,  1871*)  hat  die  Ziakscheibe 
die  Form  eines  Rostes.  —  *)  Rollet,  nach  einer  Originahnittheilung. 
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ein  Loch  zur  Füllung  des  Glases  mit  einer  Lösung  von  schwefelsaurer 
Magnesia  vom  specif.  Gewicht  1,04.     Neben  dem  Glase  befindet  sich  ein 
unten  tabulirter,  mit  Knpfervitriolkry stallen  gefüllter  Cy linder  von  der 
Form    eines  umgekehrten  Cylinders  einer  Petroleumlampe,   dessen  Tu- 
l>ulu8  durch  einen  Eautschukschlauch  von  10  cm  Länge  und  1,5  cm  innerer 
^eite  mit  dem  Tubulus  des  Batterieglases  verbunden  ist.     Es  stellt  sich 
so  bald  die  Kupfervitriollösung  am  Kupfer  her  und  man  kann  die  Zink- 
platte bis  dicht  an  ihre  obere  Grenze  mit  dem  sie  tragenden  Draht  hinab- 
schieben.   Wird    das  Element  nicht  gebraucht,    so    schliesst  man   den 
Schlauch  durch  einen  Quetschhahn,  lasst  den  Stromkreis  des  Elementes 
bis  zur  Entfärbung  der  die  Kupferplatte  umgebenden  Kupfervitriollösung 
geschlossen  und  öffnet  ihn  dann.     Der  Strom  eines  solchen  P^lementes  ist 
sehr  constant  (er  änderte  sich  in  etwa  9  Stunden  nur  etwa  im  Yerhältniss 
von  175:186).    Sein  Widerstand  ist  selbstverständlich  kleiner,  als  der 
des  Meidinge  raschen. 

Die  allmähliche  Diffusion  des  Kupfervitriols  bis  in  die  höheren  Theile  727 
des  Glascylinders  und  bis  zum  Zinkcylinder ,  wodurch  auf  letzterem 
Kupfer  niedergeschlagen  wird  und  er  sich  in  Folge  der  dadurch  auf  ihm 
entstehenden  localen  Ströme  schnell  auflöst,  hat  man  auch  noch  in  ande- 
rer Weise  zu  vermeiden  gesucht,  indem  man  in  einiger  Entfernung  über 
der  unteren  Kupferplatte  eine  zweite  mit  ihr  verbundene  Kupferplatte 
anbrachte,  auf  der  sich  dann,  wenn  die  Kupferlösung  bis  zu  ihr  vor- 
gedrungen ist,  das  in  ihr  enthaltene  Kupfer  niederschlägt.  Auch  kann 
man  ein  Stück  Zink  bis  etwa  in  die  Mitte  zwischen  der  Kupferplatte 
unten  und  dem  Zink  oben  an  einem  Faden  in  die  Kette  hineinhängen. 
Gelangt  die  Kupferlösung  bis  zur  Höhe  des  Zinks,  so  fallt  darauf  ihr 
Kupfer  aus^). 

Einige  andere  Formen  der  B ec que r e  1-D an ielT sehen  Kette  sind  728 
noch  die  folgenden: 

Die  Kette  von  Bottomley^),  Fig.  252  (a. f. S.),  besteht  aus  flachen 
Holzkästen  mit  etwas  schrägen  Wänden  von  21  Zoll  im  Quadrat  Grund- 
fläche und  3^4  Zoll  Tiefe,  welche  innen  mit  galvanisch  verkupferten 
Bleiplatten  belegt  sind.  An  den  Ecken  ruhen  auf  denselben  kleine 
Holzklötzchen  von  iVa  Zoll  Höhe,  auf  welche  rostformige,  unten  mit  Per- 
gamentpapier bekleidete  Zinkplatten  gelegt  sind.  Das  Pergamentpapier 
ist  an  den  Rändern  aufgebogen.  In  dasselbe  wird  Zinkvitriollösung  ge- 
gossen, ausserhalb  desselben  werden  Kupfervitriolkrystalle  aufgeschichtet. 
An  einer  Stelle  ist  die  Bleibedeckung  über  den  Rand  des  Kastens  gebo- 
gen und  an  dem  Boden  desselben  an  ein  Zinnplättchen  gelöthet.    Werden 


1)  James  Moser,  Deutsches  Patent  Nr.  1725,  22.  Febr.  1879.  Polyt.  Notiz- 
blatt 34,  p.  257*;  Beibl.  4,  p.  67*.  —  2)  Bottomley,  Scientif.  Americ,  Juni 
1872,  p.  364;  Dingl.  J.  205,  p.  304,  1872*. 
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mehrere  derartige  Elemente  aufeinander  geetelit,  so  drSckt  sich  daa  Zion- 
plättchen  des  oberen  auf  die  Zinkplatte  des  unteren  Elementes  und  Ter- 
mittelt  BO  die  Leitung.  Die  Kette  soll  ntemala  offen  bleiben,  damit  die 
KupferlöBung  nicht  zum  Zink  gelangt'). 

lu  einer  anderen  Batterie  theilt  Varley*)  einen  Kasten,  Fig.  253, 
dnrch  zwei  vom  Deckel  und  Boden  iu  denselben  hineinragende,  i 
Fig.  252, 


dichte  Scheidewände  a  und  b,  bringt  bei  Jt.die  Kupfer-,  bei  b  die  Zink- 
platte  an,  unigiebt  die  erstere  mit  Kupfeiritriolkry stallen  und  füllt  Ana 
Ganze  mit  Wasser. 

Eine  besondere  „Gravity  battery"  von  Varley  ")  besteht  ans  einem 
Glasr,  Fig.  254,  in  welches  unten  eine  Kupferplatf*  C  gelegt  ist,  von  der  tau 
Fig.  254. 


isolirter  Draht  a  nach  aussen  ftkbrt.  Auf  der  einen  Seite  des  Glases  befin- 
det sich  eine  unten  abgeschrägte,  mit  Kupfervitriolkry stallen  gefüllte  Glas- 
röhre b.  Auf  der  Eupferplatte  ruht  eine  Schicht  Sägespäne,  darauf  eine 
Schicht  Zinkoxyd  oder  kohlensaures  Zinkoxyd,  hierauf  wieder  eine  Schicht 
Sägespäne.     Darüber  hängt  an  dem  Ebonitdeckel  des  Glases  eine  nach 

')  Eine  andere  Kette  zu  tlierapeuti sehen  Zwecken  auch  von  Moriu 
(Compt.  reiid.  74,  p,  1560,  1872*).  Ein  Kupfercylinder  wird  durch  ein  Papier- 
diapliragma  von  einem  Zinkcylinder  getrennt;  der  emtere  iat  mit  grobem  Sand, 
der  iflzcere  mit  Scliwefelbtumen  nmReben;  Ja»  OnDze  wird  in  KnpfervitriollöKung 
KBlftucht,  —  ')  Varley,  Qaaterly  J,  of  Science  New  8er,  1,  p.  122,  1871".  — 
9j  Viiiley,  (1884/6fi)  1.  c.  S.  723. 
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unten   conisch  zugespitzte,    mit   einer  Klemme    verbundene   Zinkplatte. 
Das  Glas  wird  mit  Wasser  gefüllt. 

Grove^)  hat  die  Kupferbleche,  ebenso  wie  auch  die  Zinkbleche  in  729 
der  Daniel  loschen  Kette  durch  Eisenbleche  ersetzt,  durch  welche  man 
beiih  Aufbau  einer  Säule  von  mehreren  Elementen  direct  die  verdünnte 
Saure  des  ersten  Elementes  mit  der  Kupfervitriollösung  des  zweiten  u.  s.  f. 
verbindet.  Die  in  der  Kupferlösung  hängenden  Enden  der  Bleche  über- 
ziehen sich  sogleich  mit  Kupfer,  so  dass  sie  daselbst  unmittelbar  wie  Kupfer- 
bleche wirken.  Indess  ist  die  elektromotorische  Kraft  der  so  abgeän- 
derten Eisen  -  Kupferkette  doch  nur  0,46  von  der  der  Daniel  loschen 
(§.647). 

Spencer')  hat  die  Kupferbleche  durch  gerippte  Cylinder  aus  Ta- 
backsblei  ersetzt,  welche  sich  auch  bald  ganz  mit  metallischem  Kupfer 
überziehen. 

Um  den  Widerstand  der  Elemente  zu  verringern,  hat  man  gerippte 
Kupfercylinder ')  angewandt,  die  sich  mit  ihren  Kanten  näher  an  die 
Thoncylinder  anlegen,  oder  die  Elemente  nach  Art  der  0  erste  duschen 
Elemente^)  construirt,  indem  man  den  mit  Blase  umbundenen  Zinkcylin- 
der  zwischen  zwei  in  einem  Glase  befindliche  concentrische  Kupfercylin- 
der  hängte,  deren  innerer  mit  Sand  gefüllt  war. 

Strache^)  verwendet  in  der  Danieirschen  Kette  eine  verdünnte 
Losung  von  salpetersaurem  Kupferoxyd  und  concentrirte  Kochsalzlösung. 
Das  gelöste  Zink  verbiüdet  sich  mit  der  aus  dem  Kupfersalz  ausgeschie- 
denen Säure  zu  unlöslichem  basisch  salpetersauren  Zinkoxyd,  welches 
niederfallt. 

Bei  Eisenlohr's  Elementen^)  ist  die  Kupfervitriollösung  auf  die 
Hälfte  verdünnt  und  das  Zink  mit  einer  Lösung  von  reinem  Weinstein 
umgeben,  der  man  noch  einen  Esslöffel  voll  Weinsteinpulver  zugesetzt 
hat.  Die  Elemente  sind  recht  constant,  ihre  elektromotorische  Kraft  ist 
nahe  gleich  der  des  Daniel  loschen  Elementes,  ihr  Widerstand  ist  indess 
bedeutender,  als  der  des  letzteren. 

Die  Anwendung  einer  Lösung  von  Kupferchlorid  statt  von  Kupfer- 
vitriol dürfte  wegen  der  Bildung  von  Kupferchlorür  nicht  zweck- 
mässig sein. 

Die  Kette  des  Prinzen,  späteren  Kaisers  Napoleon  ^)  besteht  aus  zwei 
Kupferblechen,  deren  eines  in*  verdünnte  Schwefelsäure,  deren  anderes  in 
verdünnte  Salpetersäure  taucht. 

Ney^)  füllt  ein  Glas  mit  Salmiaklösung  und  senkt  in  dieselbe  eine 
amalgamirte  Zinkplatte.     In  der  Lösung  steht  ein  poröser  Thoncylinder 


^)  Grove,  Phil.  Mag.  13,  p.  430,  1838*.  —  2)  Spencer,  Ann.  of  El.  3, 
p.  591;  Pogg.  Ann.  51,  p.  374,  1840*.  —  ^)  Dancer,  Mech.  Mag.  40,  p.  215.  — 
*)  Clarke,  Ann.  of  El.  3,  p.  77,  85,  314*.  —  »)  Strache,  Dingl.  J.  160,  p.  118, 
1861*.  —  «)  Eisenloh r,  Pogg.  Ann.  78,  p.  65,  1849*.  —  ^)  Napoleon,  Insti- 
tut 1843,  p.  190*;  Repert.  8,  p.  115*.  —  8)  jjey,  Compt.  rend.  67,  p.  727,  1868*. 
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mit  kohleuBaurem  Kupferoxyd,  in  welches  eine  Eupferplatt«  eingeaenkt 
ist.  Die  Salmiaklösung  difTundirt  bald  zu  letzterer  bin.  Die  Polarisation 
durfte  bei  etwas  dichten  Strömen  kaum  aufgehoben  sein.  —  E.  Denya') 
ersetzt  die  Kupfervitriollösung  durch  verdünnte  Schwefels&ure,  io  welcher 
Eupferoxyd,  erhalten  durch  längeres  Erhitzen  des  galvano plastisch  in 
der  Kette  niedergeschlagenen  Kupfers  an  der  Luft  bis  zur  Rothgluth, 
Abreiben  und  wiederholtes  Glähen,  suspendirt  wird.  Auch  hier  dflrfte 
schwerlich  die  Polarisation  völlig  vernichtet  sein  '). 

Diese  letzteren  Abändemn gen  der  Daniell'scheu  Kette  haben  keine 
allgemeine  Anwendung  gefunden. 

730  In  der  vielfach  angewandten  Grove'scben ')  Kette  ist  an  Stelle  des 

Kupfers  des  Daniell'schen  Elementes  Platin,  an  Stelle  der  Kupfervitriol - 
Fig.  258. 


lösung  Salpetersäure  gesetzt.  Der  an  der  Flatinplatte  frei  werdende  Wasser- 
stoff qxydirt  sich  zu  Wasser  und  reducirt  dadurch  die  Salpetersäure  m 
Untersalpetersaurc  (s.  weiter  unten),  welche  sich  in  der  Salpetersäure  auf- 
löst oder  in  Gasform  entweicht.  Indess  ist  die  Polarisation  auch  hier, 
wenn  auch  fast,  so  doch  nicht  ganz  vollständig  aufgehoben.  —  Die  erste 
dieser  Ketten  war  aus  einem  unten  zugekitteten  Kopf  einer  Tbonpfeife 


')  E.Denyi,  Harn,  de  l'Acad.  de  BUciBla«  186S,  p.23*.  —  *)  Ändere  weni- 
ger zweckrafiBBJge  Äbänrtarungen  der  Daniall'Hchen  Kette  vonOiacomo 
Manuell  (Mondes  14,  p.  595,  ISäT),  der  statt  der  KnpfervitnolIöBang  Ziok- 
vitrioUÖBUag  anwendet,  von  Fortin  (Mondes  17,  p.  38«,  «2,  597,  1S68*),  der 
Zinkamalgam  benutzt,  von  Ca.rti  (Compt.  rend.  66,  p.  612,  1868*;  Mondes  16, 
p.  552,  862,  188B'),  der  Cylinder  von  Pergamentpapier  und  statt  der  Knpfer- 
cj* linder  spiralig  gewundene  Kupferdrahte  gebraucht,  von  B  onlay  (Compt.  rend. 
66,  p.  84S,  1888"),  der  die  Kiipfervilrioübsung  mit  einem  gleichen  Volum  Sul- 
peterlüBung,  die  Kochsalz  Lösung  am  Zink  mit  30  Froc.  ihres  Oevacbtes  Schwefel- 
blumen veraetzt  n.  B.  f.  —  ")  Orove.  Compt.  rend.  8,  p.  &B7,  1839'-,  Pogg.  Ann. 
48,  p.  300*. 
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gebildet,  welcher  mit  TerdQnnter  Schwefelsäure  gefüllt  war  uud  eine 
atnalgainirte  Zinkplatte  von  Y^  Zoll  Höbe  enthielt.  Derselbe  stand  in 
einem  mit  Salpetersäure  gefüllten  Glase,  in  welchem  »ich  ein  Platinblech 
befand.  Grove')  ordnete  dann  diese  Elemente  nach  der  Art  der  Wol- 
laston'achen  Ketten  an.  Er  nmgnb  einen  mit  Salpetersäure  gefäll- 
ten paralleleptpedischen  Trog  t,  Fig  255,  tod  Thon  in  einem  mit  Ter- 
dQnnter Schwefelsäure  gefüllten  Gefäsa  A  von  Glas  oder  Steingut  mit 
einer  gebogenen  und  amalgamirten  Zinkplatte  Z,  und  senkte  in  den 
Tbontrog  eine  Platinplatte  K  ein.  —  Statt,  wie  in  der  Figur,  die  Bie- 
gung der  Zinkplatten  um  den  Boden  des  Thontroges  vorzunehmen,  biegt 
man  sie  zweckmässiger  um  die  verticale  Seite  desselben,  so  dass  ihr  hori- 
zontaler Querschnitt  die  Gestalt  eines  liegenden  d  annimmt.  Sie  sind 
dann  leichter  aus  den  Elementen  zu  entfernen  und  wieder  einzusetzen.  — 
Die  Verbindung  mehrerer  solcher  Elemente  zur  Säule  ist  aus  Fig.  25G 


Diese  Construction  hat  den  tlebelstand,  dass  die  parallel epipedischen  731 
TbontrCge  schwer  herzustellen  sind  und  leicht  zerbrechen.     Femer  ent- 
halten sie  sehr  wenig  Salpetersäure,  so  dass  dieselbe  bald  mit  Uuter- 
Figp.  257. 

■     Fig.  258. 


Salpetersäure  gesättigt  ist  und  sieh  dabei  stark  erwänüt.  Sie  stösst  dann 
höchst  belästigende  Dämpfe  aus.  Dieser  Uebelstand  wird  vermieden,  wenn 
man  wie  in  Fig.  257  die  Thonzellen  oylindrisch  formt,  sie  mit  einem 
Cylinder  von  nmnigamirtem  Zinkblech  nmgiebt,  und  in  das  Innere  der- 

1)  Grove,  Phil.  Mag.  [3]  15.  p.  287,  IB38";  Pogg.  Ann.  49,  p.  611*. 
WlsdauBiiii,  KlektTicIul.  1.  49 
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selben  ein  cylindrisches  Platinblech,  oder  besser  zwei  in  Ereuzform  dnrcb 
einander  geschobene  Platinbleche  ^),  oder  noch  besser  nach  Poggendor  f  f  ^) 
ein  S  förmiges  Platinblech,  Fig.  258  (a.y.S.)}  einsenktw  Das  Platinblech  ist 
oberhalb  in  einen  auf  den  Thoncylinder  aufliegenden,  in  der  Mitte  aufge- 
schlitzten Deckel  von  Porzellan  eingekittet  und  oben  mit  einem  Kupfer- 
blech verlöthet.  —  Die  Yerkittung  geschieht  am  besten  durch  geschmolze- 
nen Schwefel,  da  Siegellack  u.  dergl.  yon  Salpetersäure  angegriffen  wird. 
An  den  Zinkcy linder  und  das  Kupferblech  sind  kupferne  Klemmschrauben 
geschraubt,  vermittelst  deren  man  eine  Reihe  Grove' scher  Flemente 
durch  Drähte  beliebig  neben  einander  oder  zur  Säule  verbinden  kann. 

Poggendorff)  ersetzt  den  Porzellandeckel  durch  einen  Serpen- 
tindeckel mit  einem  über  den  Thoncylinder  übergreifenden  Rande,  der 
in  der  Mitte  von  einem  kleinen  Loche  durchbohrt  ist.  Durch  das- 
selbe geht  gerade  ein  dicker  Platindraht  hindurch,  der  oberhalb  in  eine 
kupferne  Klemmschraube  eingeschraubt  ist,  unterhalb  durch  eine  Gegen- 
mutter von  dickem  Platinblech  festgehalten  ist.  Am  unteren  £nde  ist 
der  Platindraht  aufgeschlitzt  und  an  zwei  G  förmige  Platinbleche  fest- 
genietet, die  mit  ihren  convexen  Seiten  einander  berühren. 

Den  Deckel  könnte  man  auch  aus  Zeiodelit  (einem  zusammen- 
geschmolzenen Gemenge  von  20  bis  30  Theilen  Stangen  seh  wefel  und 
24  Theilen  Glas-  oder  Bimssteinpulver)  herstellen,  welche  Masse  sich 
auch  zur  Herstellung  der  Tröge  für  die  Zellen  eignen  würde  ^). 

Der  Vorschlag  Morse's^),  statt  eines,  zwei  in  einander  gestellte 
poröse  Thoncylinder,  deren  Zwischenraum  mit  concentrirter  Sehwefel- 
säure  gefüllt  ist,  anzuwenden,  um  die  Mischung  der  Flüssigkeiten  zn 
vermeiden,  ist  wegen  des  dadurch  eingeführten  grösseren  Widerstandes 
und  der  grösseren  Complicirtheit  der  Ketten  unpraktisch. 

Die  elektromotorische  Kraft  E  der  Grove'schen  Elemente  ist   in  ' 
Siemens- Web er'schen  Einheiten^)  nach: 


Specif.  Gew. 
der  H2SO4 

Specif.  Gew. 
der  HNO3 

Intens. 

E 

Kohlransch    .... 

Crova     

Fromme 

Riecke*) 

1,06 

1,107 
1,084 

conc. 

1,400 
1,392 

0,9—1,7 

>0,26 
0,9—3,5 
0,06—2,56 

19,09 
19,89 
19,62 
19,48 

- 

Mittel 

19,52 
=     1,79  D 

1)  Grüel,  Pogg.Ann.  51,  p.  381 ,  1840*.  —  2)  Poggendorff,  Pogg.  Ann. 
54,  p.  425,  1841*.  —  8)  Poggendorff,  Pogg.  Ann.  134,  p.  478,  1868*.  — 
*)  Böttger,  Zeitschr.  des  phya.  Vereins  zu  Frankfurt  1862  bis  1863*;  auch 
Poggendorff,  Pogg.  Ann.  122,  p.  496,  1864*.  —  B)  Morse,  Arcbives  de  VEl. 
3,  p.  651,  1843*.  —  «)  Biecke,  Wied.  Ann.  8,  p.  183,  1875*. 
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Bei  Messungen  der  Intensität  der  Ströme  unter  Einschaltung  grosser 
Widerstände  fand  Fromme^),  dass  die  elektromotorische  Kraft  der 
Grove'schen  Kette  hei  schwachem  Strömen  mit  abnehmender  Concentra- 
tion  der  Salpetersäure  (von  96  bis  55  und  bis  20  Proc.  HNOg)  allmäh- 
lich abnimmt  (im  Verhältniss  von  399,3  :  354,2  :  336,2). 

Bei  wachsender  Ooncentration  der  Schwefelsäure  nimmt  sowohl  bei 
£Uektroden  von  amalgamirtem  und  nicht  amalgamirtem  Zink  wie  von 
Eisen  die  elektromotorische  Kraft  bis  zu  einem  Maximum  für  die  Oon- 
centration 25  bis  35  Proc.  zu,  dann  wieder  schneller  ab,  als  sie  zu- 
genommen hatte.  Bei  Eisenelektroden  liegt  das  Maximum  bei  höheren 
Concentrationen.  Bei  den  gewöhnlich  benutzten  Concentrationen  ändert 
sich  die  Kraft  höchstens  um  2  Proc. 

Das  theure  Platin  ist  in  Callan's  Batterie^)  durch  platinirte  732 
Bleiplatten  ersetzt  worden,  welche  man,  statt  in  reine  Salpetersäure,  in 
ein  Gemenge  von  2  Gewthln.  concentrirter  Salpetersäure,  4  Gewthln. 
Schwefelsäurehydrat  und  2  Gewthln.  concentrirter  Salpeterlösung  (welche  . 
letztere  nach  Poggendorff  überflüssig  ist)  einsenkt.  Die  Schwefelsäure 
bildet  auf  den  von  Platin  entblössten  Stellen  der  Oberfläche  der  Bleiplatten 
eine  unlösliche  Schicht  von  schwefelsaurem  Bleioxyd  und  schützt  so  die- 
selben vor  der  Auflösung.  Die  Salpeterlösung  bewirkt  nur,  dass  die  Lei- 
tungsfahigkeit  der  sehr  concentrirten  Säuren  etwas  verbessert  wird.  — 
Der  Strom  ist  bei  diesen  Elementen  sehr  constant,  die  elektromotorische 
Elraft  nach  Poggendorff)  gleich  der  der  Grove^ sehen  Kette. 

Oooper^)  ersetzte  zuerst  das  Platin  durch  Kohle  oder  Graphit,  733 
Schönbein ^)  durch  Gaskohle  von  den  Wänden  der  Steinkohlengas-Eetor- 
ten.  Indess  ist  erst  in  den  Bunsen^ sehen  Ketten^)  diese  Einrichtung 
allgemein  zur  Anwendung  gekommen.  Zu  der  ersten  dieser  Ketten  be- 
diente man  sich  hohler ,  unten  geschlossener  Oy linder  von  Kohle.  Die- 
selben werden  dargestellt,  indem  man  ein  Gemisch  von  2  Theilen  Back- 
kohlen und  1  Theil  Ooaks  in  Eisenblechformen  glüht.  Die  gebrannten 
Oylinder  werden  wiederholt  mit  einer  concentrirten  Zuckerlösung  oder 
mit  Steinkohlentheer  getränkt  und  in  den  Formen  zum  Weissglühen  er- 
hitzt^). Die  Oylinder  werden  innen  mit  Sand  gefüllt,  und  dieser  mit 
concentrirter  Salpetersäure  befeuchtet.  Sie  werden  auch  wohl  noch  von 
aussen  mit  Salpetersäure  befeuchtet  und  sodann  in  einem  mit  verdünnter 
Schwefelsäure  gefüllten  Glase  in  einen  Zinkcylinder  gesetzt,  von  dem  sie 
durch  Glasstäbe  oder  umgewundenen  Bindfaden  getrennt  erhalten  werden. 
Um  die  Kohle  wird  ein  Kupferring  gelegt,  an  den  die  Leitungsdrähte 


*)  Fromme,  Wied.  Ann.  8,  p.  326,  1879*.  —  *)  Callan,  Phü.  Mag.  31, 
p.  81,  1847*;  Pogg.  Ann.  72,  p.  495*.  —  «)  Poggendorff,  Pogg.  Ann.  72, 
p.  495,  1847*.  ^  *)  Cooper,  Phil.  Mag.  16.,  p.  35,  1840*.  —  *)  Schönbein, 
Pogg.  Ann.  49,  p.  589,  1840*.  —  «)  Bunsen,  Pogff.  Ann.  54,  p.  417,  55,  p.  265, 
1842*.  —  '')  ReiRet,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [3]  8,  p.  35,  1843*. 
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gelötbet  sind.  Die  so  vorgerichteten  Elemente  werden  noch  gelegentlich 
bei  dea  in  der  medicinischen  Praxis  angewendeten  Indactionsapparateo 
gebraucht;  sie  sind  aber  nicht  ganz  constant,  da  sich  die  in  der  Kohle 
befindliche  Salpetersäure  bald  mit  der  umgebenden  verdünnten  Schwefel- 
säure austauscht '). 

Faure*)  wendet  die  Kohlen  hierbei  in  Form  von  Flaschen  an,  die 
mit  Salpetersäure  gefüllt  und  oben  durch  einen  Gaskoblenatöpsel  ver- 

Fig.  258. 


schlössen  werden.   Die  entwickelten  Gase  pressen  die  Salpetersäure  durch 
die  Kohlen  bis  auf  ihre  äussere  Oberfläche  hindurch. 

Viel  besser  ist  die  spätere  Constraction  Bunsen's^.  Die  Cylin- 
der  von  Kohle  Verden  unten  geöffnet,  zum  Entweichen  des  an  ihnen 
sich  ablagernden  salpetrigsauren  und  Stickoxydgases  von  aussen  nach 
innen  mit  schräg  nach  unten  gehenden  Löchern  durchbohrt  nnd  am 
oberen  Rande  mit  Wachs  getränkt.  Dieselben  werden  in  ein  mit  Salpeter- 
säure gefülltes  Glas  gestellt,  dahinein  ein  mit  verdünnter  Schwefelsäure 
gefüllter  Cylinder  von  porösem  Thon  nnd  in  diesen  ein  amalgamiricr 
Cylinder  von  Zinkblech  oder  ein  gegossener  massiver  and  amalgamirter 


')  Um  (lieee  Elemente  gut  traoeportiren ,  füllen  und  entleeren  xa  können, 
schleift  Laschinoff  (Carl'BRep.  6,p.  171,1870*)  anf  den  innen  mit Balpeterünre 
gefüllten  Kohlencyünder  ein  OlaHkölbclien  auf  and  hält  dieses  mgleicb  mit  dem 
Zinkcylinder  diircli  ein  Paar  »einen  Hall  erßiisende  Drnhtlinken  in  seiner 
Lage  feet.  Bas  Glas ,  in  welchem  der  Zink  -  und  Kolileocjlinder  Hieben ,  hat 
einen  aufgeworfenen  Rand.  Auf  dasiielbe  wird  ein  zweites  eben  solches  Glan  nin- 
gekehrt  aufgeschlifTeD  und  durch  einen  doppelten  Halzring,  der  sich  einerseits 
durch  ein  Chamier  öffnet,  andererseits  durch  eine  Bcbranbe  geschloalen  winl, 
luf  das  erslere  festgedruckt.    Durch  Umkehren  des  ganzen  Apparatea  winl  das 
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Zinkcjlinder.  An  die  Zinkcyliader  sind  Dleche  mit  einem  Einachnitt  nm 
Ende  gelöthet,  und  um  die  Koblencjlinder  vermittelst  einer  seitlichen 
Schraube  kupferne  Ringe  fest  herumgelegt,  welche  Blechatreifen  mit 
Schrauben  tragen  ').  Man  kann  leicht  eine  Reihe  Bolcher  Elemente  wie  in 
Fig.  259  zur  Säule  verliinden.  —  Nach  langem  Gebranch  kann  man  die 
Kohlency linder  mit  WasBer  und  Sodalösung,  dann  "noehmals  mit  Wasser 
auskochen  und  so  reinigen'). 

Sehr  bequem  lassen  sich  die  Eoblenelemente  nach  einer,  von  Sie-  7 
mens  und  Ualake  angegebenen  Construction,  Fig.  260,  zur  Säule  ver- 
Fig.  260.  Fig.  261. 


binden:  Um  die  Kohlency  linder  ist  ein  einerseits  aufgeschnittener  Blei- 
ring, und  um  diesen  ein  Kupferring  gelegt,  der  gegen  ersteren  durch  eine 
Schraube  angedrückt  wird.  Der  Knpferring  trägt  an  dem  Blechstreifen 
V  die  Klemmschraube  /  In  den  kreuzförmigen  ZInkcylinder  ist  oben 
ein  Kupferdraht  S  eingelötbet  oder  eingegoseen,  über  welchen  die  am 

>)  Mao  kann  liierliei  auch  die  Kohlenc; linder  oben  mit  QuRBeiaen  umgieasen 
(§.  TO0)  oder  sie  mit  Wache  trunken  nud  galvanoplaBtiach  verkupfern,  um  eine 
innigere  Verbindung  mit  der  übricen  Leitung  berzuetellen.  Vergl.  WorlÖe, 
DingL  J.  160,   p.  156,   1861*.   —   ^  Vergleiche  Onaun,  Dingl.  J.  178,  p.  16*, 
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Kapferriog  des  folgenden  Elementes  befestigte  KlemmBchr&ube  gescho- 
ben  wird, 

Die  in  die  Kohlencylinder  eindringende  Salpetersäure  eieht  sich 
leicht  durch  Capillarität  bis  zu  den  Kupfer-  oder  .Bleiriugen  hinauf  und 
bedeckt  sie  dadurch  mit  einer  schlecht  leitenden  Schicht  von  Salpeter- 
saurem  Salz.  —  TrSnken  der  oberen  Theile  der  Kohle ncy linder  mit 
Wachs  n.  dgl.  m.  verhindert  diesen  Ueheletand  nicht  auf  die  Dauer.  — 
Ks  ist  deshalb  vortheilhaft,  an  einer  Stelle  im  Inneren  der  Ringe  ein 
Streifchen  Flatinblech  anzulöthen,  welches  stets  die  metallische  Berüh- 
rung mit  dem  Kohlency linder  herstellt'). 

In  neueren  Elementen  von  Stöhrer,  Fig.  261  (a.  v.  S.),  sind  die 
Kupferringe  ein-  für  allemal  fest  an  die  Kohlenoy linder  gekittet  und 
zum  Schutz  gegen  den  Angriff  durch  die  Säure  innen  stark  gedmisst,  da 
sie  nicht  als  Leiter  dienen  sollen.  Die  Eupferringe  haben  seitlich  eine 
Ausbiegung  a,  welche  die  Schraube  r  trägt.  Die  Zinkcylinder  tragen 
dagegen  Drähte,  welche  in  einer  zwei  Millimeter  dicken  Kupferplatte  p 
endigen.  Diese  kann  leicht  gereinigt  werden ,  und  man  kann  so  durch 
Einschieben  der  Platte  jji  des  zweiten  Elementes  in  die  Ausbiegung  a 
des  Ringes  des  ersten  und  Anziehen  der  Schraube  r  die  Leitung  stets 
sicher  und  mit  grosser  Schnelligkeit  herstellen.  ludess  werden  die  Aus- 
biegungen durch  die  Einwirkung  der  Säuredämpfe  leicht  brüchig. 

Fig.  SS2,  Fine  sehr  zweckmässige  Verbindung  der  B  u  n  - 

sen'schen  Elemente  zur  Säule  ist  von  t.  B  a b  o 
angegeben  worden.  An  die  Zinkcyliuder  ist  ein 
dicker  Draht  (j,  Fig.  263,  angelöthet,  welcher  an 
seinem  freien  Ende  ein  nach  der  Krümmung 
der  Kohle  ncy  linder  gebogenes,  etwa  1  mm  star- 
kes (zweckmässig  auf  der  Innenseite  platinir- 
tes)  Kupferblech  b  von  etwa  2  bis  3  cm  Breite 
und  1  bis  2  cm  Höhe  trägt.  Das  Blech  an  jedem 
Zinkcylinder  wird  von  aussen  gegen  den  Rand 
des  Kohlency  linders  des  folgenden  Elementes 
gegengelegt  und  durch  eine  mit  einem  Schlitz 
zum  Durchlassen  des  Drahtes  versebene  Klemm- 
schraube k  von  starkem  Kupferblech  gegen  den 
Kohlencylinder  gegengedrUckt.  Man  kann  vermittelst  dieser  Methode 
sehr  schnell  eine  sichere  Verbindung  zwischen  den  einzelnen  Elementen 
herstellen,  und  dieselbe  wieder  lösen. 

735  Bei  den  Elementen  von  Deleuil*)  bedient  man  sich  der  an  den 

Wänden  der  Gasretorten  abgelagerten  sehr  harten  und  nur  sehr  wenig 

')  G.Wiedemann,  GalvaniBrnua,  2. Aufl.  l.p.MS,  1870';  von  Oironard 
(MonileB  37,  p.  272,  1875')  wiederholt  angegeben.  —   "1  Daleui],  Compt.  rend 

88,  p,  872,   1848". 
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porösen  Gaskohle.  £s  werden  aus  derselben  parallelepipedische  Stücke 
geschnitten  und  in  das  Innere  der  mit  Salpetersäure  gefällten  Thoncy- 
linder  gesetzt^  welche  yon  aussen  mit  Zinkcylindern  umgeben  sind.  Die 
Verbindung  der  Kohlen  mit  der  übiigen  Leitung  geschieht  ähnlich  wie 
bei  den  B  u  n  s  e  n '  sehen  Elementen  durch  herumgelegte  Kupferreifen.  — 
Bei  grösseren  Säulen  (zur  Erzeugung  des  Kohlenlichtes  u.  s.  f.)  sind  auch 
nur  in  die  Kohlen  oberhalb  kegelförmige  Vertiefungen  eingebohrt.  In 
diese  werden  kupferne  Kegel  eingepresst,  die  auf  das  Ende  eines  mit 
dem  Zinkcylinder  des  folgenden  Elementes  verlötheten  Blechstreifens 
aufgesetzt  sind.  —  Cauderay^)  senkt  in  ein  3  bis  4mm  weites  Loch 
oben  in  der  Kohle  einen  1,5  bis  2  mm  dicken  Silberdraht,  presst  ihn  mit 
Kohlenpulver  fest  und  überzieht  die  Stelle  mit  Wachs  und  Paraffin.  — 

Statt  der  Gaskohle  und  der  künstlich  agglomerirten  Kohlen,  welche 
fast  ebenso  dicht  herzustellen  sind,  hat  man  auch  Gylinder  aus  Graphit 
und  Thon^)  oder  aus  gleichen  Theilen  Schwefel  und  Graphit,  in  welche 
man  einen  zickzackförmigen  Kupferdraht  einlegt  3),  verwendet. 

Auch  hat  man  mit  Salpetersäure  befeuchtetes  Coakspulver  statt  der 
massiven  Kohlen  in  die  Thoncylinder  geschüttet,  und  die  Leitung  durch 
ein  gi-össeres  Stück  Coaks  hergestellt^). 

Vergrössert  man  die  Oberfläche  der  Kohle,   so  wird  cet.  par.  die  736 
Stromesäichtigkeit  daselbst  kleiner  und  die  Depolarisation  vollständiger. 
Dies  hat  Delaurier^)  dadurch  zu  erreichen  versucht,   dass  er  in  den 
Thoncylinder,   statt  eines,  zwei  oder  vier  getrennte  Kohlenstäbe  ein- 


1)  Cauderay,  BuUet.  Vaud.  16,  p.  551,  1871*.  —  «)  Silliman,  Billi- 
man  Journ.  44,  p.  180,  1843*;  Pogg.  Ann.  60,  p.  405,  1843^.  —  *)  Mauri, 
Elektrische  Zeitschrift  2,  p.  510,  1881*;  Beibl.  6*.  —  *)  Um  schnell  eine 
Säule  von  mehreren  Bansen' sehen  Elementen  in  und  wieder  ausser  Thätig- 
keit  setzen  zu  können,  theilt  d'Almeida  (Compt.  rend.  71,  p.  774,  1870*) 
einen  Kasten  durch  Guttaperchaplatten  in  Abtheilungen.  Aus  dem  unteren 
Theile  derselben  gehen  an  der  Aussenseite  des  Kastens  verticale  Bohren  hin- 
auf, die  alle  durch  KaatschukrÖhren  mit  einer  einzigen  Bohre  verbunden 
sind.  Diese  ist  an  einer  unten  tubulirten  und  mit  verdünnter  Schwefelsäure  ge- 
f&liten  Flasche  befestigt,  durch  deren  Hebung  und  Senkung  die  Abtheilungeu 
schnell  gefüllt  und  entleert  werden  können.  In  den  Abtheüungen  befinden  sich 
die  Zink-  und  Thoncylinder  mit  den  Kohlen.  Letztere  werden  durch  eine  ähn- 
liche Böhreneinrichtung  mit  Salpetersäure  gefüllt.  Xndess  werden  die  Kautschuk- 
röhren von  letzterer  doch  bald  zerfressen.  Durch  Befestigen  aller  Theile  der 
Säule  in  den  Abtheilungen  und  Schliessen  derselben  durch  einen  Deckel,  der 
sich  auf  ein  um  den  Kasten  gelegtes  Kautschukband  aufdrückt,  wird  die  Säule 
leicht  transportabel.  Aehnlic^Gawalowski,  Pogg.  Ann.  153,  p.  626,  1874*. 
Man  hat  auch  die  Zink-  und  Kbhlenplatten  au  zwei  Bahmen  befestigt,  die  Thon- 
cylinder unten  glasirt  (Herz,  Pogg.  Ann.  160,  p.  496,  1877*)  und  die  Platten 
unten  mit  dickeren  Ansätzen  versehen,  damit  bei  dem  Hinausheben  derselben 
an  dem  Bahmen  die  in  dem  unteren  Theile  der  Cylinder  verbleibenden  Flüssig- 
keiten nicht  difPundiren.  Diese  Einrichtungen  haben  sich  im  Allgemeinen  nicht 
bewährt,  da  die  Thoncylinder  nach  dem  Gebrauch  nicht  gereinigt  werden, 
die  Salpetersäure  allmählich  zum  amalgamirten' Zink  übertritt,  zu  Anmioniak 
reducirt  wird  und  unter  Bildung  einer  schwarzen  Amidoverblndung  des  Queck- 
silbers sich  letzteres  zum  Theil  in  Kügelchen  ausscheidet.  —  ^)  Delaurier 
Pariser  Ausstellung  1881. 
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senkt,  welche  aber  mit  einander  verbunden  sind.  d'Arsonval  (1-  ^- 
§.  738)  wendet  dazu  eine  Beihe  von  oben  in  Blei  oder  Letternmetall  ein- 
gegossenen Kohlenstäben  von  1  cm  Durchmesser  an ,  welche  in  dem  die 
Salpetersäure  enthaltenden  Glase  im  Kreise  um  den  Thoncylinder  mit 
dem  Zinkstab  gestellt  sind.  —  Erneuert  man  die  Salpetersäure  um  die 
Kohle,  indem  man  sie  aus  einem  Gefäss  durcli  die  sie  enthaltende  Ab- 
theilung des  Elementes  hindurchfliessen  lässt,  so  bleibt  die  elektromoto- 
rische Kraft  noch  constanter. 

737  Die  Cylinder  von  Bunsen'scher  Kohle  enthalten  oft  in  Folge  des 

Schwefelkiesgehaltes  der  Steinkohle,  aus  der  sie  geformt  werden,  eine 
gewisse  Menge  von  Schwefeleisen,  Fcj'Sg.  Für  sich  entwickeln  sie  dann 
in  verdünnten  Säuren  kein  Schwefelwasserstoffgas,  wohl  aber,  wenn  man 
sie  in  denselben  mit  einer  amalgamirten  Zinkplatte  zu  einem  galvani- 
schen Element  verbindet.  Der  Grund  hiervon  ist  nach  Meidinger^) 
folgender :  Schwefeleisen,  Fe?  Sg ,  erhalten  durch  Glühen  von  Schwefelkies 
oder  durch  Zusammenschmelzen  von  Schwefel  und  Eisen,  wird  von  con- 
centrirter  Salpetersäure  nicht  angegriffen,  indem  es  wahrscheinlich  in  der- 
selben in  ähnlicher  Weise  passiv  wird,  wie  reines  Eisen,  wohl  aber  lost 
es  sich  in  verdünnter  Schwefelsäure  und  Salzsäure  auf.  Mit  der  nega- 
tiveren Kohle  zu  einem  Element  in  diesen  Säuren  combinirt,  löst  es 
sich  nicht,  da  hier  Sauerstoff  an  ihm  auftritt  und  es  passiv  macht.  Ist 
daher  das  Schwefeleiseu  in  Kohle  eingesprengt,  so  entwickelt  dieselbe 
beim  Eid  senken  in  die  verdünnten  Säuren  keinen  Schwefelwasserstoff. 
Wird  die  Kohle  in  den  Säuren  mit  Zink  zu  einem  Element  zusammen- 
gesetzt, so  entwickelt  sich  jetzt  an  der  Kohle  Wasserstoff.  Dieser  ver- 
hindert die  durch  den  Localstrom  zwischen  Kohle  und  Schwefeleisen  an 
letzterem  auftretende  Sauerstoffentwickeluug ,  verbindet  sich  mit  einem 
Atom  des  Schwefels  in  dem  Schwefeleisen  zu  Schwefelwasserstoff,  und 
die  übrigbleibenden  7  Fe  S  lösen  sich  nun  ohne  Abscheidung  von  Schwe- 
fel in  der  verdünnten  Säure  auf. 

Um  die  lästigen  Dämpfe  beim  Gebrauche  der  Grove' sehen  oder 
ß  u  n  s  e  n '  sehen  Säule  zu  vermeiden ,  versieht  B  e  e  t  z  ^)  sechs  auf  einem 
kreisrunden  Gestell  aufgestellte  Elemente  mit  Quecksilbemäpfen  und  be- 
deckt das  Ganze  mit  einem  Glasmantel,  der  mit  einem  Holzdeckel  mit 
zwei  concentrischen  Reihen  von  je  sechs  Löchern  versehen  ist,  durch 
welche  die  Quecksilbernäpfe  hindurchragen.  Zum  Heben  des  Apparates 
dient  ein  in  der  Mitte  angebrachter  eiserner  Stab,  um  den  herum  in  einem 
ringförmigen  Blechgefäss  gebrannter  Kalk  aufgeschüttet  ist.  Die  Ver- 
bindung der  Quecksilbernäpfe  der  einzelnen  Elemente  geschieht  in  der 
einen  oder  anderen  Weise  durch  pachytropische  Vorrichtungen,  bestehend 
aus  Holzringen  mit  eingelegten  Kupferdrähten. 


*)  Meidinger,  Dingl.Journ.  148,  p.  360,  1858*.  —  2)  Beetz,  Carrs  Rep. 
6,  p.  272,  1870*;  Dingl.  J.  198,  p.  488,  1870*. 
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Zur  Verhütung  der  Oxydation  der  Enden  der  X^eitungsdrähte  und 
Klemmschrauben  können  dieselben  mit  dem  aus  kaukasischem  Petroleum 
dargestellten  Oleonaphta  eingerieben  werden.  Der  Widerstand  vermehrt 
sich  dadurch  nur  unmerklich.  Andere  Mineralöle  (Yaselin)  würden  ähn- 
lich wirken  ^). 

Die  elektromotorische  Kraft  der  Kohlenelemente  ist  nach  Fromme  738 
(1*  c.,  §.  731)  bis  zu  einem  Gehalt  von  55  Proc.  HNO3  nahe  die  gleiche 
wie  die  der  Grove' sehen,  dann  bleibt  sie  aber  bei  weiterer  Verdünnung 
bis  zu  20  Proc.  ziemlich  constant.  Der  Widerstand  ist  je  nach  der  Grösse 
und  Beschaffenheit  der  Kohlen  verschieden,  jedoch  meist  etwas  grösser 
als  der  jener  Kette '). 

In  der  Bunsen' sehen  und  Gro versehen  Kette  muss  man  concen- 
trirte  Salpetersäure  von  specifischem  Gewicht  1-,31  bis  1,38  verwenden, 
um  die  hohe  elektromotorische  Kraft  zu  erhalten.  Dann  wird  die  Säure 
durch  den  entwickelten  Wasserstoff  zu  Untersalpetersäure  reducirt,  also 
von  2  Mol.  HNO3  nur  1  Atom  Sauerstoff  verwerthet.  Sinkt  die  Con- 
centration  der  Säure  durch  das  gebildete  Wasser  und  könnte  man  die 
Säure  noch  von  specifischem  Gewicht  1,16  benutzen,  so  könnte  von 
2  Mol.  HNO3  unter  Reduction  zu  2 NO  die  dreifache  Sauerstoffmenge 
nutzbar  gemacht  werden;  indess  ti'itt  schon  bei  dem  Sinken  des  speci- 
fischen  Gewichtes  unter  1,26,  wo  die  Säure  32  Proc.  NjOs  enthält,  eine 
Polarisation  bei  etwas  dichten  Strömen  eiii  und  die  elektromotorische 
Kraft  sinkt.  Daher  kann  man  von  den  45  Proc.  N2O5,  welche  die  Säure 
von  specifischem  Gewicht  1,31  enthält,  nur  etwa  13  verwerthen.  Setzt 
man  aber  der  Salpetersäure  concentrirte  Schwefelsäure  zu,  so  bleibt  sie 
dadurch  concentrirt  und  lässt  sich  viel  weiter  ausnutzen.  —  Auch  ein 
Zusatz  von  Kupfervitriol  zu  einem  Gemisch  von  1  Thl.  Salpetersäure  und 
4  Theilen  Wasser  bis  zur  Sättigung  gestattet  eine  weitere  Ausnutzung 
bei  wenig  dichten  Strömen,  da  bei  einer  elektromotorischen  Kraft  gleich 
der  der  gewöhnlichen  Bunsen 'sehen  Kette  das  gebildete  Kupfer  sich 
sogleich  unter  Stickoxydbildung  wieder  auflöst;  bei  dichteren  Strömen 
scheidet  sich  aber  Kupfer  ab,  welches  sich  erst  beim  Oeffnen  der  Kette 
löst.  Dann  wirkt  die  Kette  wie  ein  Becquerel-DanielTsches  Ele- 
ment *). 

Leitet  man  Luft  durch  die  Salpetersäure,  so  lässt  sich  ebenfalls  der 
Verlust  an  Untersalpetersäure  vermeiden. 

« 

Die  Grove'sche  und  Bunsen'sche  Kette  haben  vor  der  Becque-  739 
r el-D an i eil' sehen  den  grossen   Vorzug,   dass  ihre  elektromotorische 
Kraft  1,8  mal  so  gross,  ihr  Widerstand  etwa  2  mal  so  klein  ist,  als  der 


1)  Beilstein  u.  Jawein,  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  19,  p.  789,  1880*.  — 
^)  Man  vergleiche  auch  Müller,  Fortschritte,  p.  255,  u.  flgd.  —  *)  d'Arson- 
val,  Lumi^re  ^lectriqiie  3,  p.  136,  196,  234,  264,  412,  4,  p.  121,  1881*. 
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der  letzteren.  Ausserdem  enthält  die  concentrirte  Eupfervitriollösung  der 
Daniell' sehen  Kette  im  gleichen  Volumen  nur  15,4/156=  Vio  so  viel 
verwendbaren  Sauerstoff,  der  sich  mit  dem  an  der  Grenze  der  Lösun- 
gen auftretenden  Wasserstoff  verbinden  kann,  als  die  Salpetersäure  der 
Grove' sehen  Elemente.  Bei  grosser  Stromintensität  und  längerer  Wir- 
kungsdauer, wo  sich  sehr  viel  Wasserstoff  abscheidet,  wird,  daher  viel 
eher  die  Grove'sche  Kette  ihre  elektromotoriche  Kraft  bewahren ,  als 
die  Daniell'sche^). 

740  Endlich  hat  man  das  Platin  der  G  r  o  v  e '  sehen  Kette  nach  dem  Yor- 
gange  von  Hawkins^)  in  den  sogenannten  Eisenelementen  durch 
Eisen  ersetzt,  welches  sich  nach  den  später  zu  erwähnenden  Erfahrungen 
in  concentrirter  Salpetersäure  stark  elektronegativ  verhält  und  sich  in 
derselben  nicht  löst,  passiv  ist. 

Man  bedient  sich  nach  Schönbein  gusseisemer  Cylinder,  in  die 
man  Thoncy linder  hiu einsetzt,  welche  mit  verdünnter  Schwefelsäure  ge- 
füllt sind  und  die  Zinkcylinder  enthalten.  Der  Zwischenraum  zwischen 
dem  Thoncylinder  und  Eisencylinder  wird  mit  Salpetersäure  gefüllt,  der 
man  ein  Drittel  an  Schwefelsäurehydrat  zusetzt,  um  sie  stets  concentrirt 
zu  erhalten,  wenn  darin  durch  die  Oxydation  des  polarisirenden  Wasser- 
stoffs Wasser  erzeugt  wird.  —  Man  kann  auch  den  Zinkcylinder  aussen 
um  den  Thoncylinder  herumsetzen,  und  Eisencylinder  von  der  Form  der 
massiven  Zinkcylinder  der  Daniell' sehen  und  Bunsen' sehen  Kette, 
Fig.  246,  in  den  Thoncylinder  setzen. 

Die  elektromotorische  Kraft  und  der  Widertand  der  Eisenkette  sind 
fast  dieselben,  wie  die  der  .Grove' sehen  Kette  bei  gleicher  Gonstruction. — 
So  sehr  in  dieser  Beziehung  die  Eisenelemente  zu  empfehlen  sind,  so 
stellen  sich  doch  einige  Uebelstände  dem  allgemeineren  Gebrauch  der- 
selben entgegen.  Bei  zu  lange  dauernder  Schliessung  der  Elemente,  wenn 
sich  das  Säuregemisch  zu  sehr  verdünnt,  wird  das  Eiseh  leicht  activ  und 
löst  sich  unter  bedeutender  Entwickelung  von  untersalpetersauren  Däm- 
pfen in  der  Salpetersäure.  Man  kann  deshalb  die  Säure  nicht  sehr  lange 
verwenden,  und  muss  bei  wiederholtem  Gebrauch  stets  von  Neuem  Schwe- 
felsäure hinzuschütten.  Ein  zweiter  Uebelstand  ist  der,  dass  sich  stets 
ein  dicker  Absatz  eines  in  der  Säure  unlöslichen  Eisensalzes  bildet,  wel- 
ches sehr  bald  die  Säure  zu  weiterem  Gebrauch  untauglich  macht. 

Nach  U  e  1  s  m  a  n  n  3)  ist  Siliciumeisen  empfehlenswerther,  da  es  sich 
nicht  in  concentrirter  und  verdünnter  Salpetersäure  löst. 

741  Man  hat  in  der  Grove' sehen  und  Bunsen' sehen  Kette,  wie  in  der 
Daniell' sehen,  die  verdünnte  Schwefelsäure  am  Zink  durch  Kochsalz- 
lösung, Lösung  von  Glaubersalz  u.  s.  f.  ersetzt.    Die  dort  erwähnten  Er- 


1)  Poggendorff,  Poggr.  Ann.  57,  p.  101,  1842*.   —   ^)  Hawkins,   Phil. 
Mag.  16,  p,  115,  1840*.  —  »)  Uelamann,  Polyt.  Notizbl.  36,  p.  285,  1881*. 


Chromsäureketten.  779 

höhungen  der  elektromotorischen  Kraft  und  des  Widerstandes  treten  auch 
hier  ein. 

Die  Salpetersäure  in  jenen  Elementen  hat  man  gleichfalls  durch 
andere  billigere  oxydirende  Lösungen  zu  ersetzen  versucht,  um  zugleich 
der  Bildung  der  höchst  lästigen  Dämpfe  yon  Untersalpetersäure  u.  s.  f. 
zu  entgehen;  indess  sind  die  Bemühungen  noch  nicht  von  besonderem 
Erfolge  gekrönt  worden. 

Man  muss  bei  der  Yertauschung  der  Flüssigkeit  an  dem  negativen 
Metall  hauptsächlich  folgende  Punkte  berücksichtigen: 

1)  Ob  dib  Flüssigkeiten  die  Polarisation  völlig  aufheben. 

2)  Wie  viel  Sauerstoff  sie  in  einem  gleichen  Volumen  dem  an  dem 
Platin  oder  der  Kohle  abgeschiedenen  Wasserstoff  im  Vergleich  zur  Sal- 
petersäure zu  liefern  vermögen. 

3)  Wie  die  elektromotorische  Kraft  und  der  Widerstand  sich  im  Ver- 
hältniss  zu  den  gleichen  Werthen  bei  Anwendung  der  Salpetersäure  ge- 
stalten. 

4)  Welches  der  jedesmalige  Preis  des  durch  die  Flüssigkeiten  gelie- 
ferten Aequivalentgewichtes  der  den  Wasserstoff  oxydirenden  Substanz  ist. 

5)  Wie  gross  die  Stromesdichtigkeit,  „die  Grenzdichtigkeit ",  in 
einer  bestimmten  Maasseinheit  sein  kann,  für  welche  noch  die  Polarisa- 
tion völlig  aufgehoben  wird,  oder,  nach  d^ArsonvaP),  wie  gross  hier- 
bei der  „Absorptionscoeffiicient",  d.h.  der  umgekehrte  Werth  der  Stromes- 
dichtigkeit, die  Oberfläche  ist,  welche  noch  den  Strom  von  der  Intensität 
Eins  depolarisirt. 

Zunächst  hatBunsen^)  versucht,  in  seinen  Elementen  eine  Lösung  742 
von  chromsaurem  Kali  ^),  von  chlorsaurem  Kali,  ein  Gemenge  von  Braun- 
stein und  Kochsalz  anzuwenden,  jedoch  ohne  dabei  eine  gehörig  con staute 
Wirkung  zu  erhalten.  Besser  eignet  sich  nach  Poggendorff  (§.  674) 
Chromsäurelösung,  oder  dafür  ein  Gemisch  von  S.Thln.  doppelt  chrom- 
saurem Kali  und  4  Thln.  Schwefelsäurehydrat  mit  18  Thln.  Wasser.  Die 
Quantität  der  Schwefelsäure  ist  so  gewählt,  dass  sie  mit  dem  aus  dem 
chromsauren  Salze  reducirten  Chromoxyd  und  dem  darin  enthaltenen 
Kali  Chromalaun  bilden  kann.  Buff  (§.  679)  wendet  auf  100  Theile 
Wasser  12  Theile  doppelt  chromsaures  Kali  und  25  Theile  Schwefel- 
säurehydrat an.  Endlich  kann  man  zweckmässiger  die  §.  704  erwähnte 
Chromsäuremischung  von  Bunsen  verwenden. 

Man  kann  in  den  dieses  Gemisch  enthaltenden  Cylinder  einen  mit 
demselben  gefüllten  umgekehrten  Kolben  mit  seinem  Halse  einsenken. 


1)  d'Arsonval,  Lum.  61ectr.  4,  p.  412,  1881*.  —  «)  Bunsen,  Pogg. 
Ann.  104,  p.  420,  1841\  —  »)  Auch  Leeacn,  PhU.  Mag.  20,  p.  262*;  War- 
ington,  ibid.  p.  393,  1842*. 
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um  die  Wii'ksamkeit  zu  yerlängern,  oder  auch  zwei  Kolben  mit  Schwefel- 
säure und  chromsaurem  Kali  einsenken  ^). 

Zweckmässig  kann  man  auch  in  diesen  Ketten  die  Chromsäure- 
lösung circuliren  lassen,  indem  man  sie  aus  einem  höher  gestellten 
Gefass  auf  den  Boden  der  sie  enthaltenden  Abtheilung  der  Elemente 
ein-  und  mittelst  Hebervorrichtungen  von  dem  oberen  Theile  desselben 
abfliessen  lässt  Dabei  kann  die  Lösung  mehrere  unter  einander  ge- 
stellte Elemente  passiren.  Die  Polarisation  ist  dann  noch  verringert. 
Auch  kann  man  sie  noch  mehr  durch  Durchblasen  von  Luft  be- 
seitigen. 

743  Die  elektromotorische  Kraft  der  Gro versehen  Kette,  in  der  die 

Salpetersäure  durch  Chromsäure  ersetzt  ist,  ist  etwa  die  gleiche  wie  die  der 
gewöhnlichen  Grove' sehen  Kette  (Clifton,  §.  684);  die  der  Bun- 
sen' sehen  Kette  wird  im  Yerhältniss  von  100:102,5  (Poggendorff, 
§.  674),  oder  100  :  109  (Buff,  §.  679)  erhöht.  Nach  Fromme*)  nimmt 
sowohl  die  elektromotorische  Kraft  des  geöffneten  Grove' sehen  wie  des 
Bunsen' sehen  Elementes  bei  Ersatz  der  Salpetersäure  (specifisches  Ge- 
wicht 1,4)  durch  die  Bunsen' sehe  Chromsäurelösung  um  etwa  4  Pro- 
cent zu;  während  indess  die  Kraft  des  Platinelements  schnell  bei  der 
Schliessung  sinkt  ^),  bleibt  die  des  B  u  n  s  e  n '  sehen  Elementes  selbst  beim 
Durchgange  eines  starken  Stromes  constant.  Dagegen  ist  der  Wider- 
stand der  Chromsäureelemente  grösser  (Vs  bei  der  Grove 'sehen,  '^/^  bei 
der  Bunsen' sehen  Kette  nach  Poggendorff,  bei  dem  Gemenge  von 
Buff  ^^Vi52)»  vermuthlich  wegen  Abscheidung  von  Chromoxyd  in  den 
Poren  des  Thoncylinders ,  welche  man  indess  wohl  durch  Zusatz  grosse- 
rer Mengen  Schwefelsäure,  wie  bei  dem  Bunsen' sehen  Gemenge  bis  zu 
einem  gewissen  Grade  vermeiden  kann.  Zudem  enthält  die  eben  er- 
wähnte Chromsäurelösung  im  gleichen  Volumen  nur  ^|^  so  viel  dis- 
poniblen Sauerstoff,  als  die  Salpetersäure.  Bei  Strömen  von  grösserer 
Intensität,  bei  denen. der  Wasserstoff  in  grosser  Dichtigkeit  an  den  elek- 
tronegativen  Platten  abgeschieden  wird,  findet  er  daher  in  der  Salpeter- 
säure noch  eine  hinreichende  Menge  Sauerstoff  zur  Oxydation,  in  der 
Chromsäurelösung  nicht  mehr.  Bei  Anwendung  grob  gestossener  Kohle 
schgidet  sich  in  diesen  Ketten  zwischen  den  Kohlenstückchen  Oxyd  ab 
und  hindert  so  allmählich  die  Leitung^).     Dann  tritt  auch  leicht  eine 


1)  Chloris  Baudet  (Aussiellang Paris  1881)  bringt  dazu  an  dem  das  Zink 
enthaltenden  Thoncylinder  noch  zwei  andere  an,  von  denen  der  eine  mehrfach 
durchbohrt  ist  und  das  Salz  enthält,  der  andere  mit  conceütrirter  Schwefalsänre 
gefüllt  ist.  Der  Apparat  ist  indess  sehr  leicht  zerbrechlich.  —  ')  Fromme, 
Wied.  Ann.  8,  p.  350, 1879*.  —  ^)  Hierdurch  dürfte  sich  der  Widerspruch  in  den 
Angaben  von  Clifton  (§.  684)  und  Poggendorff  (§•  674)  erklären,  da  erste- 
rer  mittelst  des  Elektrometers,  letzterer  im  geschlossenen  Kreise  die  erwähnten 
elektromotorischen  Kräfte  bestiumite.  —  *)  d'Arsonval,  Lumi^re  äectr.  4, 
p.  121,  1881*. 
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Polarisation  ein.  (lieber  die  einfachen  Ghromsäureketten  mit  einer  Flüs- 
sigkeit vergl.  §.  706  u.  flgde.) 

Thomsen^)  setzt  diese  Elemente  aus  Kupfer  in  verdünnter  Schwe- 
felsaure (V4)  und  Kohle  in  einem  Gemenge  von  zweifach  chromsaurem 
Kali,  Schwefelsäure  und  Wasser  zusammen.  Die  Indifferenz  des  Kupfers 
gegen  die  dasselbe  umgebende  Säure  vor  dem  Schliessen  der  Kette  und 
die  Geruchlosigkeit  sollen  das  Element  empfehlen;  indess  ist  die  elektro- 
motorische Kraft  nur  ^/lo  von  der  des  DanielP sehen  Elementes. 

Levison*)  und  Böttger*),  auchGibbs*)  giessen  die  Salpetersäure  744 
[auch  nach  Sharples'*)  und^^orlee^)  3  Volumina  Salpetersäure  und 
1  Volumen  Schwefelsäure]  in  der  G  r  o  v  e  *  sehen  und  B  u  n  s  e  n '  sehen  Kette 
auf  einen  Ueberschuss  von  gepulvertem  saurem  chromsauren  Kali,  wel- 
ches event.  mit  Wasser  zu  einem  Brei  angerührt  wird.  Hierdurch  werden 
die  lästigen  salpetrichtsauren  Dämpfe  vermieden.  Die  elektromotorische 
Kraft  eines  mit  dieser  Lösung  gefüllten  Bunsen' sehen  Elementes  ist  0,98 
von  der  des  nur  mit  Salpetersäure  gefüllten  Elementes ;  der  Widerstand  ist 
etwa  ly^mal  grösser.  Das  in  dieser  Kette  ohne  Anwendung  der  Schwe- 
felsäure sich  bildende  salpetersaure  Chromoxydkali  krystallisirt  nicht, 
so  dass  die  Thonzellen  nicht  leicht  zersprengt  werden,  während  dies  bei 
Zusatz  von  Schwefelsäure  durch  die  Bildung  von  Chromalaun  leicht  ge- 
schehen soll. 

Femer  wird  von  d'Arsonvan)  ein  Gemisch  von  gleichen  Theilen 
Salpetersäure,  Chlorwasserstoffsäure  und  2  Theilen  Wasser  verwendet. 

Auch  Ammoniumnitrat  und  Salpetersäure  wird  benutzt,  wobei  djie  745 
salpetrichte  Säure  aus  dem  Salz  Stickstoff  entwickelt  (2  N  H4  N  O3  -j-  Nj  O3 
=  2  H  N  O3  +  4  N  -|-  3  Ha  0).     Auch  hier  ist  die  elektromotorische  Kraft 
gleich  der  des  Bunse naschen  Elementes. 

Rothes  Blutlaugensalz  ^),  femer  salpetersaures  Kali  und  salpetersaures 
Natron  ^),  auch  chlorsaures  Kali  mit  verdünnter  Schwefelsäure  1°)  an  Stelle 
der  Salpetersäure  heben  wohl  die  Polarisation  nicht  völlig  auf;  besser 
erstere  Salze,  gemengt  mit  Chlorwasserstoffsäure  ^  ^)  oder  Schwefelsäure  ^*). 
Man  kann  in  letzterem  Falle  das  Platin  der  Grove' sehen  Kette  durch 
platinirtes  Kupfer  (erhalten  durch  Eintauchen  von  Kupferblech  in  schwach 
saure  Lösung  von  Platinchlorid)  ersetzen.  —  Auch  salpetersaures  Ammo- 


1)  Thomaen,  Pogg.Ann.  111,  p.  192,  1860*.  —  2)  Levison,  Dingl.  J.  203, 
p.  384,  1872*.  —  8)  Böttger,  Dingl.  J.  203,  p.  154,  Anm.*  —  *)  Gibbs, 
Chem.  Ber.  9,  p.  186,  1876*.  —  ^)  Sharples,  Sill.  Americ.  J.  fsj  1,  p.  247, 
1871*.  —  6)  Worl6e,  Polyt.  Notizbl.  1872,  Nro.  1;  BrnsL  J.  203,  p.  153, 
1872*.  —  ')  d'Araonval,  Lum.  ölectr.  4,  p.  121,  1881*.  —  »)  Guerin, 
Compt.  rend.  80,  p.387,  1875*.  —  »)  Makrell,  Phil.  Mag.  21,  p.61,  1842*.  — 
1®)  Renoux  u.  Balleron,  Compt.  rend.  48,  p.  122,  1859*;  auch  Leblanc, 
ADD.  de  Chim.  et  de  Phys.  [4]  25,  p.  289,  1870*.  —  i»)  Dering,  Dingl.  Journ. 
180,  p.  332,  1856*.  —  *2)  Salpetersaures  Natron  and  Schwefelsäure  wendet 
neuerdiugR  Tommasi  an  (Elektr.  Ausstellung  1881). 


782  Elemente  mit  zwei  Flüssigkeiten. 

niak^)  an  Stelle  der  Salpetersäure  genügt  nicht.  —   Königswasser  wirkt 
nach  Leblanc  (1.  c.)  nicht  besser  als  Salpetersäure. 

Eisenoxydsalze  ^)  namentlich  Eisenchlorid  mit  4  bis  5  Proc.  Salz- 
säure (ohne  letztere  ist  der  Strom  nicht  constant),  und  auch  wohl  mit 
Kochsalzlösung^)  oder  Königswasser^),  sind  bei  Strömen  von  nicht  zu 
grosser  Dichtigkeit  an  Stelle  der  Salpetersäure  in  der  Bunse naschen 
Kette  verwendet  worden.  Die  elektromotorische  Kraft  (130  bis  137)  ist 
grösser  als  die  der  DanielPschen  (100),  kleiner  als  die  der  Bunsen*- 
schen  Kette  (178)  (vergleiche  Buff,  §.  679).  Wird  in  diesen  Ketten 
die  Eisenlösung  nicht  stark  angesäuert,  so  i§t  der  Widerstand  bedeutend.  — 
Delaurier^)  verwendet  in  denselben  eine  Lösung  von  20  Thln.  Eisen- 
vitriol in  36  Wasser,  der  7  Thle.  Schwefelsäurehydrat  und  1  TU.  Sal- 
petersäurehydrat hinzugefügt  sind.  Ponci^)  stellt  einen  Stab  von 
Bunsen^ scher  Kohle  in  Eisenchloridlösung  einem  Eisenblech  in  Eisen- 
chloridlösung gegenüber.  Die  elektromotorische  Kraft  ist  etwa  0,9  2>.  — 
Ein  Gemenge  von  Braunstein  und  Schwefelsäure  oder  Salzsäure^  ist 
gleichfalls  vorgeschlagen,  aber  nicht  allgemein  benutzt  worden,  ebenso 
wenig  die  Ersetzung  der  Salpetersäure  durch  Schwefelsäurehydrat,  wel- 
ches nur  Vso  l>is  Vio  Salpetersäure  enthält^).  Bei  diesem  Gemenge  soll 
alle  Salpetersäure  zur  Verwendung  kommen.  Indess  ist  sicherlich  die 
Polarisation  nicht  aufgehoben. 

Die  Preise  gleicher  disponibler  Sauerstoffmengen  in  der  Kupfer- 
vitrioUösung  der  D an i eil* sehen  Kette  (nach  Abzug  des  Werthes  des 
reducirten  Kupfers),  in  den  Ketten  mit  Salpetersäure,  mit  chromsaurem 
Kali  und  Schwefelsäure,  mit  Gemengen  von  chlorsaurem  Kali  und  Chlor- 
wasserstoffsäure,  mit  Braunstein  und  Schwefelsäure  und  mit  Lösungen 
von  Eisenchlorid  verhalten  sich  etwa  wie  9  :  9,7 :  17,7 :  10,7 : 1,45 : 1  ^). 

Endlich  hat  man  auch  statt  der  Salpetersäure  eine  mit  einigen 
Tropfen  Schwefelsäure  angesäuerte  Pikrinsäurelösung  in  Vorschlag  ge- 
bracht 10). 

746  Koosen^i)  verwendet  das  übermangansaure  Kali  als  depolarisirende 

Flüssigkeit  in  der  Grov ersehen  Kette.  Der  amalgamirte  Zinkcylinder 
steht  in  verdünnter  Schwefelsäure,  das  von  demselben  durch  einen  Thon- 
cylinder  getrennte  Platinblech  in  Lösung  von  übermangansaurem  Kali 


P-  —  .,  .       .  .        . 

logiste  1861,  p.  73*;  Dingl.  J.  160,  p.  75,  1866*.  —  «)  Buff,  Ann.  d.  Chem.  u. 

Pharm.  92,  p.  117,  1854*.  —  *)  Görardin,  Dingl.  J.  180,  p.  301,  1866*;  CompU 

rend.  62,  p.700,  1869*;  Carl'B  Rep.  2,  p.  158,  1866*.  —  *)  Delaurier,  Compt. 

rend.  67,  p.  529,  1868*.  —  •)  Ponci,  Elettricista  1,  p.  334,  1877*.  —  7)  Le 
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(mit  Vso  Schwefelsäure).  Die  elektromotorische  Kraft  dieses  Elementes 
ist  gleich  2  D  und  fast  unabhängig  von  der  Concentration.  Der  Wider- 
stand ist  etwa  der  des  Bunse naschen  Elementes.  Um  die  Lösung  stets 
concentrirt  zu  erhalten,  resp.  den  Einfluss  der  Verdünnung  zu  yermin- 
dem,  hängt  man  über  das  Platinblech  in  den  Thoncylinder  ein  enges 
Sieb  von  Platindraht,  welches  mit  Krystallen  von  übermangansaurem 
Kali  gefüllt  ist  und  etwa  1  cm  tief  in  die  Flüssigkeit  eintaucht,  und 
nimmt  die  Oberfläche  des  Platinblechs  sehr  gross  (etwa  V^  Quadratfusa), 
indem  man  eine  Anzahl  sehr  dünner  Platinbleche,  die  4  Cfn.  niedriger 
sind  als  die  Thoncylinder,  fächerförmig  mit  einem  Platindraht  verlöthet. 
Für  schwächere  Wirkungen,  z.  B.  bei  Anwendung  der  Kette  für  elektri- 
sche Glockenzüge,  genügt  ein  einfaches  Platinblechkreuz. 

Um  ein  Element  von  geringerem  Widerstand  zu  erhalten,  beseitigt 
Koosen  den  Thoncylinder  vollständig  und  ersetzt  denselben  durch  einen 
Cylinder  von  Rosshaargaze.  Nur  muss  man  das  Element  nicht  zu  lange 
zusammengesetzt  lassen,  da  sonst  das  Zink  die  Lösung  der  Üeberman- 
gansäure reducirt.  Bei  Anwendung  von  Kohle  statt  des  Platins  reducirt 
sich  die  Üebermangansäure  ziemlich  schnell  ^). 

Aus  der  Uebermangansäurelösung  scheidet  sich  Manganoxydhydrat 
auf  der  Platinplatte  ab ,  welches  einen  vollständig  nichtleitenden  Ueber- 
zug  bildet.  Da  in  der  Kette  kein  Gas  ausgeschieden  wird,  bleibt  dieser 
Niederschlag  sowie  die  reducirte  Lösung  am  Platinblech  und  die  Strom-  - 
intensität  nimmt  ab.  Man  kann  den  Niederschlag  durch  kleine  Er- 
schütterungen oder  momentanes  Schliessen  der  Kette  durch  einen  kurzen 
Draht  entfernen,  wobei  auf  der  Platinplatte  Wasserstoff  entwickelt  wird 
und  er  hinabfällt.  In  sehr  verdünnten  Lösungen  der  Üebermangansäure 
erscheint  der  Niederschlag  nicht  auf  dem  Platin,  sondern  bleibt  in  der 
Lösung  suspendirt,  so  dass  der  Strom  der  Kette,  wenigstens  für  schwache 
Dichtigkeiten,  sehr  constant  bleibt. 

Zur  Herstellung  solcher  Ketten  füllt  Koosen^)  den  den  Platinbleoh- 
fächer  enthaltenden  Thoncylinder  nur  mit  verdünnter  Schwefelsäure  und 
setzt  auf  den  Fächer  eine  kleine  mit  concentrirter  Lösung  von  überman- 
gansaurem Kali  gefüllte  Thonzelle. 

Uebermangansaures  Natron  ist  noch  billiger  als  das 
Kalisalz  ^), 

In  der  empfehlenswerthen Kette  von  Niaudet^)  taucht  die  positive  747 
Elektrode,  ein  Cylinder  von  amalgamirtem  Zink,  in  eine  Lösung  von  Koch- 
salz, und  umgiebt  einen  porösen  mit  zwei  Bindfaden  umwickelten  Cylin- 


^)  Vergl.  auch  Zenger,  Böhm.  Archit.  Verein.  1871,  p.  15*.  Highton, 
Chem.  Newa  24,  p.  143,  1871*.  —  ^j^Q^gen,  Pogg.  Ann.  Jubelband  p.  251, 
1874*.  —  8)  Gironard,  Mondes  36,  p.  187,  1878*.  —  *)  Niaudet,  Compt. 
rend.  89,  p.  703,  1879*. 
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der  von  Thon  oder  Pergamentpapier.  Der  Cylinder  enthält  eine  von 
Kohlenstücken  umgebene  Kohlenplatte  und  ist  ausserdem  mit  Chlorkalk 
gefüllt.  Das  die  Kette  enthaltende  Gefäss  ist  mit  einem  Deckel  ver- 
schlossen. Da  das  Zink  vom  Chlorkalk  nicht  angegriffen  wird,  nutzt  sich 
die  Kette  während  der  Oeffnung  nicht  ab.  Die  elektromotorische  Kraft 
ist  anfangs  gleich  1,6  2),  nach  einigen  Minuten  Ruhe  gleich  1,5  2).  Völ- 
lig ist  die  Polarisation  nicht  aufgehoben,  da  bei  einer  äusseren  Schliessung 
yon  1  Ohm  die  elektromotorische  Kraft  in  40  Minuten  im  Yerhältniss 
von  139  zu  129  sinkt  und  dann  in  2  Stunden  auf  138  steigt. 

748  Das  elektropositive  Metall,  Zink,  ist  gleichfalls  durch  andere  Metalle 
ersetzt  worden.  Wallace  Gould  Levison*)  wendet  z.  B.  statt  des 
Zinks  in  verdünnter  Schwefelsäure  Natriumamalgam  mit  Vxq  Natrium  in 
Wasser  an.  —  Ferner  hat  man  in  der  Gi^ove' sehen  Kette  amalgamir- 
tes  Eisen  statt  desselben  benutzt.  Die  elektromotorische  Kraft  ist  indess 
nur  Y5  von  der  der  gewöhnlichen Grove' sehen  Kette').  —  Auch  in  der 
Eisenkette  hat  Schönbein')  die  amalgamirten Zinkcylinder  durch Eisen- 
cy linder;  ebenso  hat  in  der  Eisenchloridkette  Ger ardin^)  dieselben  durch 
Eisenfeile,  in  die  ein  Eisenblech  gesenkt  ist,  ersetzt.  —  Wo  hl  er  und 
Weber  ■'^)  haben  nur  aus  Eisenblechcylindem,  die  in  den  beiden  Säurent 
der  verdünnten  Schwefelsäure  und  Salpetersäure,  standen,  ihre  Säulen  con- 
struirt.  Das  in  der  Schwefelsäure  befindliche  Eisenblech  kann  man  durch 
ein  verzinntes  Eisenblech  ersetzen,  welches  ausserdem  durch  die  Säure 
nicht  direct  angegriffen  wird.  —  Rousse*)  wendet  Ferromangan  statt 
des  Zinks  an. 

In  allen  diesen  Fällen  ist  die  elektromotorische  Kraft  kleiner  als 
bei  Anwendung  des  Zinks,  da  nach  Poggendorff  Eisen  in  verdünn- 
ter Schwefelsäure  sich  um  0,537  2),  Zinn  um  0,531  2)  negativ  verhält 
gegen  amalgamirtes  Zink. 

Wohl  er  7)  trennt  sehr  verdünnte  Natronlauge  oder  Salzsäure  von 
concentrirter  Salpetersäure  durch  eine  poröse  Zelle  und  senkt  in  beide 
Aluminiumbleche.    Das  Blech  in  der  Salpetersäure  wird  dabei  passiv. 

749  Von  den  vielen  anderen  Combinationen,  welche  zur  Construction  der 
Ketten  vorgeschlagen  worden  sind,  erwähnen  wir  nur  noch  folgende: 

Kukla^)  empfiehlt  Ketten  aus  Antimon,  oder  besser  Antimonlegi- 
rungen  (Phosphorantimon,  Chromantimon  u.  s.  f.)  in  Salpetersäure  mit 
ein  wenig  Braunstein  und  amalgamirtem  Zink  in  Kochsalzlösung. 


')  Gould  Leviaon,  Sillim.  J.  [3]  9,  p.  29,  1881*.  —  2)  Münnich,  Pogg. 
Ann.  67,  p.  aei,  1846*;  auch  Reinsch,  Dingl.  Journ.  190,  p.  425,  1868*.  — 
8)  Schönbeiu,  Arch.  de  TEL  2,  p.  286*.  —  *)  Vergleiche  Citat  *)  auf  p.782.— 
B)  Wöhler  und  Weher,  Anu.  d.  Chem.  u.  Pharm.  38,  p.  207,  1841*.  — 
6)  Rousse,  Compt.  rend.  93,  p.  546,  1881*.  —  ')  Wöhler,  Gott.  Nachricht., 
14.  Juli  1880,  p.  441*.  —  ^)  Kukla,  Athen.  1853,  p.  1166*. 
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Bouillon')  bildet  eine  Kette  aus  reinem  Silber  in  Königswasser 
(V3  Chlorwasserstofifsäure,  Vs  Salpetersäure,  welches  das  Silber  nicht  .an- 
greift) und  amalgamirtem  Zink  in  verdünnter  Schwefelsäure. 

In  der  Kette  von  Doat^)  wird  Quecksilber  in  einer  Lösung  von 
Jodkalium  einer  Gaskohle  oder  einem  Bunsen' sehen  Kohlencylinder  in 
einer  Lösung  von  Jod  in  Jodkalium  gegenüber  gestellt.  Das  Quecksilber 
löst  sich  auf  und  das  gebildete  Jodquecksilber  löst  sich  im  Jodkalium. 
Ein  Zusatz  von  Zink  zum  Quecksilber  vermehrt  die  Wirkung.  Die  elek- 
tromotorische Kraft  dieser  Kette  ist  nur  102/175  =  ^/j  von  der  der 
D an ieir sehen  (§.  682). 

Ghapman  Andersen')  senkt  das  Zink  in  Salmiaklösung,  die 
Kohle  in  verdünnte  Salzsäure,  in  welche  eine  unten  durchbohrte  und  mit 
einem  Gemenge  von  doppeltchromsaurem  Kali  und  oxalsaurem  Chrom- 
oxyd-Kali gefüllte  Röhre  taucht. 

Regnier^)  combinirt  die  Ketten  aus  nicht  amalgamirtem  Zink  in 
Natronlauge,  Kupfer  in  Kupfervitriollösung.  Die  Lösungen  sind  durch 
einen  aus  mehreren  Lagen  Pergamentpapier  zusammengebogenen  Kasten 
von  einander  getrennt.  Die  elektromotorische  Kraft  ist  je  nach  der  Con- 
centration  der  Lösungen  1,3  bis  1,5  Volts  (1,2  2>).  Der  Widerstand  ist 
etwas  (etwa  1,2  mal)  grösser  als  der  eines  gleich  grossen  Bunsen'schen 
Elementes.  Bei  Durchleiten  eines  Gegenstromes  durch  das  Element  wer- 
den die  früheren  Zustände  wieder  hergestellt. 

d'ArsonvaP)  hat  noch  andere  Ketten  construirt,  in  welchen  sich 
im  porösen  Diaphragma  ein  Niederschlag  absetzt,  der  die  Diffusion  ver- 
hindert, aber  leitet,  so  z.  B.  Ketten  von  Zink,  Lösung  von  Chlorzink,  Lösung 
von  salpetersaurem  Silber,  Silber,  deren  elektromotorische  Kraft  gleich 
1,5  Volts  (1,34  D),  oder  aus  Zink,  schwefelsaurem  Zink,  salpetersaurem 
Blei,  Blei  (elektromotorische  Kraft  0,6  bis  0,75  Volts,  etwa  =  0,6  2>). 
Die  Ketten  sind  recht  constant;  indess  sind  die  Widerstände  sehr  be- 
deutend. 

• 

Sodann  hat  man  feste  Pulver  verschiedener  Substanzen  zur  Ver-  750 
meidung  der  Polarisation  um  das  elektrouegative  Metall  der  Ketten  an- 
gehäuft. 

Marie  Davy^)  ersetzt  in  der  Bunsen'schen  Kette  die  verdünnte 
Schwefelsäure  am  Zink  durch  reines  Wasser,  die  Salpetersäure  an  der 
Kohle  durch  einen  Brei  von  schwefelsaurem  Quecksilberoxydul  (Hgg  S  O4) 
und  Wasser.  Quecksilber  scheidet  sich  an  der  Kohle  aus.  Der  bei  der 
Danieir sehen  Kette  auftretende  Uebelstand,  dass  die  Kupferlösung  zum 

1)  Bouillon,  Compt.  rend.  63,  p.  943,  1866*;  CaiTsRep.  3,  p.  196,  1867*.  — 
2)  Doat,  Compt.  rend.  42,  p.  856,  1856;  44,  p.  143,  1857*.  —  8)Chapman 
Andersen,  Lumidre  ^lectr.  3,  p.  254,  1881*.  —  *)  Begnier,  Compt-  rend. 
90,  p.  1550,  1880*.  —  ^)  d'Araonval,  Compt.  rend.  91,  p.  284,  1880*;  Beibl. 
4,  p.  897*.  —  •)  Mario  Davy,  Compt.  rend.  49,  p.  1004*.  Das  schwefelsaure 
Qnecksilberoxydul  ist  bereits  im  Jahre  1854  von  Varley  benutzt  worden  (I.  c. 
§.  723). 

Wiedomann,  KlektricitAI.  I.  gQ 
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Zink  übertritt,  uud  sich  au  diesem  und  in  den  Poren  des  Thoncylinders 
Kupfer  abscheidet,  ist  hier  yermieden,  indem  höchstens  das  übertretende 
Quecksilbersalz  eine  Amalgamation  des  Zinkcylinders  bewirkt. 

Eine  besondere  Einrichtung  ist  dieser  Kette  unter  Vermeidung  des 
Thoncylinders  von  Grenet^)  gegeben,  indem  er  auf  dem  Boden  einer 
Flasche  schwefelsaures  Quecksilberoxydul  ausbreitet  und  das  Quecksilber- 
salz mit  Wasser  übergiesst.  Durch  den  Kork  der  Flasche  senkt  sich  eine 
Platte  von  poröser  Kohle  in  das  Quecksilbersalz,  welcher  ein  massiver 
Zinkcylinder  gegenüber  steht,  lieber  der  Salzschicht  bildet  sich  bald 
eine  Schicht  verdünnter  Schwefelsäure,  so  dass,  wenn  die  Kette  ruhig 
stehen  bleibt,  die  Reihenfolge  der  elektromorischen  Substanzen:  Kohle, 
gelöstes  Quecksilbersalz,  Säure,  Zink  ist. 

Beaufils^)  schmilzt  schwefelsaures  Quecksilberoxydul,  fein  ver- 
theilte  Kohle  und  Paraffin  zu  einer  festen  Masse  zusammen  und  verwen- 
det dieselbe  in  verdünnter  Säure  direct  an  Stelle  der  reinen  Kohle. 

De  Menua  Appariccio^)  stellt  dieselbe  Kette  nach  Art  der  Kette 
von  Minotto  (§.  723)  zusammen,  in  welcher  der  Kupfervitriol  durch 
schwefelsaures  Quecksilberoxydul,  die  Kupferplatte  durch  eine  Kohlen- 
scheibe ersetzt  ist,  in  welcher  in  der  Mitte  ein  Kohlenstab  als  Elek- 
trode steht. 

Die  elektromotorische  Kraft  dieser  Ketten  ist  125,7  (D  =  100) 
(§.682). 

Die  Kette  von  Latimer  Clark,  in  welcher  Quecksilber  in  einem 
Brei  von  schwefelsaurem  Quecksilberoxydul  einem  Zinkstabe  in  concen- 
trirter  Zinkvitriollösung  gegenübersteht,  haben  wir  schon  §.  614  erwähnt. 
Verschiedene  derartige  Elemente  zeigen  bei  elektrostatischen  Messungen 
im  geöffneten  Zustande,  wenn  man  sie  nach  dem  Transport  einen  Tag 
ruhig  hinstellt,  nach  Pellat^)  fast  genau  dieselbe  elektromotorische 
Kraft,  welche  auch  vier  Minuten  nach  der  Zusammenstellung  nur  etwa 
um  Vioooi  ftlso  um  viel  weniger  als  die  der  D an ielP sehen  Elemente, 
variirt.  Sie  wird  vorläufig  gleich  1,457  Volts  angenommen.  Durch  hin- 
durchgeleitete Ströme  tritt  aber  eine  Polarisation  ein  ^),  welche  sich  beim 
Da  ni  eil 'sehen  Element  lange  nicht  so  sehr  geltend  macht. 

751  Heraud^)  bringt  die  Kohlenelektrode  in  Calomel  und  verwendet 

als  Flüssigkeit  eine  Salmiaklösung,  der  Vio  ihres  Volumens  Ammoniak- 
flüssigkeit zugesetzt  ist; 

Mc  Leod^)  legt  auf  den  Boden  eines  Glases  eine  Kohlenplatte, 
darüber  ein  Kreuz  von  amalgamirtem  Platin,  wie  in  der  „Gravity  battery**. 


1)  Grenet,  Coamos,  23,  p.  433,  1863*.  —  >)  Beaufils,  Elektr.  Auastell. 
Paris  1881.  —  8)  De  Menua  Appariccio,  Mondes,  7,  p.  522*.  —  *)  Pellat, 
Th^se  de  Docteiir  Nro.  461,  p.  53  u.  f..  1881*.  —  *)  Vergl.  auch  Gaugain, 
Compt.  rend.  68,  p.  808,  1869*..—  «)  H^raud,  Compt.  rend.  88,  p.  124, 
1879*.  —  ^McLeod,  Nature,  20,  p.  260*,  und  nach  einer  besonderen  Mit- 
theilung. 
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welches  eine  Klemmschraube  trägt.  Eine  Glasröhre  toII  Qaeoksilber  und 
ein  in  dieselbe  eingesenkter  Platindraht  vermitteln  die  Leitung  von  der 
Kohle.  Das  Glas  ist  mit  Zinkjodid  gefüllt.  Ein  umgekehrter  mit  Queck- 
silberchlorid gefüllter  Kolben  ragt  mit  seinem  ELalse  bis  an  die  Kohle, 
auf  der  sich  Quecksilbeijodid  bildet,  welches  sich  allmählich  in  dem 
Zinkjodid  löst  und  so  die  Kohle  nicht  dicht  bedeckt.  Bei  der  Bildung 
von  Quecksilberjodür  wird  letzteres  in  Quecksilber  und  Jodid  zersetzt. 
Die  constante  elektromotorische  Kraft  ist  ^/lo  D. 

Der  Anwendung  des  löslicheren  schwefelsauren  Quecksilberoxyds, 
^^•^^41  steht  der  Umstand  entgegen,  dass  das  Salz  zu  oft  erneuert 
werden  muss  und  im  Handel  nicht  zu  beziehen  ist. 

M.  Dayy  (1.  c.)  ersetzt  femer  das  Quecksilbersalz  durch  einen  Brei, 
Becquerel  durch  einen  um  einen  Kupferdraht  gegossenen  festen  Cylin- 
der  von  schwefelsaurem  Bleioxyd,  Worl6e^)  durch  einen  mit  Kochsalz- 
lösung angemachten  Brei  von  schwefelsaurem  Bleioxyd,  Piertot')  durch 
Chlorblei,  in  dem  eine  Bleiplatte  steht. 

In  dem  Elemente  von  Gaiffe')  ist  Mennige  als  desoxydirendes 
Mittel  verwendet.  Eine  Bleistange  reicht  bis  zum  Boden,  eine  Zinkstange 
bis  zur  halben  Höhe  eines  Gefösses,  welches  unten  mit  Mennige  gefüllt 
ist.  Als  Erregerflüssigkeit  dient  eine  Lösung  von  Salmiak  in  lOTheilen 
Wasser.  Die  elektromotorische  Kraft  ist  Vs  von  der  der Bunsen 'sehen 
Kette*). 

Eldridge^)  bringt  auf  den  Boden  eines  Glases  eine  mit  dem  Lei- 
tungsdrahte versehene  Bleiplatte,  darauf  Bleioxyd  und  darüber  in  Sal- 
miaklösung den  Zinkcylinder. 

Scrivanoff*)  legt  auf  eine  Kohlenplatte  eine  mit  Chlorzink  an- 
gemachte Paste,  bestehend  aus  Quecksilberoxyd,  welches  mit  Salmiak- 
lösung gesotten  ist  und  nach  dem  Abwaschen  und  Zusatz  von  etwas 
Quecksilberchlorid  geschmolzen  und  gepulvert  ist.  Darauf  wird  ein  dün- 
nes Löschpapier  und  eine  Zinkplatte  gebracht.  Die  elektromotorische 
Kraft  ist  1,6  Volts  (1,44  Z>).  Solche  Elemente  werden  z.  B.  in  die  Con- 
tactbüchsen  der  elektrischen  Glockenzüge  eingelegt. 

Aehnliche  Ketten  sind  unter  Anwendung  von  Chlorsilber  construirt  753 
worden. 

Warren  de  la  Rue  und  Müller^)  stellen  in  einer  Lösung  von 
25  Gramm  Kochsalz  in  1  Liter  Wasser  einen  mit  einem  Cylinder  von 


1)  Worl^e,  Dingl.  J.  163,  p.  108,  1862*.  —  «)  Piertot,  Compt.  rend. 
77,  p.  667,  1873*;  Dingl.  J.  210,  p.  445*.  —  »)  Galffe,  Compt.  rend.  76, 
p.  120,  1872*;  Dingler^s  Journ.  205,  p.  305, 1872*;  Carl  Rep.  8,  p.  243,  1872*.  — 
*)  Leland  (Athenäum  1872,  3.  Febr.,  Mondes,  17,  p.  291*)  bringt  in  einem 
Thoncylinder  ein  Platinblech  in  ein  Gemisch  von  Braunstein  und  schwefelsanrem 
Qnecksilberoxydnl  und  setzt  den  Thoncylioder  in  ein  Gefäss,  welches  den  Zink- 
cylinder und  Wasser  eDthält.  —  ^)  Eldridge,  Elektrische  Ausstellung  zu  Paris 
1881.  —  «)  Scrivanoff,  Elektrische  Ausstellung  zu  Paris  1881.  —  ^  War- 
ren de  la  Rue  und  Müller,  Compt.  rend.  67,  p.  794,  1868*;  Pogg.  Ann.  135, 
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gescbmolzenem  Ghlorsilber  umgebenen  Silberdrabt  einem  amalgamirten 
Zinkcylinder  gegenüber.  Der  Silberdrabt  ist  15 cm  lang,  0,7mm  dick, 
der  umgebende  Gblorsilbercylinder  bat  64  mm  Länge  und  6,5  mm  Durcb- 
messer.  Solcbe  Ketten  baben  Warren  de  la  Rue  und  Müller^)  zu 
vielen  Tausenden  zu  einer  grossen  S&ule  combinirt. 

Pincus')  dagegen  verwendet  das  Chlorsilber  in  Pulverform.  In  ein 
Reagirglas  von  2  cm  Weite  und  20  cm  Länge  ist  ein  kleiner  fingerbut- 
förmiger  Becher  von  reinem  Silberblech  Yon  etwa  3  cm  im  Quadrat  Ober- 
fläche gestellt,  welcher  mit  Chlorsilber  (etwa  1,5  Gramm)  gefüllt  ist  und 
einen  mit  Guttapercha  überzogenen  Leitungsdraht  trägt,  der  aus  dem 
Glase  hervorragt.  Das  Glas  ist  mit  verdünnter  Schwefelsäure  oder  Koch- 
salzlösung bis  auf  %  gefüllt  und  mit  einem  Kork  geschlossen,  durch 
den  ein  durch  eine  Glasröhre  isolirter  Kupferdraht  hindurchgeht,  welcher 
in  der  Flüssigkeit  eine  amalgamirte  Zinkplatte  trägt.  Mehrere  solcbe 
Elemente  werden  zur  Säule  vereint.  Statt  des  Silberbechers  kann  man 
auch  einen  oben  mit  Guttaperchapapier  umwundenen  Silberdrabt  ver- 
wenden. 

Gaiffe')  schichtet  entsprechend  Säulen  auf  aus  Silber-  und  Zink- 
platten, zwischen  welche  Schichten  von  Chlorsilber  und  mit  Zinkchlorid 
getränkte  Papiere  gelegt  werden. 

Die  elektromotorische  Kraft  der  Chlorsilberkette  ist  im  Mittel  1,03 
Volts  (0,944  D)  [nach  Muirhead*)  bei  Anwendung  von  2,94  gr  Sal- 
miak in  0,57  1  Wasser  1,065].  Sie  soll  als  Normalelement  dienen  (vgl. 
§.  613). 

Bei  dichteren  Strömen  dürfte  indess  bei  den  Chlorsilberketten  ebenso, 
wie  bei  den  Ketten  mit  Blei-  und  Quecksilbersalzen  die  Polarisation  nicht 
völlig  aufgehoben  sein. 

753  Eigenthümlich  in  ihrer  Zusammensetzung,  wenn  auch  nicht  prak- 

tisch, ist  die  Kette  von  Lacassagne  und  Thiers^).  Sie  nehmen  zwei 
concentrische  Tiegel,  füllen  den  Zwischenraum  mit  Kochsalz,  setzen 
einen  Eiseucylinder  hinein  und  füllen  den  inneren  Tiegel  mit  Chlor- 
aluminium, in  welches  ein  Kohlencylinder  gesetzt  wird.  Beim  Roth- 
glühen und  Verbinden  des  Kohlen-  und  Eisencylinders  erhält  man  einen 
starken  Strom,  und  es  scheidet  sich  metallisches  Aluminium  an  der 
Kohle  aus. 

Die  verschiedenen  Vorschläge,  bei  der  Verbindung  mehrerer  con- 
stanter  Elemente  zu  einer  Säule  die  beiden  in  ihnen  vereinten  Metalle 


p.  496*;  Compt.rend.  81,  p.686,  746,  1875*;  Pogg.  Ann.  157,  p.  290,  294,  1876*. 
Die  erste  Anwendung  des  Chlorsilbers  rührt  von  M.  Davy  her  (Oompt.  rend. 
49,  p.  1004,  1859*). 

1)  Warren  de  la  Bue  u.  Müller,  Compt.  rend.  81,  p.  686,  746,  1875*; 
Pogg.  Ann.  167,  p.  290,  294,  1876*.  —  ')  Pineas,  Pogg.  Ann.  135,  p.  167, 
1868*.  —  S)  Gaiffe,  Elektrische  Ausstellung  zuParis  1881*.  — •  ^)  Huirhead, 
Joum.  of  the  Boc.  of  Telegr.  Engineers,  7,  p.  53,  1878*.  —  ^)LacaB8agne 
und  Thiers,  Gosmos«  8,  p.  253*;  Pogg.  Ann.  98,  p.  306,  1856*. 
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und  ThoDzellen  an  besonderen  Rahmen  zu  befestigen,  um  so  die  Säule 
schnell  aus  einander  nehmen  zu  können,  haben  sich  bis  jetzt  noch  nicht 
als  praktisch  bewährt^). 

Ausser  den  angeführten  Ketten  könnte  man  den  §.  640  u.  flgde.  754 
aufgezählten  Bestimmungen  der  elektromotorischen  Kräfte  noch  manche' 
Combinationen  entnehmen,  welche  bedeutende  elektromotorische  Kräfte 
liefern,  und  bei  denen  auch  durch  Fortschaffung  des  polarisirenden 
Wasserstoffs  an  der  negativen  Erregerplatte  die  durch  denselben  be- 
wirkte Schwächung  der  Stromintensität  vermieden  wird.  Alle  diese  Com- 
binationen sind  indess  zu  kostbar,  um  allgemeiner  angewendet  zu 
werden. 

Die  meisten  der  angefahrten  Constructionen  der  Kette  haben  für 
längere  oder  kürzere  Zeit  in  technischer  oder  medicinisoher  Beziehung 
eine  grössere  oder  geringere  Anwendung  gefunden.  Für  wissenschaft- 
liche, physikalische  Zwecke  sind  indess  bisher  fast  nur  die  Becquerel- 
Danieirsche,  Grove'sche  und  Bunsen' sehe  Kette  in  ihren  verschiede- 
nen Constructionen,  die  einfache  Chromsäurekette,  auch  wohl  die 
Eiseuchloridkette,  die  Kette  von  Leclanche,  die  Elemente  mit  Queck- 
silbersulfat  und  Chlorsilber  allgemeiner  zur  Anwendung  gekommen.  In 
einzelnen  Fällen  kann  auch  noch  eine  Kette  nach  der  Construction 
Fig.  225,  §.  699  mit  nur  einer  Flüssigkeit,  oder  ein  Ha re' scher  Calori- 
motor,  ein  Wollast on'sches  Element  ganz  brauchbar  sein,  namentlich 
wenn  man  schnell  einen  wenn  auch  nur  kurze  Zeit  andauernden  Strom 
benutzen  will. 

Um  die  verschiedenen  mit  Flüssigkeiten  erfüllten  Elemente  bequem  755 
transportiren  zu  können,  hat  man  in  denselben  Sand  verwendet,  der  mit 
ersteren  befeuchtet  ist.  Sehr  viel  zweckmässiger  füllt  man  nach  Bes- 
ruelles^)  die  Elemente  mit  Asbest  und  tränkt  diesen  mit  den  betreffen- 
den Flüssigkeiten.  Da  nur  relativ  geringe  Mengen  Asbest  zur  Fixirung 
der  Flüssigkeiten  erforderlich  sind,  vermehrt  sich  der  Widerstand  nur 
wenig. 

So  werden  z.  B.  auch  in  einer  flachen  Holzbüchse  eine  Zink-  und 
eine  Kohlenplatte  durch  Asbest  ^getrennt,  welcher  mit  einer  sauren  Lösung 
von  saurem  chromsaurem  Kali  getränkt  ist.  Der  Strom  dieser  Kette 
kann  dünne  Platindrähte  zum  Glühen  bringen. 

Eine  Uebersicht  der  elektromotorischen  Kräfte  (E)  der  wichtigsten  756 
Ketten  unmittelbar  nach  der  Schliessung,  sowie  einige  Zeit  später  (^i), 
und  der  Widerstände  derselben  (72)   in  Quecksilbereinheiten   zu  letz- 


1)  Silliman,  Mecb.  Mag.  37,  p.  544*;  Pogg.  Add.  60,  p.  405*;  Tasche, 
Dingl.  polyt.  J.  96.  p.  273,  1851*;  du  Moncel,  Compt.  rend.  87,  p.  713*  und 
Andere.  —  ^)  DesruelleR,  Elektrische  Ausstellang  zn  Paris  1881. 
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terer  Zeit  geben  die  folgenden  nach  der  Poggendor  ff 'sehen  Compen- 
sationsmethode  ausgeführten  Bestimmungen  von  Naccari^. 


R 


Daniell 

Hinotto 

OaUand     

Siemens 

Meidinger 

M.  Davy 

Qrove   

Bansen ' 

Bansen  mit  HNOg  und  K2Gr2  07    .    . 

Bansen  mit  GrOg 

Grenet . 

Smee 

Warren  de  la  Bae 

Leclanch^ 

Koosen  (Mu^Oy) 

Bansen  mit  Königswasser 

Bansen  mit  HGl  und  MnOg  (Leronz) 
Bansen  mit  NaGlOg  und  H9SO4     .   . 


100 

88 

90 

96 

95,2 
135,2 
171,2 
174,4 
197,6 
182,4 
176,8 
120,0 

96,0 

108,6 

213  —  195 

175  —  171 

177,7 

164,6 


96,0 

94,4 

88,0 

93,6 

96,0 

128,0 

162,4 

163,2 

195,2 

174,4 

157,6 

71,3 

83,3 

101,6 

168,9 
170,4 
103,0 


0,8 
2,2 
4,3 
6,0 
6,2 
2,9 
0,7 
0,7 

0.4 
3,6 
0,5 
10,6 
3,6 
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einer  Flüssigkeit,  welche  hauptsächlich  durch  die  Verminderung  ihrer 
elektromotorischen  Kraft  in  Folge  der  Absoheidung  des  elektromotorisch 
wirkenden  Wasserstoffs  auf  ihrer  negativen  Erregerplatte  bedingt  ist, 
haben  wir  schon  früher  hervorgehoben. 

Auch  der  Widerstand  dieser  Elemente  nimmt  häufig  mit  dauernder 
Schliessung,  namentlich  bei  stärkerer  Stromintensität  bedeutend  zu,  in- 
dem sich  Gas-  und  Flüssigkeitsschichten  auf  der  Oberfläche  der  elektro- 
negativen  Platte  (z.  B.  der  Eupferplatte  eines  Elementes  Zink-Kupfer  in 
verdünnter  Schwefelsäure)  niederschlagen,  welche  einen  Ueberlegungs- 
widerstand  bedingen.  Bestimmt  man  den  Widerstand  eines  solchen  Ele- 
mentes nach  der  Methode  von  Ohm  und  Wheatstone,  also  bei  stärke- 
rer Stromintensität,  oder  nach  der  Methode  von  Waltenhofen  (§.  627), 
so  erscheint  er  im  ersten  Fall  3  bis  4  mal  so  gross  als  im  letzteren.  Sind 
die  Platten  nicht  durch  ein  poröses  Diaphragma  getrennt,    so  könnte 


1)  Naccari,  N.  Cimento  [2]  9,  p.  44,  1878*. 
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aach  eine  Abnahme  des  Widerstandes  durch   UeberßUiruug  Yon  Zink 
bis  znr  Eupferphitte  eintreten  ^). 

Bei  den  sogenannten  constanten  Elementen  Ändert  sich  ebenfalls,  758 
wenn  anch  viel  langsamer,  die  Intensit&t  der  Ströme,  indem  sowohl  die 
elektromotorische  Kraft,  als  auch  der  innere  Widerstand  sich  ändert. 

Der  Grund  ist  einmal  die  immer  noch  mehr  oder  weniger  stark  auf- 
tretende Polarisation,  in  Folge  von  Abscheidung  von  Gasen  und  von 
Goncentrationsänderungen  der  Lösungen,  resp.  Neubildung  von  Salaen  in 
ihnen ;  sodann  die  Veränderung  ihres  Widerstandes  in  Folge  dieser  Ver- 
hältnisse und  des  Widerstendes  an  ihrer  Conteotstelle  im  porösen  Cylin- 
der,  Mischung  und  Diffusion  der  Lösungen  durch  letzteren;  dann  Nieder^ 
sinken  der  gebildeten  schwereren  Lösungen  und  Aufsteigen  der  leichteren ; 
endlich  bei  starken  Strömen  eine  Erwärmung  der  Elemente  u.  s.  f. 

Je  nach  der  Construction  der  Elemente ,  je  nach  der  Quantität  der 
▼erwendeten  Lösungen,  dem  Abstand  der  Metellplatteu  von  dem  porö- 
sen Diaphragma,  je  nachdem  sie  horizontal  über  einander  oder  yertical 
neben  einander  angebracht  sind,  je  nachdem  das  poröse  Diaphragma 
durchlässiger  ist  oder  nicht  u.  s.  f.,  können  sich  diese  sehr  complicirten 
Verhältnisse  sehr  verschieden  gestalten.  Eine  genauere  Verfolgung  der- 
selben bietet  demnach  nur  in  vereinzelten  Fällen  für  bestimmte  Zwecke 
praktisches  Interesse  dar. 

Im  Allgemeinen  nimmt  in  Folge  der  Polarisation  bei  diesen  Ele- 
menten die  elektromotorische  Kraft  mit  wachsender  Intensität  des  durch- 
gehenden Stromes  ab,  um  so  mehr,  je  weniger  die  Polarisation  vermieden 
ist.  Dagegen  nimmt,  der  Wlderstend  mit  abnehmender  Stromintensität 
und  mit  wachsender  Zeit  zu'}. 

Für  das  DanielPsche  Element  hat  Petruschefsky  >)  einige  der-  750 
artige  Daten  festgestellt. 

Der  Widerstand  der  Ketten  wurde  von  ihm  durch  Messung  der  In- 
tensität ihres  Stromes  an  einem  Galvanometer  nach  Einschaltung  eines 
Rheostaten  in  den  Schliessungskreis  bestimmt;  die  elektromotorische 
Kraft  wurde  nach  der  Fe  ebner 'sehen  Methode  gemessen,  indem  in 
einem  bestimmten  Moment  in  die  Schliessung  ein  grosser  Widerstand 
und  ein  sehr  empfindliches  zweites  Galvanometer  eingeschaltet  wurde. 
Die  aus  der  Ablenkung  der  Nadel  des  letzteren  bestimmte  Intensität  des 
Stromes  enteprach  dann  direct  der  elektromotorischen  Kraft. 


')  von  WaltenhofeD,  Pogg.  Ann.  134,  p.  241,  1868*.  —  *)  VwrgJ.  aach 
Hazzotti,  Atti  dl  Torino  16,  1880,  19.  Dec.*;  Beibl.  5,  p.  52j&*;  AttT  (I0I  B. 
Ist.  Yenet.  [7]  1881*;  BeibL  5,  p«  608*.  Siehe  auch  Naccari  and  Beliaii, 
1.  c.  Stepanoff,  Joam.  de  Fhys,  5,  p.  260,  1876*.  —  *)  Petrancbefiky, 
Ballet  de  St  Petenboarg  11,  p.  342,  1853  und  15,  p.  336,  1857*;  vergl.  aucli 
Tyrtoff,  Archive«  4,  p.  85,  1859*. 
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Bei  der  Daniell'uchen  Kette  nimmt  der  Widerstand  xnerst  ab,  in- 
dem sich  der  Thoncylinder  mit  den  Lösungen  Yollst&ndig  trankt  Spa- 
ter nimmt  der  Widerstand  der  Kette  zu,  indem  sich  die  Knpfenritriol- 
lösong  in  Folge  der  Reduction  des  Kupfers  ans  derselben  yerdönnt, 
und  namentlich  die  verdünnte  S&ure  um  den  Zinkcylinder  allmählich  in 
Lösung  Yon  Zinkyitriol  übergeht,  die  einen  bedeutenderen  Widerstuid 
ausübt,  als  erstere.  £in  ähnliches  Yerhältniss  tritt  bei  Anwendung 
▼on  Kochsalzlösung  statt  der  yerdfinnten  Schwefelsäure  ein,  da  auch 
die  Lösungen  der  alkalischen  Salze  bei  äquivalentem  Salzgehalt  im  All- 
gemeinen besser  leiten  als  die  Lösungen  der  Zinksalze.  Zugleich  wird 
durch  die  elektroendosmotischen  Vorgänge  das  Volumen  der  Losun^^ 
an  dem  Zinkblech  yermindert,  indem  der  Strom  die  Flüssigkeit  zu  dem 
Kupfercylinder  durch  die  Thonwand  hinfährt.  Die  dadurch  entstehende 
Niveaudififerenz  bringt  gleichfalls  eine  Vermehrung  des  Widerstandes  her- 
vor. Hält  man  die  Flüssigkeit  in  der  Abtheilung,  aus  der  sie  in  die 
andere  Abtheilung  des  Elementes  übertritt,  auf  constantem  Niveau,  so 
bleibt  die  Intensität  des  Stromes  viel  beständiger. 

Die  elektromotorische  Kraft  nimmt  vom  Anfang  an  allmählich  ab, 
meist  langsamer  als  der  Widerstand,  wodurch  die  Stromintensität  steigt. 
Diese  Abnahme  ist  bedingt  einmal  durch  Oberflächenänderungen  der  Me- 
tallplatten der  Kette ,  durch  Veränderung  der  Concentration  der  Kupfer- 
lÖBung,  in  welche  auch  allmählich  von  der  Zinkseite  des  Thoncylinders 
verdünnte  Säure  oder  Zinkvitriollösung  oder  die  sonst  den  Zinkcylinder 
umgebende  Flüssigkeit  eintritt,  wodurch  sich  auch  zuletzt  Zink  auf 
dem  Kupferblech  abscheidet;  dann  auch,  wenn  die  Kette  längere  Zeit 
gewirkt  hat,  und  die  Kupferlösung  am  Kupfer  ziemlich  erschöpft  ist, 
durch  die  nicht  mehr  vollständige  Beseitigung  der  Polarisation,  indem 
nun  Wasserstoff  am  Kupferblech  sich  ausscheidet.  —  Diffundirt  die 
KupferlöBung  zum  amalgamirten  Zinkcylinder,  so  fällt  auf  demselben 
Kupfer  nieder,  es  bildet  sich  Kupferamalgam,  und  auch  hierdurch  kann 
sich  die  elektromotorische  Kraft  vermindern. 

Je  grösser  der  Widerstand  des  gesammten  Schliessungskreises  des 
Elementes  ist,  desto  langsamer  gehen  die  durch  den  elektrischen  Strom 
im  Elemente  erzeugten  Veränderungen  vor  sich,  desto  langsamer  ändert 
sich  daher  auch  die  Intensität  seines  Stromes. 

Wird,  wie  in  Eisenlohr's  Elementen,  die  Schwefelsäure  des  Da- 
nieir  sehen  Elementes  durch  die  schlechter  leitende  Weinsteinlösung 
ersetzt,  so  bleibt  die  Intensität  des  Stromes  constanter,  als  die  der  ge- 
wöhnlichen Daniel!' sehen  Elemente,  selbst  wenn  in  beiden  Fällen  die 
Stromintensität  durch  Einfügung  entsprechender  Drahtlängen  auf  den 
gleichen  Werth  gebracht  wird.  Dies  rührt  wohl  daher,  dass  hier  die 
Bildung  von  Zinksalz  den  Widerstand  nicht  so  sehr  vermehrt,  als  bei 
Anwendung  von  verdünnter  Schwefelsäure. 
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Beim  Oroya 'sehen  Element,  welches  durch  einen  erheblicheren  760 
Widerstand  geschlossen  ist,  gegen  den  der  des  Elementes  klein  ist,  nimmt  , 
nach  Fromme^)  die  Stromstärke  allmählich  zu.  Das  Element  mit 
Schwefelsäure  von  1,1  specif.  Gewicht  liefert  bei  Widerständen  zwischen 
20  und  5  S.-E.  den  stärksten  Strom  bei  Anwendung  yon  Salpetersäure 
Yom  specif.  Gewicht  1,4,  wobei  dieselbe  am  besten  leitet;  indess  sind  die 
Differenzen  für  gewisse  Concentrationsdifferenzen  klein,  entsprechend  dem 
Leitungsyermögen  der  Säuren  und  der  geringen  Aenderung  der  elektro- 
motorischen  Kraft  zwischen  dem  Gehalt  der  Säure  Ton  96  und  40  Proc. 

HNOs. 

Die  elektromotorische  Kraft')  desselben  Elementes  nimmt  nach  der 
Stromschliessung  bis  zu  einem  mit  wachsender  Stromesdichte  immer  tie- 
fer liegenden,  sehr  schnell  (innerhalb  10  Secunden)  erreichten  Minimum 
ab  und  dann  wieder  schnell,  darauf  langsam  um  so  mehr  bis  zur  erste- 
ren  Kraft  zii,  je  kleiner  die  Stromesdichte  ist.  Erschütterung  beschleu- 
nigt die  Erreichung  des  Minimums  und  nach  demselben  das  Anwachsen. 
Das  Analoge  geschieht  bei  Verminderung  des  Widerstandes;  bei  Ver- 
mehrung desselben  nimmt  umgekehrt  die  elektromotorische  Kraft  bis  zu 
einem  Maximum  zu,  welches  kleiner  ist  als  die  Kraft  der  ungeschlosse- 
nen Kette,  und  fallt  dann. 

Nach  dem  Oeffnen  tritt  allmählich,  beim  sehr  schwachen  Erschüt- 
tern sofort  die  elektromotorische  Kraft  Yor  der  Schliessung  ein.  Bei 
wiederholter  Schliessung  sinkt  die  Kraft  auf  ein  weniger  tiefes  Minimum 
als  vorher,  wenn  keine  Erschütterungen  stattgefunden  hatten,  wobei  es 
die  frühere  Tiefe  erreicht. 

Beim  Erwärmen  ändert  sich  die  elektromotorische  Kraft  des  offenen 
Elementes  kaum,  die  Aenderung  der  Kraft  des  geschlossenen  verläuft 
schneller,  bei  40^  bleibt  die  Kraft  ganz  constant. 

Während  der  Periode  der  Abnahme  der  Kraft  tritt  Gas  auf  der  Pla- 
tinplatte auf,  welches  bei  der  Zunahme  wieder  verschwindet.  Bei  grosser 
Stromesdichte  dauert  die  Gasentwickelung  durch  beide  Perioden  an. 
Vermindert  man  allmählich  den  Widerstand  der  Schliessung,  so  kann 
man  auch  bei  grosser  Stromesdichte  die  Wasserstoffentwickelung  unter- 
drücken. Diese  Resultate  stehen  mit  den  von  Schönbein  bei  der  Elek- 
trolyse der  Salpetersäure  beobachteten  Erscheinungen  in  unmittelbarem 
Zusammenhange  (s.  das  Capitel  Elektrolyse),  wonach*  wahrscheinlich  au^ 
dem  Platin  eine  dünne  Oberflächenschicht  vorhanden  ist,  welche  die  Con- 
tactwirkung  des  Platins  auf  die  Salpetersäure  und  den  Wasserstoff  hin- 
dert, durch  die  beide  verdichtet  werden  und  auf  einander  einwirken. 
Verschwindet  diese  Schicht,  so  tritt  letztere  Wirkung  hervor;  sie  scheint 
sich  also  beim  Verweilen  des  Platins  in  der  Salpetersäure  für  sich  leicht 
wieder  herzustellen. 


1)  Fromme,  Wied.  Ann.  8,  p.  326.  1878*.  —  >)  Fromme,  Ber.  d.  ober- 
bessiichen  Oe«.  21,  p.  1,  1882*. 


794  Elemente  mit  zwei  Flüssigkeiten. 

Palladium  oder  Gold  in  Salpetersäure  verhalten  sich  ganz 
wie  Platin. 

In  der  Bunsen^  sehen  Kette  bleibt  die  elektromotorische  Kraft  län- 
gere Zeit  constant,  statt  zuzunehmen;  sonst  zeigen  sich  dieselben  &- 
scheinungen  wie  im  Grove' sehen  Element. 

761  Wird  ein  Element  Zink,  verdünnte  Schwefelsäure,  Bun* 
sen^scheChromsäurelösung,  Platin  geschlossen  oder  der  Wider- 
stand seiner  Schliessung  vermindert,  so  nimmt  nach  Fromme  1.  c.  die 
elektromotorische  Kraft  erst  ab  und  dann  wieder  zu^).  Die  Aenderun- 
gen  sind  um  so  kleiner ,  je  kleiner  die  Aenderungen  der  Stromesdichte 
sind.  Wird  das  Element  sofort  durch  einen  sehr  kleinen  Widerstand  ge- 
schlossen, so  nimmt  die  Kraft  dauernd  bis  zu  einem  Minimum  ab.  Er- 
schütterung bewirkt  eine  Zunahme  der  elektromotorischen  Kraft,  welche 
nachher  schnell  wieder  sinkt.  Wird  umgekehrt  der  Widerstand  der 
Schliessung  vermehrt,  so  nimmt  die  Kraft  bis  zu  einem  Maximum  zu  und 
dann  wieder  ab.  Der  Endwerth  ist  grösser,  als  ohne  vorherige  Schlieesimg 
mit  kleinem  Widerstände.  Wird  das  Element  geöffnet,  so  wächst  die  Kraft 
erst  schnell,  dann  langsamer  auf  den  Werth  vor  der  Schliessung.  Er- 
schütterung hat  auf  dieses  Anwachsen  keinen  Einfluss.  Bei  wiederholter 
Schliessung  finden  die  früheren  Processe  statt,  nur  ist  das  MinimiiTn 
grösser  als  beim  ersten  Stromesschluss,  und  um  so  höher,  je  kürzere  Zeit 
die  Kette  geöffnet  war.  Ausglühen  des  Platins  hebt  die  Verminderung 
der  elektromotorischen  Kraft  durch  den  hindurch  geleiteten  Strom  sofort 
auf,  weniger  Einsenken  in  Salpetersäure.  Gasentwickelung  findet  auf  dem 
Platin  nur  bei  sehr  dichten  Strömen  statt. 

762  Die  elektromotorische  Kraft  derselben  Kette,  in  welcher  nur  reine 
Ghromsäure  angewendet  wird,  ist  im  Yerhältniss  von  1 : 1,023  kleiner 
als  bei  der  Bunsen' sehen  Mischung;  dfe  elektromotorische  Kraft  nähert 
sich  nach  der  Schliessung  einem  mit  wachsender  Stromesdichte  immer 
kleineren  Werthe,  welcher  etwa  10/14  von  dem  bei  der  B uns en^ sehen 
Mischung  ist,  steigt  aber  nachher  nicht  wieder.  Bei  Zusatz  von  Schwe- 
felsäure, also  stärkerer  Concentration,  treten  die  gleichen  Erscheinungen 
ein,  wie  bei  obiger  Mischung. 

Wird  das  Platin  durch  Palladium  ersetzt,  so  ist  bei  der  Bunse na- 
schen Mischung  die  elektromotorische  Kraft  1,036,  bei  der  reinen  Chrom- 
säure 1,023  mal  kleiner.  Die  elektromotorische  Kraft  nimmt  nach  der 
Schliessung  nur  wenig  ab,  mit  wachsender  Stromesdichte  ist  das  erreichte 
Minimum  kleiner.  Dabei  ist  die  elektromotorische  Kraft  der  geschlosse- 
nen Palladiumelemente  grösser  als  die  der  Platinelemente. 

Bei  Gaskohle  in  Chromsäuremischung  nähert  sich  die  elektromo- 
torische Kraft  sowohl  bei  der  Schliessung,  wie  bei  Abnahme  des  Wider- 


1)  Vergleiche  auch  Buff,  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  101,  p.  14,  1S57*. 


Aenderungen  der  Constanten.  795 

Standes  nach  Fromme  allmählich  ohne  Weiteres  einem  immer  kleine- 
re Grenzwerth.  Nach  Buff  nimmt  aber  die  Stromintensit&t  nach  der 
Schliessung  allmählich  zu.  Diese  Zunahme  hört  beim  Oeffnen  auf,  stellt 
sich  aber  bei  neuer  Schliessung  wieder  her.  Sie  ist  nach  Buff  ^)  vielleicht 
durch  die  elektromotorische  Wirkung  des  in  den  Poren  der  Kohle  redu- 
cirten  Chromoxydes  bedingt,  welches  sich  beim  Oeffnen  der  Kette  wieder 
auflöst. 

Gold  in  Ghromsäurelösung  verhält  sich  nach  Fromme  ähnlich  wie 
Gaskohle  3). 


^)  Buff,  Adu.  d.  Ghem.  u.  Pharm.  101,  p.  14,  1857'.  —  *)  Sehr  hübsche 
grapliische  Dantellungen  über  die  Wirksamkeit  der  Säulen  in  ihrer  Abhängigkeit 
vom  äusseren  Widerstände,  dem  der  Elemente  und  ihrer  Zahl  u.  s.  f.  sind  von 
Gariel  gegeben  (L*41ectricien  1881,  15  Avril;  erst  nach  dem  Druck  des  Textes 
beigefügt). 
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